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-  3 

28+ 

1287 

0 

7 

31 

5 

T 

- 

.83 

T 

30 

T 

0 

0 

0 

0 

MAY  RS 

35. IM 

e.  IM 

21. 6M 

50 

30 

-10 

4 

1340 

0 

8 

30 

.02 

•  02 

31 

•  0 

2 

5+ 

0 

0 

0 

SALMON 

35.9 

5.1 

20.5 

4.3 

55 

30 

-10 

27 

1370 

0 

6 

31 

10 

.17 

- 

.38 

.17 

31 

1 

9+ 

1 

0 

0 

DIVISION 

21.8 

5.1 

.04 

- 

.62 

T 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

38.0 

10.4 

24.2 

3.2 

50 

30+ 

-  5 

5 

1256 

0 

8 

31 

5 

.12 

- 

.63 

•  07 

31 

0 

0 

0 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

38.0 

14.3 

26.2 

50 

17+ 

-  2 

5  + 

1196 

0 

8 

30 

3 

.13 

•  09 

31 

1.5 

2 

3+ 

0 

0 

0 

ARCO  3  NW 

38.0 

4,7 

21.4 

49 

8 

-15 

27 

1344 

0 

7 

31 

9 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ASHTON  1  S 

31.6 

4.2 

17.9 

-  0.1 

42 

31 

-15 

27 

1450 

0 

12 

31 

10 

.24 

- 

1.50 

.09 

30 

3.0 

7 

6+ 

0 

0 

0 

BLACKFOOT  2  SSW 

36.2 

9.4 

22.8 

51 

31 

-12 

29 

1302 

0 

7 

30 

6 

.28 

- 

.70 

.17 

2 

1 

0 

0 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

34.9 

11.6 

23.3 

44 

16 

-  2 

27 

1287 

0 

10 

31 

2 

.12 

.09 

31 

.8 

2 

8+ 

0 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

32.2 

13.7 

23.0 

5.5 

49 

25 

0 

27 

1297 

0 

14 

31 

1 

.15 

- 

.73 

.15 

31 

1.0 

5 

9+ 

1 

0 

0 

DUBOIS   FAA  AP 

32.8 

7.3 

20.1 

42 

24+ 

-12 

27 

1384 

0 

15 

31 

7 

.17 

.17 

31 

T 

3 

31  + 

1 

0 

0 

FORT  HALL   INO  AGENCY 

0 

31 

.08 

- 

.71 

.07 

2 

1.5 

2 

6+ 

0 

0 

0 

HAMER  4  NW 

32.  9M 

O.IM 

16. 5M 

47 

30 

-16 

27 

1495 

0 

31 

.11 

.08 

31 

T 

1 

3+ 

0 

0 

0 

HOWE 

37.0 

21.3 

29 

26 

1 3  46 

0 

6 

31 

11 

•  03 

.03 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

32.5 

8.5 

20.5 

45 

31  + 

-10 

3 

1372 

0 

11 

31 

5 

.02 

.02 

31 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

2  7 

0 

14 

31 

8 

.03 

.89 

.03 

2 

•  5 

2 

8+ 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

34.4 

0.0 

17.2 

4.9 

47 

30 

-20 

27 

1475 

0 

11 

31 

17 

T 

- 

.53 

T 

31  + 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

36.3 

2.7 

19.5 

3.8 

47 

30 

-12 

27 

1404 

0 

9 

31 

13 

T 

.66 

T 

31  + 

T 

T 

8+ 

0 

0 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

37.9 

13.2 

25.6 

3.6 

54 

17 

-  8 

3 

1214 

0 

7 

28 

4 

.24 

- 

.97 

.09 

31 

1.9 

2 

6+ 

0 

0 

0 

SAINT  ANTHONY 

32.1 

5.8 

19.0 

42 

31  + 

-14 

27 

1420 

0 

13 

31 

7 

.24 

.14 

30 

5 

6+ 

2 

0 

0 

SUGAR 

33.0 

3.8 

18.4 

1.1 

45 

31 

-18 

27 

1435 

0 

12 

31 

13 

.12 

- 

.93 

.10 

30 

1 

0 

0 

DIVISION 

21.1 

1.3 

.12 

- 

.78 

.9 

EASTERN  HIGHLANDS 

CONDA 

34.0 

6.6 

19.8 

45 

17+ 

-14 

27+ 

1394 

0 

13 

31 

12 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

DRIGGS 

34.0 

2.5 

18.3 

1.1 

45 

17+ 

-19 

27 

1443 

0 

12 

31 

17 

.14 

- 

1.27 

•  06 

2 

6.0 

0 

0 

0 

GRACE 

35.8 

9.4 

22.6 

4.0 

44 

31  + 

-  8 

5+ 

1308 

0 

9 

31 

6 

.01 

- 

1.16 

•  01 

30 

0 

0 

0 

IDAHO  FALLS  16  SE 

35.7 

7.8 

21.8 

46 

31 

-12 

27 

1334 

0 

9 

31 

7 

.12 

.10 

2 

1.6 

3 

8+ 

1 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

30.6 

-  5.1 

12.8 

42 

24 

-28 

27 

1613 

0 

17 

31 

23 

.63 

.38 

31 

7.0 

30 

31 

2 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

32.9 

5.8 

19.4 

2.0 

43 

18+ 

-10 

27 

1407 

0 

13 

31 

6 

.01 

- 

.68 

.01 

26 

T 

1 

14+ 

0 

0 

0 

MALAD 

42.3 

16.1 

29.2 

7.0 

50 

8 

3 

28 

1103 

0 

0 

31 

0 

.19 

- 

1.34 

•  12 

31 

T 

0 

1 

0 

0 

MALAD  FAA  AP 

41.4 

11.1 

25.3 

49 

8 

-  2 

28 

1192 

0 

0 

31 

1 

.19 

•  14 

31 

T 

T 

30+ 

1 

0 

0 

MC  CAMMON 

3 

1192 

0 

7 

31 

4 

.10 

•  10 

30 

1.3 

2 

6+ 

1 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

33.1 

3.7 

18.4 

0.4 

45 

31 

-  8 

28+ 

1435 

0 

12 

31 

9 

.03 

1  .12 

•  02 

1 

.3 

1 

3+ 

0 

0 

0 

OAKLEY 

45.7 

21.1 

33.4 

6.2 

55 

16+ 

0 

27 

974 

0 

1 

30 

1 

.05 

.72 

.05 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PALISADES  DAM 

24.1 

0.1 

12.1 

41 

31 

-17 

28+ 

1636 

0 

26 

31 

19 

.19 

.07 

30+ 

3.2 

15 

1 

0 

0 

0 

POCATELLO  2 

40. 9M 

17. 2M 

29. IM 

51 

17 

-  1 

3 

1107 

0 

5 

28 

1 

.12 

.07 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

39.1 

14.4 

26.8 

5.3 

46 

15  + 

1 

28 

1178 

0 

4 

31 

0 

.02 

1.49 

.02 

30 

.8 

T 

8+ 

0 

0 

0 

STREVELL 

37.2 

16.3 

26.8 

46 

21 

-  4 

27 

1179 

0 

7 

31 

2 

.02 

.02 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SWAN  VALLEY   1  W 

29.8 

2.4 

16.1 

44 

31 

-17 

27 

1509 

0 

21 

31 

15 

.23 

.12 

1 

2 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

31.3 

2.5 

16.9 

45 

9 

-20 

27 

1485 

0 

18 

31 

14 

T 

T 

31  + 

T 

0 

0 

0 

WAYAN 

32.3 

7.5 

19.9 

45 

17 

-13 

28 

1389 

0 

15 

31 

10 

.29 

.13 

30 

3.0 

14 

3+ 

2 

0 

0 

DIVISION 

22.0 

3.0 

.13 

1.26 

1.5 

MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  61°  on  the  15th+  at  Slate  Creek  Ranger  Station. 

Lowest  Temperature  -28°  on  the  27th  at  Island  Park  DaJil. 

Greatest  Total  Precipitation  4.72  inches  at  Wallace, 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  Arco  3  NW,  Challis,   and  Conda. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.63  inches  on  the  30th  at  New  Meadows  Ranger  Station. 

Greatest  Total  Snowfall  20.0  inches  at  McCall. 

Deepest  Snow  on  Ground  43  inches  on  the  30th  at  Burke  2  ENE. 


See  Relefence  Notes  Following  Station  Index 
-  3  - 
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IDAHO 
JANUARV  1961 


Day  of  Month 

Station 

6- 

1  1 

2  1  3 

4  I  5  { 

6 

7  1 

8 

9 

10  1  11 

12 

13  I 

14 

15 

16  1 

17 

18 

10     on  01 
19      aU  ^1 

00        OQ  OA 

Zo  Z4 

25  1 

26  1  27 

28  I  29  I 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

.03 

T 

.02 

T 

•  07 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

*13 

.04 

T 

.09 

ANDERSON  0AM 

1.29 

T 

.02 

T 

.05 

T 

.28 

.16 

■  76 

A0CO  3  NH 

•  00 

ARROWROCIC  DAM 

1 ,05 

•  02 

•  01 

T 

■  06 

.25 

•  13 

.56 

ASHTON   1  S 

.24 

.07 

T 

■  04 

•  09 

■  04 

AvERY  RS 

3-07 

.24 

.06 

.33 

.02 

.35 

.32 

■  10 

.03 

1.00 

.34 

.28 

6AYV1EW  MODEL  BASIN 

0  1.66 

D.08 

.35 

.15 

.01 

.10 

.03 

■02 

■  08 

■  10 

.65 

■  31 

BIG  CREEK  1  S 

.07 

.02 

* 

,05 

.02 

•  02 

.23 

.75 

BLACKFOOT  2  SSW 

^'28 
* 

.17 
* 

•  03 

.06 

BL I SS 

.19 

T 

T 

T 

T 

.05 

.14 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.S3 

.02 

.06 

.01 

T 

.10 

.34 

BOISE  WB  AP 

//R 

.42 

T 

.06 

T 

■  01 

•  04 

■  01 

.28 

BONNERS  FERRY  1  SW 

.28 

23 

.04 

.02 

■  OB 

.24 

T 

.36 

.71 

.23 

euHL 

■ 

' 

.26 

•  09 

■  16 

eURKE   2  ENE 

3.93 

.13 

.14 

.46 

-08 

y 

T 

•  15 

.07 

.60 

T 

.37 

■  10 

■  05 

■  41 

1.01 

.36 

burlEy 

T 

T 

T 

6URLEY  FAA  AP 

.11 

.01 

T 

T 

.  10 

CABINET  GORGE 

4.29 

.13 

.76 

.34 

.20 

•  06 

•  11 

.02 

.07 

.04 

.52 

.05 

.11 

.06 

.43 

.97 

.42 

CALDWELL 

0  .46 

.16 

T 

T 

•  04 

0.13 

•  13 

CAMBRIDGE 

1  .90 

.35 

.31 

.36 

•  88 

CASCADE   1  NW 

1.71 

T 

.01 

T 

.0'* 

.01 

.51 

1^14 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

1  .42 

.08 

T 

T 

T 

.14 

.25 

.26 

•  69 

CKALLIS 

.00 

CHILLY  BARTON  FLAT 

T 

T 

COEUR  D  ALENE  RS 

2.35 

.06 

.40 

.05 

.05 

1.17 

.62 

CON  OA 

.00 

COTTONWOOD 

.S6 

.09 

■  02 

•  10 

T 

■  02 

•  10 

■  05 

•  05 

COUNCIL 

2. S3 

.03 

.22 

.24 

.58 

1.46 

CRATERS  OF   THE  MOON  h 

.12 

T 

T 

.03 

.09 

DEADWOOD  DAM 

2.12 

.02 

•  02 

.02 

•  01 

T 

.04 

.17 

■  01 

■  13 

.37 

1.33 

DEER  FLAT  DAM 

.76 

.23 

.03 

.04 

.02 

.02 

.01 

•01  •Ol 

■01     •Ol  ^02 

■  02 

.10 

.01 

■  22 

DEER  POINT 

•3S 

T 

T 

.05 

.01 

T 

.07 

T 

T 

.06 

T 

•  16 

DIXIE 

1  .S3 

.09 

T 

T 

.05 

T 

T 

•  24 

T 

T 

T  .33 

•  46 

.36 

DRIGGS 

.14 

.05 

.06 

.03 

DUBOIS  EXP  STA 

.15 

T  T 

T 

T 

T 

•  IS 

DUBOIS  FAA  AP 

.17 

T  T 

T 

T 

•  17 

ELK  CITY 

.54 

.22 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.32 

Elk  RIVER   1  S 

4  .34 

.27 

.13 

.44 

•  45 

.16 

.06 

.29 

■  14 

.06 

T 

■  43 

1.15 

.72 

EMMETT  2  E 

.69 

.05 

.06 

■  14 

.44 

FAIRFIELD  RS 

•  73 

T 

.14 

.14 

.45 

FENN  RS 

2.29 

.20 

.13 

.03 

.15 

•  20 

T 

T 

•  18 

.25 

.06 

T 

.39 

.48 

.22 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

.06 

.07 

T 

T 

.01 

GARDEN  VALLEY  RS 

''' 

,10 

•  30 

■  02 

•  70 

glenns  ferry 

.36 

.01 

T 

•  01 

■  34 

GRACE 

•  01 

T 

T 

T 

.01 

GRAND  VIEW 

.10 

•05 

T 

.05 

GRANGEVILLE 

.25 

.02 

T 

T 

.09 

T 

T 

T 

.01 

.13 

GRASMERE 

.03 

GROUSE 

•  01 

.01 

HAILEY  RS 

.32 

.02 

•  30 

HAHER  A  NW 

.11 

.03 

T 

.08 

HAZELTON 

•  19 

.01 

T 

.06 

.12 

HEADQUARTERS 

4^42 

.15 

.20 

.11 

.43 

•  25 

•  21 

.06 

•  23 

.04 

■  34 

.69 

1  .49 

MILL  CITY 

•  91 

.04 

T 

■  1  3 

■  36 

■  36 

HOLLISTER 

•  43 

.04 

.08 

.06 

T 

T 

•  02 

.02 

.21 

HOWE 

.03 

.03 

IDAHO  CITY 

1.20 

.09 

■  18 

•  01 

■  30 

.62 

IDAHO  CITY    11  5W 

1  .66 

-02 

.03 

T 

T 

.13 

.50 

.19 

.79 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

•  02 

T 

T 

T 

T 

.02 

IDAHO  FALLS  16  SE 

.12 

T 

.10 

T 

.01 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

.03 

T 

.03 

T 

T 

T 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

R 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

T 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

.63 

T 

.05 

T 

■  09 

T 

.11 

.36 

JEROME 

J 

T 

KAMIAH 

.95 

.21 

.13 

.04 

.10 

.05 

T 

■  16 

.13 

.10 

Io3 

KELLOGG 

2.45 

.15 

.01 

.53 

•  04 

.01 

.18 

.06 

.24 

.26 

.58 

.27 

KOOSK lA 

.68 

.  17 

.06 

.01 

T 

T 

T 

T 

•  16 

•  01 

•  06 

■  06 

■  07 

KUNA  2  NNE 

.3? 

T 

r 

•  03 

T 

■  25 

LEWISTON  W6  AP 

/  /R 

.04 

.01 

.27 

T 

.04 

•  05 

T 

T 

T 

.16  .06 

■  16 

■  04 

LIFTOH  PUMPING  STA 

.01 

T 

.01 

T 

LOWMAN 

1.38 

.06 

.10 

.10 

.20 

.70 

.22 

MACKAY  RS 

T 

MALAD 

•  19 

■  02 

•  05 

.12 

MALAD  FAA  AP 

•  19 

.02 

.02 

T 

•  01 

T 

.14 

MAY  RS 

.02 

.02 

MC  CALL 

2.41 

.20 

.03 

.15 

.05 

•  30 

.17 

1.51 

MC  CAMMON 

•  10 

T 

.10 

T 

MINIDOKA  DAM 

.06 

T 

T 

.02 

.03 

.03 

MONTPELIER  RS 

.03 

.02 

T 

T 

.01 

MOSCOW  U  OF  I 

1.85 

.05 

.10 

.20 

.05 

•  35 

■  T 

T  .50 

.30 

■  30 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

.28 

.06 

■  22 

MULLAN  FAA 

3,71 

68 

01 

• 

02 

* 

01 

.09 

.26 

T 

29 

T  .67 

.93 

■  35 

NEW  MEADOWS  RS 

2.82 

.08 

.03 

_ 

.02 
* 

,01 

.15 

•  49 

1  .63 

.39 

NEZPERCE 

,15 

T 

T 

■  12 

T 

•  17 

•  10 

T 

OAKLEY 

!o5 

.05 

T 

T 

OBSIDIAN  3  SSE 

.08 

T 

T 

T 

■  02 

■  06 

OLA  5  S 

.97 

.02 

•  16 

.79 

OR OF  I  NO 

2.38 

.12 

.18 

.06 

.53 

.05 

.06 

•  08 

.25 

.61 

.42 

PALISADES  DAM 

.19 

.07 

.03 

T 

T 

T 

.02 

.07 

PARMA  EXP  STA 

.89 

f 

.06 

.03 

T 

T 

T 

.12 

•  09 

.20 

T 

.37 

PAUL  I  ENE 

.11 

T 

T 

.02 

.09 

PAYETTE 

■  59 

T 

.04 

02 

T 

.20 

.06 

.27 

PICABO 

.34 

.15 

T 

.19 

PIERCE  RS 

4.09 

.23 

•  32 

.  15 

.34 

.35 

.  10 

T 

.09 

.06 

.  20 

.43 

■  94 

.66 

POCATELLO  2 

.12 

.07 

.02 

T 

T 

.03 

POCATElLO  wB  AP 

//fl 

.24 

.04 

.05  T 

.02 

T 

.01 

T 

T 

.09 

PORTHlLL 

2.21 

.37 

37 

,02 

.04 

■  15 

.30 

■  49 

■  21 

potlatch 

1  .9! 

T 

■  05 

•  05 

1.11 

.15 

PRESTON  2  SE 

T 

T 

T 

.02 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

3.58 

.03 

.59 

.11 

-09 

T 

.33 

.01 

.04 

09 

16 

.07 

T 

.50 

.68 

.52 

RICHFIELD 

.37 

T 

T 

.19 

■  16 

RIGGINS  RS 

■  35 

RIRIE  12  ESE 

* 

.18 

04 

T 

RUPERT 

0] 

•  01 

T 

T 

SAINT  ANTHONY 

.21 

T 

T 

■  14 

.10 

SAINT  MARIES 

.09 

T 

.63 

■  90 

.30 

SALMON 

.11 

■  17 

SANDPOINT  Exp  STA 

3.66 

.04 

T 

.56 

.34 

.10 

.32 

.02 

.03 

.06 

.18 

.17 

.04 

T 

.27 

.81 

.72 

SHOSHONE    1  WNW 

.33 

T 

■  06 

.11 

.16 

SLATE  CREEK  RS 

.20 

.06 

.14 

STREVELL 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

SUGAR 

.12 

•02 

T 

.10 

SUN  VALLEY 

.31 

T 

.08 

■  23 

Sm  releT«Dce  noies  loUowing  Slalion  lnd«z. 


DAILY  PRECIPITATION 


SHAN  FALLS  PH 
SWAN  VALLEY  1  W 
TETDNIA  EXP  STA 
THREE  CREE^ 
THIN  FALLS  2  NNE 

THIN  FALLS  y  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

WARREN 

WAYAN 


Day  ol  Month 


.9«     .sol    .07  T 


13       U  IS 


16     17  I  18 


19     20     21     22  I  23  1  24 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pravailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
faatest  mile 

>:00A  MST 

11:00  MST 

H 

tn 

3 
0, 

o 
o 

in 

ll:OOP  MST 

o 

o 

H 

.01-.09 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

H 

BOISE  »B  AIRPORT 

SE 

23 

5.2 

20 

SE 

29 

83 

75 

68 

82 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

68 

6.4 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

NNE 

2.9 

^24 

S 

31 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

NNE 

3.1 

«(19 

SW 

31 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

85 

83 

74 

4 

6 

3 

0 

0 

0 

13 

8.7 

POCATELLO  WB  AIRPCBT 

S 

14 

7.5 

27 

S 

30+ 

81 

72 

60 

78 

5 

6 

0 

0 

0 

0 

11 

76 

6.7 

4  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 


Sm  rafarann  DOM  totkrwirtg  SUIMD  tndn. 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  1961 


Day  Ol  Month 


13     14     IS    16  17 


23     24  25 


ABERDEEN  EXP  STA 


AMERICAN  FALLS   1  SW 


ANDERSON  DAM 


ARCO   3  NW 


ARROWROCK  DAM 


ASHTON   1  S 


BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK   1  S 
BLACKFOOT   2  SSW 
BLISS 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 
BOISE   WB  AP 
BONNERS  FERRY  1  SW 


BURKE   2  ENE 
BURLEY 

BURLEY  FAA  AP 
CABINET  GORGE 


CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONOA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NH 

OEADWOOD  DAM 

DEER   FLAT  DAM 

DEER  POINT 

DIXIE 

DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  FAA  AP 
ELK  CITY 
ELK  RIVER   1  S 
EMMETT  2  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


31  28 
12  15 


3U     32  30 


31  31 
12  l* 


31  31 
2 


23     24  32 


21     23  31 


34  42 
13  25 


31     31  37 


36     50  47 


41  39  35 
21     14  12 


39  41 
13  18 


49  47 
17  15 


37     38  40 


42     39  39 


39     31  30 


39  50  46 
9     27  28 


33  31 
22  17 


22     24  22 


32  32 
26  18 


27  29 
21  22 


25     29  25 


33     26  25 


33  39 
14  29 


34  37 
23  33 


40  39 
13  18 


38  39 
19  18 


38  36 
18  17 


32  29 
19  17 


38  39 
16  17 


24     24  23 


34  38 
18  15 


32  29 
20  8 


29  29 
24  23 


26  36 
15  13 


27     25  22 


27  25 
11  13 


22     25  22 


29  38  48 

11  16  34 

27  42  43 

-16  -  9  32 

21  25  28 

-4-3  2 

39  41  48 

13  12  17 

37  37  46 

18  19  26 

34  35  42 

12  12  26 

31  37  47 

14  27  33 

37  39  46 

12  10  15 

27  33  37 

10  21  31 

31  38  38 

10  9  11 

30  32  43 


36  47 

22  31 


34  42 
11  25 


24  35 
-10  18 


12     18  37 


24     26  40 


27     27  25 


25  25 
22  23 


-U 
31 


39  47 
19  34 


24     29  22 


30  27 
22  7 


29     29  28 


25     27  23 


25     25  21 


35  32 
15  15 


20  27 
11  12 


23     27  32 


23  24  31 

•11  -11  1 

33  39  40 
12  18  32 

28  30  35 

-  3  0  25 

25  25  33 

5  4  10 

23  26  39 

-16  -12  20 

34  32  40 
8  9  20 

34 

20  25  27 

32  37  38 


20  19 
■5-5 


17  17 
1  3 

18  19 


24  31 
20  24 


39  43 
14  11 


-16  -  7  23 


25     30  35 


25     31  31 


27     30  32 


30  40 
-10  15 


33     33  35 


36  42 
9  22 


32 

50 

48 

43 

35 

35 

39 

40 

47 

50 

50 

48 

38 

37 

35 

38 

36 

37 

37 

31 

31 

37 

36 

48 

48 

38,0 

9 

18 

14 

28 

14 

11 

14 

32 

28 

23 

20 

19 

14 

11 

10 

10 

10 

12 

21 

14 

1 

2 

17 

28 

37 

14.3 

42 

38 

39 

38 

42 

42 

37 

39 

43 

40 

40 

42 

39 

40 

40 

40 

40 

38 

40 

38 

34 

38 

32 

42 

40 

38  .2 

25 

28 

30 

25 

22 

24 

23 

31 

32 

26 

26 

20 

19 

17 

18 

17 

19 

22 

26 

30 

14 

11 

19 

28 

34 

21.7 

40 

49 

43 

35 

40 

39 

34 

37 

42 

40 

44 

43 

40 

46 

43 

42 

40 

43 

37 

28 

33 

28 

34 

47 

40 

38.0 

8 

5 

10 

5 

7 

10 

3 

6 

7 

11 

10 

18 

10 

3 

-  2 

0 

3 

5 

12 

-  4 

-15 

-  8 

-  2 

22 

21 

4.7 

49 

49 

39 

39 

41 

41 

38 

41 

45 

44 

42 

39 

39 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

38 

37 

34 

34 

42 

42 

38.4 

22 

30 

29 

28 

29 

27 

23 

32 

32 

27 

29 

21 

20 

18 

17 

17 

18 

21 

25 

28 

14 

11 

19 

31 

37 

22.9 

35 

36 

38 

35 

32 

33 

35 

32 

37 

40 

35 

33 

34 

33 

34 

35 

36 

36 

33 

20 

18 

23 

28 

37 

42 

31.5 

10 

11 

13 

10 

7 

8 

2 

4 

27 

11 

13 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

2 

4 

-13 

-15 

-  8 

-  4 

22 

26 

4.2 

42 

39 

38 

40 

40 

40 

38 

38 

40 

40 

37 

38 

35 

33 

32 

30 

32 

37 

38 

35 

32 

30 

34 

34 

37 

35.4 

32 

30 

31 

30 

30 

30 

29 

35 

34 

35 

30 

32 

23 

22 

20 

13 

18 

23 

21 

15 

12 

13 

28 

32 

34 

25.2 

45 

42 

44 

44 

45 

41 

42 

45 

50 

.  51 

50 

44 

38 

35 

36 

32 

3  3 

32 

32 

31 

34 

3  1 

30 

35 

47 

38.5 

32 

32 

29 

29 

25 

28 

27 

33 

41 

42 

26 

31 

22 

22 

20 

18 

15 

17 

17 

12 

11 

11 

15 

23 

33 

23.4 

42 

44 

38 

43 

38 

43 

35 

41 

47 

47 

48 

42 

41 

41 

43 

40 

41 

37 

40 

32 

34 

38 

36 

39 

38 

38.7 

19 

16 

22 

12 

7 

5 

8 

27 

27 

20 

8 

24 

-  2 

-  8 

-10 

-  8 

-10 

1 

0 

-13 

-20 

-15 

26 

29 

31 

5.8 

35 

46 

42 

39 

38 

31 

35 

38 

45 

42 

39 

40 

37 

35 

37 

38 

38 

36 

38 

33 

29 

35 

39 

47 

51 

35.2 

5 

7 

7 

8 

11 

7 

11 

22 

25 

20 

18 

18 

11 

10 

9 

9 

8 

9 

18 

10 

-  2 

-  1 

-12 

28 

35 

9,4 

51 

52 

48 

45 

49 

47 

44 

50 

53 

52 

53 

44 

48 

48 

48 

45 

50 

41 

41 

40 

35 

42 

41 

50 

45 

45.4 

25 

29 

29 

25 

29 

25 

IB 

30 

26 

25 

27 

20 

18 

15 

12 

12 

16 

16 

24 

28 

5 

8 

15 

32 

37 

20.5 

47 

55 

44 

45 

52 

52 

44 

44 

52 

51 

45 

47 

49 

47 

44 

46 

40 

37 

39 

45 

44 

39 

44 

50 

55 

45.0 

26 

33 

34 

30 

31 

29 

26 

36 

36 

34 

30 

28 

28 

24 

23 

21 

25 

22 

26 

31 

14 

13 

18 

35 

42 

26.3 

45 

45 

45 

45 

53 

44 

45 

52 

55 

43 

37 

45 

45 

43 

42 

38 

31 

35 

38 

42 

37 

42 

42 

54 

53 

42,5 

22 

27 

31 

25 

25 

28 

25 

34 

27 

24 

26 

23 

24 

22 

19 

15 

20 

23 

29 

25 

15 

18 

21 

38 

33 

23,3 

36 

44 

41 

43 

41 

44 

40 

47 

48 

50 

35 

40 

34 

34 

32 

33 

29 

30 

33 

31 

30 

28 

24 

42 

46 

36.8 

31 

29 

35 

35 

28 

31 

30 

34 

44 

31 

28 

27 

22 

17 

21 

14 

14 

15 

17 

13 

10 

10 

18 

22 

36 

23.9 

44 

52 

51 

47 

46 

44 

45 

50 

55 

52 

50 

46 

42 

47 

46 

45 

45 

45 

46 

40 

34 

41 

42 

57 

51 

45,1 

23 

28 

28 

26 

25 

24 

27 

33 

34 

32 

26 

27 

20 

19 

19 

17 

28 

28 

27 

25 

10 

14 

20 

31 

38 

23.0 

37 

38 

37 

40 

42 

38 

35 

35 

39 

39 

34 

31 

32 

28 

29 

30 

31 

33 

31 

29 

27 

27 

31 

34 

37 

32.7 

31 

28 

24 

27 

25 

28 

23 

29 

33 

32 

24 

26 

15 

15 

15 

15 

14 

18 

17 

5 

3 

5 

22 

29 

32 

20.4 

48 

48 

57 

53 

45 

46 

42 

45 

49 

57 

57 

57 

49 

50 

48 

52 

50 

43 

35 

38 

35 

35 

43 

44 

58 

45.1 

14 

28 

25 

31 

24 

21 

21 

29 

33 

31 

25 

21 

16 

16 

13 

12 

15 

17 

24 

21 

B 

5 

10 

31 

38 

19.5 

38 

52 

51 

39 

41 

36 

40 

45 

52 

51 

55 

41 

41 

40 

43 

42 

40 

35 

31 

30 

27 

35 

41 

54 

44 

39.9 

13 

21 

21 

24 

20 

15 

16 

31 

29 

17 

17 

13 

10 

11 
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7 

9 

7 

21 

11 

2 

-  1 

9 

34 

35 

14,6 

39 

45 

38 

38 

42 

43 

38 

40 

48 

48 

33 

38 

34 

32 

34 

32 

32 

31 

36 

31 

34 

28 

29 

36 

41 

35,0 

31 

31 

31 

32 

27 

29 

28 

32 

36 

30 

24 

27 

17 

19 

16 

15 

14 

15 

14 

12 

12 

12 

14 

24 

33 

22.4 

43 

41 

36 

35 

45 

46 

43 

49 

33 

32 

38 

46 

44 

40 

26 

25 

24 

32 

36 

41 

37 

40 

34 

53 

4E 

37.8 

21 

25 

27 

25 

26 

27 

23 

32 

27 

25 

24 

20 

20 

19 

18 

19 

19 

22 

30 

30 

19 

14 

20 

34 

31 

22.0 

34 

33 

37 

40 

35 

35 

35 

40 

40 

34 

34 

36 

33 

33 

35 

33 

31 

35 

34 

34 

35 

36 

36 

37 

39 

33,3 

5 

5 

20 

25 

18 

12 

12 

26 

22 

18 

14 

7 

5 

4 

4 

3 

1 

13 

12 

5 

1 

-  4 

11 

22 

29 

9.3 

44 

45 

40 

41 

37 

34 

38 

37 

46 

44 

48 

45 

36 

29 

29 

24 

25 

35 

35 

34 

28 

25 

29 

37 

36 

33.6 

14 

31 

27 

21 

13 

15 

23 

29 

32 

21 

21 

12 

6 

0 

2 

2 

13 

14 

16 

-  4 

8 

27 

33 

12.8 

37 

40 

35 

34 

37 

38 

35 

39 

41 

41 

55 

50 

41 

37 

38 

41 

37 

35 

34 

35 

28 

28 

42 

48 

50 

36.5 

19 

17 

15 

12 

10 

11 

11 

19 

20 

14 

12 

18 

9 

6 

7 

5 

4 

6 

10 

3 

-  4 

-  2 

18 

28 

37 

10,5 

37 

45 

42 

34 

38 

40 

38 

34 

41 

40 

40 

38 

45 

49 

50 

49 

45 

43 

40 

31 

32 

29 

32 

36 

42 

37,6 

7 

7 

8 

1 
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0 

4 

5 

9 

1 

3 

11 

9 

1 

-  1 

2 

-  4 

-  3 

11 

2 

-11 

-  7 

0 

13 

29 

2,3 

44 

42 

44 

43 

44 

49 

41 

45 

49 

50 

48 

37 

38 

35 

38 

34 

29 

32 

31 

40 

36 

35 

29 

37 

45 

38.7 

35 

33 

31 

32 

31 

32 

28 

35 

43 

44 

25 

29 

30 

29 

26 

24 

24 

24 

24 

16 

13 

14 

20 

24 

34 

25.7 

42 

44 

42 

41 

36 

34 

30 

45 

45 

42 

31 

33 

32 

38 

35 

35 

3  3 

30 

20 

25 

32 

39 

42 

34.0 

6 

28 

8 

22 

4 

1 

8 

19 

29 

24 

5 

9 

-  1 

-  3 

-  3 

-  2 

-  2 

0 

17 

10 

-14 
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0 

21 

19 

5,5 

45 

45 

40 

44 

50 

44 

39 

43 

44 

43 

43 

41 

40 

42 

41 

42 

35 

31 

32 

33 

33 

38 

44 

45 

39.2 

32 

34 

30 

33 

32 

29 

28 

35 

36 

31 

29 

20 

18 

20 

IB 

20 

25 

20 

15 

10 

14 

26 

33 

36 

24.2 

36 

38 

40 

42 

41 

41 

39 

36 

38 

39 

42 

48 

47 

40 

39 
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38 

39 
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33 
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11 
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17 

20 

15 

15 

10 

-  1 

-  5 

-  5 

-  6 

-  4 

5 

-  8 

-13 

-12 

32 

5,7 

38 

43 

35 

39 

42 

39 

46 

40 

37 

42 

40 

39 

49 

42 

41 

43 

42 

41 

35 

40 

35 

38 

30 

34 

37 

37,9 

31 

22 

25 

24 

21 

22 

21 

29 

31 

32 

25 

26 

11 

11 

7 

7 

6 

7 

18 

4 

-  1 

-  1 

9 

29 

32 

15.6 

45 

43 

41 

39 

47 

47 

45 

50 

40 

42 

30 

48 

46 

45 

38 

25 

27 

36 

40 

45 

40 

39 

42 

54 

56 

41.3 

18 

24 

25 

20 

20 

22 

20 

32 

23 

19 

19 

16 

12 

15 

14 

15 

15 

18 

20 

25 

18 

16 

10 

27 

41 

ia.6 

See  Helerence  Notes  FoUowlng  StatiOD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


IDAHO 
JANUARY  1961 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20  , 

1 

21 

22  1 

23  1 

24 

fAlRFIELD  RS 

MAX 

23 

24 

25 

25 

22 

34 

34 

38 

37 

28 

36 

37 

32 

38 

41 

36 

31 

40 

36 

33 

38 

32 

30 

33 

MIN 

-  5 

-  6 

-15 

-  6 

-14 

7 

7 

15 

15 

6 

1 

1 

6 

24 

16 

7 

5 

6 

2 

-  3 

-  3 

-  4 

-  2 

2 

FENN  RS 

MAX 

30 

32 

37 

31 

32 

36 

33 

38 

37 

36 

42 

41 

43 

40 

36 

44 

40 

42 

46 

39 

39 

39 

39 

39 

MIN 

26 

22 

14 

9 

9 

23 

31 

32 

31 

30 

25 

26 

28 

29 

32 

33 

31 

31 

27 

21 

19 

18 

17 

17 

FORT   HALL    IND  AGENCY 

MAX 

31 

26 

26 

27 

26 

35 

36 

46 

43 

40 

37 

36 

38 

38 

50 

46 

43 

42 

39 

40 

42 

41 

40 

36 

MIN 

12 

14 

-11 

-  8 

-  9 

1 

5 

9 

8 

27 

10 

7 

11 

26 

25 

19 

17 

17 

10 

8 

6 

7 

6 

7 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

32 

30 

30 

43 

44 

36 

35 

43 

45 

44 

40 

38 

39 

40 

42 

42 

40 

38 

37 

38 

35 

38 

MIN 

0 

-  2 

2 

25 

22 

23 

20 

17 

12 

24 

23 

32 

29 

29 

1  1 

12 

12 

9 

8 

9 

5 

14 

CLENNS  FERRY 

MAX 

39 

40 

43 

43 

46 

52 

55 

52 

50 

49 

54 

50 

45 

47 

58 

53 

46 

51 

47 

47 

48 

49 

49 

43 

MIN 

19 

15 

15 

10 

11 

19 

17 

30 

16 

17 

28 

15 

20 

29 

15 

24 

23 

17 

13 

12 

10 

9 

14 

12 

GRACE 

MAX 

27 

31 

24 

27 

26 

36 

39 

44 

39 

42 

36 

37 

36 

34 

40 

41 

42 

38 

37 

39 

39 

40 

40 

36 

MIN 

8 

16 

-  8 

-  6 

-  6 

0 

5 

13 

9 

22 

7 

5 

6 

20 

30 

27 

18 

13 

6 

5 

3 

5 

3 

7 

GRAND  v:ew 

MAX 

33 

31 

38 

29 

31 

34 

43 

44 

37 

40 

43 

41 

38 

35 

34 

34 

37 

37 

26 

33 

36 

37 

MIN 

10 

11 

7 

5 

3 

17 

14 

25 

24 

18 

18 

23 

15 

28 

19 

20 

11 

12 

10 

6 

9 

9 

GRANGEVILLE 

MAX 

33 

28 

29 

31 

44 

46 

50 

50 

44 

43 

55 

45 

42 

49 

50 

50 

48 

44 

43 

40 

43 

44 

42 

34 

MIN 

20 

11 

9 

10 

23 

31 

30 

34 

32 

28 

29 

30 

29 

36 

35 

34 

27 

25 

21 

19 

11 

17 

16 

23 

GRASMERE 

MAX 

32 

37 

37 

42 

44 

55 

51 

49 

45 

52 

47 

41 

47 

51 

55 

57 

51 

41 

43 

44 

51 

49 

39 

MIN 

13 

6 

5 

9 

8 

20 

23 

24 

15 

17 

23 

19 

33 

30 

35 

32 

16 

13 

1 1 

1  1 

12 

14 

19 

GROUSE 

MAX 

31 

29 

31 

34 

32 

39 

40 

43 

44 

36 

39 

39 

35 

36 

44 

39 

45 

42 

43 

49 

50 

45 

43 

42 

MIN 

-  3 

-11 

-12 

-11 

-  9 

-  2 

4 

3 

e 

-  2 

1 

-  2 

-  2 

3 

5 

1 

1 

-  4 

-  2 

-  3 

-  2 

-  4 

-  3 

HAILEY  RS 

MAX 

35 

30 

28 

33 

32 

38 

38 

40 

40 

38 

41 

37 

35 

37 

43 

39 

40 

40 

39 

44 

42 

38 

38 

33 

MIN 

0 

1 

0 

-  7 

-  5 

10 

12 

22 

26 

15 

15 

15 

12 

13 

17 

15 

17 

11 

12 

5 

6 

6 

4 

8 

HAMER   4  NH 

MAX 

20 

19 

25 

24 

26 

31 

40 

37 

35 

36 

34 

31 

35 

40 

36 

39 

36 

35 

34 

34 

34 

40 

MIN 

-  9 

-  5 

-  3 

-13 

-13 

-  5 

-11 

1 

10 

5 

6 

12 

7 

8 

3 

0 

-  2 

-  5 

-  4 

-  5 

-  5 

HAZELION 

MAX 

35 

34 

31 

33 

35 

39 

42 

52 

50 

43 

44 

40 

42 

47 

55 

53 

49 

45 

45 

43 

46 

47 

45 

42 

MIN 

18 

11 

9 

9 

7 

12 

21 

23 

25 

23 

24 

22 

17 

32 

25 

22 

27 

16 

14 

15 

14 

10 

14 

15 

HEADQUARTERS 

MAX 

27 

30 

38 

35 

33 

40 

37 

46 

38 

40 

47 

40 

46 

48 

41 

40 

42 

48 

42 

39 

39 

39 

40 

MIN 

19 

24 

1 

-  1 

0 

25 

30 

28 

26 

23 

19 

20 

24 

28 

32 

24 

22 

16 

1  1 

9 

8 

6 

8 

HILL  CITY 

MAX 

26 

23 

20 

21 

21 

34 

33 

39 

42 

33 

31 

36 

35 

38 

38 

32 

37 

37 

32 

34 

30 

32 

32 

34 

MIN 

5 

-  7 

-20 

-11 

-16 

6 

-  1 

12 

12 

7 

0 

-  3 

3 

24 

17 

4 

3 

9 

-  2 

-  6 

-  5 

-  5 

-  7 

-  1 

HOLLISTER 

MAX 

35 

36 

38 

35 

47 

51 

46 

55 

51 

42 

43 

41 

42 

43 

53 

57 

58 

49 

42 

41 

38 

35 

43 

39 

MIN 

16 

13 

5 

11 

10 

14 

18 

34 

30 

20 

20 

25 

23 

30 

31 

29 

24 

22 

15 

15 

10 

14 

14 

14 

HOWE 

MAX 

30 

22 

28 

29 

33 

38 

40 

39 

35 

39 

36 

36 

37 

38 

40 

40 

46 

45 

40 

38 

37 

37 

37 

39 

MIN 

0 

-  3 

-  7 

-  5 

2 

7 

6 

11 

5 

12 

7 

10 

10 

12 

19 

11 

17 

4 

1 

-  2 

0 

0 

2 

9 

IDAHO  CITY 

MAX 

30 

30 

32 

34 

39 

47 

44 

45 

42 

40 

45 

45 

40 

39 

44 

46 

44 

45 

43 

42 

45 

43 

43 

40 

MIN 

9 

4 

-  2 

0 

2 

25 

23 

21 

23 

22 

15 

18 

23 

28 

27 

20 

16 

14 

13 

9 

8 

9 

10 

15 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

25 

22 

20 

21 

23 

29 

33 

42 

37 

35 

35 

32 

31 

35 

36 

37 

35 

34 

33 

33 

34 

34 

34 

35 

MIN 

6 

11 

-10 

-  6 

-  6 

2 

6 

10 

8 

22 

7 

6 

11 

16 

29 

15 

13 

12 

6 

7 

4 

7 

6 

6 

IDAHO   FALLS    16  SE 

MAX 

23 

21 

25 

27 

29 

34 

41 

43 

42 

37 

37 

38 

37 

36 

41 

42 

43 

43 

40 

44 

34 

44 

40 

36 

MIN 

2 

-  8 

-  6 

-  2 

0 

10 

12 

23 

15 

15 

10 

12 

6 

18 

26 

24 

18 

5 

5 

4 

4 

7 

6 

3 

IDAHO  FALLS   FAA  AP 

MAX 

23 

20 

17 

19 

22 

26 

33 

36 

34 

31 

33 

29 

28 

37 

36 

37 

33 

34 

32 

32 

34 

34 

33 

34 

MIN 

5 

-  2 

-  6 

-  6 

-  6 

0 

8 

5 

7 

14 

9 

7 

6 

10 

20 

11 

12 

4 

3 

5 

3 

4 

5 

7 

IDAHO   FALLS   *2   NW  WB 

MAX 

23 

20 

25 

26 

26 

32 

40 

38 

36 

33 

39 

35 

32 

35 

37 

40 

39 

42 

35 

40 

36 

37 

38 

40 

MIN 

-  6 

-13 

-  4 

-16 

-10 

-  5 

2 

7 

-  3 

12 

3 

7 

14 

10 

12 

5 

5 

-  3 

-  3 

-  6 

-10 

-  5 

IDAHO   FALLS   46   W  W8 

MAX 

24 

25 

25 

28 

28 

35 

39 

46 

44 

32 

36 

36 

35 

40 

40 

41 

42 

43 

36 

44 

41 

39 

36 

41 

HI  N 

-  1 

-  5 

-  9 

-  8 

-  8 

0 

3 

6 

5 

4 

7 

3 

12 

11 

14 

9 

5 

5 

1 

1 

-  2 

-  1 

-  3 

-  1 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

16 

19 

17 

13 

32 

33 

32 

39 

33 

29 

40 

31 

29 

27 

33 

37 

37 

35 

30 

41 

39 

38 

38 

42 

MIN 

-  1 

-  2 

-22 

-25 

-22 

-11 

-  6 

-  5 

5 

2 

6 

-12 

-10 

20 

23 

22 

0 

-  4 

-14 

-11 

-15 

-14 

-15 

-11 

JE  ROME 

MAX 

37 

34 

36 

40 

39 

45 

47 

54 

51 

47 

47 

42 

45 

50 

56 

52 

46 

47 

47 

46 

51 

48 

49 

45 

MIN 

18 

11 

13 

13 

12 

17 

25 

29 

27 

26 

26 

25 

19 

28 

28 

25 

25 

17 

20 

16 

15 

12 

16 

16 

KELLOGG 

MAX 

30 

30 

29 

26 

41 

48 

42 

46 

46 

40 

42 

41 

45 

44 

51 

52 

49 

38 

36 

39 

39 

35 

26 

29 

MIN 

22 

16 

6 

8 

12 

35 

34 

32 

32 

31 

30 

31 

30 

33 

40 

44 

28 

30 

28 

23 

19 

19 

1  7 

18 

KOOSKIA 

MAX 

36 

40 

34 

30 

36 

39 

40 

40 

39 

42 

43 

45 

42 

45 

44 

43 

44 

43 

42 

37 

36 

35 

37 

38 

MIN 

20 

24 

7 

0 

13 

27 

28 

27 

25 

24 

20 

25 

26 

31 

26 

31 

30 

32 

35 

21 

15 

19 

1  7 

20 

KUNA  2  NNE 

MAX 

38 

35 

35 

35 

35 

42 

50 

45 

40 

44 

50 

45 

45 

51 

54 

37 

38 

47 

46 

45 

39 

41 

29 

38 

MIN 

12 

12 

14 

6 

9 

24 

20 

21 

29 

21 

25 

24 

22 

34 

28 

21 

25 

17 

16 

17 

14 

12 

15 

22 

LEMISTON  KB  AP 

MAX 

33 

32 

36 

39 

47 

49 

46 

43 

43 

51 

50 

50 

50 

54 

48 

50 

49 

45 

41 

30 

29 

31 

33 

34 

MIN 

25 

23 

15 

15 

38 

39 

36 

31 

32 

32 

39 

30 

33 

45 

41 

38 

33 

30 

25 

21 

26 

27 

25 

29 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

30 

26 

24 

27 

27 

33 

35 

42 

37 

37 

27 

26 

35 

37 

43 

37 

35 

43 

32 

32 

31 

33 

33 

34 

MIN 

9 

9 

-  2 

1 

0 

3 

4 

6 

5 

16 

6 

11 

6 

17 

24 

10 

9 

13 

4 

2 

2 

1 

1 

4 

LOHMAN 

MAX 

32 

30 

23 

23 

33 

42 

40 

38 

37 

44 

37 

39 

40 

37 

43 

36 

33 

34 

32 

33 

33 

34 

35 

37 

MIN 

25 

4 

-  4 

-  3 

-  1 

30 

19 

20 

25 

27 

14 

15 

21 

30 

32 

20 

14 

9 

7 

5 

4 

5 

6 

11 

MACRAY  RS 

MAX 

26 

27 

26 

34 

32 

38 

35 

45 

42 

37 

39 

40 

35 

33 

42 

40 

45 

39 

44 

47 

50 

43 

37 

43 

MIN 

10 

4 

-  3 

-  3 

0 

7 

10 

7 

11 

12 

10 

9 

8 

10 

14 

13  10 

16 

10 

5 

17 

12 

1  1 

13 

HALAD 

MAX 

40 

36 

35 

37 

38 

39 

42 

50 

42 

47 

43 

43 

43 

40 

49 

49  44 

48 

45 

45 

48 

44 

46 

43 

MIN 

13 

20 

7 

7 

6 

9 

13 

17 

15 

24 

15 

15 

16 

27 

29 

23  22 

24 

14 

15 

13 

13 

1  3 

15 

MALAP  FAA  AP 

MAX 

34 

35 

34 

35 

36 

39 

40 

49 

40 

46 

43 

42 

43 

41 

48 

48  42 

44 

45 

46 

47 

45 

45 

42 

HIN 

12 

14 

3 

4 

2 

5 

9 

10 

8 

19 

12 

9 

11 

25 

25 

18  16 

17 

10 

10 

8 

7 

8 

11 

MAY  RS 

MAX 

23 

23 

19 

20 

24 

41 

38 

41 

36 

36 

35 

34 

35 

37 

43 

39  43 

44 

38 

35 

35 

34 

MIN 

2 

-  1 

-  8 

-10 

-  6 

13 

18 

15 

14 

9 

6 

8 

11 

16 

16 

11  e 

20 

6 

3 

0 

2 

HC  CALL 

MAX 

28 

26 

22 

24 

25 

35 

33 

42 

36 

34 

36 

39 

34 

34 

43 

43  44 

40 

35 

37 

35 

32 

34 

35 

MIN 

6 

10 

-  6 

-  8 

-  2 

24 

20 

25 

26 

15 

13 

15 

18 

28 

16 

20  10 

11 

4 

1 

-  2 

-  1 

0 

20 

MC  CAMMOm 

MAX 

33 

35 

28 

28 

30 

32 

40 

46 

40 

44 

40 

36 

36 

46 

45 

47  45 

39 

39 

43 

39 

41 

40 

36 

MIN 

5 

19 

-  2 

-  2 

-  4 

8 

16 

16 

25 

16 

25 

23 

26 

30 

22 

20  19 

19 

12 

10 

8 

8 

9 

11 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

33 

30 

24 

24 

26 

33 

36 

51 

46 

44 

37 

37 

39 

46 

52 

50  53 

46 

39 

38 

39 

41 

40 

38 

MIN 

13 

7 

5 

6 

5 

11 

17 

25 

22 

22 

21 

19 

16 

30 

26 

26  23 

16 

15 

14 

12 

13 

14 

12 

MONTPELIER  RS 

MAX 

35 

27 

25 

24 

26 

25 

31 

39 

44 

35 

36 

34 

30 

33 

35 

44  40 

39 

34 

31 

32 

33 

34 

35 

MIN 

2 

1 

-  6 

-  7 

-  5 

-  5 

1 

8 

5 

5 

3 

-  1 

-  1 

8 

23 

15  13 

13 

5 

3 

1 

2 

4 

2 

33 

25 

23 

30 

44 

38 

32.6 

19 

-  4 

-  9 

0 

25 

20 

3.6 

40 

38 

35 

28 

34 

34 

37.6 

16 

1  1 

1 1 

1  3 

26 

32 

22.8 

35 

32 

48 

50 

38.6 

1  3 

-  5 

-  3 

26 

9.2 

40 

34 

52 

47 

39.6 

20 

8 

26 

33 

16,3 

45 

40 

42 

43 

57 

50 

47.7 

33 

6 

5 

13 

33 

40 

16.5 

32 

29 

27 

31 

39 

44 

35.8 

17 

-  7 

-  5 

12 

25 

25 

9.4 

37 

29 

38 

49 

46 

36.8 

29 

3 

1 1 

28 

41 

15.4 

35 

33 

40 

43 

48 

49 

42.1 

1  4 

9 

1  1 

26 

32 

36 

23.7 

35 

32 

39 

41 

56 

60 

45.2 

24 

1 

5 

24 

30 

36 

16.2 

24 

34 

25 

33 

41 

40 

36.2 

-  3 

-16 

-10 

-  5 

10 

24 

-  1.0 

29 

26 

27 

33 

43 

40 

35.5 

'* 

'* 

2  i 

30 

lO.C 

29 

23 

27 

30 

47 

42 

32.9 

0 

-15 

-  9 

-  1 

25 

2  5 

0.1 

32 

32 

35 

46 

59 

50 

42.6 

23 

3 

2 

12 

32 

31 

17.9 

39 

36 

37 

28 

36 

41 

39.0 

7 

1 

2 

4 

25 

32 

16.2 

32 

28 

29 

27 

43 

35 

32.3 

21 

4 

-12 

-  1 

23 

29 

2.7 

35 

29 

38 

46 

55 

51 

43.5 

22 

-  2 

5 

14 

31 

37 

19.0 

28 

28 

33 

51 

45 

42 

37.0 

-10 

-  5 

-  5 

26 

27 

1  5 

5.5 

40 

35 

36 

36 

42 

38 

40.5 

24 

2 

16 

26 

32 

16.4 

30 

23 

30 

36 

45 

45 

32.6 

5 

-  9 

-  3 

6 

29 

31 

8.5 

22 

23 

26 

32 

39 

46 

35.7 

-  4 

-12 

-  8 

10 

1 9 

24 

7.6 

20 

25 

27 

34 

44 

43 

30.9 

0 

-  7 

-  6 

2 

30 

29 

6.0 

25 

29 

26 

31 

47 

40 

34.4 

-  7 

-20 

-13 

-  4 

25 

20 

0.0 

25 

31 

29 

36 

47 

40 

36.3 

1 

-12 

-10 

4 

25 

26 

2.7 

20 

25 

22 

25 

30 

38 

30.6 

-14 

-28 

-24 

-  2 

17 

23 

-  5.1 

36 

33 

40 

43 

54 

46 

44.9 

25 

5 

5 

1  3 

35 

34 

19.7 

42 

38 

35 

32 

36 

48 

39.2 

19 

12 

1  3 

16 

29 

36 

24.7 

40 

40 

31 

34 

43 

42 

39.5 

1 9 

t 

9 

2 1 

27 

30 

22.1 

45 

39 

41 

40 

54 

49 

42.3 

31 

14 

12 

13 

35 

42 

20.5 

40 

36 

30 

46 

60 

48 

41.9 

23 

11 

16 

25 

36 

37 

29.5 

27 

22 

27 

35 

40 

38 

32.9 

14 

-10 

-  9 

-  2 

0 

1  2 

6.8 

40 

32 

34 

35 

46 

52 

35.3 

14 

-  1 

-  2 

16 

30 

33 

14.2 

37 

29 

33 

25 

32 

42 

37.5 

8 

-  1 

-  3 

2 

18 

26 

6.9 

33 

37 

35 

34 

47 

47 

42.3 

18 

5 

3 

17 

25 

22 

15.1 

35 

36 

35 

35 

47 

47 

41.4 

10 

] 

-  2 

1 

20 

1 6 

1 1 . 1 

31 

2; 

31 

43 

50 

46 

36,1 

32 

30 

22 

28 

34 

33 

33,6 

10 

-  4 

-  5 

16 

28 

30 

11,4 

32 

30 

32 

34 

42 

48 

36.2 

22 

3 

0 

9 

25 

23 

14.5 

31 

33 

37 

37 

48 

45 

39.1 

19 

4 

5 

16 

26 

34 

16.7 

34 

23 

21 

25 

35 

45 

33,1 

Sm  RatorvDc*  NoIm  FoUtnriDg  SUHon  Iiul« 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  196X 


Day  Ol  Monlh 


MIN     14     19     12  10 


Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

"l 

15 

16  1 

17  1 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

30 

27 

30 

28 

36 

41 

42 

44 

42 

41 

44 

45 

41 

42 

45 

46 

45 

MIN 

24 

19 

17 

12 

27 

34 

36 

32 

34 

32 

34 

27 

31 

34 

37 

40 

32 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MAX 

38 

35 

40 

38 

42 

50 

52 

55 

42 

40 

50 

48 

43 

42 

48 

55 

53 

MIN 

15 

10 

9 

11 

12 

22 

20 

22 

21 

20 

25 

24 

18 

30 

32 

22 

28 

MULLAN  FAA 

MAX 

27 

28 

30 

36 

40 

40 

42 

42 

45 

44 

61 

41 

38 

44 

48 

44 

40 

MIN 

20 

6 

13 

12 

27 

34 

33 

29 

26 

28 

28 

28 

28 

33 

36 

28 

29 

NEW   MEADOWS  RS 

MAX 

28 

26 

21 

15 

19 

28 

35 

35 

38 

40 

41 

32 

38 

37 

36 

45 

43 

MIN 

15 

12 

-14 

-16 

-16 

8 

10 

10 

15 

16 

14 

14 

15 

22 

30 

20 

12 

NEZPERCE 

MAX 

32 

26 

26 

26 

39 

40 

39 

42 

42 

42 

47 

43 

40 

43 

45 

44 

42 

MIN 

11 

15 

9 

2 

20 

32 

31 

28 

30 

28 

30 

30 

30 

35 

36 

36 

30 

OAKLEY 

MAX 

38 

3.6 

41 

39 

46 

50 

47 

56 

53 

45 

60 

48 

45 

47 

53 

55 

53 

MIN 

16 

14 

11 

13 

10 

19 

23 

31 

28 

24 

26 

29 

30 

31 

31 

31 

29 

OBSIDIAN  3  SSE 

MAX 

22 

16 

9 

12 

24 

41 

44 

44 

38 

32 

38 

27 

31 

36 

43 

41 

45 

MIN 

-16 

-  9 

-26 

-23 

-18 

19 

17 

23 

22 

-  5 

-  5 

-  1 

2 

7 

14 

6 

OLA  5  S 

MAX 

37 

36 

35 

36 

32 

42 

43 

45 

43 

45 

44 

45 

46 

48 

47 

50 

49 

MIN 

9 

6 

4 

4 

7 

25 

16 

20 

28 

23 

24 

27 

22 

34 

27 

27 

22 

OROFINO 

MAX 

33 

39 

33 

32 

35 

38 

38 

36 

41 

43 

40 

61 

42 

43 

45 

44 

48 

MIN 

27 

26 

16 

a 

19 

32 

32 

32 

31 

31 

27 

30 

30 

35 

34 

37 

34 

PALISADES  DAM 

MAX 

22 

20 

10 

9 

10 

IS 

28 

26 

25 

33 

29 

22 

26 

31 

39 

33 

32 

MIN 

1 

2 

-17 

-16 

-16 

-  5 

5 

2 

-  2 

IB 

0 

-  1 

-  1 

19 

27 

7 

3 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

28 

30 

32 

32 

32 

42 

44 

38 

36 

33 

43 

47 

45 

46 

36 

33 

40 

MIN 

l<i 

14 

11 

8 

10 

25 

16 

22 

26 

27 

26 

25 

23 

32 

27 

27 

27 

PAUL    1  ENE 

MAX 

33 

35 

32 

29 

33 

34 

44 

41 

53 

51 

44 

43 

38 

43 

50 

56 

54 

MIN 

15 

12 

11 

10 

7 

7 

16 

21 

23 

26 

26 

20 

16 

26 

25 

20 

20 

PAYETTE 

MAX 

35 

35 

34 

33 

32 

42 

39 

40 

40 

39 

46 

47 

42 

46 

43 

35 

40 

MIN 

16 

13 

12 

9 

10 

27 

19 

22 

29 

25 

26 

24 

20 

33 

28 

28 

26 

PICABO 

MAX 

31 

29 

30 

31 

32 

35 

45 

42 

42 

43 

36 

41 

40 

43 

42 

40 

43 

MIN 

2 

1 

0 

0 

0 

-  1 

12 

13 

14 

10 

8 

12 

11 

12 

10 

20 

12 

PIERCE  RS 

MAX 

26 

30 

28 

25 

26 

33 

34 

37 

35 

36 

36 

35 

36 

35 

36 

37 

38 

MIN 

16 

13 

-  2 

-  2 

-  2 

22 

30 

26 

26 

25 

17 

17 

24 

23 

29 

30 

23 

POCATELLO  2 

MAX 

30 

29 

27 

29 

38 

41 

50 

46 

45 

43 

37 

40 

38 

48 

49 

51 

MIN 

15 

-  1 

1 

3 

3 

16 

23 

23 

32 

20 

15 

18 

30 

33 

34 

20 

POCATELLO   WB  AP 

MAX 

30 

27 

20 

25 

25 

32 

35 

48 

47 

36 

37 

35 

38 

40 

48 

49 

54 

MIN 

15 

6 

-  8 

-  5 

-  6 

6 

7 

15 

15 

22 

14 

11 

15 

33 

29 

22 

19 

PORTHILL 

MAX 

31 

28 

32 

28 

35 

45 

36 

45 

42 

42 

43 

44 

42 

39 

48 

50 

40 

MIN 

17 

12 

20 

12 

25 

31 

30 

24 

33 

34 

28 

30 

29 

31 

35 

37 

24 

POTLATCH 

MAX 

29 

35 

29 

36 

38 

44 

50 

48 

46 

45 

49 

47 

43 

50 

50 

61 

44 

MIN 

24 

19 

13 

1 

26 

36 

36 

30 

32 

31 

36 

33 

34 

31 

40 

40 

34 

PRESTON  2  SE 

MAX 

35 

34 

33 

30 

30 

35 

36 

46 

44 

43 

44 

39 

39 

45 

46 

45 

44 

MIN 

14 

20 

5 

3 

2 

7 

10 

13 

12 

23 

13 

12 

17 

25 

26 

23 

21 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

26 

26 

28 

25 

33 

43 

36 

41 

37 

37 

38 

37 

35 

41 

44 

47 

35 

MIN 

17 

19 

18 

9 

21 

31 

31 

30 

30 

31 

31 

31 

29 

32 

35 

31 

20 

RICHFIELD 

MAX 

29 

30 

30 

31 

33 

38 

44 

49 

48 

40 

42 

38 

37 

46 

48 

49 

45 

MIN 

6 

5 

5 

8 

6 

11 

21 

23 

25 

21 

21 

20 

12 

20 

21 

18 

22 

RIGGINS  RS 

MAX 

38 

36 

34 

30 

40 

50 

54 

54 

52 

54 

54 

62 

48 

52 

52 

54 

68 

MIN 

28 

26 

22 

24 

30 

36 

36 

40 

40 

38 

42 

36 

34 

40 

40 

42 

38 

RUPERT 

MAX 

30 

29 

30 

27 

30 

31 

36 

39 

53 

51 

40 

42 

38 

43 

45 

55 

54 

MIN 

14 

11 

7 

7 

8 

8 

15 

16 

19 

28 

32 

21 

17 

21 

21 

22 

22 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

22 

22 

23 

26 

28 

31 

38 

42 

35 

36 

33 

31 

30 

31 

35 

39 

36 

MIN 

5 

5 

-  5 

-  6 

-  5 

1 

6 

12 

13 

11 

9 

9 

4 

23 

29 

12 

11 

SAINT  MARIES 

MAX 

32 

35 

36 

32 

37 

46 

45 

46 

45 

41 

50 

49 

44 

42 

43 

51 

44 

MIN 

25 

19 

9 

10 

27 

34 

33 

31 

31 

30 

30 

34 

30 

34 

31 

37 

28 

SALMON 

MAX 

27 

35 

24 

23 

24 

35 

38 

36 

36 

40 

36 

37 

34 

34 

42 

42 

42 

MIN 

10 

2 

-  7 

-  8 

-  6 

11 

11 

8 

15 

6 

6 

5 

7 

13 

10 

7 

5 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

28 

28 

32 

26 

35 

45 

37 

42 

37 

38 

43 

39 

38 

43 

46 

49 

34 

MIN 

18 

22 

7 

7 

20 

32 

32 

31 

32 

32 

28 

29 

2<' 

33 

41 

32 

27 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

32 

30 

32 

34 

35 

41 

45 

50 

48 

39 

43 

40 

38 

42 

49 

46 

46 

MIN 

9 

11 

10 

12 

9 

16 

22 

26 

27 

25 

23 

22 

13 

25 

23 

23 

26 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

37 

34 

45 

45 

49 

54 

56 

56 

52 

55 

61 

59 

60 

54 

61 

67 

56 

MIN 

20 

16 

16 

18 

35 

45 

29 

40 

39 

33 

45 

37 

30 

42 

42 

50 

32 

STREVELL 

MAX 

33 

35 

30 

31 

31 

33 

35 

40 

37 

43 

36 

40 

40 

35 

41 

42 

41 

MIN 

20 

5 

7 

12 

11 

14 

21 

22 

23 

22 

22 

19 

18 

26 

23 

23 

26 

SUGAR 

MAX 

27 

25 

22 

21 

28 

•o 

37 

39 

36 

37 

34 

33 

29 

32 

34 

40 

40 

MIN 

12 

10 

-11 

-11 

-12 

-  3 

4 

10 

9 

16 

5 

3 

2 

20 

26 

11 

9 

SUN  VALLEY 

MAX 

27 

22 

24 

26 

35 

42 

36 

35 

38 

35 

36 

37 

33 

38 

38 

37 

36 

MIN 

-14 

-15 

-16 

-13 

-13 

9 

8 

7 

9 

-  3 

1 

-  2 

-  3 

1 

6 

0 

1 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

42 

40 

38 

38 

40 

47 

51 

47 

43 

42 

49 

49 

47 

51 

51 

47 

41 

MIN 

19 

18 

16 

14 

13 

26 

25 

30 

31 

26 

28 

29 

26 

34 

30 

27 

28 

SWAN   VALLEY    1  W 

MAX 

30 

30 

24 

15 

15 

15 

32 

32 

32 

35 

30 

24 

26 

35 

42 

39 

39 

5 

10 

-16 

-  3 

-  8 

-  9 

5 

7 

7 

19 

1 

3 

-  1 

21 

16 

11 

5 

lETONIA  EXP  STA 

MAX 

20 

22 

22 

23 

29 

30 

30 

42 

45 

35 

35 

33 

29 

38 

30 

33 

36 

MIN 

7 

-  5 

-13 

-  8 

-  9 

4 

10 

14 

15 

0 

-  1 

5 

1 

12 

21 

6 

3 

THREE  CREEK 

MAX 

35 

36 

42 

43 

50 

58 

54 

53 

50 

45 

53 

44 

45 

45 

59 

60 

MIN 

12 

2 

-  2 

3 

1 

3 

11 

25 

26 

9 

7 

12 

13 

27 

19 

IS 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

36 

36 

35 

36 

38 

47 

46 

51 

51 

44 

47 

42 

44 

49 

52 

53 

47 

MIN 

21 

15 

10 

10 

9 

13 

22 

24 

23 

23 

24 

22 

IB 

33 

26 

23 

25 

TWIN   FALLS   3  SE 

MAX 

36 

38 

35 

35 

35 

38 

46 

44 

53 

52 

44 

45 

42 

45 

50 

55 

53 

42  40 
28 


16  16  17 

44  33  39 

20  19  16 

35  31  29 


40  36  39 

23  22  21 

47  45  52 

17  15  18 

26  25  27 

-13  -14  -18 

46  47  42 


45  45 
22  20 


13  15 
7  -10 


44  38  32 
21     28  19 


44  44 

13  10 


40  39 
17 


43     40  42 


37     35  33 


40  43 
13 


38     40  40 


41  34  31 
22     18  11 


49     46  40 

25     20  18 


42  41 
13  12 


29  28 
17  18 


45  44 

12 


64j  60 
32 


50  48 
28  28 


46  42  41 
14      17  16 


33  34 
2 


45  44  38 
29     26  21 


48     38     35  36 


34  35 
22  22 


48  47 
15  11 


45  45 
14  14 


27  30 
-7-8 


41  39 
19  20 


50  47 
19  17 


26  25 
-15  -16 


42  40 
12  12 


45  41 
21  22 


12  20 
-6-7 


28  26 
18  18 


47  46 
8     1  1 


29  27 
17  19 


19 

40  46  42 
10       6  9 

32     32  34 


45  42 
16  12 

41     38  38 


32  30 
15  14 


29  30 
19  16 


41  41 
12  12 


39|  35 
22 


45  42 
15  17 


64  50 
33  22 


32 
19| 


19  18 
44  46 


39     42     33  33 


45      46  45 


26  21 
40  36 


15     19     26     26     26     20     22  29 


45     48  51 


44  47 
13  12 


531     44     46  45 


32  31 

15  16 

42  43 

10  12 

48  48 

28  26 

46  46  42 


33     37  35 


38  33 
21  16 


35  33 
-2-3 


32  30 
15  13 


43  43 
13  17 


50  49 
18  18 


40  40 
16  16 


33  33 
■1-3 


37     34     39     39     39  39 


43  39 
16  16 


25  26 
-  6  -  6 


28     38     30     36  37 


56     53  43 


45  46 
12  14 


47  45 
18  16 


37 

36 

35 

31 

35 

44 

44 

36.7 

26 

20 

18 

21 

26 

33 

36 

27,8 

41 

41 

39 

44 

40 

44 

51 

45.3 

26 

30 

1 1 

8 

14 

1 6 

35 

19.2 

32 

30 

36 

33 

34 

40 

40 

39.3 

1  8 

13 

9 

10 

22 

30 

33 

22.4 

41 

36 

29 

24 

31 

35 

37 

32.6 

-1 1 

-10 

18 

29 

6.6 

34 

35 

32 

32 

38 

46 

44 

36.5 

1 3 

33 

33 

23.7 

41 

35 

29 

44 

40 

54 

46 

46.7 

2 1 

0 

6 

31 

36 

21.1 

30 

25 

20 

25 

31 

38 

38 

30.2 

-  1 

-16 

-27 

-22 

1 1 

27 

2  9 

-  2.6 

38 

44 

36 

42 

42 

46 

43 

42.6 

2  1 

16 

1  3 

9 

19 

22 

37 

18.8 

45 

43 

42 

30 

34 

36 

40 

40.7 

32 

22 

12 

12 

26 

31 

33 

26.7 

27 

29 

16 

12 

29 

39 

41 

24.1 

-12 

-17 

19 

0.1 

38 

42 

40 

38 

34 

36 

45 

37.3 

29 

29 

16 

10 

1  3 

26 

33 

21.5 

39 

33 

34 

35 

40 

44 

57 

42.8 

23 

1 1 

33 

15.2 

36 

47 

44 

36 

35 

38 

43 

39.1 

28 

26 

14 

1 1 

20 

26 

21.0 

35 

24 

20 

30 

30 

36 

46 

37.3 

c 

8.6 

36 

32 

31 

26 

27 

33 

34 

33.0 

3 

-  2 

3] 

14.7 

39 

37 

32 

39 

37 

46 

49 

40.9 

23 

20 

26 

17,2 

38 

28 

33 

37 

38 

47 

50 

37.9 

20 

36 

13,2 

33 

32 

29 

27 

24 

37 

47 

36,6 

20 

20 

33 

22,1 

38 

36 

35 

34 

34 

47 

48 

41,4 

23 

14 

IC 

28 

33 

36 

36 

36 

30 

32 

34 

45 

45 

39.1 

23 

2  3 

3 

1 

26 

20 

33 

29 

31 

30 

25 

40 

41 

34.0 

12 

1 1 

6 

6 

14 

24 

32 

21,8 

35 

32 

30 

34 

37 

46 

45 

39.8 

17 

1 6 

0 

1 

9 

26 

3] 

14,3 

46 

44 

42 

40 

46 

62 

54 

47.9 

34 

34 

20 

20 

34 

40 

44 

33.0 

38 

32 

31 

33 

31 

44 

66 

40.5 

8 

21 

6 

1 

12 

24 

35 

15.9 

36 

21 

2] 

24 

29 

41 

4; 

32.1 

5.8 

41 

41 

38 

37 

34 

38 

4< 

40.7 

10 

26.0 

42 

34 

2i 

26 

39 

55 

41 

35.9 

35 

30 

3; 

30 

26 

38 

4; 

35.6 

37 

35 

29 

36 

38 

45 

45 

40.5 

20 

22 

12 

28 

33 

44 

43 

4; 

44 

48 

64 

6: 

50.1 

30 

30.2 

39 

32 

2: 

26 

28 

42 

40 

37.2 

19 

° 

30 

37 

32 

21 

21 

29 

44 

4^ 

33.0 

-18 

3.8 

34 

29 

26 

28 

31 

42 

40 

34.5 

-17 

-13 

16 

^' 

41 

42 

41 

41 

41 

56 

53 

44.8 

3 1 

33 

16 

14 

20 

35 

44 

30 

27 

2; 

26 

38 

40 

44 

29.8 

28 

26 

18 

25 

31 

36 

42 

31.3 

0 

-10 

-20 

-12 

6 

19 

25 

2.5 

38 

33 

31 

45 

43 

54 

47 

46.8 

23 

12 

-  6 

-  6 

2 

26 

30 

10.5 

36 

36 

33 

39 

45 

59 

49 

44.  1 

26 

27 

7 

3 

14 

33 

32 

18.9 

39 

38 

34 

36 

40 

47 

56 

43.9 

16     16  27 


S«e  BeiereDca  Nol«a  Following  SUHon  Indttx 
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ConUniwd 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  1961 


SlalioD 

Dar  Of  Monlh 

23 

1 

26 

Average 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

1 

21 

22 

1 

24 

25 

27 

28  1 

29 

30 

31 

WALLACE 

MAX 

28 

28 

27 

31 

38 

*3 

Al 

A5 

44 

46 

51 

41 

39 

48 

48 

48 

37 

39 

37 

37 

35 

32 

33 

34 

38 

34 

31 

30 

36 

42 

45 

38.3 

MIN 

23 

12 

13 

U 

26 

36 

35 

31 

29 

30 

30 

31 

28 

34 

37 

33 

28 

31 

23 

20 

18 

16 

14 

22 

21 

13 

11 

13 

26 

32 

34 

24.6 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

32 

38 

43 

39 

A6 

44 

47 

41 

40 

48 

49 

46 

40 

38 

36 

39 

35 

34 

35 

34 

37 

34 

33 

30 

34 

41 

38. 3 

MIN 

10 

6 

5 

10 

9 

14 

27 

30 

WARREN 

MAX 

36 

43 

40 

47 

46 

40 

39 

39 

39 

39 

42 

41 

39 

37 

37 

34 

34 

40 

38 

38.8 

MIN 

6 

-  6 

-10 

-  7 

1 

23 

27 

22 

12 

12 

16 

10 

25 

21 

18 

11 

24 

-  1 

-  1 

-  6 

-  8 

-  6 

-  2 

7 

0 

-14 

-18 

-  7 

16 

26 

31 

7.2 

WAVAN 

MAX 

22 

23 

22 

20 

25 

Al 

43 

42 

32 

34 

36 

36 

38 

43 

45 

37 

24 

30 

29 

34 

32 

33 

29 

21 

16 

32 

32 

38 

42 

32.3 

MIN 

6 

6 

-11 

-  8 

3 

13 

15 

25 

16 

21 

-  1 

14 

15 

27 

28 

23 

20 

9 

-  8 

-  7 

-  6 

1 

-  5 

-  6 

15 

2 

-11 

-13 

3 

23 

23 

7.5 

WEISER  2  SE 

MAX 

32 

3* 

30 

31 

31 

Al 

39 

39 

39 

37 

41 

42 

40 

47 

41 

32 

33 

44 

43 

38 

35 

27 

25 

36 

36 

46 

46 

42 

37 

39 

44 

37.6 

MIN 

13 

13 

10 

7 

9 

IS 

19 

21 

28 

27 

25 

23 

21 

31 

26 

27 

23 

22 

21 

28 

17 

17 

19 

22 

25 

14 

16 

12 

19 

19 

34 

20.2 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

30 

31 

35 

37 

38 

38 

A8 

44 

41 

42 

48 

46 

38 

44 

46 

51 

42 

42 

47 

47 

49 

45 

43 

35 

31 

33 

35 

34 

35 

42 

44 

40.7 

MIN 

18 

19 

17 

18 

25 

32 

31. 

29 

26 

28 

36 

27 

29 

32 

35 

35 

31 

24 

22 

IS 

17 

19 

21 

27 

25 

10 

6 

12 

25 

30 

37 

24.6 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  oi  month 


btation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.6 

4 

0.2 
4 

2 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.5 

1 

1 

T 

ASHTON   1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
7 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

0.5 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

1.0 
6 

0.5 
6 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
10 

10 

10 

10 

0.3 
9 

7 

7 

7 

7 

5 

5 

5 

T 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

10.0 

10 

0.5 
11 

11 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
16 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

12 

0.5 
12 

12 

12 

1.0 

12 

1.0 

12 

1.0 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0.5 

10 

1.0 

10 

8 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

3.0 
1 

4.0 

4 

6.0 
8 

2 

8URLEY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

5.0 

3 

1 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
11 

T 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

T 

11 

T 

11 

11 

11 

11 

1.1 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

2.5 
15 

1.5 
15 

T 

13 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1 

T 

10.0 
8 

3 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

3 

0.2 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

CRATERS  OF  THE  MOON  ^W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. 

T 

T 

0.3 

0.5 

OEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
24 

0.3 
24 

24 

24 

24 

0.2 

24 

24 

23 

0.2 

23 

T 

23 

23 

23 

0.7 

24 

2.3 

26 

0. 1 

25 

25 

25 

25 

25 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

1.3 

25 

3.5 

27 

2.0 

26 

DUBOIS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

2 

2 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

4.0 

15 

14 

14 

T 

13 

T 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

T 

10 

T 

10 

10 

10 

T 

10 

9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

* 

4.0 
13 

1 1 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.5 

5 

1.6 

7 

2.0 

7 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

1.0 

2.5 
4 

T 

3 

1 

6LENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HA  I  LEY  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

* 

3 

1.0 

3 

3 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

• 

T 

2.0 

3 

T 

3 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

6 

5 

5 

5 

1.0 
6 

6 

T 

6 

6 

T 

1.0 

1.8 

« 

1.0 

10 

10 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

0.5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

0.5 

29 

28 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

25 

1.0 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

0.5 

25 

5.0 

30 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.1 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.6 

0.2 

3 

0.2 

LOWHAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

13 

1 1 

8m  OiliJ^nri  Notaa  FoQowlag  SuOon  ladn 


CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
JANUARY  1961 


Day  of  month 


btahon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MACKAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MALAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

16 

16 

16 

16 

2.0 

3.0 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

3.0 
18 

4.0 

20 

4.0 

23 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

19 

20 

20 

20 

1.0 

20 

17 

12 

0.2 

12 

T 

12 

11 

11 

11 

0.9 

10 

T 

11 

9 

9 

1.1 

8 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

T 

7 

6.8 
8 

T 

11 

10 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

.  e 

T 

8 

8 

7 

T 

6 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.5 

T 

T 

T 
T 

OBSIDIAN  3  S5E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

T 

8 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

1.0 
8 

1.0 
9 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

20 

3.0 

22 

21 

20 

1.5 

21 

0.5 

19 

IS 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

17 

16 

16 

16 

15 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

11 

5.0 

16 

2.0 
18 

16 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

T 

1.0 

2 

T 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

0.3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

1 

3.0 

2 

4.0 
4 

8.0 

12 

1 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.5 

1.5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

e 

8 

8 

8 

2.1 
10 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

T 

7 

7 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4.3 
8 

3.5 
9 

8 

5ANDP0INT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.B 

6 

T 

6 

6 

0.7 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

7 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.3 
4 

2.5 

5 

8.3 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1* 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

T 

10 

1.0 

10 

2.0 

10 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

I 

T 

T 

T 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

7 

6 

6 

6 

T 

4 

I 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

T 

3 

1 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.1 

23 

23 

21 

21 

21 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

2.0 
19 

18 

18 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

I.O 
18 

18 

18 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JANUARY  1961 


Chilly  Barton  Flat  \  i  '  I 
^-O-   ^*  — Hamer  4  WW  1 

Xw  f  —J — I  -o 

\    -O-  «ack.y  RS  /        ■  (JPPER 

\       \  ^  r         ^Idabo  Falls  4: 


Oy-l.  . 

II         -C^  sugar  I  ^ 


»Fall.  42K.  «     y  ,  , 

SNAKE  I  7 — ,    i      ^  <^ 

-  OR.r..\2^ 
is  2  £S£  ^ 


Falls  FAA  AP 

/ 

Idaho  Falli 


7,   ^  A    1  •  Grouse  T  Ho»e  | 

/  !;cr;tr\y"^---!"'  l_ 

'*!pCct:l,u.   17  ISI    I  if  I"""  Falls  46  »  »B  I 

-      V       -OHall^KS-^^  p  J  ■ 

\>^.a„  F.L-:^^^=^^:_^..r?;::A^  <^--  \  ^-4'  plains-- 7=  r  ^| 


Exp  Sta 

HoraA  ■<>- 

mm 

-O-Moos* 


Jack 
lleados  Dan 


PLATNS  |\  ! 


Paul  1  ENE 


/  Blackfoot  Da-  ^  "y^l 
•^(gilPcK-ateno  WB  AP     I  I 

^H>Poc...iY  ^STERN  j 
I 

1 


<  Falls 


o-hoiTt;^—  ^nr^^/  .(tsuM.t.-cs    '-v^^  j.„„.p,,;. 

I      I  -o-o«i>i«T  1  ^'""J  ! 


.lad  FAA  APK 


!  I  -^^strLi^  _,ii_^irsi>ii^i.'l-« 


-O-  CoBda 
Grace 


-O-  Le»l' 

Laketovn  _ 


Park  VaUey-O- 


ItovlMd  4-60  *RPC-Sr 


rland^  "2'  -^\jo^ti  U3U  Kxp  Sta  Ht* 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JANUARY  1961 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


STATION  INDEX 


DRAINAGE  t 

P 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSutVUi 

Si 

Si 

U 

SPEOALj 

EXP  STATION 

0010 

BIN6MAM  

62  57 

1)2  SO 

4400 

5P 

5P 

SP 

CXPER |M£NT   STAT ]0N 

Af TERTHOUCHT  HIKE 

0070 

OWYHEE 

4)  00 

116  42 

7260 

VAR 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AHENICAN  FALLS  1  SH 

42  47 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAHAT ION 

Alloc  R  SON  0AM 

026] 

Elmore 

♦  3  21 

115  26 

3882 

6P 

6P 

:  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

AftCO  9  NW 

OJTS 

BUTTE 

43  40 

113  20 

5300 

6P 

6P 

JOHN  C  TOOMBS 

AftltOWltOCK  DAH 

OAAft 

ELMORE 

43  36 

115  55 

3239 

5P 

9P 

SP 

U  S  BuR  RECLAMATION 

ASHTON  1  S 

0*70 

FREMONT 

44  0* 

111  27 

5220 

5P 

GUST  STEINMANN 

4  3  46 

5P 

5P 

ATLANTA  SUHH[T 

0A91 

43  43 

115  14 

7590 

VAR 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

AVERY  RANGER  STAT  tON 

OS25 

SHOSHONE 

47  13 

113  46 

2492 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALD  MOUNTAIN 

0>»0 

BLAINE 

43  39 

114  24 

8700 

NELSON  BENNETT 

BATVIEW  MODEL  SASIN 

0661 

KOOTENAI 

47  39 

U6  13 

2070 

TA 

7A 

U  S  NAVY 

BENTON  DAM 

U  S  FOREST  SERVICE 

08]S 

115  20 

3666 

6P 

6P 

I  H 

ANNESLEY  N  EOWAROS 

BLACKFOOT  2  SSW 

BINGHAM 

43  11 

112  23 

4495 

5P 

3P 

TOM  THOMPSON 

BLACKfOOT  DAM 

0*20 

CARIBOU 

43  00 

111  43 

6200 

6P 

6P 

FORT  HALL    IR  PROJ 

BLISS 

1002 

0000 ING 

42  56 

114  57 

3269 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

BOCUS  BASIN 

}i 

VA( 

US  SOIL  CON  SERVICE 

BOISE  LUCKV  PEAC  DAM 

lOK 

ADA 

43  S3 

116  04 

2840 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISE  nB  AIRPORT 

1022 

4  3  3* 

116  13 

2842 

HID 

ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONNE0S  FERRY  1  SM 

10T9 

BOUNDARY 

46  41 

116  19 

1810 

3P 

5P 

ARLO  T  GftUNERUD 

BUHL 

121  r 

TWIN  FALLS 

IJ 

42  36 

3300 

5P 

SHELLEY  HOWARD 

BUNOALOW  RAItCCR  STATIC! 

CLEARWATER 

115  30 

3(^ 

3P 

U  S  FORESI  SERVICE 

BURKE  2  EnE 

1272 

SHOSHONE 

115  46 

4093 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

izse 

CASSIA 

12 

42  32 

4160 

8A| 

8a 

FRANK  0  REOFIELD 

6URLEY  FACTORY 

CASSIA 

12 

*2  33 

4140 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

BURLEV  FAA  AIRPORT 

1303 

CASSIA 

12 

42  32 

4146 

MIO 

ID 

FED  AVIATION  AGENCY 

1363 

116  0* 

5P 

9P 

WASH  WATER  POWER  CO 

1360 

116  41 

2370 

MID 

SP 

H 

CALDWELL  6BOA0CASI  CO 

CAMBR I DOE 

1406 

WASH] NGTON 

12 

116  41 

2650 

6P 

6P 

STUART  OOPf 

:ASCAOe    1  NM 

ISIA 

VALLEY 

44  32 

116  03 

4663 

4P 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

iVUSe  CREEK 

1S77 

CLEARWATER 

46  40 

115  04 

371* 

VAR 

S 

U  S  WEAtKER  BUREAU 

CINTEWVILLE  AffBAUOM  RC^ 

6P 

MISS  XINIA    1  AR6AUCM 

1663 

11 

114  14 

5175 

9P 

5P 

■ 

US  FOREST  StRWICE 

1671 

113  50 

6140 

5P 

5P 

MRS  K  L  ROBINSON 

clarkia  ranger  station 

1931 

SHOSHONE 

10 

47  01 

116  15 

2810 

U  S  FOREST  SERVICE 

COBALT  BLACKBIRD  NINE 

I93S 

LEMHI 

45  07 

114  21 

6610 

6A 

8A 

COEUR  D  AlENE  rs 

^[ 

BA 

BA 

■  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

2071 

CARIBOU^ 

li 

111  33 

6190 

SP 

5P 

J  R  SIMPLOT  CO 

21SA 

116  21 

3411 

6P 

6P 

LOUIS  KLAPPRICM 

COTTONMOOD  2  WSW 

21S9 

IDAHO 

46  02 

116  23 

3610 

SA6I  FREI 

OUMCIL 

2187 

44  44 

116  26 

2935 

5P 

5P 

■ 

FREO  M  NOLL 

fOATE'S  OF  TMC  moon  NM 

2260 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

OCADwOOD  DAM 

2369 

113  38 

5375 

4P 

:  K 

CLIFFORD  S  COOE 

oeadmood  summit 

2395 

11 

115  34 

7000 

VAft 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

rfCEPi ION  CREEK 

2A22 

KOOTENAI 

4  7  44 

U6  29 

3060 

VAR 

c  s 

U  S  FOREST  SERVICE 

?EER  Flat  dam 

2AA* 

CANYON 

12 

43  35 

2510 

7P 

CARL  PADOUR 

2AS1 

12 

116  06 

5P 

SP 

GEORGE  E  WYNNE 

2575 

11 

113  26 

5610 

5P 

3P 

MRS  ZILPhA  L  wENZEL 

OICCS 

2676 

HI  07 

6097 

5P 

3P 

EOIIM  STEVENS 

jjeOlS  txP  STATION 

2707 

CLARK 

4*  15 

112  12 

5*52 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

J80IS  FAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

4*  10 

112  13 

5122 

10 

FED  AVIATION  AGENCY 

' LK  CITY 

2675 

8A 

8A 

J] 

MRS  NANCY  M  OREMER 

LH  RIVER  I  S 

2S92 

CLEARWATER 

116  11 

2916 

eA 

MRS  HAZEL  V  WHEELER 

-MET!  2  £ 

29*2 

116  26 

2300 

6P 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

>  AIRFIELD  ranger'  STA 

3ioa 

CAMAS 

43  21 

5065 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

'fHN  RAPtGCR  STATION 

3143 

IDAHO 

46  06 

113  33 

1560 

U  S  FOREST  SERVICE 

'  JRT  MALL    INOIAM  AGENCYl  S297 

Bl NGHAH 

SP 

SP 

FORT  HALL    IR  PROJ 

ABOEN  VALLEY  RS 

34*6 

115  35 

3212 

9P 

5P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

-ILMORC    SIWMIT  RAMCH 

)5T6 

113  31 

6600 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

.lENNS  FtRPY 

3631 

ELMORE 

42  57 

115  16 

2580 

3P 

5P 

MILES  I  MILLER 

.CODING 

36  T7 

GOODING 

42  58 

3364 

US  SOIL  CON  SERVICE 

L.OACE 

3732 

CAR IBOU 

*^ 

111  4* 

5P 

5P 

UTAH  PWR  •  L  IGMT  CO 

;.<»ANO  VIEW 

3760 

12 

116  06 

2360 

MISS  LINDA  BEAMAN 

,o»NGEVIH.E 

3771 

45  55 

116  06 

3355 

lOP 

lOP 

U  S  we  OBSERVER 

OASMERE 

3809 

OWYHEE 

42  23 

115  53 

5126 

5P 

5P 

GEORGE  f  Thompson 

^ftOJSE 

3862 

CUSTER 

43  42 

6100 

5P 

MAS   BRYAN  TAYLOR 

-JNNEL  GUARD  STATION 

3902 

113  12 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

lAtLEV  RANGER  STATION 

3942 

12 

114  19 

5326 

3P 

SP 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAMER    A  NW 

3964 

JEFFERSON 

112  15 

4791 

5P 

5P 

U  S  F  «  w  L  SERVICE 

■lAIELTON 

*140 

JEROME 

42  36 

114  08 

4060 

3P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

-fSiADOUARTERS 

4150 

CLEARWATER 

46  38 

3140 

6A 

POTLATCH  FORESTS  INC 

■<iLL  CITY 

426S 

12 

lis  03 

5P 

5P 

CARROLL  M  OAHMEN 

-■ILLISTER 

4295 

12 

114  33 

4550 

3P 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

■OWE 

4364 

113  00 

4620 

5P 

5P 

Charles  d  cowgill 

:0A«O  CITY 

4442 

BOISE 

43  30 

115  50 

9965 

5P 

5P 

FRED  A  PROFFER 

:0AMO  CITY    11  SU 

44  50 

BOISE 

43  43 

116  00 

5000 

5P 

MRS  BERTHA  GARDNER 

iOAMO  FALLS  2  ESE 

4*55 

BONNEVI LLE 

7P 

7P 

CARROLL  SECRISI 

10A»*0  FALLS  16  SE 

44  56 

BONNEVILLE 

12 

111  47 

5TU 

7P 

GEORGE  w  MEYER 

•lOAMO  FALLS  FAA  AIRPORT 

BONNEVILLE 

43  31 

112  04 

4730 

MID 

ID 

** 

FED  AVIATION  AGENCY 

lOAMO  FALLS  *2  NW  WB 

BUTTE 

43  50 

112  41 
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10 

u  s  wEAT»CR  Bureau 

lOAMO  FALLS   *6   H  wa 

4*60 
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43  32 

112  57 

4933 

ID 

U  S  WEATHER  bureau 

4475 

42  01 

115  19 

VAR 

''s 

Chris  callen 

1 SLAHD  PARK  0AM 

4596 

44  25 

6300 

6P 

6P 

U  S  BuR  RECLAMATION 

>ACKiOS  PEAK 

4612 

BOISE 

44  03 

115  27 

7050 

VAR 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JEROME 

4670 

JEROME 

42  44 

114  31 

3765 

5P 

5P 

NORTH  SlOE  CANAL  CO 

»T»3 

LEWIS 

116  02 

1212 

8A 

EWART  L  BRUGM 

^CLLOGG 

4631 

SHOSHONE 

116  08 

2305 

9A 

9A 

IRVING  H  LASKEy 

•trCMUM    17  WSH 

4840 

BLAINE 

43  37 

114  41 

8421 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

<30SK|A 

5011 

115  59 

1261 

4P 

*P 

E   T  GILROY 

«JNA  2  NhE 

5016 

ADA 

43  31 

116  24 

2683 

6P 

6P 

HARRY  U  GIBSON 

^  £  ADORE 

5169 

LEMHI 

44  41 

113  22 

6115 

DONALD  e  NOBLE 

.CWISTON  wa  AlRPOftI 

5241 

NEI  PERCE 

46  23 

117  01 

1413 

MID 

ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

^ IF  TON  PULPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

42  07 

111  IS 

3926 

5P 

5P 

UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

iXO  PASS 

5356 

IDAHO 

46  38 

5700 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

L9WMAN 

541* 

BOISE 

44  05 

115  38 

3690 

5P 

5P 

MRS  ZELMA  F  FOSTER 

-ACHAT  BAMER  STATION 

5462 

CUSTER 

43  35 

113  37 

5697 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

□ 

L>\jun  1  x 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ElEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBoEnVbn 

1 

H 

P: 
u 

MALAD 

59*4 

ONE  IDA 

1 

42  12 

112  16 

4420 

T( 

7P 

"juNius  L  c'row'ther  

MALAO  FAA  AIRPORT 

5551 

ONEIDA 

1 

42  10 

112  19 

4476 

FED  AVIATION  AGENCY 

MALTA  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAY  RANGER  STATION 

11 

44  36 

113  55 

5066 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

6 

5025 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

HC  CAMMON 

5716 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

4774 

tl 

R  F  L INDENSChmiTT 

MINIDOKA  0AM 

5980 

MINIDOKA 

12 

42  40 

113  30 

4280 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONIPELIER  ranger  STA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

; 

4  3  56 

115  40 

3990 

Al 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

46  08 

114  55 

2480 

AR 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  U  OF  1 

6152 

LAIAM 

46  44 

117  02 

2660 

5P 

5P 

UNIVCRSI TY  OF  IDAHO 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

61  74 

ELMORE 

t: 

43  07 

3180 

CITY   OF   MOUNTAIN  HOME 

lis  46 

M|0 

M 

ID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SHOSHONE 

«7  27 

115  40 

5962 

AR 

s 

U  S  wEATrcR  BUREAU 

NEW  MEAOOwS  RANGER  STA 

11 

116  IT 

3870 

6A 

8a 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEZ PERCE 

6424 

LEWIS 

3 

46  14 

116  14 

3220 

7P 

JOHN  KOEPL 

NEZ  PERCE  PASS 

643( 

IDAHO 

1 

45  43 

11*  30 

65  75 

[J 

SI  U  S  FOREST  SERVICE 

42  15 

6P 

.P 

HERBERT  J  HARDY 

OBSIDIAN  3  SSE 

11 

114  50 

6870 

5P 

ALFRED  A  BROOKS 

8 

44  OT 

116  17 

5P 

MRS  DOROTHY  NALLY 

OROFINO 

6681 

CLEARWATER 

3 

46  29 

116  15 

1027 

U  S  FOREST  SERVICE 

PALISADES  0AM 

6764 

BONNEVILLE 

li 

43  20 

111  12 

^' 

: 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

43  46 

2275 

5P 

•  P 

STATE  EXP  STAI ION 

11 

42  37 

113  45 

4210 

lA 

AMALGAMATED    SUGAR  CO 

116  56 

2110 

JULIAN  M  FIELD 

P  rCABO 

7040 

BLAINE 

12 

43  18 

114  04 

4875 

6' 

LEONARD  N  PUROY 

PIERCE   RANGER  STATION 

7049 

CLEARWATER 

3 

46  30 

115  48 

31TI 

lA 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

4  3  30 

115  18 

V 

AR 

S 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

PLUMMER  3  WSW 

47  19 

116  57 

2970 

FRED  0  SHILL 

BANNOCK 

12 

42  52 

112  28 

4440 

SS 

SS 

ERNEST  B  CHASE 

POCATELLO  HB  AIRPORT 

T211 

POWER 

12 

42  55 

112  36 

4444 

HID 

M 

10 

HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORIHILL 

7264 

BOUNDARY 

5 

49  00 

116  30 

1800 

5P 

H 

tX)NAL0  A  WRIGHT 

46  53 

116  54 

2520 

4P 

CITY  OF  POTLATCH 

2 

43  30 

115  35 

4670 

ORA  L  ENGELMAN 

1 

42  04 

111  51 

4716 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

9 

48  21 

116  50 

2380 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  03 

112  07 

5667 

S 

FORT  HALL   IR  PROJ 

43  04 

5P 

LCSLIE  F  BUSHBY 

RIGGINS  RANGER  STATION 

11 

45  25 

116  19 

1801 

S  FOREST  SERVICE 

BONNEVILLE 

12 

45  34 

111  33 

5590 

I'JHN  L  JOLLEY 

RUPERT 

7968 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  41 

4204 

MINIDOKA   IR  PROJ 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

12 

43  58 

111  40 

4966 

TP 

llLl  M  JERGENSEN 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

11 

45  11 

113  53 

3949 

MID 

U  S  WB  OBSERVER 

SANDPOINT  EXP  STATION 

9 

48  17 

116  34 

2100 

5P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

43  37 

115  10 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHOSHONE    1  WNW 

6360 

LINCOLN 

12 

3P 

5P 

STATE  OIV  Of  HWYS 

SOLDIER  CREEK  AOH  SITE 

43  30 

114  50 

5755 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

6 

44  21 

112  U 

5883 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

12 

42  01 

113  13 

5280 

5P 

5P 

U  S  wB  OBSERVER 

suBlett  guard  station 

8802 

POWER 

42  22 

112  58 

5800 

VAR 

s 

U  5  FOREST  SERVICE 

SUGAR 

8816 

MADISON 

12 

43  93 

111  45 

4890 

5P 

51 

ELMER  T IMOThY 

12 

43  41 

114  21 

5621 

3P 

EDWARD  F  SEAGLE 

12 

43  IS 

116  23 

2325 

5P 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

BONNE V  ILL E 

12 

43  27 

HI  22 

5240 

5P 

5P 

MRS  MARY  J  FLEMING 

TETONIA  EXP  STAT  ION 

9065 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

590* 

EXPERIMENT  STATION 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

42  03 

113  09 

5420 

?P 

5P 

MRS  GEORGE  CLARK  JR 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

2 

43  38 

115  26 

7400 

VAR 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

troutoale  Guard  STATlo^ 

2 

43  43 

113  36 

3475 

VAR 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

Twin  falls  2  nne 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

42  33 

114  28 

3770 

5P 

5P 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

TWIN  FALLS  3  SE 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  25 

3770 

BA 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

VIENNA  MINE 

91.22 

BLAINE 

11 

114  51 

8800 

US  SOIL  CON  SERVICE 

47  29 

115  56 

2770 

5P 

W  FEATHERSIONE  JR 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHO SHONE 

47  30 

U5  53 

2950 

7A 

7A 

ELMER  H  SHERMAN 

WARREN 

9560 

IDAHO 

11 

45  16 

113  40 

5899 

5P 

5P 

JACK    ■  PICKELL 

9601 

CARIBOU 

12 

42  58 

111  22 

6440 

kP 

ROT  0  STOOR 

WE  I  SEP  Z  SE 

9639 

WASHINGTON 

12 

44  14 

116  37 

2120 

5P 

3P 

HERVIN  V  LING 

WINCHESTER  1  SE 

LEWIS 

3 

46  14 

116  37 

3950 

4P 

HALLACK -HOWARD  LBR 

NEW  STATIONS 

KILGORE 

4906 

CLARK 

44  24 

112  07 

6150 

5P 

SP 

JOE  5  KNOTWELL 

LITTLE  WOOD  DAM 

5322 

BLAINE 

12 

49  26 

114  01 

9220 

KfcX  C  PECK 

SLATE  CREEK  RS 

B*75 

IDAHO 

45  3B 

116  17 

1S68 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

t     1  BEAR,     2  BOISE,     9  CLEARWATED,     4  COEUR  D'ALENE,     9  KOOTENAI, 


'  PALOUSE,     B  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWYHEE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "^F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  eS^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations.  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  In  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950 ,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location .  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Grbund"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  In- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,   and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.   MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipi tatlon  values     are  processed  for  special  purposes ,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements ,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in     "Storage-Gage  Pre- 
cipitation" bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  ^ut  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Inc ludes  total  for  previous  month . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $2.50  per  year.        (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)       Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents ,     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents. 
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5 
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47.4 
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7.0 

65 

12 

21 

26 
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0 

0 

24 
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3 

2.0 
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0 
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42.9 

25.7 

34.3 

61 
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63 

11 
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26 
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11 
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17 

26 
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3 
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23 
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13.0 

Precipifation 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  70"  on  the  10th  at  Grandview. 
Lowest  Temperature  -17°  on  the  26th  at  Island  Park  Dam. 
Greatest  Total  Precipitation  10.31  inches  at  Burke  2  ENE. 
Least  Total  Precipitation  0.16  inch  at  May  Ranger  Station. 
Greatest  One-day  Precipitation  1.79  Inches  on  the  21st  at  Wallace. 
Greatest  Total  Snowfall  57. 0  inches  at  Island  Park  Dam. 
Deepest  Snow  on  Ground  60  Inches  on  the  19th  at  Burke  2  ENE. 


See  Reference  Noles  Following  Srjrion  Inde^ 
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•  14 

•  27 

•  1  2 

.05 

.  19 

.  30 

•  31 

*  1  * 

* 

- 

* 

'10 

* 

* 

* 

GLENNS  FERRY 

•  17 

•  13 

.16 

•  08 

.03 

.01 

T 

.0 

OA 

GRACE 

1 

38 

•  0 

.13 

' 

•  01 

.04 

•  01 

.03 

•  14 

.52 

.01 

09 

02 

02 

'l9 
* 

02 

*06 

GRAND  VIEW 

65 

• 

•  38 

T 

T 

.27 

T 

T 

T 

GRANGEVILLE 

1 

19 

GRA5HERE 

52 

•  17 

•  04 

•  1 3 

.03 

•  02 

•  ' 

* 

•  21 

.02 

'2' 

•  09 

•  13 

•  03 

•  02 

HA  I  LEY  RS 

1 

44 

.  6 

.10 

•  18 

•  25 

02 

"30 

HAMER  A  NW 

.69 

■  44 

.05 

.01 

.04 

•  01 

T 

.  12 

T 

•  01 

T 

T 

.01 

HAZEL TON 

1 

27 

•  18 

.37 

.10 

.27 

•  07 

•  03 

•  19 

HEADQUARTERS 

7 

55 

■  33 

•  23 

.24 

.04 

•  27 

1  .40 

•  65 

•  34 

•  34 

.18 

•  6 

.  19 

•  91 

07 

■  30 

.20 

'07 

.13 

23 

•** 

•  10 

•  I  2 

.09 

.21 

.03 

.14 

•  07 

*n 

HOL  L I S  T  E  R 

1 

»4« 

.43 

.03 

.16 

.0 

.10 

.04 

.04 

'  * 

04 

07 

*03 
* 

03 

* 

HOWE 

76 

T 

.35 

T 

.03 

.01 

.05 

.05 

.03 

.01 

•  06 

.01 

-05 

.09 

T 

IDAHO  CITY 

2 

71 

.17 

IDAHO  CITY  11  SW 

3 

39 

.08 

.20 

.13 

•  1  0 

•  17 

.  55 

•  50 

•  20 

•  10 

* 

.02 

.13 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

T 

.25 

^ 

•  12 

T 

r 

IDAHO  FALLS  16  SE 

1 

72 

.  8 

■  ^ 

.01 

•  33 

.01 

* 

02 

T 

26 

* 

24 

03 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

1 

06 

.37 

.17 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  17 

T 

T 

T 

T 

T 

.14 

•  03 

.03 

T 

.02 

•  13 

T 

IDAHO  FALLS  *2  NW  HB  R 

59 

.02 

*?? 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

80 

■ 

•  01 

•  01 

.07 

•  03 

•  05 

.01 

•  01 

*nt 

•  02 

ISLAND  PARK  DAM 

^ 

•  02 

•  16 

•  2C 

•  14 

.31 

•  66 

.8^ 

•  1  7 

•  37 

•  16 

'  n^ 

.03 

•  26 

•  15 

*  ti 

•  ^ 

JEROME 

1 

•  18 

•  0  J 

.32 

.36 

.01 

•  05 

.01 

•  13 

.03 

.03 

T  ^  ' 

*04 

'o7 

'oT 

X  AM  I  AH 

2 

30 

.06 

.26 

.03 

.18 

.04 

•  25 

.09 

.11 

T 

.30 

T 

.10 

.11 

•  20 

.10 

.17 

•  01 

T 

.09 

.20 

KELLOGG 

7 

.34 

•  11 

1  ^39 

•  95 

.4; 

•  03 

•  31 

•  24 

* 

*n! 

'of 

KOOSKIA 

2 

24 

•  04 

•  07 

•  05 

•  07 

•  02 

•  14 

•  02 

•  03 

.23 

•  09 

.02 

•  10 

.36 

•  01 

.06 

•  07 

*n# 
.06 

•  ^ 

•  08 

.03 

*no 
•  09 

KUNA  2  NNE 

.69 

•  06 

r 

•  09 

*n 

.04 

LEWISTON  W8  AP  //R 

1 

.55 

•  08 

* 

•  11 

*^ 

•  8 

.28 

.06 

.02 

.17 

■  16 

•  01 

^ 

.09 

*02 
* 

* 

04 

10 

"o* 

LIFTON  PUP4PING  STA 

*1 

T 

.06 

T 

T 

.03 

.08 

.06 

T 

T 

•  01 

T 

.13 

.01 

•  01 

LOHHAN 

2 

.98 

•  68 

.02 

•  01 

.16 

•  16 

•  14 

.05 

•  25 

•  39 

.20 

•  04 

.12 

.10 

.09 

MACKAY  RS 

46 

• 

'^^ 

.05 

'04 
• 

.0 

* 

1 

.46 

*n7 

01 

1 

.38 

09 

*23 
* 

01 

'o7 

14 

*2B 

'  2* 

'06 

03 

15 

'01 

01 

'05 

MAY  RS 

16 

.02 

.03 

•  02 

.03 

T 

T 

.01 

.05 

MC  CALL 

2 

84 

.37 

.11 

•  32 

.17 

.12 

.08 

.06 

MC  CAMMON 

2 

1? 

61 

* 

05 

* 

10 

* 

41 

*07 
•  0 

* 

• 

*09 
* 

'43 

MINI  DOK  A  DAM 

93 

'no 

MONTPELIER  RS 

.82 

* 

* 

' 

MOSCOW  U  OF  I 

5 

■  38 

.30 

•  10 

.15 

.15 

.20 

.10 

.05 

.40 

•  70 

•  35 

•  55 

.15 

.30 

T 

.30 

.05 

.45 

.15 

.45 

.10 

.05 

.30 

•  03 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

.57 

.03 

•  14 

* 

MULLAN  FAA 

e 

.40 

*  JO 

1 

■  38 

•  01 

•  1 1 

I 

.05 

1  •oe 

•  07 

.18 

*  10 

.32 

.11 

.  14 

.10 

■  21 

•  1  5 

NEZ PERCE 

1 

80 

* 

.05 

* 

.05 

.06 

.24 

•  14 

.19 

* 

•  10 

.18 

•  05 

04 

*  It 
■ 

'08 
* 

'01 

"12 

*05 
* 

OAKLEY 

1 

.02 

•  12 

•  03 

•  07 

.03 

•  19 

.26 

.03 

.11 

•  05 

.05 

.06 

OBSIDIAN  3  SSE 

1 

.23 

•  06 

•  16 

T 

•  07 

.05 

.  04 

.03 

•  13 

•  03 

•  16 

OLA  5  S 

2 

06 

.50 

•  34 

.04 

.02 

•  02 

•  53 

•  06 

*ni 

•J 

.06 

1 

.93 

•  24 

.02 

.12 

.47 

.22 

^ 

.  fi 

.12 

.01 

* 

* 

PARMA  EXP  STA 

1 

•  66 

.05 

.55 

•  11 

.03 

•06 

.05 

•  05 

.21 

.03 

T 

.05 

.30 

.03 

T 

.08 

.04 

PAUL  1  ENE 

1 

.09 

PAYETTE 

1 

.13 

•  02 

.40 

.02 

.06 

.05 

•  1 1 

•  04 

•  15 

.05 

.19 

.04 

i9C 

.45 

PIERCE  RS 

7 

■  08 

* 

* 

ft 

* 

.31 

.13 

1.33 

•  51 

.18 

.08 

.25 

.05 

.48 

.14 

.31 

.75 

•  84 

.05 

.28 

.13 

.  6 

POCATELLO  2 

1 

■  46 

.16 

.01 

.02 

.01 

.78 

.08 

.09 

T 

.06 

.18 

T 

.06 

POCATELLO  WB  AP  //ft 

1 

■  44 

•  23 

.01 

.05 

.01 

•  ^* 

't? 

.01 

.01 

.06 

.01 

.04 

.01 

.08 

.03 

PORTHILL 

3 

.30 

*  1  A 

'  9rt 

POTL ATCH 

•  42 

•  15 

.09 

.21 

.32 

1  .24 

•  52 

.03 

•  07 

•  OS 

•  39 

.08 

.  1 1 

.51 

.  20 

■  76 

•  10 

.03 

.27 

PRESTON  2  SE 

1 

.78 

*^ 

•  03 

.04 

.02 

.30 

.29 

•  23 

.02 

.26 

•  02 

'  ^ 

PRIEST  RIvER  EXP  STA 

5 

■  96 

.24 

T 

•  23 

.20 

.05 

.72 

.02 

U04 

.07 

•  57 

•  01 

.76 

•  03 

.02 

T 

•  68 

.11 

.27 

•  10 

T 

.14 

.22 

.02 

.16 

.06 

RICHFIELD 

1 

.12 

.22 

•  46 

.05 

T 

•  2B 

T 

T 

T 

T 

T 

.  1 1 

''' 

RIGGINS  RS 

.69 

•  02 

•  17 

■  06 

RI RI E  12  ESE 

I 

.87 

•  10 

•  03 

.6S 

.03 

•  08 

•  02 

■  24 

.30 

•  11 

.04 

.01 

■  01 

.21 

1 

.19 

•  02 

T 

•  U 

•  15 

T 

.06 

.14 

•  02 

^07 

SAINT  ANTHONY 

1 

.71 

■  03 

•  37 

T 

SAINT  MARIES 

6 

.71 

.58 

.37 

•  11 

.25 

.02 

.26 

U15 

In 

.0^ 

.46 

.01 

!32 

.21 

.07 

T 

.58 

.37 

.87 

.09 

I02 

.01 

.19 

.03 

SALMON 

.42 

.18 

•  06 

T 

•  04 

T 

T 

•  05 

.03 

T 

T 

•  02 

T 

T 

T 

•  02 

.01 

•  01 

SANDPOINT  EXP  STA 

.13 

.01 

•  42 

•  03 

•  19 

•  16 

•  14 

•  20 

•  73 

.36 

1.31 

.08 

.82 

•  08 

•  67 

.02 

.05 

T 

.69 

.22 

.36 

T 

.23 

.11 

T 

•  17 

.08 

SHOSHONE   1  WNW 

.92 

.02 

•  07 

.35 

•  03 

.03 

.07 

•  20 

•  01 

•  03 

T 

T 

T 

•  04 

T 

.02 

.05 

T 

T 

SLATE  CREEK  RS 

.38 

T 

•  04 

T 

.03 

.02 

.02 

•  04 

•  01 

,05 

T 

•  03 

T 

•  07 

■  04 

.05 

STREVELL 

.86 

T 

•  06 

.01 

.01 

•  11 

.42 

.07 

T 

.06 

T 

T 

.06 

T 

T 

.04 

SUGAR 

1 

.20 

T 

•  13 

.43 

•  02 

T 

.09 

.02 

T 

.30 

.07 

.02 

T 

•  03 

T 

.04 

.05 

SUN  VALLEY 

1 

.65 

.10 

.12 

T 

.02 

.07 

•  60 

•  06 

.02 

.03 

•  07 

•  20 

•  01 

T 

•  04 

•  30 

.01 

SWAN  FALLS  PH 

.58 

•  27 

•  13 

T 

.04 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

.13 

T 

T 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 

Continued  February  i961 


Station 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4  { 

5  1 

6 

7 

«  1 

9 

10  I 

11 

12 

13  I  14  1  IS 

16  1 

-1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

SWAN  VALLEY  1  V 
TCTONIA  CXP  STA 
THRee  CREfK 
TWIN  fALLS  2  NNE 
THIN  ^ALLS  3  SE 

l.TJ 

uoo 

1.90 

.2t 
.U 

.09 

.33 
.37 

.46 
.«1 
.06 
.>« 

.73 

T 

.01 

.03 

.06 

T 

.05 
.09 

.10 

T 
T 

.12 

.13 

.16 
.17 

.12 
•  02 

T 

.20 

■  12 
.01 
.02 

T  .07 

.67 

T 

T  T 
T  T 

.12 
.18 

.28 

■  12 

T 

T 

.04 

T 

T 

.38 

.25 

.05 
.03 
.05 

T 

7 

.03 

T 
T 

T 

T 

•  04 

.02 

.06 

.02 
.06 

WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 
WARREN 

WEISER  2 

10.12 

a.i« 

3. so 
l.»7 

T 

.12 

.»1 
.29 
.23 
.Ot 
.33 

.05 
.03 

T 

.27 

.17 
.11 

T 

.07 
.03 
.07 

T 

•  03 

T 

.16 
.06 
.02 

.13 
.15 

1.00 

T 
T 

.07 
.19 

1.25 
1.37 
.60 
.12 

.83 
.95 
.59 

.23 
.55 

T 

.26 

.56     .23  .65 
.10     .56  .65 
I         .08  .37 

.03 
.26  .25 

.35 
.75 
T 

.10 

.09 
.0» 
T 

.02 

.06 
.03 

.49 
.63 
.06 

1.79 
.40 
.02 

.03 

.29 
.97 
.17 
.12 

T  T 

.11 
.10 
.13 
.23 

.31 
.21 

•  32 
.02 

T 

.07 

.04 
.18 
.65 
.13 

WINCHESTER   I  SE 

2.S2 

.12 

.08 

.07 

.03 

.13 

.06 

.01 

.06 

.37 

.20 

I         .04  .22 

.06 

.03 

.03 

.27 

.05 

.03 

.36 

.01 

.10 

.02 

.08 

.11 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diiM^tion 

Wind 

m. 

speed 

p.h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Faiteat 
mile 

o 

g  1 

1  o  1 

s  1 

s 
_1 

0  ^ 

M 

o3 
s 

< 
o 
o 

in 

ll:O0A  UStl 

^:00P  MST 

11:  OOP  MST 

Trace 

.01-.09 

10-49 

66-09 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  st 

BOISE  ITB  AIRPORT 

SE 

28 

8.8 

29 

w 

25+ 

76 

71 

63 

76 

4 

11 

2 

1 

0 

0 

18 

52 

8,5 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

SSW 

6.7 

S 

25 

3 

8 

1 

0 

0 

0 

12 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

sw 

7.8 

^26 

WSW 

12 

5 

9 

2 

0 

0 

0 

16 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

82 

77 

68 

6 

10 

7 

0 

0 

0 

23 

9.1 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

s 

19 

12.7 

37 

SE 

11 

82 

71 

68 

78 

5 

15 

4 

0 

0 

0 

24 

42 

8.8 

tl  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1961 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

25 

1 

26 

27 

28 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

45 

36 

34 

30 

27 

34 

35 

38 

45 

54 

57 

43 

42 

49 

50 

47 

38 

31 

35 

46 

5S 

50 

40 

46 

45 

39 

37 

45 

MI  N 

29 

22 

29 

12 

20 

24 

32 

24 

30 

37 

38 

31 

25 

32 

29 

20 

30 

AMER ICAN  FALLS  1  SW 

MAX 

46 

45 

36 

34 

30 

36 

35 

37 

45 

53 

57 

55 

41 

45 

49 

47 

49 

35 

36 

47 

5; 

48 

39 

47 

48 

39 

35 

42 

MIN 

33 

30 

30 

22 

22 

25 

41 

48 

26 

" 

36 

30 

30 

20 

23 

28 

ANDERSON  DAM 

40 

36 

43 

43 

44 

41 

43 

36 

39 

42 

50 

39 

34 

48 

42 

42 

37 

41 

39 

49 

6C 

44 

40 

3S 

47 

43 

3S 

42 

MIN 

30 

26 

32 

34 

36 

35 

33 

36 

30 

ARCO  3  NW 

36 

32 

38 

35 

27 

35 

40 

38 

39 

52 

52 

42 

36 

47 

40 

44 

35 

35 

36 

45 

42 

40 

38 

45 

38 

35 

35 

41 

MIN 

IS 

^6 

19 

31 

13 

^' 

30 

ahrowrock  dam 

MAX 

42 

40 

42 

44 

49 

48 

47 

43 

45 

49 

59 

46 

37 

45 

45 

42 

40 

41 

37 

45 

5C 

48 

42 

4« 

51 

44 

41 

45 

MIN 

31 

30 

29 

33 

34 

39 

39 

32 

25 

33 

39 

30 

25 

ASHTON  1  S 

35 

36 

38 

28 

34 

36 

40 

42 

38 

43 

47 

39 

35 

38 

45 

42 

36 

3« 

28 

38 

42 

38 

39 

3! 

37 

35 

2E 

39 

MIN 

24 

20 

18 

24 

29 

29 

30 

32 

16 

29 

27 

1 2 

7 

25 

30 

AVERY  RS 

MAX 

42 

41 

41 

41 

42 

40 

39 

38 

38 

40 

42 

40 

37 

40 

40 

40 

35 

35 

36 

35 

36 

42 

41 

4S 

43 

40 

11 

39 

MIN 

34 

31 

33 

34 

34 

29 

32 

34 

35 

29 

32 

35 

33 

32 

32 

bavview  model  basin 

MAX 

47 

45 

48 

43 

39 

46 

49 

44 

40 

49 

44 

42 

44 

43 

41 

44 

37 

35 

37 

45 

5C 

48 

45 

45 

54 

42 

42 

35 

MIN 

29 

26 

26 

34 

34 

32 

25 

35 

" 

28 

25 

32 

29 

26 

30 

3 1 

BIG  CREEK   I  S 

MAX 

42 

37 

36 

38 

40 

42 

47 

40 

40 

42 

40 

35 

34 

40 

40 

40 

35 

34 

36 

42 

4« 

40 

35 

4: 

35 

35 

32 

38 

MIN 

26 

18 

24 

29 

30 

18 

28 

32 

23 

3 1 

BL  AC  K  FOO T  2  3SW 

MAX 

43 

36 

36 

33 

33 

37 

40 

40 

45 

57 

57 

44 

42 

49 

54 

45 

40 

39 

35 

45 

52 

47 

48 

46 

44 

38 

3; 

43 

MIN 

32 

26 

26 

20 

19 

1 9 

32 

2  5 

28 

2  3 

30 

31 

28 

32 

30 

30 

^' 

BLISS 

MAX 

48 

45 

44 

44 

43 

45 

44 

45 

47 

52 

57 

45 

55 

51 

49 

44 

44 

45 

57 

6: 

59 

45 

5C 

50 

49 

42 

48 

MIN 

26 

32 

28 

28 

33 

32 

41 

26 

29 

41 

32 

25 

26 

25 

30 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

50 

51 

45 

48 

47 

50 

49 

49 

52 

51 

53 

53 

39 

52 

55 

48 

45 

44 

43 

51 

5« 

54 

46 

50 

49 

46 

45 

48 

MIN 

36 

35 

39 

47 

45 

35 

32 

45 

BO  I SE  WB  AP 

52 

45 

45 

46 

48 

47 

45 

46 

54 

53 

54 

46 

43 

55 

54 

47 

36 

44 

41 

55 

5J 

47 

47 

5- 

52 

45 

42 

49 

MIN 

35 

40 

^' 

41 

33 

39 

41 

29 

2  9 

24 

33 

3  3 

BONNER S  FERRY  1  SW 

44 

46 

45 

40 

38 

43 

45 

35 

38 

47 

40 

44 

35 

45 

43 

42 

45 

4C 

43 

47 

50 

48 

44 

44 

47 

41 

3f 

39 

MI  N 

25 

32 

31 

29 

BUHL 

51 

47 

46 

44 

45 

45 

45 

43 

51 

58 

65 

47 

43 

55 

58 

50 

46 

42 

55 

52 

59 

53 

5! 

51 

44 

44 

45 

MIN 

30 

30 

32 

32 

39 

44 

33 

29 

39 

BURKE  2  ENE 

38 

38 

36 

38 

36 

38 

37 

35 

37 

37 

39 

34 

33 

34 

35 

34 

33 

31 

34 

37 

3S 

37 

35 

42 

39 

36 

3; 

31 

MIN 

30 

30 

30 

32 

25 

20 

20 

^' 

24 

24 

BURLE Y 

46 

50 

45 

42 

45 

42 

50 

41 

43 

54 

55 

55 

43 

47 

53 

56 

44 

40 

39 

40 

51 

51 

45 

44 

56 

42 

45 

38 

MIN 

30 

36 

33 

26 

25 

25 

29 

BURLEY  FAA  AP 

49 

43 

35 

37 

35 

44 

37 

40 

51 

54 

51 

39 

43 

47 

53 

41 

35 

34 

36 

46 

55 

44 

35 

49 

42 

35 

3S 

42 

MIN 

26 

25 

23 

23 

24 

24 

2  3 

25 

2 1 

2( 

1 8 

CABINET  GORGE 

43 

47 

42 

40 

42 

43 

41 

36 

40 

42 

40 

43 

35 

41 

43 

38 

35 

35 

35 

39 

43 

44 

42 

47 

50 

42 

35 

38 

MIN 

29 

34 

32 

30 

27 

31 

32 

3  5 

3 1 

2  7 

3 1 

33 

22 

2( 

CAL  Dwell 

MAX 

38 

37 

48 

47 

48 

47 

51 

45 

52 

65 

60 

42 

44 

56 

56 

53 

48 

43 

42 

58 

5« 

55 

51 

52 

52 

53 

4? 

52 

MIN 

29 

29 

33 

32 

39 

38 

32 

29 

30 

30 

CAMBR I DGE 

38 

37 

41 

46 

46 

39 

39 

35 

39 

46 

55 

50 

35 

42 

45 

45 

42 

41 

34 

44 

4C 

46 

46 

46 

50 

45 

41 

45 

MIN 

25 

28 

29 

30 

28 

29 

16 

cascade  1  NW 

35 

39 

37 

35 

35 

36 

38 

40 

37 

46 

48 

40 

32 

40 

41 

38 

35 

31 

32 

38 

43 

41 

35 

36 

41 

35 

33 

33 

MIN 

27 

24 

28 

CHALLIS 

50 

42 

37 

33 

39 

42 

47 

42 

45 

54 

52 

39 

41 

50 

47 

43 

40 

33 

39 

52 

57 

54 

38 

47 

42 

36 

43 

42 

MIN 

CHILLY  BARTON  FLAT 

42 

42 

33 

36 

43 

38 

41 

37 

36 

45 

46 

40 

37 

45 

40 

38 

35 

3C 

37 

44 

45 

37 

32 

4C 

40 

32 

33 

35 

MIN 

35 

" 

^' 

28 

20 

10 

19 

fAPi  ID   r\  Ai  CMC  DC 

44 

46 

48 

42 

39 

43 

44 

48 

40 

47 

43 

44 

41 

42 

42 

43 

37 

35 

34 

44 

49 

48 

46 

41 

50 

41 

38 

37 

MIN 

35 

35 

28 

36 

38 

35 

3 1 

30 

31 

30 

42 

37 

34 

29 

38 

39 

38 

41 

39 

46 

51 

47 

32 

40 

41 

41 

37 

35 

34 

39 

43 

42 

34 

35 

35 

32 

29 

38 

MIN 

14 

10 

24 

29 

27 

28 

34 

35 

25 

10 

25 

22 

20 

23 

25 

19 

COTTONWOOD 

45 

44 

41 

42 

42 

43 

42 

43 

48 

46 

53 

42 

41 

43 

46 

39 

35 

35 

40 

47 

51 

43 

42 

47 

45 

35 

35 

39 

MIN 

30 

34 

30 

28 

30 

39 

35 

29 

25 

32 

33 

COUNC I L 

46 

44 

44 

45 

44 

42 

47 

45 

44 

55 

57 

51 

40 

43 

45 

47 

44 

41 

39 

45 

45 

45 

45 

44 

47 

47 

47 

45 

MIN 

30 

30 

34 

30 

30 

34 

41 

36 

28 

30 

33 

34 

18 

CRATERS  OF   THE  HOON  NM 

MAX 

39 

33 

44 

34 

31 

34 

34 

34 

36 

45 

45 

40 

30 

40 

38 

40 

35 

33 

32 

42 

43 

41 

33 

38 

38 

35 

30 

37 

MIN 

1 7 

2  3 

25 

^' 

31 

2 1 

1 9 

1 5 

20 

19 

23 

1 8 

deadwood  dam 

35 

35 

35 

36 

36 

38 

41 

41 

35 

45 

45 

35 

34 

38 

37 

35 

33 

34 

32 

41 

41 

39 

35 

35 

34 

37 

34 

36 

MIN 

25 

30 

18 

28 

31 

20 

1  5 

20 

DEER  FLAT  DAM 

43 

40 

49 

45 

48 

43 

50 

48 

51 

55 

62 

48 

45 

59 

50 

48 

40 

47 

42 

55 

56 

55 

50 

52 

55 

46 

45 

50 

MIN 

27 

3 1 

30 

42 

32 

41 

42 

30 

29 

DIXIE 

40 

39 

38 

35 

38 

45 

41 

38 

38 

41 

45 

34 

32 

40 

37 

37 

29 

35 

30 

37 

40 

37 

35 

42 

37 

30 

29 

33 

MIN 

9 

27 

12 

34 

34 

14 

23 

32 

10 

DRIGGS 

39 

35 

33 

31 

31 

35 

37 

47 

42 

48 

48 

47 

42 

37 

47 

40 

32 

35 

29 

40 

37 

34 

30 

37 

33 

30 

32 

35 

MIN 

20 

33 

33 

20 

1 7 

26 

27 

10 

rtiinoi<:  PvD  CTA 

IVUDU  1  O    C  A  K  ilM 

33 

31 

35 

34 

32 

33 

39 

32 

34 

40 

43 

39 

34 

37 

39 

37 

35 

30 

28 

33 

34 

34 

33 

37 

34 

33 

29 

36 

MIN 

14 

25 

21 

28 

29 

27 

32 

33 

29 

1  5 

29 

34 

19 

18 

27 

19 

14 

26 

12 

1 3 

DUBOIS  FAA  AP 

33 

35 

49 

25 

35 

34 

42 

35 

35 

45 

49 

38 

35 

40 

42 

39 

30 

33 

30 

35 

35 

35 

36 

37 

39 

35 

30 

40 

MIN 

14 

24 

29 

30 

28 

32 

32 

19 

19 

30 

31 

25 

19 

15 

23 

21 

30 

22 

1 7 

15 

16 

1 2 

1  3 

1  3 

ELK  CITY 

MAX 

45 

41 

40 

42 

42 

45 

45 

41 

50 

52 

52 

40 

39 

46 

42 

35 

32 

38 

40 

47 

35 

42 

47 

43 

39 

33 

MIN 

29 

-0 

30 

29 

30 

25 

2  7 

3 1 

32 

22 

24 

29 

30 

19 

19 

^' 

19 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

41 

43 

43 

38 

38 

42 

42 

45 

39 

40 

43 

43 

39 

36 

41 

40 

35 

35 

35 

35 

37 

43 

42 

41 

45 

36 

38 

35 

MIN 

24 

24 

28 

30 

32 

31 

29 

25 

29 

29 

34 

31 

27 

31 

32 

32 

29 

28 

30 

32 

33 

25 

28 

28 

28 

28 

27 

23 

EMHETT  2  E 

MAX 

47 

45 

47 

47 

49 

47 

50 

54 

55 

59 

64 

50 

45 

50 

55 

51 

45 

41 

42 

59 

59 

59 

50 

55 

56 

45 

45 

52 

MIN 

25 

31 

31 

29 

27 

26 

32 

32 

35 

51 

44 

32 

29 

38 

42 

25 

25 

25 

29 

29 

35 

27 

22 

29 

25 

18 

29 

24 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

40 

37 

35 

38 

36 

35 

40 

37 

35 

43 

47 

35 

37 

39 

42 

40 

32 

32 

34 

39 

45 

42 

34 

38 

42 

34 

32 

34 

MIN 

10 

13 

19 

13 

10 

11 

29 

26 

27 

33 

34 

25 

4 

18 

31 

19 

14 

14 

18 

26 

22 

24 

10 

19 

20 

6 

12 

18 

See  BelercQce  Notes  Following  StatioD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1S61 


SlatioD 


Day  Oi  Month 


1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

39 

44 

42 

44 

42 

35 

46 

49 

49 

45 

48 

50 

46 

39 

33 

33 

34 

33 

34 

31 

33 

32 

32 

38 

38 

34 

30 

33 

47 

41 

38 

35 

33 

38 

37 

39 

45 

53 

57 

54 

41 

48 

30 

26 

29 

19 

20 

25 

31 

26 

30 

40 

45 

30 

25 

31 

l,i 

44 

47 

42 

42 

46 

47 

41 

46 

47 

50 

41 

36 

42 

32 

31 

28 

29 

30 

28 

34 

29 

34 

37 

34 

36 

26 

31 

52 

50 

50 

50 

52 

53 

49 

46 

51 

55 

68 

52 

48 

56 

29 

34 

35 

33 

30 

35 

39 

31 

35 

42 

46 

36 

30 

31 

39 

37 

37 

32 

32 

34 

35 

39 

39 

47 

50 

50 

34 

37 

18 

23 

27 

6 

4 

23 

29 

30 

32 

29 

36 

26 

5 

27 

44 

42 

49 

52 

50 

51 

54 

47 

53 

70 

58 

50 

60 

19 

31 

34 

28 

29 

30 

32 

33 

34 

45 

36 

27 

38 

46 

48 

42 

44 

43 

46 

42 

45 

55 

53 

55 

42 

44 

47 

30 

30 

19 

30 

31 

30 

28 

28 

30 

38 

36 

27 

26 

32 

48 

44 

37 

41 

46 

41 

48 

39 

52 

57 

53 

38 

36 

46 

26 

29 

25 

25 

28 

29 

26 

25 

32 

43 

35 

26 

18 

32 

39 

33 

37 

37 

42 

39 

39 

36 

40 

46 

44 

41 

34 

41 

11 

12 

17 

0 

5 

4 

26 

22 

20 

33 

32 

26 

13 

17 

36 

36 

36 

37 

33 

36 

32 

33 

34 

43 

44 

38 

37 

39 

16 

22 

18 

12 

14 

10 

28 

22 

20 

30 

32 

23 

15 

18 

37 

34 

45 

30 

32 

37 

40 

36 

37 

48 

52 

44 

40 

44 

24 

25 

25 

14 

17 

20 

29 

31 

33 

34 

32 

32 

20 

31 

4S 

45 

38 

40 

39 

42 

40 

40 

50 

56 

63 

45 

41 

50 

29 

25 

31 

27 

27 

27 

32 

30 

30 

40 

44 

30 

22 

32 

40 

44 

45 

38 

39 

43 

39 

45 

37 

42 

39 

48 

38 

36 

24 

23 

29 

30 

32 

30 

30 

22 

27 

29 

33 

29 

24 

30 

37 

32 

35 

41 

35 

37 

40 

35 

35 

40 

43 

38 

31 

43 

15 

10 

24 

15 

11 

15 

29 

26 

22 

31 

33 

26 

4 

20 

49 

43 

39 

39 

48 

48 

41 

40 

51 

52 

60 

40 

42 

51 

28 

28 

31 

29 

30 

29 

32 

28 

35 

35 

31 

25 

25 

32 

35 

41 

38 

30 

36 

40 

38 

39 

55 

50 

50 

44 

50 

18 

16 

18 

1 

14 

29 

30 

20 

35 

32 

32 

13 

26 

44 

41 

36 

40 

43 

46 

46 

44 

39 

48 

45 

40 

32 

43 

22 

30 

22 

25 

26 

28 

31 

26 

31 

33 

31 

29 

19 

31 

35 

33 

28 

31 

34 

36 

39 

41 

56 

56 

40 

40 

45 

27 

27 

20 

16 

23 

30 

29 

32 

39 

34 

31 

26 

31 

40 

36 

36 

34 

37 

36 

40 

41 

40 

45 

48 

37 

35 

39 

21 

19 

12 

-11 

0 

25 

26 

26 

28 

34 

34 

12 

13 

25 

40 

34 

31 

26 

24 

31 

33 

35 

39 

52 

57 

40 

39 

45 

26 

26 

23 

15 

15 

23 

30 

28 

31 

34 

33 

29 

25 

32 

36 

34 

40 

26 

28 

35 

39 

34 

40 

52 

53 

44 

39 

47 

15 

18 

3 

-  4 

18 

22 

19 

30 

27 

36 

31 

26 

13 

27 

36 

31 

39 

28 

29 

35 

40 

40 

41 

46 

53 

40 

40 

44 

15 

15 

4 

-  4 

15 

13 

26 

28 

19 

34 

31 

26 

23 

31 

31 

31 

38 

34 

36 

36 

36 

39 

34 

39 

46 

42 

27 

33 

13 

12 

22 

1 

8 

3 

26 

27 

23 

31 

25 

24 

18 

21 

50 

47 

43 

42 

41 

40 

40 

41 

46 

56 

66 

44 

45 

55 

25 

29 

31 

28 

27 

29 

33 

31 

33 

38 

37 

31 

23 

31 

44 

47 

50 

43 

42 

45 

43 

45 

41 

49 

45 

43 

40 

43 

31 

31 

30 

30 

33 

34 

35 

29 

32 

34 

39 

35 

32 

31 

42 

50 

48 

46 

48 

48 

54 

42 

45 

49 

50 

48 

46 

50 

28 

31 

32 

31 

32 

30 

36 

25 

30 

36 

38 

27 

25 

29 

47 

40 

45 

46 

48 

46 

50 

47 

52 

62 

64 

52 

43 

56 

26 

30 

33 

26 

30 

30 

31 

33 

37 

48 

46 

34 

28 

38 

49 

53 

42 

45 

51 

48 

50 

44 

53 

49 

56 

46 

48 

47 

32 

37 

30 

38 

39 

41 

32 

35 

33 

43 

41 

35 

36 

35 

39 

35 

35 

30 

29 

36 

38 

39 

41 

49 

52 

43 

35 

40 

17 

10 

24 

4 

-  1 

19 

28 

27 

29 

32 

28 

26 

14 

16 

44 

39 

48 

44 

43 

43 

48 

40 

38 

39 

43 

40 

40 

44 

31 

29 

31 

28 

28 

31 

33 

26 

31 

34 

32 

30 

22 

22 

40 

33 

36 

37 

37 

33 

36 

33 

36 

45 

43 

40 

44 

20 

16 

23 

16 

14 

17 

27 

28 

30 

31 

32 

27 

12 

47 

45 

39 

42 

38 

36 

40 

40 

46 

50 

59 

52 

42 

45 

27 

26 

22 

11 

15 

28 

31 

32 

33 

31 

35 

30 

19 

33 

44 

39 

38 

37 

36 

37 

40 

39 

45 

50 

61 

42 

44 

45 

25 

21 

12 

5 

a 

29 

32 

32 

30 

33 

32 

26 

20 

29 

44 

36 

42 

40 

43 

47 

47 

41 

45 

60 

57 

42 

44 

51 

15 

27 

18 

20 

27 

31 

32 

21 

26 

37 

39 

28 

17 

27 

36 

34 

34 

36 

37 

36 

39 

44 

40 

43 

44 

32 

30 

36 

30 

30 

20 

29 

32 

32 

33 

32 

30 

31 

31 

28 

26 

29 

44 

39 

39 

39 

35 

36 

38 

40 

42 

51 

55 

50 

39 

42 

29 

26 

30 

12 

27 

29 

31 

32 

33 

36 

36 

31 

14 

32 

42 

39 

37 

38 

33 

37 

37 

37 

49 

52 

60 

49 

43 

47 

28 

24 

30 

27 

24 

27 

31 

31 

32 

37 

40 

30 

22 

33 

41 

40 

34 

34 

29 

30 

35 

36 

40 

42 

53 

57 

33 

36 

16 

10 

12 

9 

-  3 

8 

23 

27 

28 

26 

32 

25 

10 

12 

44 

45 

41 

41 

43 

44 

45 

43 

46 

47 

46 

44 

44 

41 

32 

35 

30 

30 

36 

39 

30 

34 

35 

42 

41 

33 

32 

32 

24    2S    26  27 


FENN  RS 

FORT    HALL    IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEW 

GR4NGEVILLE 

GRASHERE 

GROUSE 

HAILEY  RS 

MAMER   4  NW 

MAZELTON 

HEADQUARTERS 

HILL  CITY 

HOLLISTER 

HOWE 

IDAHO  CITY 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

IDAHO   FALLS    16  SE 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

IDAHO  FALLS   42   NW  W9 

IDAHO   FALLS   46  W  WB 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KELLOGG 

KOOSKIA 

KUNA   2  NNE 

LEHISTON  WB  AP 

LIFTON  PUMPING  STA 

LOWHAN 

MACKAY  RS 

MALAD 

MALAO  FAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MINIDOKA  DAM 
MONIPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


44  46  38 

36  33  32 

50  42  39 

31  23  23 

44  40 

32  24  28 

53  46  47 

34  26  26 

42  36  30 
29  15  22 

50  45 

27  23 

39  36  39 

28  27  25 

43  34  34 
24  19  14 

42  32  35 

14  11  14 

41  38  35 

16  12  15 


32     22  18 


57  57  47 
37     25  25 


45  34 
32  27 


36  35  33 
24     19  15 


45  37  33 

28  23  21 

49  44 

30  25 

37  36  37 

28  22 

49  41 

32  24  13 

40  40  40 
28  14  11 

41  34  29 


44  32  39 
29     24  19 


43  34 
26  23 


38     32  31 


30     26  24 


35     32  32 


46  40  45 
33     27  27 


47  43  45 
27     22  23 


37     32  34 


41  34  34 
20     20  17 


42  40  41 
30     22  12 


44  39  37 

33  25  28 

45  39 

30  26 

43  39 

23  20 

31  30 
20  28 


37  42 
35  35 


45  54 

28  27 


42  42 

17  32 


60  63 
31  30 


36  40 
24  19 


60  62 
28  28 


51  56 
37  37 


45  51  57 
21     21  31 


46  44 

15  16 

40  41 

17  20 

35  38 

27  31 

49  59 

31  29 

38  43 

31  33 

42  47 

28  25 

51  58 

30  30 

40  39 
20  19 

41  43 

30  27 

40  40 

30  29 

38  40 

20  20 

37  40 

29  26 

39  40 
19  24 

43  42 

23  20 

31  35 

21  26 

55  62 

29  27 

37  49 

33  36 

51  50 

35  32 

55  58 

29  31 

59  59 

41  38 

42  42 
21  20 

45  43 
31  32 

43  43 

24  26 

43  52 

30  28 

46  53 

31  27 


32  31 
29  29 


37  39 
28  32 


40  37  33 
28     24  26 


50  40  36 
30     24  23 


41     38  34 

22     22  19 


35  41  50 
24     28  27 


38  49  56 
26     28  29 


29  40 
16  22 


46     46  48 

32     32  32 


40  45 
20  27 


44  42 

19  25 


50  53 
25  25 


34  34 

9  17 


53  54 
24  25 


45 
26  32 


35  42 
18  15 


33  32  37 
26     15  15 


29  20  16 

59  45  53 

32  24  25 

45  40  40 

25  26  26 

39  35  34 

24  14  14 

55  42  51 

25  18  17 

41  40  49 

32  27  15 

41  37  36 

26  14  23 

42  39  45 

29  19  26 

35  33  35 

25  10  16 

40  38  42 
28  17  26 

38  40  46 
28  15  16 

39  38  45 

26  18  16 

34  32 

22  1 

58  44  55 

30  21  24 

50  44  50 

33  32  34 

49  55  55 

26  25  29 

55  50  52 

27  20  28 


52  52 
32  40 


41  31  39 
20     10  10 


50  38 
13 


38  40 
16  20 


40  44 

22  23 


40  38  45 
27     23  21 


34  33  32 

28  15  23 

46  38  41 

27  21  26 

55  40  50 

31  23  27 

40  34  30 


42  37  36  48 
34      32     30     30  31 


54  50{  46 
39    42  34 


43 

45 

38 

44.1 

30 

26 

32 

33.0 

39 

37 

42 

43.5 

16 

20 

42 

45 

43 

43.2 

26 

28.3 

56 

49 

51 

52.6 

33 

32.1 

32 

29 

38 

37.3 

^' 

19.9 

49 

46 

52.3 

25 

29.2 

38 

43 

42 

45.5 

29 

29.2 

37 

39 

40 

44.8 

" 

20 

25.3 

32 

30 

39 

38.4 

15.9 

32 

31 

36 

36.6 

37 

35 

45 

39.7 

24.3 

42 

39 

43 

47.7 

29.2 

36 

39 

35 

40.2 

24 

24 

27.8 

35 

36 

36 

37.4 

19 

19.5 

39 

38 

41 

45.4 

42 

40 

46 

42.4 

32 

1 2 

1 7 

22  .  5 

41 

37 

40 

40.5 

14 

22 

16 

24.8 

37 

32 

41 

40.0 

1 8 

18 

23 

26  .  3 

31 

30 

37 

37.4 

17.6 

35 

30 

41 

37.7 

20 

39 

33 

44 

39.6 

19.4 

38 

32 

43 

39.3 

19.8 

29 

30 

35 

34.3 

13.8 

44 

40 

45 

47.8 

18 

25 

28.7 

37 

42 

35 

43.4 

29 

31 

32.6 

49 

45 

51 

48.3 

26 

26 

30 

29.7 

47 

43 

50 

49.6 

30.0 

49 

43 

51 

49.6 

28 

33 

30 

35.3 

32 

26 

36 

37.4 

° 

16 

17.1 

44 

40 

44 

42.3 

^' 

26.4 

35 

45 

38 

38.4 

20 

20.7 

38 

3< 

38 

42.7 

26 

26.2 

38 

3< 

41 

41.8 

24.0 

39 

37 

42 

45.1 

23 

* 

37 

32 

34 

35.5 

13 

18 

11 

26.0 

38 

39 

42 

41.2 

14 

19 

17 

26.1 

40 

39 

42 

44.  1 

18 

22 

26 

28.1 

33 

29 

28 

36.6 

2 

3 

8 

15.8 

42 

35 

40 

44.0 

29     34     31     29     30  25 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1961 


Dij  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

A9 

50 

44 

49 

48 

48 

48 

48 

46 

56 

52 

53 

50 

47 

45 

42 

40 

55 

59 

57 

45 

52 

45 

45 

44 

47 

MIN 

25 

33 

33 

29 

30 

29 

35 

30 

37 

44 

45 

35 

27 

35 

42 

30 

22 

24 

22 

25 

29 

28 

21 

30 

25 

20 

21 

30 

MULLAN  FAA 

MAX 

45 

45 

43 

42 

42 

45 

46 

40 

40 

34 

35 

33 

37 

42 

44 

38 

40 

47 

37 

41 

34 

36 

MIN 

29 

28 

25 

29 

32 

35 

25 

22 

29 

33 

33 

24 

25 

25 

30 

26 

25 

26 

26 

31 

31 

29 

27 

28 

25 

20 

23 

25 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

35 

43 

35 

40 

38 

40 

41 

50 

43 

40 

32 

38 

35 

40 

39 

42 

42 

43 

41 

42 

37 

MIN 

28 

28 

31 

27 

26 

30 

31 

25 

30 

33 

33 

29 

27 

29 

33 

28 

27 

14 

19 

28 

31 

23 

21 

24 

23 

19 

20 

16 

NEZPERCE 

MAX 

43 

46 

39 

40 

40 

39 

34 

35 

4C 

50 

50 

45 

44 

48 

44 

40 

36 

40 

MIN 

31 

36 

34 

32 

33 

34 

32 

30 

32 

40 

38 

30 

30 

31 

32 

31 

28 

25 

30 

35 

35 

29 

27 

34 

26 

27 

28 

27 

OAKLEY 

MAX 

62 

45 

37 

39 

36 

46 

59 

53 

41 

43 

41 

45 

36 

43 

MIN 

26 

27 

32 

25 

28 

30 

32 

29 

35 

42 

35 

29 

23 

35 

33 

30 

27 

22 

24 

30 

32 

29 

19 

20 

22 

19 

20 

23 

OBSIDIAN  3  SSE 

MAX 

35 

37 

32 

37 

44 

42 

37 

37 

41 

32 

31 

28 

37 

MIN 

-  6 

21 

-  5 

-  6 

16 

28 

25 

5 

25 

34 

29 

17 

11 

16 

27 

4 

-  5 

0 

6 

20 

22 

-  9 

6 

3 

5 

-15 

-  5 

15 

OLA  5  S 

MAX 

60 

46 

46 

44 

43 

46 

43 

45 

50 

47 

52 

47 

49 

53 

MIN 

29 

29 

29 

28 

28 

30 

30 

30 

32 

34 

34 

30 

26 

32 

34 

26 

21 

20 

33 

31 

33 

30 

23 

24 

25 

19 

27 

25 

OROF 1  NO 

MAX 

46 

43 

45 

43 

48 

47 

50 

52 

52 

53 

51 

40 

52 

MIN 

33 

34 

34 

35 

37 

35 

37 

29 

36 

40 

39 

32 

30 

32 

37 

32 

32 

33 

32 

36 

40 

30 

30 

32 

30 

30 

30 

34 

PALISADES  DAM 

MAX 

41 

37 

31 

27 

34 

39 

39 

33 

36 

36 

31 

27 

33 

MIN 

23 

15 

26 

12 

1 

16 

26 

27 

26 

32 

33 

28 

16 

26 

26 

29 

22 

17 

15 

23 

22 

28 

6 

11 

25 

4 

-  6 

13 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

42 

50 

49 

46 

41 

42 

55 

53 

49 

5 1 

53 

52 

51 

50 

52 

MIN 

30 

33 

32 

30 

31 

30 

29 

36 

38 

48 

46 

33 

31 

39 

44 

31 

27 

28 

30 

31 

33 

32 

27 

30 

30 

24 

30 

30 

PAUL    1  ENE 

MAX 

55 

43 

40 

40 

40 

49 

59 

45 

43 

52 

49 

42 

40 

MIN 

30 

27 

31 

26 

27 

29 

29 

29 

30 

35 

47 

31 

28 

29 

35 

32 

26 

20 

21 

23 

27 

29 

24 

25 

31 

17 

21 

27 

PAYETTE 

MAX 

50 

62 

46 

50 

45 

56 

5 1 

50 

53 

54 

54 

MIN 

33 

34 

33 

30 

29 

31 

29 

32 

34 

42 

47 

34 

29 

35 

43 

29 

28 

26 

33 

30 

33 

32 

26 

31 

28 

22 

22 

29 

PICA80 

MAX 

30 

50 

40 

36 

37 

40 

45 

50 

36 

MIN 

19 

11 

13 

14 

11 

10 

5 

6 

7 

22 

33 

27 

19 

18 

29 

25 

20 

15 

18 

24 

24 

25 

19 

18 

21 

1! 

20 

13 

PIERCE  RS 

MAX 

39 

34 

35 

34 

37 

40 

4C 

40 

43 

34 

39 

MIN 

24 

23 

30 

30 

31 

30 

30 

23 

^^ 

30 

32 

30 

26 

30 

30 

32 

28 

28 

28 

31 

32 

25 

25 

27 

26 

26 

24 

28 

POCATELLO  2 

MAX 

43 

41 

35 

35 

45 

54 

46 

40 

44 

43 

37 

29 

43 

MIN 

33 

32 

31 

24 

23 

27 

32 

32 

34 

40 

49 

32 

24 

33 

34 

33 

25 

26 

27 

30 

23 

28 

23 

26 

32 

22 

18 

28 

POCATELLO   WB  AP 

MAX 

42 

35 

35 

35 

44 

5  3 

39 

45 

47 

38 

34 

43 

MIN 

31 

31 

27 

22 

22 

26 

32 

27 

31 

43 

32 

30 

27 

35 

36 

29 

26 

26 

28 

31 

28 

27 

22 

28 

27 

20 

25 

28 

PORTHILL 

MAX 

36 

39 

39 

39 

40 

47 

52 

46 

46 

42 

44 

43 

39 

39 

MIN 

32 

32 

17 

24 

32 

33 

25 

31 

30 

33 

31 

30 

28 

29 

31 

28 

29 

28 

32 

31 

39 

32 

27 

32 

30 

25 

26 

23 

POTLATCH 

MAX 

47 

45 

39 

39 

52 

52 

49 

47 

44 

51 

50 

42 

40 

41 

MIN 

30 

38 

28 

33 

37 

39 

42 

39 

35 

43 

40 

32 

31 

31 

34 

31 

32 

26 

31 

37 

42 

31 

29 

37 

30 

28 

30 

28 

PRESTON  2  SE 

MAX 

58 

46 

44 

44 

42 

37 

35 

40 

48 

48 

37 

45 

43 

38 

35 

4 1 

MIN 

27 

24 

31 

11 

12 

28 

31 

30 

34 

35 

32 

31 

28 

21 

19 

24 

17 

27 

22 

30 

28 

31 

16 

25 

33 

19 

17 

27 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

40 

40 

40 

35 

41 

35 

36 

42 

49 

46 

36 

50 

49 

37 

35 

35 

MIN 

26 

32 

25 

25 

32 

32 

31 

24 

31 

34 

32 

31 

28 

24 

31 

31 

28 

26 

30 

32 

34 

28 

22 

30 

29 

24 

26 

26 

RICHFIELD 

MAX 

43 

39 

40 

38 

49 

54 

51 

3J 

47 

43 

42 

36 

45 

MIN 

26 

27 

27 

11 

21 

24 

31 

27 

28 

33 

31 

29 

22 

25 

31 

28 

21 

22 

24 

25 

25 

29 

20 

26 

28 

20 

24 

26 

RIGCINS  RS 

MAX 

55 

54 

50 

58 

62 

56 

56 

64 

53 

48 

49 

47 

51 

58 

58 

54 

55 

50 

52 

4G 

54 

MIN 

39 

42 

33 

40 

40 

42 

35 

35 

41 

40 

45 

34 

35 

33 

38 

33 

30 

33 

37 

36 

40 

31 

30 

36 

32 

32 

35 

34 

RUPERT 

MAX 

46 

50 

55 

42 

39 

36 

35 

50 

60 

56 

4 1 

44 

46 

53 

37 

MIN 

31 

27 

29 

29 

28 

26 

28 

30 

32 

34 

29 

33 

25 

28 

34 

32 

26 

27 

24 

24 

26 

27 

24 

26 

29 

18 

24 

27 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

39 

40 

41 

47 

43 

33 

32 

30 

35 

39 

34 

3  7 

41 

35 

33 

29 

40 

MIN 

30 

27 

24 

18 

9 

25 

30 

31 

31 

34 

32 

30 

20 

31 

33 

32 

15 

7 

19 

29 

32 

28 

10 

17 

29 

8 

9 

14 

SAINT  MARIES 

MAX 

46 

42 

43 

46 

45 

40 

4 1 

36 

38 

42 

44 

49 

49 

47 

50 

52 

42 

40 

4 1 

MIN 

29 

36 

28 

32 

35 

31 

32 

29 

33 

41 

38 

33 

31 

30 

36 

34 

31 

31 

32 

29 

39 

30 

32 

33 

33 

28 

30 

31 

SALMON 

MAX 

45 

39 

42 

40 

46 

50 

44 

44 

63 

57 

45 

48 

52 

45 

4 1 

41 

54 

60 

47 

47 

46 

45 

MIN 

20 

27 

26 

22 

26 

29 

27 

20 

24 

34 

30 

24 

24 

30 

28 

25 

22 

2C 

23 

28 

30 

24 

22 

21 

22 

18 

16 

19 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

42 

40 

41 

37 

46 

41 

42 

35 

43 

38 

39 

39 

37 

37 

45 

49 

45 

4C 

4? 

50 

4C 

35 

36 

MI  N 

29 

33 

27 

28 

33 

35 

34 

26 

32 

35 

33 

33 

29 

27 

32 

33 

29 

28 

31 

33 

38 

32 

30 

31 

30 

25 

30 

28 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

42 

37 

36 

35 

37 

39 

40 

41 

48 

65 

45 

39 

50 

50 

40 

40 

56 

55 

46 

47 

47 

MIN 

25 

28 

29 

18 

21 

26 

31 

29 

29 

35 

38 

29 

22 

26 

35 

27 

22 

22 

2S 

32 

33 

29 

18 

23 

29 

16 

23 

21 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

5  5 

55 

58 

65 

65 

56 

49 

56 

56 

50 

45 

47 

48 

54 

59 

57 

5  8 

57 

56 

49 

46 

50 

MIN 

36 

44 

27 

38 

35 

41 

37 

29 

38 

44 

46 

38 

38 

38 

44 

39 

30 

32 

40 

35 

43 

33 

28 

37 

36 

31 

40 

32 

STREVELL 

MAX 

50 

41 

35 

32 

35 

42 

49 

46 

48 

44 

35 

33 

39 

MIN 

19 

21 

28 

21 

23 

29 

30 

23 

28 

38 

39 

27 

10 

28 

33 

28 

20 

21 

12 

29 

27 

28 

21 

22 

28 

14 

14 

25 

SUGAR 

MAX 

45 

37 

35 

31 

34 

36 

40 

39 

41 

40 

36 

31 

43 

MIN 

28 

26 

20 

10 

24 

31 

30 

30 

32 

31 

29 

23 

31 

31 

31 

26 

8 

23 

29 

31 

30 

12 

22 

20 

10 

11 

12 

SUN  VALLEY 

MAX 

40 

40 

39 

34 

37 

35 

46 

45 

42 

35 

38 

39 

40 

37 

41 

MIN 

2 

7 

12 

-  1 

8 

6 

27 

15 

18 

31 

30 

14 

3 

17 

26 

3 

3 

5 

8 

10 

22 

11 

5 

18 

-14 

-  2 

4 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

49 

46 

46 

44 

61 

59 

59 

52 

55 

56 

46 

5 1 

55 

MIN 

28 

37 

33 

33 

32 

32 

35 

36 

40 

48 

44 

37 

31 

44 

45 

34 

30 

29 

34 

34 

36 

34 

28 

33 

35 

24 

30 

29 

SWAN  VALLEY  1  W 

MAX 

42 

40 

42 

52 

48 

40 

42 

37 

39 

40 

36 

38 

39 

32 

MIN 

22 

20 

21 

11 

10 

6 

30 

28 

30 

35 

38 

27 

15 

32 

19 

16 

12 

19 

20 

25 

22 

30 

9 

13 

10 

2 

3 

10 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

45 

40 

32 

38 

4 1 

37 

38 

36 

27 

39 

36 

38 

39 

35 

31 

37 

25 

30 

MIN 

11 

20 

19 

4 

-  7 

21 

26 

25 

19 

32 

36 

21 

13 

23 

22 

18 

10 

5 

12 

21 

6 

4 

7 

2 

1 

2 

0 

19 

THREE  CREEK 

MAX 

40 

46 

45 

43 

39 

53 

50 

54 

39 

43 

49 

58 

39 

36 

36 

49 

57 

45 

48 

MIN 

12 

19 

28 

22 

25 

30 

31 

21 

29 

26 

36 

25 

15 

28 

34 

26 

22 

12 

16 

19 

22 

26 

21 

18 

16 

14 

17 

23 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

48 

46 

42 

43 

45 

45 

42 

42 

55 

58 

66 

48 

48 

54 

61 

50 

40 

39 

41 

52 

6 1 

60 

43 

55 

52 

43 

41 

45 

MIN 

28 

26 

31 

31 

30 

31 

35 

31 

35 

41 

46 

31 

25 

33 

35 

32 

27 

26 

28 

32 

30 

32 

24 

25 

31 

20 

25 

28 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

49 

48 

39 

44 

43 

47 

45 

44 

42 

56 

58 

56 

43 

44 

55 

59 

46 

40 

39 

42 

53 

61 

45 

43 

55 

45 

43 

41 

MIN 

33 

28 

31 

29 

31 

30 

32 

29 

30 

37 

49 

33 

28 

32 

35 

32 

28 

26 

26 

32 

34 

33 

24 

25 

30 

23 

25 

28 

WALLACE 

MAX 

47 

48 

42 

41 

45 

49 

44 

42 

46 

48 

43 

40 

41 

38 

40 

36 

36 

35 

36 

42 

46 

43 

40 

51 

42 

37 

34 

37 

MIN 

31 

3! 

28 

31 

34 

32 

28 

26 

31 

38 

36 

32 

27 

29 

31 

31 

31 

29 

30 

33 

38 

31 

30 

31 

28 

23 

28 

28 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1961 


SUIion 

DtY  Ol  Month 

8) 
s 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

B 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WALLACE  MOODLANO  PARK 

MAX 

AO 

A« 

45 

42 

40 

43 

46 

43 

41 

45 

42 

44 

37 

37 

37 

41 

33 

35 

34 

35 

42 

46 

36 

42 

50 

33 

39 

35 

40.4 

MIN 

30 

31 

23 

27 

30 

32 

33 

29 

31 

32 

37 

32 

27 

27 

28 

33 

29 

29 

30 

32 

35 

32 

29 

29 

34 

23 

26 

28 

29.6 

WARREN 

MAX 

A2 

39 

40 

43 

41 

43 

45 

40 

45 

45 

43 

35 

33 

41 

41 

41 

31 

35 

36 

42 

47 

40 

35 

42 

36 

36 

32 

37 

39.6 

MIN 

1 2 

27 

I 

20 

23 

24 

26 

19 

25 

33 

33 

18 

20 

25 

28 

20 

27 

1 3 

16 

18 

20 

1 

1 2 

11 

19.3 

MAYAN 

MAX 

3* 

34 

30 

23 

39 

39 

39 

39 

41 

50 

48 

43 

35 

36 

42 

39 

33 

29 

27 

36 

40 

37 

26 

36 

34 

30 

28 

32 

35.6 

MIN 

20 

1» 

24 

18 

-  5 

21 

27 

26 

29 

33 

36 

20 

18 

21 

21 

25 

13 

18 

15 

23 

27 

17 

5 

11 

17 

-  6 

10 

12 

16.3 

WEISER  2  SE 

MAX 

*2 

»1 

49 

47 

45 

41 

51 

47 

44 

64 

61 

56 

40 

50 

52 

64 

46 

49 

45 

51 

48 

49 

51 

49 

54 

49 

47 

56 

49.2 

MIN 

31 

33 

33 

30 

29 

31 

31 

32 

33 

43 

42 

30 

28 

33 

38 

28 

27 

26 

32 

29 

34 

30 

25 

31 

29 

21 

31 

31 

31.1 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

AA 

44 

39 

3e 

43 

44 

41 

42 

47 

46 

43 

40 

39 

42 

43 

36 

34 

32 

41 

47 

60 

45 

41 

45 

42 

36 

35 

39 

41.4 

MIN 

30 

34 

25 

31 

35 

36 

26 

27 

29 

38 

39 

27 

26 

32 

32 

28 

24 

25 

30 

35 

36 

26 

22 

32 

24 

23 

23 

23 

29.2 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


g 

Q 

10 

14 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

23 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

3 

3 

2 

2 

I 

2.0 
4 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

T 

O.S 
T 

T 
T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

'1 

^3 

T 

T 

1 

2 

T 

T 

1 

2 

T 

10 

14 

14 

14 

14 

13 

"is 

^13 

10 

10 

13 

13 

13 

14 

13 

"is 

^15 

^15 

14 

14 

13 

12 

12 

12 

0 . 5 
12 

12 

9 

9 

7 

6 

6 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

6 

4 

T 

T 

4 

^3 

4 

4 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

I  f  0 
11 

11 

^14 

^16 

"14 

14 

^14 

^15 

14 

13 

13 

13 

14 

^16 

15 

16 

*22 

T 

6.0 
3 

_ 

4.0 
4 

_ 

3.0 
4 

3 

1.5 
T 

T 
T 

T 
T 

. 

O.S 

2.0 

1.0 
3 

T 

T 

T 

T 

T 
1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

0.5 
T 

4.0 
4 

4.0 

7 

3 

2 

T 

2 

T 

2 

l.o 

2 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

^13 

13 

13 

13 

13 

13 

0 . 2 
13 

T 
13 

13 

11 

ii 

19 

2 . 7 
15 

14 

T 
14 

0 . 4 
14 

T 

U 

2 . 5 
14 

0 . 3 
14 

14 

14 

T 
13 

T 
13 

T 
13 

13 

3 . 3 
17 

T 

0 . 2 
17 

- 

2 . 0 
2 

5 .  5 
6 

6 

6 

5 

T 

6 

0.5 
6 

0. 1 

5 

T 

T 

T 

0.5 

1 . 3 

0.  5 

T 
T 

1 . 1 
T 

T 

6.3 
32 

O.S 
32 

31 

30 

28 

27 

0.6 
28 

1.3 
28 

25 

25 

0.6 
25 

2.6 
28 

2.8 
28 

1.3 
28 

0.5 
28 

0.9 
29 

28 

3.1 
30 

T 
29 

28 

T 
27 

27 

1.8 
29 

3.1 
32 

T 
32 

2.0 
34 

0.3 
33 

3.1 
3 

1.0 
8 

0.5 
8 

9 

0.3 
9 

9 

T 

9 

T 

8 

6 

T 

6 

T 

4 

4 

3 

T 

3 

1.0 
3 

1.0 
2 

T 

3 

1.0 
3 

4 

4 

1.0 
2 

2 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

9 

8 

1.7 
10 

T 

9 

9 

8 

7 

T 

7 

4 

3 

1.0 
4 

T 

4 

T 

3 

2 

0.6 
2 

2 

2.5 
4 

4.0 
8 

7 

4 

T 

4 

3 

0.4 
3 

T 

3 

1.3 
4 

L2.0 
15 

4.0 
11 

11 

10 

9 

9 

7 

2.0 
9 

T 

8 

7 

6 

T 

6 

T 

6 

0.5 
6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

0.5 
5 

0.5 
5 

5 

0.5 
5 

5 

T 

T 

T 

2.5 

3.0 

1.0 

1.0 

0.5 
T 

T 

T 

T 
T 

2 

2 

S.O 
S 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

0.5 
2 

2.0 
3 

1 

3 

3 

1 

1 

2 

2.8 
3 

T 

2 

T 

2 

2 

0.5 

2 

T 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

2.0 
4 

T 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

S 

4 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

4 

1.0 
9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

2.0 
8 

6.0 
10 

8 

8 

8 

2.0 
8 

3.0 
10 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

5.2 

1.0 
6 

6 

T 

5 

T 

5 

T 

5 

T 

S 

T 

4 

3 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1.5 

3.2 
5 

T 

4 

4 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

S.O 

0.2 
S 

5 

T 

5 

T 

5 

T 

S 

0.1 
4 

4 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

2.0 
32 

2.0 
32 

32 

31 

31 

30 

1.0 
30 

3.5 
33 

4.0 

35 

32 

7.0 
37 

3.5 
40 

3.5 
40 

1.0 
39 

6.0 
42 

2.0 
43 

0.5 
41 

5.0 
44 

2.0 
45 

43 

3.5 
45 

44 

43 

3.0 
42 

42 

3.5 
45 

3.5 
47 

ABERDEEN  EXP  STA 
ANDERSON  DAM 
ARCO  3  NW 
ARROKROCK  DAM 
ASinoN  1  S 


BIG  CREEK  1  S 
BOISE  KB  AP 
BONNERS  FERRY  1  SW 
BURLEY  FAA  AP 
CALDWELL 
CASCADE  1  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 
COEUR  D'ALENE  RS 
COTTONWOOD 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

DEADWOOD  DAM 

DUBOIS  FAA  AP 

ELK  CITY 

FAIRFIELD  R,S 

GARDEN  VALLEY  RS 

GLENNS  FERRY 

HAlLtV   RANGER  STA 

HAMER  4  NW 
IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY   II  St 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 
ISLAND  PARK  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWTALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND I 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
FEBRUARY  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

LOWHAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

11 

11 

10 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

6 

6 

5 

5 

; 

8 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

6 

MALAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

3.0 
4 

3 

2 

T 

2 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.5 
1 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

0.3 
T 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

3.0 
23 

23 

23 

23 

23 

22 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

3.0 
21 

21 

21 

2.0 
22 

5.0 
24 

22 

21 

20 

20 

1.0 
20 

4.0 
21 

3.0 
23 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

8 

1.0 
8 

0.7 
10 

9 

9 

8 

7 

T 

7 

6 

1.7 
5 

1.8 
5 

4.7 
6 

0.1 
10 

3.5 
10 

1.5 
9 

0.5 
11 

1.0 
11 

2.8 
13 

12 

10 

T 

8 

T 

8 

T 

8 

2.5 
9 

0.1 
10 

3.3 
10 

Q.  1 
13 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

0.1 
T 

0.2 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.5 
1 

1.0 

OBSIDIAN  3  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

14 

14 

14 

14 

13 

12 

12 

11 

10 

9 

9 

9 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

9 

9 

9 

9 

13 

13 

13 

13 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS 

15 

14 

0.5 
15 

14 

14 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

2.0 
14 

14 

13 

13 

13 

2.0 
16 

4,0 
20 

3.0 
20 

17 

16 

0.5 
16 

16 

16 

1.5 
17 

0.5 
18 

2.0 
20 

POCATELLO  VB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.9 

1.9 
3 

0.3 

T 

3 

0.4 

T 

2 

0.2 

0.1 
2 

0.2 

0.1 
1 

T 

1 

T 

0.3 

0.5 

T 

0.2 

T 

T 

0.3 

0.9 
T 

T 
T 

T 

i 

T 

0.1 

T 
T 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

T 

5 

4 

4 

T 

4 

4 

3.1 

5 

T 

5 

0.5 
5 

5 

5 

T 

5 

7.0 
12 

7 

5 

3 

T 

3 

2 

0.7 
4 

4 

1.4 

S 

T 

5 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1 

1 

T 

1 

1.3 
1 

T 
T 

5.5 
4 

T 
T 

T 

1.1 
1 

T 
T 

3.1 
2 

T 

2 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

3.0 
15 

3.0 
17 

16 

16 

16 

T 
15 

T 
14 

1.0 
14 

2.0 
16 

14 

12 

1.0 
12 

1.0 
13 

2.0 
15 

T 
15 

T 
15 

T 
15 

T 
15 

14 

14 

13 

13 

13 

5.0 
16 

16 

T 
16 

16 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

SWAN  VALLEY   1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
12 

T 

5.0 
5 

T 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 
3 

T 

3 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

3.0 
2 

T 

T 

2.0 
2 

2.5 
4 

0.5 
4 

3 

1 

T 

0.8 
T 

T 

0.5 
T 

T 

l.S 
T 

T 
T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

1 

T 

1 

0.5 
2 

T 

2 

T 

2 

4.0 

5 

T 

3 

T 

T 

0.5 
1 

2.0 
3 

2.0 
5 

T 

4 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IB 

3.1 
21 

21 

20 

19 

19 

19 

18 

18 

17 

14 

14 

T 
14 

14 

1.0 
15 

T 
15 

T 
15 

15 

5.0 
20 

18 

16 

16 

16 

16 

1.0 
17 

17 

T 
17 

7.0 
24 

See  reference  notes  ioUowing  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FEBRUARY  1961 


pitjtiAilDL^, 

*>nton  /  h 

-O-t""'  «'»T  Exp  St. 

v-^"^  hi 


220_TM  _M  E_RI  PI*'<_TIMEZONE 
103  TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 
4  -O-v.ui 


jF-\  X, 

Burko   2  ENE 

\ 


-O-        f  I   ~         -^1  ^ 

2  i-l  — -A  iCFrOfR?"^ 


....... o  1  tjMiRfe'Nj^t'*  ^,,„„  ,7-.-'-  «a 

 .  i»     y^^\  jy"  ^"""i^ooo^^^^  J  3*\  Darby 


IDAHO 


STATION  LEGEND 

O      •     <J     Prtcipitof-on  onlf 

©  Pf0cipitoiion,  $torag» 

O  ■<>■   Pr»cipitotion  ona  Jtmparolurt 

•i^  Precipifotion,  Ttmp»rQtufe  ana  £vaporalton 

Type  of  gagt    O  Non~r»cor<iing 

•  Ptcording  9  ffoM 

DOUBL£  CmCL£  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MO  HE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


Coraucopls 

—  o 


iNfTRAbo- 
/ 


.    1      '   /  I      \  -a 

rrii:'i  (//-hV 


I  I     IVIWUIN  IHIIVJ  /-  \     A  i 

/]       \      '   ,J|     I     -   (  -fTl-  \  VlQRTHE 


A0ri,ii  0-1  PoAtiJlCl         Troutdllc  ~ ^  \       »,  _ 

*°    %l  rau;„  cit,  l*CSb  <l><liQl:>  Su..lt  \  Sun  Val  oy\    \  -Oir>" 


lobgeo  Da*  -<>- 


: UPPER 


1 1 


Idaho  falls  46  W  TO  I    Idaho  Fa/is  FAA  AP       Q  R» 

j  ^^^-Maho  Falls  2  K: 

-y^  Ir^lo  2  SE 


✓.-^("■^Tetoraa  Exp  Sta 

/  .   \  \  -O-  MOOtM 


1  f -"N*" 

O/ALLEvfe  jj 


SOUTHWESTE 


105  TM 
J    I   120  TH 


,   ^     ,       sr--irPLArNS  |A  1 


lr.4itl  4-60  Vftfr-SF 


N5-  -<»-c 


>rk  V>U.,-0- 


^  ^EASTERN  j 


2  

Bedford  2  S£ 
O- 


°"-0  1  ««—r«rw 


LocAD  USli  Cxp  sta  Ml* 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  BAPS  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FEBRUARY  1961 


ISOLIKES  ARE  DRAWM  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS.  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


roAHo 


STATION 

O 
□ 

COUNTY 

DRAINAGE  1  | 

LATITUDE 

U 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OoSEJtVEn 

INDEX  NO 

pmnjTV 

Q 

U 

1 

LONGITUDE 

1 

z 

0 
g 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TAfiLES 

UDbLn  VLn 

LONGi 

i 

\ 

f 

u 

Si 

P 

EVAP 
SPGOAi 

ABCRPCCN  CXP  StAtlCM 

0010 

8 INGHAM 

12 

42  97 

112  90 

4400 

9^ 

9P 

5P 

M 

CXPCRIHCNT  STATION 

MALAD 

9546 



12 

112  16 

"4420" 

7( 

7P 

K 

JUNIUS  L  CROWlrlCR 

AF T CRT HOUGH T  MINE 

OOTOi 

OWTHtC 

13 

4)  00 

7280 

VAR 

U  S  MEATHCR  BUREAU 

MALAO  FAA  AIRPORT 

9999 

ONEIDA 

to 

112  19 

4476 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

AHCAICAN  FALLS  1  SM 

022T 

POMER 

II* 

9P 

9P 

U  9  BUR  -tECLAMATION 

MALTA  RANGER  STATION 

CASSIA 

i; 

4540 

U  S  FOREST  SERVICE 

ANOCRSON  OaM 

02  •2 

ELMORE 

43  21 

115  28 

3882 

6P 

t>( 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MAY  RANGER  STAT  ION 

960; 

LEMHI 

1 1 

4i 

36 

119  99 

6P 

6P' 

U  S  FOREST  SERVICE 

AttCO  3  H* 

0,„ 

BUTTE 

4$  40 

113  20 

9500 

JOHN  C  TOOMBS 

MC  CALL 

94 

116  07 

5025 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARttOMlKKK  DAh 

OAAI 

ELMORE 

43  >6 

119  99 

3259 

9P 

5P 

9P 

U  S  BuA  RECLAMATION 

MC  CAMMON 

9716 

BANNOCK 

12 

39 

112  12 

4774 

R  F  L INDENSCHMITT 

ASMltW  1  S 

0*TO'  FREMONT 

li 

4«  04 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65**F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.  MST,   except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,     and  are  published    later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index, 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are    exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;     $2.50  per  year,       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)       Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations,  exposure , etc . ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  74°  on  the  19th  at  Orofino  and  on  the  22d  at  Caldwell. 

Lowest  Temperature  -19°  on  the  8th  at  Obsidian  3  SSE. 

Greatest  Total  Precipitation  5.95  inches  at  Burke  2  ENE. 

Least  Total  Precipitation  0.02  inch  at  Chilly  Barton  Flat. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.21  Inches  on  the  1st  at  Wallace. 

Greatest  Total  Snowfall  48.4  Inches  at  Burke  2  ENE. 

Deepest  Snow  on  Ground  75  Inches  on  the  12th  at  Burke  2  ENE. 


See  Refeience  Nolei  Following  Station  Inden 
-  31  - 
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•  03 

•  30 

•  35 

.20 

.40 

•  16 

■  1 1 

EMMETT  2  E 

2^16 

.43 

.11 

•  07 

.06 

.10 

•  07 

•  81 

•  08 

.  38 

.05 

FAIRFIELD  RS 

•  90 

•  02 

.04 

•  08 

.01 

•  01 

.08 

■  15 

.02 

•  05 

•  10 

•  02 

•  06 

•  03 

•  23 

FENN  RS 

3^79 

•  05 

•  60 

•  52 

•  03 

•  03 

.18 

.02 

.16 

.29 

.04 

•  30 

.41 

.03 

•  35 

.02 

.08 

•  40 

T 

•  03 

.21 

T 

.04 

FORT  HALL    IHO  AGENCY 

.93 

•  09 

•  10 

T 

•  08 

•  17 

"ii 

GARDEN  VALLEY  RS 

D  3.01 

•  19 

.08 

•  02 

.03 

•  24 

•  26 

■  04 

•  03 

•  06 

D  •  30 

D  .15 

•  0* 

•  14 

•  07 

•  06 

.70 

* 

•  56 

GLENNS  FERRY 

•  84 

.03 

T 

.18 

•  05 

•  02 

.01 

•  20 

T 

GRACE 

1  .14 

.01 

.01 

.05 

.  11 

.03 

.42 

•  14 

.09 

•  23 

•  05 

GRAND  VIEW 

1.51 

T 

•  10 

T 

T 

.23 

■  30 

.60 

•  20 

.08 

T 

GRANGEVILLE 

2.77 

.07 

.06 

•  17 

•  03 

•  01 

T 

.38 

■  04 

T 

•  01 

T 

•  03 

•  16 

.52 

•  25 

•  50 

•  2' 

■  13 

.11 

.02 

.02 

.  03 

grasmere 

1  .16 

•  06 

.02 

•  08 

•  17 

•  07 

.  10 

.04 

•  15 

■  03 

•  06 

■  02 

•  02 

T 

HAIlEY  RS 

.86 

■  09 

.44 

.20 

•  01 

•  02 

•  10 

HAMER  *  NW 

.31 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

•  06 

■  07 

.04 

.11 

MAZELTON 

.74 

.02 

T 

T 

.03 

T 

.  1 1 

T 

.  18 

T 

•  05 

■  04 

■  04 

T 

•  08 

.03 

•  05 

•  01 

.10 

HEADQUARTERS 

5.63 

.21 

.66 

.28 

.04 

.27 

.61 

.08 

.22 

•  20 

.11 

.45 

.31 

.04 

.54 

■  12 

•  48 

•  OS 

.14 

•  51 

•  18 

•  03 

.10 

HILL  CITY 

1.34 

.08 

•  12 

•  25 

.08 

T 

T 

.35 

.06 

■  04 

•  36 

HOLLISTER 

1.41 

.06 

.11 

■  02 

•  03 

''' 

.  10 

T 

•  12 

.06 

.14 

•  05 

.03 

■  12 

.23 

•  10 

•  03 

.19 

HOWE 

•  34 

T 

•  06 

.04 

.02 

.02 

•  02 

T 

■  15 

•  03 

T 

IDAHO  CITY 

3.76<  .16 

.04 

•  02 

■  15 

•  42 

• 

.07 

.11 

■  12 

.33 

.04 

•  03 

.04 

T 

* 

•  86 

• 

■  1] 

■  66 

.05 

.15 

•  23 

.17 

IDAHO  CITY   11  SW 

3.72 

.05 

.06 

•  14 

•  65 

.29 

.02 

.16 

.11 

•  37 

.04 

•  13 

.02 

.01 

.29 

.20 

.57 

.03 

■  14 

•  26 

*1  8 

I DAHO  Falls  2  ese 

.13 

T 

''' 

T 

T 

T 

■  13 

IDAHO  FALLS  16  SE 

1.29 

.01 

•  04 

.03 

.08 

•  09 

•  03 

•  01 

.21 

•  16 

■  04 

•  27 

.19 

•  05 

•  08 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

.49 

T 

T 

T 

.03 

.01 

T 

T 

.04 

.02 

T 

T 

,06 

•  02 

■  06 

.10 

.10 

•  03 

T 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

R 

.42 

.04 

.03 

.02 

.02 

•  05 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

•  12 

T 

•  01 

T 

•  05 

.0] 

•  01 

•  01 

■  03 

ISLAND  PARK  DAM 

3^44 

.09 

.16 

•  04 

•  03 

■  07 

.35 

.07 

.37 

.17 

.35 

•  29 

•  14 

T 

■  23 

.09 

•  28 

•  30 

•  11 

T 

■  28 

JEROME 

•  87 

.02 

.14 

.09 

■  01 

•  21 

•  02 

•  03 

■  02 

•  14 

.01 

.02 

•  02 

.08 

.05 

•  01 

KAMI  AH 

3.07 

.13 

.17 

T 

.16 

•  17 

.11 

■  03 

•  08 

.22 

.68 

•  03 

.26 

T 

T 

.02 

•  57 

.06 

•  27 

.11 

KELLOGG 

2.80 

•  29 

•  2C 

•  03 

.24 

.51 

■  19 

•  10 

.04 

.03 

•  06 

•  18 

.33 

•  01 

.10 

.02 

•  04 

•  19 

•  0' 

•  03 

.01 

KOOSKIA 

3.48 

.06 

■  10 

.05 

.17 

KUNA  2  NNE 

U27 

T 

•  05 

.02 

•  03 

•  02 

T 

T 

T 

T 

1  •OO 

T 

■  05 

•  08 

■  02 

LEWlSTON  we  AP 

//ft 

1.82 

.04 

.17 

.05 

.08 

.30 

•  35 

.17 

•  04 

•  03 

■  06 

•  18 

•  01 

■  02 

.08 

■  21 

.0; 

LIFTON  PUMPING  STA 

•  67 

.02 

.03 

T 

■  06 

■  02 

.12 

.04 

.01 

.07 

.19 

.10 

.01 

T 

LOWMAN 

3.59 

.39 

•  08 

•  14 

.09 

•  12 

"*] 

•  06 

■  06 

■  37 

•  06 

.53 

•  74 

.  07 

•  03 

.09 

MACKAY  RS 

.07 

*0' 

MALAD 

l.lfl 

.01 

.15 

.03 

•  02 

.03 

• 

•  30 

.09 

•  01 

MALAD  FAA  AP 

1.13 

•  0 

.18 

.06 

■  01 

•  26 

.21 

.19 

.01 

.15 

MAY  RS 

.03; 

.01 

T 

.02 

MC  CALL 

2  .751 

.05 

.40 

■  09 

•  30 

■  10 

.20 

•  12 

.41 

•  23 

.  30 

•  30 

.  1 . 

MC  CAMMON 

2.2<i 

.07 

•  0. 

•  04 

■  20 

■  21 

•  6 

.36 

.08 

•  6f 

MINIDOKA  DAM 

.75i  .03 

T 

.01 

.23 

•  16 

T 

.01 

T 

.07 

•  01 

.01 

•  06 

MONTPELIER  RS 

•  7S 

T 

.04 

.02 

■  04 

■  02 

•  01 

■  le 

T 

■  13 

.06 

•  05 

.06 

.03 

MOSCOW  U  OF  I 

2.22 

.40 

T 

.25 

.15 

■  10 

•  20 

.20 

.30 

•  05 

.  1  5 

■  02 

.2C 

.  10 

.10 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

2.06 

•  07 

.12 

.07 

1.20 

.31 

.0 

.2( 

•  02 

MULLAN  FAA 

4.5G 

1.01 

.09 

.54 

■  21 

■  20 

•  16 

■  32 

•  26 

.11 

•  09 

.30 

.02 

NEW  MEADOWS  RS 

2.35 

.01 

■  02 

■  01 

.05 

.01 

.18 

•  03 

.05 

.29 

.02 

.05 

•  18 

•  32 

.14 

T 

T 

.02 

•  35 

.32 

•  01 

.  10 

■  13 

''' 

NE2PERCE 

2.35!  .14 

.14 

T 

.04 

■  12 

.05 

T 

.17 

•  1 3 

.12 

.30 

•  16 

.21 

•  45 

.21 

■  02 

OAKLEY 

.99!  T 

•  03 

.06 

.04 

■  05 

•  03 

•  06 

•  08 

.02 

.13 

•  0* 

•  16 

•  0? 

.05 

■  15 

OBSIDIAN  3  SSE 

.991  .10 

.03 

•  05 

.04 

.06 

•  14 

T 

.11 

.12 

T 

■  10 

.08 

■  08 

•  08 

T 

OLA  5  S 

2.071  ■  .02 

.0] 

■  14 

.10 

•  06 

•  20 

•  13 

.04 

•  02 

■  03 

•  04 

.  79 

•  46 

•  03 

OROFINO 

3.07  .46 

T^' 

•  21 

•  23 

■  07 

.15 

•  04 

•  32 

•  10 

.19 

•  21 

•  03 

.  16 

•  41 

•  25 

*0 

PALISADES  OAM 

1.14  .01 

4 

.01 

T 

.03 

.06 

.08 

.01 

T 

.17 

•  03 

•  04 

.31 

■  03 

PARMA  EXP  STA 

1.3* 

.16  «*07 

•  05 

.04 

.04 

.13 

.07 

T 

.05 

T 

.40 

•  0* 

.22 

.07 

PAUL   1  ENE 

.621 

■  04 

•  02 

•  06 

■  31 

•  01 

■  03 

•  19 

.13 

.03 

1.241 

.12 

.09 

•04  .06 

•  0£ 

PICABO 

.621 

.26 

.05 

.09 

•  05 

T  , 

•  15 

•  02 

PIERCE  »S 

4.49|  .16 

55 

.10 

.24 

.17 

•  17 

•  04 

.26 

.28 

T 

■  43 

.07 

■  IC 

.28 

T 

.13 

.6£ 

.19 

•  09 

.0 

POCATELLO  2 

.81  T 

T 

T 

.03 

•  06 

•  06 

•  02 

.02 

.3! 

T 

•  22 

•  03 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

1.1 

.07 

■  01 

.021 

T 

■  17 

•01 

■  02 

.26 

.1 

■  01 

•  20 

PORTHILL 

1.291  .18 

.14 

.05 

.12 

.10 

•  20 

T 

•  19 

T 

.12 

.1 

•  06 

potlatch 

3^02l  .46 

■  08 

T 

.261 

.31 

•  27 

.24 

•  46 

T 

.21 

.05 

,5* 

•  09 

•  OS 

PRESTON  2  SF 

1.69' 

.08 

.01 

.17 

•  03 

•  19 

.08 

.2" 

.39 

•  45 

•  0: 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

3.04  .08 

.07 

T 

T 

.55 

.01 

.23 

•  20 

•  35 

.05 

•  23 

.40 

.08 

•  07 

.13 

.10 

T 

.46 

■  01 

RICHFIELD 

.84 

.07 

.24 

T 

.05 

■  12 

T 

•  08 

T 

T 

.10 

.07 

•  11 

T 

RIGGINS  RS 

2.45 

.10 

1  ^21 

.28 

.10 

•  02 

•  62 

.15 

T 

•  32 

.3< 

* 

•  33 

RIRIE  12  ESE 

.66 

I 

.08 

.30 

1  .02 

.2C 

•  26 

RUPERT 

.91 

04 

.01 

1  T 

•  09 

■  19 

.13 

■  04 

T 

•  01 

T 

.2( 

.07 

■  04 

.09  T 

SAINT  ANTHONY 

1.17  T 

■  02 

•  01 

.08 

T 

.06 

.06 

.07 

■  10 

.02 

.01 

.10 

.17 

.06 

.2 

•  10 

.01 

.0* 

SAINT  MARIES 

3.83  .78 

■  05 

.25 

.46 

•  20 

.18 

•  03 

■  23 

•  0« 

.32 

■  49 

•  06 

.26 

■  13 

.0 

.04 

.02 

.1 

.11 

T 

T 

5AL^»0N 

•  091  ,03 

T 

T 

T 

I 

T 

.06 

T 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

3.021  .18 

T 

.04 

.03 

.35 

.27 

•  13 

.27 

•  2Q 

•  08 

.48 

•  06 

.19 

■  15 

.17 

.0 

.39 

•  0< 

SHOSHONE   I  WNW 

•  44I  .03 

•  01 

.02 

•  13 

.01 

T 

T 

•  01 

•  10 

T 

■  01 

T 

T 

T 

.01 

T 

.08 

.0 

SLATE  COEEK  RS 

2^51  .68 

•02 

.0^ 

.05 

.06 

•  09 

•  03 

T 

T 

T 

.31 

.25 

.35 

.3 

.27 

T 

STREVELL 

!    .61I  T 

T 

.11 

.02 

T 

.08 

T 

T 

■  05 

T 

T 

.2 

.05 

T 

■  0< 

SUGAO 

•  611 

T 

•  07 

7 

T 

.08 

T 

■  11 

.03 

.2 

.05 

■  04 

SUN  VALLEY 

.651  .04 

T 

T 

T 

■  04 

.21 

T 

.06 

.10 

T 

.02 

■  02 

T 

.05 

•  01 

.02 

T 

.05 

T 

.03 

SWAN  FALLS  PH 

1  .281 

T 

.03 

.03| 

■  01 

.01 

.01 

•  01 

■  15 

.84 

.0 

.04 

.12 

■  02 

Sm  iclweoc*  notM  following  Sution  ladM. 


.  32  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Ola  uou 

To 

1  1 

_  1 

_ 
3 

A  1 

*  1 

- 
b 

_    1  _ 
7   1  B 

_ 

9 

in  1 

, ,  1 

to 
iZ 

1 

1 

IC    1    17  1 

lb  1  1  1 

18 

ia  1 

on  1 

1 

91 

Vt  1 
£i  1 

91  1 

1 

IE  1 

9C  1 

1 

VI 

OO     1  Ofl 

M  Z! 

1  ^ 

31 

SWAN  VALLEY  1  H 

.67 

T 

.07 

T 

.09 

.0* 

.26 

.07 

.15 

TETONIA  EIP  STA 

1.02 

• 

.15 

T 

T 

T  T 

T 

.10 

T 

.08 

.16 

T 

T 

.04 

T 

.17 

T 

.■>ll 

THAEE  CREEK 

1.60 

.01 

T 

T 

T 

T 

.01 

.01 

.03 

.08 

.06 

.03 

.07  .22 

.30 

.28 

T 

.14 

.01 

.32 

.03 

THIN  FALLS  2  NNE 

1.30 

.03 

•  01 

T 

.07 

.01 

T 

.16 

T 

.18 

T 

T 

.30 

t  .12 

T 

.01 

.01 

.24 

.03 

.06 

.07 

I 

TWIN  FALLS  3  SE 

1.20 

.07 

.03 

T 

.12 

.20 

.0* 

.10 

.02 

.12 

.31 

.10 

.02 

.10 

.05 

WALLACf 

9.11 

1  .21 

.31 

.26 

.09 

.«2 

.17 

.25 

.18 

.09 

.37 

.30 

.16 

•  31 

.16 

.03 

.07 

.10 

T 

.30 

.17 

.14 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

4.60 

.46 

.64 

.27 

,08 

.17 

.70 

.1* 

.07 

.06 

.16 

.13 

.32  T 

.11 

.04 

.07 

.23 

T 

.27 

.09 

.13 

T 

WARREN 

3.A1 

T 

T 

■  11 

T 

.25 

.23 

.31 

.05 

T 

T 

.11 

•  02 

.Oi 

.95 

T 

.32 

.55 

.23 

.12 

T 

.11 

WAYAN 

1.05; 

.OS 

.08 

.08 

.24 

.10 

.19 

.14 

.14 

WEI  SEA  2  5E 

1.2* 

.oa 

T 

.09 

.13 

.20 

T 

.09 

T 

.24 

.16 

.04 

.17 

.04 

WINCHESTER   1  SE 

2. 72 

.u 

.02 

.23 

.0, 

.09 

.16 

.0<> 

.01 

.02 

.08 

.20 

.08 

.29 

.22 

.02 

.12 

.40 

.04 

.21 

.17 

.16 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pievailing 

Percent  of 
time  liom 
prevailing 

Average 

1  e 

Direction 
of 

fastest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

I/) 
z 

< 
o 
o 

z 

< 
o 
o 

W1 
Z 

d 

o 
o 

Z 

a 
o 
o 

Trace 

.01-09 

10-.49 

66-OS- 

1  00-1,99 

2,00 
and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

21 

9. 1 

30 

SE 

e 

73 

58 

49 

67 

9 

9 

3 

1 

0 

0 

22 

49 

7.9 

IDAHO  FALLS  «2  ^M  WB 

SSW 

7.5 

SSW 

1 

1 

7 

1 

0 

0 

0 

9 

IDAHO  FALLS  <>&  W  WB 

SW 

8.6 

£i32 

SW 

1 

12 

6 

0 

0 

0 

0 

18 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

80 

67 

54 

5 

10 

6 

0 

0 

0 

21 

7.9 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

wsw 

22 

12.3 

<.! 

W 

20 

77 

55 

48 

70 

4 

10 

5 

0 

0 

0 

19 

64 

8.0 

ef  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH  1961 


SUHon 

Day  Oi  Month 

Average 

1  1 

2 

3 

4  1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

41 

35 

36 

41 

40 

43 

48 

49 

43 

38 

46 

56 

59 

64 

59 

52 

55 

57 

55 

50 

62 

64 

51 

60 

50 

45 

50 

54 

60 

62 

50 

.3 

MI  N 

31 

27 

14 

20 

IS 

26 

24 

13 

23 

23 

20 

25 

32 

35 

34 

35 

23 

29 

22 

32 

18 

20 

36 

33 

34 

30 

29 

18 

20 

23 

26 

25 

1 5 

AMERICAN   FALLS   1  SW 

MAX 

44 

37 

36 

41 

40 

41 

47 

48 

45 

38 

45 

56 

60 

64 

58 

51 

55 

58 

56 

50 

56 

62 

50 

50 

49 

41 

48 

53 

57 

60 

49 

.7 

Ml  N 

32 

29 

20 

19 

22 

28 

20 

23 

29 

26 

23 

28 

34 

37 

35 

36 

29 

34 

27 

31 

34 

27 

36 

32 

40 

32 

30 

29 

22 

25 

32 

29 

>  1 

ANDERSON  DAM 

MAX 

40 

42 

35 

34 

33 

39 

44 

44 

42 

40 

40 

42 

51 

56 

54 

60 

47 

56 

56 

52 

51 

57 

55 

50 

48 

44 

43 

55 

55 

50 

61 

47 

.6 

MIN 

33 

29 

20 

19 

25 

25 

29 

19 

35 

29 

23 

26 

32 

36 

41 

37 

34 

31 

31 

34 

26 

31 

39 

32 

35 

30 

29 

25 

29 

32 

34 

30 

.0 

ARCO   3  NW 

MAX 

47 

38 

36 

36 

31 

40 

40 

43 

41 

42 

39 

42 

53 

58 

60 

54 

52 

56 

55 

49 

46 

56 

55 

52 

53 

47 

42 

50 

56 

61 

61 

48 

.2 

MIN 

18 

13 

10 

9 

6 

12 

13 

10 

19 

18 

12 

10 

17 

25 

22 

27 

19 

26 

17 

23 

21 

13 

14 

25 

29 

27 

19 

25 

16 

19 

32 

18 

■  3 

ARROWROCPC  DAM 

MAX 

44 

46 

37 

39 

37 

39 

46 

49 

48 

42 

44 

45 

50 

60 

59 

55 

49 

60 

61 

58 

53 

63 

59 

56 

52 

46 

45 

56 

56 

61 

52 

51 

.0 

MIN 

36 

32 

25 

23 

28 

31 

28 

24 

33 

32 

26 

30 

35 

40 

48 

38 

36 

31 

31 

34 

27 

33 

41 

35 

34 

31 

30 

30 

30 

33 

35 

32 

•  3 

ASHTON  1  S 

MAX 

37 

37 

30 

28 

35 

39 

36 

39 

46 

36 

37 

35 

45 

45 

53 

43 

49 

46 

47 

38 

42 

48 

51 

47 

48 

46 

43 

44 

46 

52 

50 

42 

.4 

MIN 

27 

10 

10 

8 

4 

21 

16 

0 

10 

12 

4 

5 

28 

33 

31 

32 

20 

28 

17 

18 

5 

13 

26 

32 

32 

30 

26 

22 

14 

22 

26 

18 

.7 

AVERY  RS 

MAX 

39 

36 

34 

32 

39 

39 

39 

45 

42 

41 

40 

40 

42 

51 

49 

44 

53 

55 

60 

58 

49 

52 

47 

50 

56 

54 

46 

54 

58 

59 

56 

47 

.1 

MIN 

33 

29 

24 

8 

5 

31 

32 

22 

32 

29 

25 

31 

35 

34 

33 

36 

30 

30 

29 

34 

32 

30 

37 

35 

31 

36 

32 

34 

30 

30 

37 

29 

•  9 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

47 

42 

38 

33 

33 

36 

39 

44 

45 

42 

42 

38 

46 

51 

46 

47 

49 

46 

52 

55 

44 

50 

48 

47 

49 

49 

42 

47 

62 

61 

61 

45 

.8 

MIN 

31 

29 

24 

10 

11 

25 

28 

28 

32 

27 

27 

28 

31 

37 

39 

35 

27 

24 

23 

36 

26 

30 

33 

30 

26 

34 

33 

29 

33 

26 

32 

28 

BIG  CREEK   1  S 

MAX 

38 

36 

27 

32 

34 

34 

38 

48 

43 

35 

38 

35 

44 

52 

47 

46 

41 

51 

54 

43 

44 

54 

41 

47 

46 

38 

34 

46 

53 

55 

49 

42 

.6 

MIN 

26 

18 

3 

-  3 

12 

20 

15 

-10 

15 

20 

-  2 

14 

31 

31 

21 

30 

18 

16 

11 

24 

3 

13 

31 

27 

18 

24 

13 

25 

11 

15 

23 

16 

.6 

BLACKFOOT  2  SSK 

MAX 

43 

40 

?e 

39 

40 

42 

45 

47 

52 

44 

40 

47 

56 

60 

64 

58 

52 

65 

60 

61 

62 

63 

60 

57 

54 

50 

45 

51 

55 

61 

57 

51 

.5 

MIN 

32 

27 

18 

15 

17 

27 

26 

14 

24 

28 

22 

26 

28 

31 

36 

35 

30 

26 

26 

20 

22 

20 

23 

21 

34 

30 

28 

27 

18 

25 

22 

25 

•  1 

BLISS 

MAX 

49 

48 

40 

44 

44 

46 

49 

52 

50 

46 

45 

51 

63 

67 

61 

53 

50 

67 

63 

55 

56 

66 

58 

57 

55 

52 

48 

57 

59 

65 

57 

54 

.0 

MIN 

34 

28 

17 

23 

22 

22 

25 

25 

37 

29 

26 

26 

32 

41 

48 

37 

33 

34 

30 

35 

21 

33 

33 

30 

36 

31 

32 

23 

26 

29 

35 

30 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

49 

52 

44 

43 

40 

42 

49 

55 

55 

54 

49 

49 

48 

67 

67 

58 

56 

66 

63 

64 

54 

68 

67 

56 

58 

51 

49 

57 

59 

63 

63 

66 

.4 

MIN 

40 

31 

26 

28 

32 

32 

28 

32 

35 

32 

29 

34 

39 

43 

49 

40 

42 

35 

37 

36 

32 

38 

44 

36 

36 

32 

33 

29 

31 

38 

39 

35 

•  2 

BOISE  WB  AP 

MAX 

54 

44 

42 

40 

42 

41 

48 

68 

51 

44 

52 

51 

66 

71 

63 

54 

49 

62 

66 

59 

56 

71 

55 

58 

53 

46 

48 

58 

61 

64 

62 

54 

.2 

MIN 

35 

26 

25 

28 

30 

33 

31 

34 

38 

31 

32 

33 

41 

46 

44 

41 

40 

32 

38 

33 

30 

39 

40 

34 

36 

31 

34 

33 

29 

34 

39 

34 

•  6 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

50 

41 

36 

43 

46 

49 

48 

42 

40 

41 

66 

47 

55 

49 

52 

60 

60 

52 

53 

43 

50 

55 

60 

54 

51 

59 

64 

65 

61 

51 

.1 

MIN 

34 

23 

16 

28 

28 

25 

31 

30 

27 

31 

33 

38 

37 

38 

27 

26 

26 

38 

31 

25 

35 

38 

28 

40 

36 

30 

33 

27 

42 

31 

•  1 

BUHL 

MAX 

56 

50 

47 

39 

45 

43 

48 

54 

52 

42 

44 

50 

62 

66 

63 

65 

51 

56 

62 

60 

54 

66 

62 

55 

55 

55 

52 

54 

56 

62 

66 

54 

.2 

MIN 

34 

29 

22 

24 

29 

28 

29 

25 

34 

32 

29 

28 

34 

42 

42 

32 

32 

34 

33 

31 

28 

32 

42 

34 

36 

33 

31 

28 

30 

36 

35 

31 

•  9 

BURKE   2  ENE 

MAX 

33 

32 

28 

30 

28 

33 

32 

42 

37 

35 

32 

35 

38 

42 

42 

37 

42 

49 

52 

48 

38 

46 

40 

42 

45 

41 

37 

44 

48 

62 

46 

39 

.5 

MIN 

28 

20 

11 

4 

4 

26 

25 

15 

28 

18 

14 

23 

31 

32 

30 

22 

25 

24 

25 

29 

19 

22 

33 

31 

25 

29 

29 

29 

26 

26 

30 

2  3 

« 6 

BURLEY 

MAX 

45 

50 

40 

38 

41 

45 

45 

45 

55 

50 

43 

41 

52 

62 

66 

67 

52 

50 

68 

64 

48 

57 

70 

56 

57 

53 

53 

47 

55 

57 

62 

52 

.5 

28 

30 

23 

23 

27 

29 

26 

21 

22 

29 

25 

29 

32 

37 

42 

35 

31 

35 

30 

31 

25 

28 

32 

32 

34 

33 

31 

29 

26 

27 

35 

29 

.6 

BURLEY   FAA  AP 

MAX 

50 

38 

34 

36 

45 

41 

44 

52 

50 

40 

38 

48 

59 

63 

66 

51 

45 

54 

60 

44 

49 

52 

51 

53 

48 

50 

43 

50 

54 

60 

63 

49 

.7 

MIN 

34 

25 

20 

21 

24 

29 

25 

20 

25 

24 

21 

25 

30 

38 

35 

27 

27 

30 

27 

27 

20 

23 

35 

32 

33 

26 

28 

27 

21 

27 

36 

2  7 

•  2 

CABINET  GORGE 

MAX 

42 

40 

38 

36 

33 

39 

40 

46 

45 

40 

37 

40 

48 

52 

51 

49 

51 

56 

63 

56 

53 

46 

45 

51 

58 

50 

45 

65 

50 

61 

56 

46 

.0 

MIN 

32 

30 

24 

24 

11 

29 

31 

26 

32 

30 

26 

30 

35 

36 

35 

36 

28 

29 

26 

36 

26 

27 

34 

36 

27 

36 

33 

34 

30 

29 

39 

30 

■'■ 

CALDWELL 

MAX 

58 

50 

49 

49 

45 

48 

51 

57 

67 

51 

49 

50 

57 

72 

69 

69 

71 

68 

66 

65 

60 

74 

69 

48 

53 

57 

65 

60 

66 

68 

68 

59 

.1 

MIN 

41 

31 

28 

30 

29 

32 

28 

30 

39 

34 

39 

38 

40 

40 

41 

40 

37 

41 

40 

38 

36 

35 

46 

36 

35 

38 

33 

34 

32 

33 

35 

CAMBRIDGE 

MAX 

49 

42 

41 

42 

35 

45 

45 

50 

49 

46 

40 

42 

44 

63 

59 

57 

58 

64 

62 

63 

63 

56 

62 

53 

51 

44 

46 

58 

64 

65 

62 

52 

.1 

MIN 

28 

22 

23 

31 

23 

25 

19 

16 

30 

26 

26 

31 

27 

35 

34 

36 

28 

29 

23 

30 

20 

23 

45 

30 

34 

27 

26 

34 

25 

25 

35 

26 

■  0 

CASCADE  1  NW 

MAX 

42 

41 

31 

30 

31 

32 

39 

38 

44 

36 

39 

35 

41 

49 

53 

46 

40 

41 

62 

52 

39 

45 

55 

42 

46 

44 

35 

39 

45 

51 

54 

42 

.2 

MIN 

29 

21 

18 

17 

20 

24 

18 

-  1 

21 

23 

13 

21 

31 

33 

32 

32 

27 

30 

24 

27 

20 

23 

32 

30 

29 

27 

21 

29 

24 

24 

27 

24 

■  1 

CHALLIS 

MAX 

49 

45 

33 

30 

38 

44 

43 

48 

48 

43 

43 

46 

56 

56 

59 

56 

53 

56 

60 

54 

50 

56 

60 

55 

53 

52 

45 

50 

58 

60 

59 

50 

,4 

MIN 

31 

33 

17 

14 

12 

20 

21 

11 

27 

24 

17 

18 

35 

36 

28 

35 

27 

29 

23 

32 

16 

22 

33 

33 

25 

34 

26 

25 

21 

25 

33 

25 

•  4 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

47 

44 

39 

30 

36 

39 

37 

40 

42 

40 

37 

42 

53 

61 

63 

52 

50 

52 

53 

47 

45 

52 

50 

49 

51 

45 

43 

45 

53 

58 

57 

46 

.2 

MIN 

24 

15 

14 

5 

12 

20 

13 

3 

26 

15 

11 

10 

14 

25 

31 

30 

21 

22 

15 

26 

9 

14 

32 

24 

15 

23 

15 

16 

15 

17 

25 

18 

■  1 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

44 

47 

36 

31 

38 

38 

40 

44 

50 

42 

42 

42 

44 

50 

55 

52 

49 

53 

58 

64 

47 

60 

42 

47 

53 

55 

47 

50 

56 

59 

62 

48 

.0 

MIN 

33 

28 

26 

8 

15 

22 

32 

24 

29 

30 

29 

32 

36 

40 

38 

38 

29 

30 

28 

36 

28 

27 

35 

38 

31 

36 

34 

34 

34 

32 

41 

30 

CONDA 

MAX 

35 

39 

32 

33 

33 

39 

39 

38 

42 

40 

53 

51 

47 

44 

44 

41 

40 

62 

54 

49 

44 

46 

38 

40 

45 

62 

51 

43 

.0 

MIN 

20 

15 

-  1 

1 

10 

23 

16 

0 

5 

15 

25 

30 

23 

29 

22 

28 

10 

15 

2i 

31 

31 

27 

18 

10 

13 

16 

23 

1  7 

.6 

COTTONWOOD 

MAX 

41 

36 

32 

33 

39 

41 

43 

47 

43 

40 

41 

41 

44 

58 

60 

46 

50 

52 

59 

52 

50 

49 

44 

48 

44 

42 

42 

48 

56 

57 

54 

45 

,9 

MIN 

33 

25 

11 

12 

15 

27 

24 

15 

22 

21 

27 

27 

28 

33 

36 

32 

29 

31 

29 

33 

26 

28 

36 

31 

30 

30 

29 

31 

28 

26 

39 

27 

COUNCIL 

MAX 

48 

56 

42 

37 

36 

43 

47 

50 

49 

46 

44 

44 

44 

60 

58 

52 

52 

62 

63 

62 

■;5 

55 

50 

52 

52 

53 

46 

65 

63 

65 

65 

52 

,2 

MIN 

32 

25 

25 

25 

28 

31 

22 

21 

32 

32 

28 

26 

12 

38 

37 

38 

32 

36 

28 

37 

25 

28 

42 

32 

38 

32 

31 

36 

34 

31 

39 

'* 

CRATERS   OF   THE  MOON  NM 

MAX 

38 

36 

28 

28 

28 

32 

34 

40 

39 

32 

35 

35 

42 

49 

54 

48 

45 

52 

50 

49 

42 

53 

62 

47 

47 

46 

38 

47 

48 

53 

56 

42 

.7 

25 

17 

10 

9 

12 

17 

13 

11 

23 

23 

16 

17 

23 

35 

33 

31 

24 

28 

25 

26 

18 

21 

31 

26 

28 

23 

14 

21 

19 

28 

32 

.0 

OEADWOOD  DAM 

MAX 

37 

35 

29 

33 

32 

35 

36 

43 

43 

37 

37 

37 

44 

53 

52 

43 

42 

54 

52 

49 

41 

54 

54 

47 

43 

39 

39 

49 

52 

58 

50 

43 

.5 

25 

15 

6 

5 

13 

23 

17 

-  8 

20 

17 

1 

15 

26 

31 

26 

32 

23 

19 

15 

26 

9 

14 

32 

29 

25 

23 

13 

18 

14 

17 

20 

18 

>2 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

58 

55 

43 

44 

42 

48 

48 

56 

56 

48 

52 

50 

65 

70 

64 

58 

50 

63 

66 

63 

55 

69 

66 

55 

55 

52 

50 

58 

63 

66 

63 

55 

,2 

40 

30 

23 

27 

28 

32 

31 

30 

38 

35 

32 

34 

40 

40 

49 

39 

38 

38 

32 

38 

24 

36 

45 

33 

35 

35 

31 

33 

35 

35 

42 

34 

' 

DIXIE 

MAX 

36 

29 

27 

27 

31 

35 

37 

43 

40 

34 

36 

36 

40 

51 

48 

41 

41 

50 

51 

43 

42 

50 

39 

42 

44 

36 

36 

43 

51 

53 

45 

40 

5 

24 

9 

4 

-  7 

8 

23 

16 

-10 

12 

10 

-  6 

12 

20 

20 

23 

30 

21 

23 

1  1 

26 

4 

12 

32 

30 

19 

27 

15 

17 

16 

15 

27 

1  5 

' 

DRIGGS 

MAX 

38 

35 

29 

37 

35 

37 

37 

40 

45 

36 

36 

42 

49 

50 

57 

46 

47 

49 

45 

45 

39 

52 

62 

56 

62 

49 

37 

47 

43 

51 

52 

44 

4 

MIN 

17 

15 

9 

8 

10 

20 

22 

8 

20 

25 

5 

12 

28 

30 

35 

31 

20 

19 

15 

10 

9 

15 

26 

27 

30 

30 

29 

16 

15 

21 

25 

1  9 

4 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

39 

35 

28 

27 

28 

35 

35 

34 

38 

37 

35 

35 

39 

41 

50 

42 

48 

48 

43 

38 

37 

43 

57 

47 

42 

42 

37 

42 

48 

62 

50 

40 

4 

MIN 

21 

9 

9 

5 

9 

25 

14 

12 

18 

20 

14 

10 

27 

34 

34 

32 

27 

32 

26 

27 

15 

20 

33 

31 

32 

35 

25 

25 

27 

29 

32 

22 

9 

DUBOIS  FAA  AP 

MAX 

42 

36 

31 

33 

31 

35 

37 

38 

42 

43 

31 

37 

42 

48 

66 

39 

46 

51 

51 

41 

45 

49 

60 

49 

46 

43 

40 

43 

53 

55 

54 

43 

5 

MIN 

27 

10 

15 

11 

8 

22 

19 

16 

22 

23 

18 

12 

29 

34 

28 

30 

27 

30 

26 

20 

18 

21 

27 

28 

33 

27 

27 

25 

21 

25 

26 

22 

7 

ELK  CITY 

MAX 

41 

38 

33 

31 

36 

38 

43 

43 

48 

40 

37 

38 

41 

46 

67 

50 

46 

50 

51 

58 

39 

50 

53 

41 

50 

46 

44 

37 

45 

53 

57 

44 

5 

MIN 

29 

21 

IB 

6 

10 

23 

27 

3 

22 

17 

3 

19 

23 

26 

26 

30 

24 

26 

19 

29 

18 

18 

30 

31 

26 

28 

24 

27 

25 

21 

28 

21 

8 

ELK   RIVER    1  S 

MAX 

40 

38 

38 

35 

38 

37 

39 

41 

44 

40 

40 

40 

40 

40 

62 

47 

41 

52 

68 

42 

39 

48 

51 

45 

49 

51 

47 

47 

50 

66 

51 

44 

7 

MIN 

29 

29 

24 

5 

11 

25 

13 

23 

21 

25 

26 

27 

31 

34 

33 

33 

28 

26 

24 

30 

25 

27 

35 

32 

25 

29 

30 

29 

26 

21 

32 

26 

1 

EMHETT   2  E 

MAX 

56 

55 

44 

43 

43 

44 

51 

58 

56 

56 

52 

50 

58 

70 

68 

70 

68 

64 

62 

53 

56 

71 

69 

59 

67 

54 

51 

59 

66 

67 

58 

58 

1 

MIN 

38 

25 

21 

25 

27 

31 

25 

23 

36 

32 

26 

29 

38 

39 

45 

36 

29 

34 

36 

35 

25 

31 

43 

36 

33 

34 

30 

30 

31 

34 

32 

31 

9 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

35 

35 

30 

29 

31 

33 

32 

39 

41 

38 

33 

40 

47 

50 

50 

45 

42 

48 

51 

50 

43 

55 

51 

49 

48 

41 

36 

45 

49 

54 

57 

42. 

6 

HIN 

24 

17 

7 

9 

17 

14 

14 

0 

27 

12 

10 

15 

24 

29 

35 

31 

22 

25 

20 

25 

14 

20 

36 

20 

30 

26 

16 

17 

18 

24 

30 

20 

3 

Se«  Refeience  Notes  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
H  1961 


StatioD 


Day  Ol  Month 


13     14     IS    16  17 


29     30  31 


FENN  RS 

FOST    M«LL    INO  AGENCY 
GARDEN   VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEW 

GRANGEVILLE 

GRASMERE 

GROUSE 

HAILEY  RS 

HAMER   4  NW 

HAZELTON 

HEADQUARTERS 

HILL  CITY 

HOLL ISTER 

HOME 

IDAHO  CITY 
IDAHO   FALLS   2  ESE 
IDAHO   FALLS    16  SE 
IDAHO   FALLS   FAA  AP 
IDAHO   FALLS   U2   NW  WB 
IDAHO   FALLS   46  W  WB 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 
IKELLOGG 
KOOSKIA 
KUNA   2  NNE 
LEWISTON  WB  AP 

LiFTON  Pumping  sta 

LOWMAN 


HALAD   FAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 


MAX 

»7 

43 

46 

41 

41 

44 

46 

44 

48 

4S 

49 

39 

46 

47 

56 

66 

53 

54 

64 

68 

51 

69 

55 

48 

57 

59 

63 

48 

58 

65 

69 

51.7 

MIN 

32 

29 

24 

26 

26 

29 

34 

30 

32 

35 

36 

37 

31 

40 

36 

34 

35 

32.7 

MAX 

40 

37 

40 

42 

42 

44 

49 

50 

49 

40 

46 

57 

59 

61 

59 

56 

66 

57 

65 

50 

63 

66 

53 

51 

48 

49 

49 

53 

60 

60 

51.1 

WIN 

30 

X  7 

1 7 

1 7 

26 

22 

29 

26 

1 6 

26 

38 

31 

33 

30 

24 

28 

26.6 

MAX 

45 

41 

41 

34 

35 

39 

46 

47 

46 

45 

43 

48 

51 

66 

62 

63 

50 

69 

68 

63 

66 

66 

53 

55 

53 

43 

53 

59 

63 

62 

65 

51.9 

MIN 

19 

25 

21 

20 

21 

22 

24 

16 

31 

27 

30 

34 

36 

41 

36 

37 

30 

33 

30 

24 

39 

36 

29 

33 

29 

26 

31 

28 

28.5 

MAX 

50 

51 

44 

47 

46 

48 

52 

58 

55 

60 

48 

63 

64 

72 

66 

57 

56 

62 

69 

65 

60 

73 

70 

62 

68 

55 

52 

61 

63 

67 

70 

58.2 

MIN 

37 

27 

19 

26 

30 

29 

29 

27 

40 

38 

25 

22 

32 

45 

53 

40 

37 

36 

30 

37 

2 1 

31 

45 

32 

36 

30 

33 

23 

26 

28 

41 

32.4 

MAX 

35 

39 

32 

34 

35 

38 

36 

39 

43 

42 

34 

34 

46 

52 

58 

55 

48 

49 

51 

50 

46 

53 

61 

55 

43 

42 

37 

44 

48 

56 

54 

44.7 

MIN 

23 

24 

20 

14 

1 8 

30 

32 

29 

32 

26 

31 

26 

29 

20 

22 

29 

32 

31 

29 

21 

22 

20 

24 

22 

23.2 

MAX 

59 

57 

57 

48 

44 

42 

54 

57 

54 

48 

64 

65 

70 

61 

60 

47 

63 

69 

63 

59 

71 

65 

59 

66 

42 

52 

60 

69 

60 

57.4 

MIN 

^* 

19 

19 

26 

28 

28 

36 

28 

30 

47 

45 

36 

39 

36 

37 

^' 

33 

45 

32 

30 

33 

32 

31 

36 

31.9 

MAX 

45 

36 

34 

35 

40 

44 

46 

49 

42 

40 

42 

45 

49 

59 

49 

49 

53 

53 

64 

55 

60 

51 

45 

51 

44 

44 

40 

50 

57 

69 

53 

47.6 

MIN 

13 

19 

^' 

26 

29 

34 

37 

30 

32 

28 

24 

30 

33 

29 

28 

25 

32 

29 

38 

28.4 

MAX 

51 

48 

31 

35 

35 

37 

40 

51 

48 

41 

40 

43 

56 

61 

60 

44 

43 

50 

64 

69 

51 

66 

63 

47 

48 

42 

37 

45 

53 

59 

47.9 

MIN 

30 

16 

19 

30 

28 

23 

^' 

39 

33 

27 

" 

24 

26 

19 

26 

28 

36 

^' 

21 

26 

26 

30 

25  .4 

MAX 

40 

36 

28 

27 

29 

33 

37 

36 

37 

36 

38 

35 

44 

47 

62 

47 

47 

54 

47 

47 

43 

50 

49 

42 

49 

41 

39 

46 

53 

54 

54 

42.5 

MIN 

2 1 

12 

6 

6 

* 

1 

-  1 

1 1 

14 

1 1 

6 

1  3 

26 

29 

28 

19 

16 

26 

19 

24 

23 

1 7 

21 

16.0 

MAX 

34 

31 

28 

28 

27 

35 

35 

39 

38 

36 

34 

34 

44 

60 

47 

44 

44 

48 

47 

42 

40 

54 

50 

42 

46 

43 

34 

45 

46 

61 

52 

40.9 

MIN 

° 

14 

" 

2 1 

10 

' 

20 

29 

28 

22 

24 

26 

16 

24 

20 

14 

18 

18 

30 

18.3 

MAX 

45 

41 

36 

36 

36 

38 

42 

44 

45 

45 

38 

42 

48 

67 

61 

57 

49 

56 

56 

50 

47 

55 

63 

64 

54 

47 

43 

45 

62 

63 

56 

48.7 

MIN 

14 

^' 

14 

10 

20 

23 

32 

32 

35 

25 

32 

23 

28 

16 

20 

30 

34 

35 

26 

28 

26 

18 

23 

20 

21.8 

MAX 

60 

48 

35 

37 

45 

41 

43 

55 

51 

43 

40 

50 

61 

65 

69 

54 

47 

53 

61 

67 

51 

66 

65 

63 

50 

48 

45 

61 

63 

61 

64 

61.7 

MIN 

33 

27 

21 

2 1 

24 

24 

26 

20 

29 

28 

26 

21 

30 

39 

41 

41 

32 

30 

30 

^' 

28 

28 

35 

29  .0 

MAX 

49 

38 

35 

34 

38 

39 

42 

44 

46 

40 

41 

38 

42 

47 

65 

48 

45 

51 

56 

63 

40 

51 

54 

43 

51 

50 

47 

41 

48 

64 

59 

46.1 

MIN 

28 

27 

23 

20 

29 

16 

19 

25 

21 

27 

30 

33 

31 

24 

26 

30 

32 

26 

30 

29 

26 

26 

29 

25.1 

MAX 

38 

37 

31 

31 

29 

34 

35 

35 

40 

35 

36 

42 

42 

45 

47 

40 

41 

50 

47 

39 

44 

45 

43 

43 

44 

40 

38 

50 

62 

55 

56 

41.4 

M  I  N 

26 

22 

9 

6 

14 

16 

17 

—  6 

23 

12 

4 

16 

23 

30 

33 

18 

" 

18 

18 

24 

32 

20.0 

MAX 

47 

45 

34 

40 

36 

39 

41 

49 

47 

37 

41 

48 

59 

63 

60 

50 

46 

51 

57 

53 

61 

67 

62 

60 

47 

44 

44 

48 

53 

59 

61 

49.3 

MIN 

28 

^' 

16 

19 

29 

24 

24 

26 

24 

23 

24 

41 

42 

27.5 

MAX 

53 

45 

38 

35 

36 

45 

45 

43 

47 

48 

40 

48 

51 

61 

65 

63 

53 

57 

59 

60 

50 

52 

59 

68 

63 

53 

45 

52 

58 

59 

59 

61.0 

MIN 

10 

16 

^' 

18 

16 

19 

28 

1 8 

22.8 

MAX 

39 

39 

34 

35 

35 

36 

40 

46 

42 

38 

37 

42 

48 

60 

68 

46 

45 

57 

58 

54 

48 

62 

55 

50 

48 

41 

42 

52 

58 

60 

55 

47.1 

30 

33 

2  7 

MAX 

42 

38 

35 

33 

38 

39 

41 

45 

49 

46 

37 

40 

52 

56 

63 

59 

56 

56 

56 

44 

46 

58 

65 

53 

60 

46 

42 

45 

52 

68 

57 

48.2 

27 

26 

20 

1 3 

29 

1 9 

28 

27 

28 

26.5 

MAX 

33 

38 

30 

26 

31 

37 

35 

36 

44 

35 

34 

36 

44 

45 

60 

41 

45 

51 

45 

35 

39 

49 

64 

45 

46 

40 

40 

44 

46 

53 

50 

41.2 

25 

20 

32 

21 

20.5 

MAX 

40 

39 

33 

32 

36 

37 

40 

43 

47 

40 

36 

40 

51 

55 

61 

47 

50 

65 

53 

41 

43 

56 

64 

49 

49 

46 

41 

48 

52 

67 

55 

46.3 

30 

2! 

24 

26.5 

MAX 

4S 

40 

32 

33 

33 

42 

43 

43 

46 

44 

35 

44 

61 

65 

63 

49 

49 

54 

56 

40 

48 

53 

59 

52 

51 

47 

42 

47 

56 

58 

58 

47.4 

19 

10 

" 

32 

J  7 

17.9 

MAX 

42 

40 

34 

33 

37 

39 

41 

45 

44 

40 

39 

43 

60 

57 

60 

61 

50 

55 

54 

46 

47 

57 

55 

52 

52 

45 

43 

49 

54 

60 

69 

47.6 

18 

20 

29 

" 

24 

10 

28 

14 

18 

20.1 

MAX 

30 

32 

28 

22 

27 

33 

34 

36 

44 

36 

32 

30 

36 

42 

53 

36 

42 

60 

45 

40 

35 

46 

65 

45 

43 

39 

38 

40 

43 

46 

47 

38.8 

MIN 

20 

16 

-16 

10 

24 

29 

26 

1 0 

16 

-11 

29 

30 

22 

1 6 

14 

12.0 

MAX 

49 

46 

38 

39 

45 

45 

46 

56 

54 

43 

44 

50 

65 

67 

60 

68 

50 

56 

63 

60 

54 

68 

'.6 

57 

55 

50 

48 

55 

57 

64 

67 

54.0 

MIN 

33 

28 

16 

20 

26 

26 

28 

23 

29 

26 

23 

29 

40 

43 

36 

31 

34 

29 

42 

28 

28 

30 

24 

31 

29.  3 

MAX 

45 

45 

34 

34 

34 

36 

40 

39 

50 

44 

41 

42 

49 

53 

57 

53 

49 

56 

60 

64 

42 

61 

50 

49 

50 

58 

62 

48 

57 

60 

64 

48.6 

MIN 

33 

32 

24 

10 

1 2 

20 

32 

28 

33 

31 

29 

32 

37 

40 

35 

3 1 

3 1 

29 

32 

28 

28 

33 

40 

35 

36 

30 

30  .6 

MAX 

54 

45 

49 

43 

44 

53 

55 

61 

51 

63 

61 

50 

50 

64 

63 

57 

59 

62 

71 

64 

60 

56 

53 

60 

60 

49 

49 

61 

67 

68 

60 

55.8 

MIN 

21 

26 

24 

30 

19 

29 

16 

29 

3 1 

38 

34 

36 

29 

34 

26 

32 

^' 

38 

36 

29 

33 

31 

33 

^' 

29 

38 

29.  2 

MAX 

55 

54 

44 

47 

42 

44 

50 

57 

61 

46 

62 

50 

68 

71 

64 

57 

48 

63 

66 

63 

58 

70 

64 

60 

67 

53 

60 

59 

62 

66 

64 

56.3 

MIN 

26 

20 

23 

25 

29 

25 

25 

38 

31 

24 

31 

37 

45 

k't 

37 

36 

33 

20 

30 

43 

3 1 

33 

28 

30 

30 

2  7 

" 

31.2 

MAX 

49 

47 

40 

41 

44 

49 

53 

62 

50 

60 

52 

60 

55 

62 

55 

56 

59 

60 

67 

56 

57 

60 

51 

57 

63 

46 

53 

61 

62 

66 

60 

53.6 

MIN 

38 

29 

19 

23 

27 

35 

34 

33 

36 

33 

35 

34 

45 

45 

44 

39 

38 

38 

30 

39 

42 

39 

36 

34 

33 

38 

34 

" 

44 

35.5 

MAX 

42 

42 

29 

31 

32 

34 

34 

37 

41 

40 

37 

36 

47 

44 

51 

50 

45 

42 

41 

41 

42 

52 

55 

50 

40 

40 

38 

38 

42 

52 

53 

41.9 

MIN 

1  5 

25 

1 1 

6 

10 

10 

1 6 

12 

1 5 

1 6 

1 6 

20 

23 

23 

20 

20 

IB 

30 

IB 

18.8 

MAX 

40 

40 

35 

37 

39 

42 

45 

50 

41 

38 

42 

45 

61 

62 

52 

54 

61 

59 

54 

50 

60 

55 

51 

50 

43 

40 

42 

66 

62 

57 

55 

48.6 

MIN 

30 

26 

14 

16 

20 

26 

26 

1  6 

25 

33 

2  T 

18 

30 

30 

30 

24.4 

MAX 

45 

38 

30 

28 

27 

38 

37 

38 

40 

38 

34 

40 

50 

48 

54 

52 

48 

50 

51 

60 

5C 

55 

52 

5C 

48 

46 

45 

46 

54 

58 

53 

44.9 

MIN 

10 

16 

20 

18 

14 

16 

26 

30 

27 

19.7 

MAX 

45 

42 

36 

40 

41 

41 

43 

45 

46 

49 

47 

39 

44 

55 

63 

54 

64 

52 

56 

48 

62 

61 

66 

49 

46 

46 

39 

46 

54 

60 

62 

49.1 

MIN 

" 

1  7 

16 

26 

26 

18 

20 

28 

" 

33 

36 

26 

30 

28 

23 

26 

27.1 

MAX 

46 

40 

36 

40 

44 

40 

42 

46 

60 

47 

37 

46 

57 

61 

66 

51 

54 

52 

56 

46 

60 

61 

67 

48 

46 

48 

39 

46 

56 

58 

60 

49.5 

MIN 

24 

1 6 

1  6 

20 

24 

16 

22 

31 

28 

30 

29 

20 

29 

33 

26 

26 

26 

24.6 

MAX 

50 

43 

32 

32 

39 

45 

42 

47 

51 

43 

42 

45 

65 

59 

6C 

62 

54 

55 

60 

53 

50 

61 

67 

53 

55 

50 

39 

51 

58 

61 

57 

60.0 

MIN 

32 

1 7 

1 2 

1 9 

20 

^' 

1  3 

20 

33 

36 

2 

30 

24 

19 

16 

20 

39 

29 

22 

29 

18 

IS 

33 

23.3 

MAX 

40 

34 

32 

30 

31 

34 

36 

43 

36 

34 

36 

34 

40 

48 

42 

42 

41 

48 

46 

38 

42 

44 

40 

44 

38 

33 

36 

43 

48 

50 

46 

39.6 

MIN 

31 

16 

15 

16 

12 

20 

26 

-  1 

26 

22 

16 

30 

31 

29 

32 

26 

27 

20 

26 

12 

18 

32 

32 

27 

26 

18 

26 

23 

23 

2E 

22.4 

MAX 

40 

43 

33 

36 

36 

39 

40 

44 

47 

46 

42 

43 

65 

58 

62 

50 

53 

51 

55 

47 

49 

61 

64 

58 

64 

47 

48 

39 

50 

58 

60 

49.0 

MIN 

23 

28 

17 

17 

24 

28 

29 

18 

24 

20 

33 

25 

34 

34 

35 

36 

27 

25 

32 

32 

21 

24 

34 

34 

34 

31 

34 

25 

23 

25 

28 

27.5 

MAX 

48 

44 

36 

36 

41 

40 

42 

46 

49 

46 

44 

46 

57 

57 

6C 

58 

60 

49 

55 

54 

50 

61 

60 

48 

50 

49 

40 

51 

52 

59 

60 

49.6 

MIN 

31 

28 

18 

21 

24 

26 

26 

23 

34 

25 

23 

23 

30 

37 

38 

34 

31 

33 

29 

30 

22 

31 

41 

33 

33 

31 

29 

26 

24 

28 

32 

28.8 

MAX 

33 

39 

36 

28 

34 

35 

34 

35 

41 

48 

38 

38 

43 

48 

63 

56 

42 

47 

44 

46 

38 

42 

64 

60 

48 

44 

41 

37 

42 

47 

53 

42.7 

MIN 

11 

25 

3 

5 

11 

20 

19 

8 

9 

18 

16 

18 

27 

26 

26 

29 

23 

25 

21 

24 

11 

14 

22 

30 

30 

28 

20 

19 

15 

12 

20 

18.9 

MAX 

44 

40 

36 

37 

37 

45 

46 

47 

46 

48 

44 

43 

48 

57 

56 

51 

60 

56 

60 

56 

52 

60 

46 

51 

49 

44 

46 

54 

56 

61 

57 

48.8 

MIN 

33 

27 

20 

21 

25 

30 

31 

32 

32 

31 

30 

31 

35 

42 

45 

37 

35 

32 

36 

34 

30 

39 

40 

37 

32 

34 

30 

34 

32 

33 

42 

32.9 

Sm  fUl«r«ac*  NoIm  Following  Sutlon  liuUx 


DAILY  TEMPERATURES  ^,^;-hc 


station 

Da;  Oi  MoBtli 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

MAX 

50 

50 

45 

37 

42 

45 

49 

48 

53 

47 

46 

60 

58 

63 

67 

56 

44 

60 

61 

62 

55 

68 

66 

55 

55 

50 

48 

55 

58 

63 

65 

54. 

MIN 

2« 

26 

19 

24 

24 

25 

26 

23 

35 

31 

30 

35 

33 

40 

51 

35 

37 

34 

34 

30 

26 

29 

43 

30 

31 

25 

25 

25 

27 

29 

35 

30* 

MULLAN  FAA 

MAX 

36 

31 

30 

38 

•30 

40 

36 

45 

42 

38 

40 

38 

45 

50 

50 

46 

49 

63 

64 

45 

49 

50 

44 

50 

56 

47 

42 

49 

56 

60 

42 

45. 

MIN 

29 

22 

11 

4 

10 

27 

23 

21 

25 

21 

21 

25 

33 

32 

33 

28 

27 

26 

28 

28 

24 

26 

35 

30 

27 

30 

28 

29 

27 

27 

34 

26. 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

43 

42 

37 

34 

35 

34 

39 

42 

49 

41 

41 

40 

39 

42 

55 

48 

48 

51 

63 

58 

50 

54 

39 

46 

48 

37 

41 

51 

58 

63 

56 

45. 

MIN 

18 

22 

18 

19 

21 

24 

23 

15 

16 

23 

21 

22 

26 

33 

30 

34 

26 

31 

23 

25 

20 

24 

32 

29 

32 

25 

29 

29 

22 

23 

27 

24. 

NE2PERCE 

MAX 

42 

39 

36 

35 

36 

46 

45 

49 

43 

42 

43 

42 

47 

55 

50 

47 

51 

53 

60 

53 

49 

48 

47 

50 

46 

42 

43 

50 

56 

58 

50 

46. 

MIN 

31 

25 

15 

19 

22 

31 

23 

27 

30 

29 

28 

30 

35 

37 

40 

33 

31 

30 

32 

32 

25 

29 

39 

32 

29 

32 

2S 

30 

30 

30 

39 

29. 

OAKLEY 

MAX 

51 

46 

35 

38 

42 

41 

45 

51 

49 

40 

46 

52 

60 

64 

64 

51 

45 

53 

59 

49 

54 

67 

58 

52 

47 

48 

44 

49 

54 

60 

62 

50. 

MIN 

29 

28 

15 

19 

25 

25 

26 

23 

33 

27 

25 

25 

34 

42 

42 

35 

28 

33 

30 

32 

25 

34 

38 

31 

32 

26 

23 

24 

23 

30 

33 

28 . 

OBSIDIAN   3  SSE 

MAX 

35 

32 

28 

25 

25 

33 

35 

35 

35 

33 

35 

33 

42 

44 

43 

45 

44 

45 

44 

37 

48 

45 

40 

39 

45 

35 

35 

45 

50 

54 

51 

39. 

MIN 

20 

-  6 

-  2 

-  7 

8 

13 

4 

-19 

20 

9 

-10 

12 

18 

31 

25 

19 

15 

9 

7 

19 

-  3 

6 

19 

28 

20 

21 

5 

15 

2 

9 

14 

10. 

OLA   5  S 

MAX 

46 

47 

46 

47 

48 

46 

47 

56 

52 

45 

43 

46 

51 

56 

51 

52 

47 

64 

63 

60 

57 

65 

62 

59 

54 

56 

57 

58 

63 

65 

67 

5*. 

MIN 

24 

23 

24 

29 

31 

32 

21 

26 

32 

33 

25 

30 

29 

32 

33 

32 

35 

26 

27 

37 

25 

28 

36 

37 

37 

27 

28 

27 

26 

29 

34 

29. 

OROFINO 

MAX 

53 

48 

44 

47 

45 

47 

55 

47 

52 

53 

48 

52 

53 

61 

56 

56 

65 

62 

74 

59 

61 

55 

54 

60 

60 

52 

54 

63 

66 

71 

59 

55. 

MIN 

38 

38 

30 

22 

27 

31 

26 

28 

32 

33 

28 

32 

39 

43 

40 

41 

33 

42 

31 

36 

27 

31 

44 

40 

32 

37 

35 

36 

32 

33 

43 

34. 

PALISADES  DAM 

MAX 

33 

38 

28 

29 

33 

37 

37 

36 

47 

42 

32 

34 

44 

46 

51 

51 

50 

48 

45 

40 

40 

45 

55 

51 

42 

42 

40 

40 

47 

51 

49 

42. 

MIN 

21 

22 

-  2 

0 

6 

21 

18 

12 

14 

19 

12 

5 

5 

32 

29 

29 

21 

27 

20 

24 

9 

15 

26 

31 

31 

30 

23 

16 

11 

19 

27 

16. 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

59 

58 

45 

44 

40 

46 

50 

56 

54 

51 

50 

49 

54 

69 

66 

56 

55 

62 

67 

64 

58 

69 

64 

54 

56 

52 

50 

60 

66 

67 

65 

56. 

MIN 

39 

27 

21 

26 

26 

34 

27 

28 

38 

33 

32 

30 

42 

42 

47 

35 

38 

38 

30 

30 

23 

28 

45 

31 

34 

33 

31 

32 

29 

35 

42 

33. 

PAUL    1  ENE 

MAX 

44 

50 

40 

34 

40 

45 

43 

44 

53 

50 

50 

45 

49 

59 

64 

63 

50 

50 

55 

60 

48 

52 

66 

54 

54 

51 

50 

43 

50 

53 

60 

50. 

MIN 

27 

29 

18 

21 

35 

25 

27 

19 

21 

26 

28 

19 

25 

36 

39 

35 

27 

33 

26 

31 

22 

26 

31 

31 

33 

31 

30 

28 

24 

28 

33 

27. 

PAYETTE 

MAX 

61 

49 

44 

45 

42 

51 

53 

60 

56 

52 

53 

52 

54 

69 

65 

59 

55 

66 

68 

63 

60 

65 

55 

58 

59 

54 

53 

60 

57 

69 

67 

57. 

MIN 

38 

28 

27 

27 

28 

32 

25 

23 

41 

30 

31 

33 

36 

39 

46 

40 

39 

40 

29 

39 

26 

29 

44 

35 

34 

34 

30 

34 

29 

31 

38 

33. 

PICABO 

MAX 

37 

40 

36 

33 

34 

35 

29 

37 

42 

42 

39 

38 

38 

49 

57 

58 

57 

58 

53 

57 

54 

46 

58 

52 

52 

52 

44 

45 

52 

54 

60 

46. 

MIN 

19 

18 

20 

15 

16 

15 

8 

8 

10 

22 

19 

IS 

24 

28 

29 

34 

24 

24 

24 

31 

17 

21 

32 

26 

29 

27 

17 

16 

22 

23 

28 

21. 

PIERCE  RS 

MAX 

39 

37 

35 

32 

37 

41 

39 

39 

40 

39 

40 

36 

39 

41 

45 

45 

40 

46 

50 

55 

42 

48 

46 

40 

45 

48 

46 

38 

46 

53 

57 

42. 

MIN 

30 

26 

23 

9 

9 

21 

31 

15 

17 

26 

19 

26 

29 

32 

29 

32 

26 

29 

23 

24 

25 

25 

28 

32 

27 

29 

26 

29 

26 

26 

29 

25. 

POCATELLO  2 

MAX 

43 

45 

36 

38 

43 

40 

42 

46 

50 

48 

41 

46 

56 

59 

64 

61 

55 

55 

59 

46 

51 

62 

65 

51 

49 

46 

48 

48 

53 

60 

61 

50. 

MIN 

31 

29 

20 

19 

22 

30 

28 

22 

32 

24 

25 

30 

36 

39 

39 

36 

30 

34 

32 

29 

26 

29 

41 

34 

37 

30 

30 

25 

22 

30 

34 

29. 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

42 

39 

35 

36 

43 

40 

41 

47 

49 

38 

37 

45 

56 

59 

60 

49 

52 

54 

56 

46 

49 

63 

65 

51 

47 

48 

44 

49 

52 

59 

59 

48. 

MIN 

33 

26 

19 

21 

21 

29 

25 

23 

28 

25 

23 

28 

35 

39 

34 

33 

31 

33 

27 

31 

25 

23 

33 

33 

37 

30 

29 

25 

21 

27 

33 

28. 

PORTHILL 

MAX 

49 

43 

34 

35 

35 

37 

44 

47 

48 

42 

39 

41 

60 

48 

52 

51 

52 

58 

59 

50 

52 

46 

49 

53 

59 

52 

51 

56 

63 

62 

64 

49. 

MIN 

33 

29 

18 

17 

13 

27 

31 

25 

31 

29 

29 

32 

32 

37 

38 

34 

28 

30 

31 

38 

33 

25 

35 

36 

29 

35 

29 

28 

30 

28 

42 

30  . 

POTLATCH 

MAX 

45 

38 

36 

38 

41 

41 

50 

48 

43 

43 

44 

44 

47 

60 

58 

51 

55 

60 

59 

62 

54 

51 

47 

52 

50 

45 

47 

55 

57 

62 

60 

49. 

MIN 

33 

27 

23 

17 

30 

32 

31 

32 

31 

29 

30 

31 

34 

41 

41 

36 

33 

30 

31 

30 

27 

32 

33 

36 

29 

33 

32 

31 

30 

29 

41 

31. 

PRESTON  2  SE 

MAX 

43 

44 

39 

40 

42 

40 

40 

45 

47 

48 

45 

42 

54 

59 

65 

61 

55 

52 

55 

54 

50 

59 

67 

65 

46 

45 

43 

47 

53 

58 

59 

50. 

MIN 

28 

31 

18 

21 

22 

30 

27 

19 

24 

26 

23 

21 

34 

31 

31 

37 

28 

36 

29 

29 

21 

23 

30 

35 

33 

31 

28 

27 

22 

26 

28 

27  . 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

47 

41 

34 

35 

35 

39 

43 

46 

41 

39 

35 

40 

47 

49 

54 

48 

51 

56 

60 

45 

50 

46 

49 

50 

58 

48 

49 

56 

61 

62 

69 

47. 

MIN 

32 

24 

23 

11 

9 

28 

27 

23 

30 

29 

27 

28 

32 

33 

32 

32 

26 

23 

23 

34 

24 

24 

33 

33 

26 

35 

32 

28 

27 

25 

36 

27. 

RICHFIELD 

MAX 

44 

43 

35 

36 

39 

39 

41 

46 

45 

40 

38 

45 

56 

61 

58 

51 

47 

53 

58 

54 

50 

60 

56 

53 

51 

47 

47 

52 

54 

60 

62 

49. 

MIN 

30 

21 

16 

20 

21 

20 

20 

IS 

31 

21 

24 

25 

28 

34 

41 

32 

27 

31 

28 

30 

19 

29 

40 

34 

30 

35 

28 

19 

20 

21 

29 

26. 

RIGGINS  RS 

MAX 

58 

48 

45 

42 

43 

52 

54 

58 

56 

50 

49 

50 

58 

68 

70 

59 

64 

68 

68 

66 

63 

62 

57 

60 

60 

56 

52 

59 

66 

70 

68 

58. 

MIN 

42 

33 

30 

30 

32 

36 

32 

32 

42 

34 

36 

36 

42 

48 

42 

42 

42 

36 

40 

40 

32 

35 

45 

37 

40 

42 

34 

38 

32 

36 

46 

37. 

RUPERT 

MAX 

43 

49 

40 

42 

45 

40 

42 

44 

53 

50 

40 

45 

49 

60 

64 

64 

50 

48 

54 

68 

45 

53 

65 

55 

53 

48 

46 

42 

52 

56 

61 

50. 

MIN 

29 

29 

19 

24 

23 

22 

28 

20 

23 

26 

25 

25 

31 

37 

42 

35 

27 

26 

31 

31 

23 

29 

33 

32 

33 

34 

30 

27 

23 

28 

35 

28. 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

40 

36 

34 

28 

33 

38 

37 

40 

45 

40 

34 

37 

44 

48 

60 

49 

47 

55 

55 

48 

44 

55 

63 

51 

4B 

46 

42 

45 

52 

56 

51 

45. 

MIN 

31 

16 

19 

11 

9 

27 

24 

9 

18 

25 

15 

11 

31 

34 

32 

32 

25 

24 

25 

28 

15 

22 

31 

34 

35 

30 

27 

24 

19 

25 

26 

23. 

SAINT  MARIES 

MAX 

45 

42 

38 

38 

40 

40 

43 

51 

50 

45 

44 

44 

46 

56 

56 

50 

55 

60 

65 

63 

50 

52 

47 

51 

55 

55 

50 

55 

57 

63 

62 

50. 

MIN 

33 

29 

26 

14 

15 

32 

32 

28 

32 

31 

30 

31 

36 

39 

37 

35 

30 

30 

30 

36 

30 

29 

39 

38 

31 

34 

34 

35 

31 

31 

40 

31. 

SALMON 

MAX 

55 

42 

31 

31 

43 

52 

49 

53 

53 

42 

46 

50 

64 

67 

65 

54 

54 

62 

65 

51 

55 

66 

56 

61 

59 

57 

48 

56 

62 

67 

59 

54. 

MIN 

30 

22 

12 

11 

18 

26 

21 

10 

20 

18 

12 

18 

21 

32 

23 

28 

23 

20 

17 

29 

14 

15 

32 

22 

29 

28 

18 

15 

19 

32 

21. 

SANDPOINT  EXP  STA 

MAX 

46 

41 

36 

34 

35 

38 

40 

45 

41 

38 

37 

40 

49 

48 

54 

48 

50 

53 

58 

51 

48 

44 

47 

49 

55 

50 

51 

56 

61 

64 

57 

47. 

MIN 

32 

28 

24 

16 

17 

25 

31 

27 

33 

30 

28 

28 

32 

38 

39 

36 

29 

26 

26 

36 

30 

26 

35 

35 

27 

37 

34 

27 

35 

27 

35 

30. 

SHOSHONE   1  WNW 

MAX 

45 

45 

37 

38 

42 

42 

45 

49 

50 

42 

40 

42 

57 

62 

60 

55 

53 

55 

60 

58 

56 

64 

60 

55 

53 

51 

45 

53 

55 

61 

62 

61. 

MIN 

31 

23 

15 

19 

19 

21 

21 

20 

33 

25 

24 

25 

28 

36 

43 

40 

29 

29 

27 

30 

20 

30 

42 

29 

34 

27 

22 

23 

22 

28 

29 

27. 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

55 

50 

46 

44 

46 

52 

55 

58 

58 

52 

48 

52 

58 

69 

67 

58 

59 

62 

70 

66 

61 

60 

60 

61 

60 

51 

50 

61 

66 

68 

66 

57. 

MIN 

44 

33 

31 

28 

30 

46 

36 

37 

39 

35 

39 

37 

46 

41 

38 

41 

36 

42 

32 

39 

29 

32 

45 

39 

36 

38 

32 

38 

31 

33 

43 

37. 

STREVELL 

MAX 

51 

44 

32 

35 

39 

37 

39 

43 

47 

44 

42 

46 

54 

59 

62 

57 

47 

45 

51 

48 

49 

59 

59 

45 

42 

44 

42 

45 

49 

57 

47. 

MIN 

27 

28 

16 

16 

19 

25 

18 

19 

32 

23 

18 

21 

28 

37 

36 

35 

25 

32 

26 

30 

17 

28 

42 

31 

31 

31 

27 

25 

20 

21 

29 

26. 

SUGAR 

MAX 

43 

43 

43 

43 

37 

40 

42 

44 

48 

46 

34 

34 

36 

50 

61 

61 

48 

57 

55 

47 

44 

56 

64 

55 

55 

50 

44 

46 

53 

57 

56 

48. 

MIN 

30 

20 

17 

13 

5 

23 

23 

11 

22 

26 

17 

23 

25 

30 

29 

32 

25 

30 

23 

28 

20 

25 

26 

26 

31 

32 

28 

21 

18 

23 

25 

2  3. 

SUN  VALLEY 

MAX 

37 

35 

31 

27 

30 

36 

36 

41 

36 

38 

38 

35 

42 

45 

49 

44 

48 

51 

47 

47 

42 

49 

47 

43 

45 

45 

39 

42 

47 

53 

54 

42. 

MIN 

15 

3 

-  5 

-  7 

» 

0 

-  9 

-12 

9 

5 

-  2 

0 

15 

30 

24 

29 

16 

20 

11 

23 

5 

10 

26 

27 

16 

15 

0 

17 

9 

14 

20 

10. 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

60 

59 

46 

44 

44 

44 

53 

59 

58 

52 

52 

54 

65 

73 

70 

60 

60 

64 

57 

65 

61 

72 

69 

59 

56 

56 

51 

59 

63 

68 

57 

59. 

MIN 

40 

30 

28 

26 

30 

33 

31 

28 

39 

35 

31 

35 

37 

47 

50 

41 

41 

42 

37 

39 

29 

35 

46 

36 

38 

35 

34 

36 

36 

38 

44 

36. 

SWAN  VALLEY   ]  W 

MAX 

40 

34 

30 

32 

37 

38 

40 

37 

50 

42 

37 

40 

45 

49 

56 

47 

46 

54 

45 

39 

40 

54 

59 

56 

47 

50 

48 

40 

48 

54 

59 

44. 

MIN 

18 

6 

3 

13 

13 

21 

21 

6 

24 

22 

18 

11 

27 

30 

29 

33 

19 

21 

26 

15 

12 

12 

30 

28 

33 

28 

26 

20 

24 

21 

23 

20. 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

33 

33 

36 

27 

29 

33 

40 

40 

42 

31 

31 

29 

44 

46 

50 

41 

44 

49 

53 

47 

41 

49 

53 

39 

41 

37 

36 

42 

43 

48 

46 

40. 

MIN 

19 

19 

6 

6 

4 

21 

15 

9 

9 

24 

11 

9 

8 

18 

27 

28 

30 

31 

32 

20 

18 

16 

26 

34 

31 

27 

22 

19 

15 

25 

26 

1  9. 

THREE  CREEK 

MAX 

48 

45 

37 

38 

36 

36 

44 

49 

45 

42 

39 

48 

55 

60 

56 

46 

43 

45 

52 

49 

60 

64 

60 

50 

44 

43 

39 

43 

51 

58 

59 

47. 

MIN 

26 

24 

14 

16 

15 

16 

18 

19 

15 

17 

19 

19 

20 

26 

25 

24 

28 

26 

13 

23 

12 

17 

33 

24 

22 

18 

23 

20 

22 

21 

26 

20. 

TWIN   FALLS  2  NNE 

MAX 

50 

50 

37 

40 

44 

46 

46 

56 

54 

42 

42 

49 

64 

64 

60 

56 

48 

55 

61 

59 

53 

67 

65 

56 

53 

50 

45 

52 

55 

62 

64 

53. 

MIN 

34 

30 

20 

24 

27 

27 

30 

19 

34 

30 

25 

28 

29 

40 

42 

36 

29 

34 

29 

31 

25 

30 

43 

30 

36 

33 

31 

28 

30 

32 

37 

30. 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

45 

49 

41 

36 

40 

44 

44 

47 

56 

51 

42 

44 

50 

63 

65 

59 

52 

42 

55 

61 

48 

53 

67 

52 

55 

52 

50 

46 

53 

55 

62 

50. 

MIN 

28 

29 

24 

25 

28 

29 

29 

19 

21 

31 

27 

30 

30 

35 

43 

36 

32 

33 

31 

31 

30 

28 

33 

33 

35 

32 

31 

29 

30 

35 

39 

30. 

WALLACE 

MAX 

39 

35 

32 

39 

35 

41 

38 

48 

38 

37 

39 

41 

45 

50 

46 

43 

50 

56 

62 

46 

53 

53 

46 

50 

54 

49 

49 

51 

56 

59 

45 

46. 

MIN 

30 

28 

14 

9 

11 

30 

28 

22 

33 

27 

21 

30 

33 

31 

34 

34 

31 

26 

27 

34 

27 

27 

37 

36 

28 

32 

32 

32 

30 

29 

41 

28. 

See  Refereoce  Notes  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  <who 


Stalioa 

Day  Ot  Month 

• 

1 

I 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

> 

s 

10 

11 

11 

IS 

u 

U 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

28 

30 

31 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

it 

39 

30 

29 

39 

95 

AO 

36 

A9 

39 

37 

AO 

A2 

AJ 

51 

AS 

A3 

50 

58 

61 

38 

A8 

53 

AS 

50 

56 

90 

AO 

92 

57 

60 

AA«9 

HIN 

2B 

29 

IS 

2 

2 

9 

29 

IB 

26 

25 

19 

28 

29 

35 

33 

35 

28 

27 

27 

27 

26 

26 

38 

37 

28 

28 

32 

39 

29 

28 

30 

26.1 

WARREN 

AO 

29 

27 

30 

32 

35 

39 

A6 

A3 

35 

38 

37 

AS 

52 

50 

A8 

A2 

53 

52 

A9 

A7 

50 

A5 

AA 

A3 

38 

3A 

AA 

50 

53 

A7 

A2*5 

"lit 

19 

il 

2 

-  6 

9 

lA 

16 

-  1 

18 

u 

0 

11 

28 

32 

25 

29 

17 

22 

12 

25 

A 

lA 

32 

23 

17 

19 

8 

22 

12 

lA 

21 

15.5 

WAVAN 

MAX 

33 

3A 

27 

29 

31 

31 

33 

36 

A2 

36 

36 

96 

AT 

50 

52 

A9 

A5 

AA 

AA 

36 

AO 

A5 

52 

A2 

39 

37 

37 

38 

A6 

A7 

A6 

AO.O 

MtN 

17 

IT 

3 

2 

10 

a 

• 

7 

19 

18 

10 

10 

29 

32 

3A 

29 

18 

19 

22 

2A 

18 

20 

29 

30 

30 

23 

20 

e 

17 

IB 

36 

18.9 

WEISER  J  SE 

MAX 

57 

53 

AA 

AA 

51 

5A 

56 

56 

51 

50 

A9 

52 

6A 

65 

58 

5A 

65 

66 

65 

58 

61 

57 

57 

60 

5A 

53 

62 

6A 

68 

6A 

56.7 

MIN 

37 

2« 

29 

26 

21 

25 

23 

23 

39 

32 

31 

30 

33 

33 

A5 

AO 

AO 

31 

29 

AO 

29 

30 

A6 

33 

37 

3A 

32 

36 

29 

32 

Al 

32.5 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

AO 

35 

39 

32 

35 

38 

A2 

A5 

A3 

38 

AO 

38 

A5 

55 

53 

AA 

50 

51 

57 

50 

A8 

A8 

AA 

A7 

A5 

Al 

38 

A9 

52 

57 

53 

AA.7 

MIN 

23 

1> 

lA 

22 

2A 

25 

19 

29 

26 

25 

27 

32 

32 

35 

31 

28 

36 

39 

28 

2A 

28 

35 

32 

32 

30 

25 

28 

29 

29 

35 

28.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


pay  of  mont^ 


on 

1 

9 

3 

4 

S 

7 

B 

8 

10 

a 

12 

13 

14 

IS 

le 

J7 

18 

18 

20 

31 

22 

23 

24 

25 

26 

37 

28 

29 

30 

31 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
8N  ON  GND 

3,2 
3 

i 

2 

1 

1 

1 

4,7 
5 

T 

4 

3 

T 

T 
T 

ARROWROCX  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.3 
1 

o.s 

3 

1 

T 
T 

T 
T 

1.3 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
14 

1.0 
15 

1.0 
15 

0.5 
15 

T 
15 

2,0 
16 

1,0 
17 

T 
16 

T 
15 

3.0 
18 

1.0 
18 

0.5 
18 

18 

17 

T 
16 

14 

13 

13 

11 

1.0 
12 

12 

11 

T 
10 

8 

6 

T 

5 

1.0 
5 

4 

4 

3 

2 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
4 

0.3 
5 

3.0 
10 

T 

9 

6 

1.0 
7 

2,0 
6 

5 

0.5 
5 

T 

5 

4 

4 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
20 

1.0 
20 

2.0 
22 

20 

1.0 
20 

6.0 
26 

3.0 
29 

22 

1.0 
20 

6.0 
26 

2.0 
22 

2.0 
24 

24 

20 

20 

2.0 
20 

T 
20 

19 

17 

2,0 
19 

1,0 
18 

18 

4.0 
22 

21 

20 

20 

T 
20 

19 

18 

18 

T 
18 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

0,3 

T 

T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

T 
T 

B0NNER3  rERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

O.S 

0.5 

1.0 

BURLEY  FAA  AP 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

6.0 
6 

T 

4 

4 

T 

3 

5.0 
8 

1,5 
7 

1.0 
8 

6 

3 

I 

T 
T 

T 
T 

1,0 
T 

T 

T 

3.0 
T 

T 

T 
T 

CEKTERVILU  ARBAUCH 

RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
16 

T 
16 

0.8 
17 

0.7 
17 

S.6 
31 

4.0 
24 

0.9 
31 

20 

0,8 
31 

1.0 
32 

4.9 
26 

0.4 
24 

20 

18 

17 

T 
17 

18 

15 

14 

8.1 
13 

13 

11 

T 
11 

T 

8 

0.3 
7 

3.7 
11 

3.8 
11 

8 

7 

6 

5 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 
4 

1.0 
T 

1.0 
1 

1.5 
2 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SNOWFALL 

4.1 

3 

3 

2 

3 

1 

3 

2 

3 

1 

CRATERS  OF  THE  MOON 

NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.4 

6.0 
4 

4 

3 

T 

3 

2 

0,8 

3 

3 

0.3 

T 

T 

0.3 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
34 

1.0 

3a 

0.7 
36 

0.8 
37 

1.5 
38 

6.9 
43 

1.7 
42 

41 

0.6 
41 

3.1 
43 

3.6 
46 

2.3 
46 

T 
43 

T 
37 

36 

1.0 
34 

34 

33 

32 

2.7 
33 

31 

30 

2.0 
32 

0.2 
30 

0.4 
30 

1.6 
32 

2.8 
32 

30 

30 

29 

28 

DUBOIS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

I.O 

1.0 
1 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 
T 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
11 

0.6 

11 

3.0 
14 

0.3 
14 

T 
12 

1.6 
13 

3.0 
IS 

13 

0.4 
13 

2.5 
15 

T 
14 

0.3 
14 

13 

11 

8 

0.6 
8 

7 

7 

6 

1.6 
8 

T 

7 

5 

3 

T 

2 

1 

1 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S 

4 

0.1 
6 

5 

0.8 
6 

1,0 
7 

0,5 
7 

6 

5 

0,8 
5 

1.8 

7 

0.2 
6 

0.8 
5 

3 

1 

T 

l.S 

2.9 
3 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

4.0 

T 

3,0 
3 

1,5 
S 

CLEKNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
2 

HA  I  LEY  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

2 

1.0 
3 

5.0 
7 

7 

6 

6 

5 

« 

6 

2.0 
6 

4 

2 

1 

1 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  QND 

T 

T 

T 

T 

».o 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a 

2 

2 

2 

7 

10 

7 

7 

S 

S 

11 

8 

5 

3 

T 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

T 

3.0 
9 

6.0 
13 

2.0 
13 

2.0 
13 

2.0 
14 

5.0 
16 

T 
15 

1.0 
13 

13 

12 

11 

10 

9 

O.S 

8 

7 

5 

1.0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  FALI.S  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

O.l 

T 

T 

T 

T 
T 

O.S 
T 

0.2 
T 

T 

ISUUD  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.S 
47 

2.0 
46 

1.0 
46 

1.0 
46 

2.0 
47 

6,0 
Bl 

1.0 
49 

48 

47 

S.O 
50 

3.0 
52 

4.0 
54 

3.0 
55 

2.0 
53 

48 

1.0 
48 

1.0 
48 

46 

45 

3.5 
48 

47 

45 

44 

2.0 
43 

O.S 
42 

42 

2.5 
43 

42 

42 

41 

40 

LEWISTON  «B  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.4 

0.6 
3 

0.3 

T 

T 

LOWHAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

S 

5 

5 

13 

11 

10 

10 

11 

IS 

12 

10 

5 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

MAUU)  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

Sm  Balamc*  NoIm  Followliig  SuOoa  hwUx 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
MARCH  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

22 

22 

2.0 
23 

7.0 
28 

2.0 
29 

28 

27 

3.0 
29 

5.0 
31 

3.0 
31 

4.0 

32 

31 

30 

28 

24 

22 

20 

20 

4.0 
20 

20 

20 

19 

19 

19 

2.0 
20 

4.0 
21 

19 

16 

11 

8 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
12 

2.7 
14 

2.3 
16 

16 

0.9 
16 

5.4 
18 

2.1 
21 

22 

2.0 
21 

1.8 
22 

3.2 
23 

1.8 
25 

25 

22 

17 

T 
14 

11 

9 

8 

1.9 
7 

7 

6 

5 

T 

5 

4 

0.2 
4 

O.S 
4 

T 

4 

4 

4 

3 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.6 
T 

T 

T 

1.4 

T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 

T 

T 

1.0 

T 

2.0 

OBSIDIAN  3  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

17 

17 

IS 

19 

20 

20 

20 

21 

23 

23 

21 

19 

17 

16 

15 

14 

13 

13 

13 

12 

11 

11 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

9 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

6.5 
19 

2.5 
22 

21 

20 

1.0 
21 

3.0 
24 

21 

2.0 
23 

1.5 
23 

0.5 
22 

3.0 
25 

24 

22 

21 

T 
20 

19 

19 

IS 

1.0 
17 

16 

15 

14 

0.5 
14 

13 

12 

2.0 
14 

13 

12 

11 

9 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.2 
T 

T 

0.2 

1.3 
T 

T 

T 

0.3 

T 

0.7 
T 

T 
T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

T 

4 

3 

T 

3 

4.5 

6 

T 

5 

4 

3 

1.1 
4 

1.0 

5 

T 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.3 
1 

T 

0.3 
T 

5.6 
3 

T 

T 

T 
T 

2.8 
2 

2.9 
4 

2 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
16 

T 
16 

T 
16 

T 
16 

2.0 
18 

4.0 
20 

20 

18 

T 
18 

1.0 
19 

2.0 
20 

T 
20 

T 
20 

18 

15 

13 

13 

12 

11 

1.0 
11 

11 

10 

T 

9 

8 

1.0 
6 

T 

6 

1.5 
5 

3 

2 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SWAN  VALLEY  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

0.5 
T 

T 

T 

0.5 
T 

O.S 

3.0 

3 

2.5 

3 

T 

6.0 
2 

T 

0.5 

T 

0.5 

3.0 
3 

T 

1 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.O 
2 

4.0 
6 

4.0 
9 

1.0 
9 

3.0 
10 

1.5 
10 

8 

T 

6 

1.0 
7 

T 

7 

T 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

25 

1.0 
26 

25 

T 
25 

2.0 
27 

7.5 
30 

25 

2.6 
29 

29 

0.5 
28 

27 

24 

22 

20 

7.0 
25 

24 

23 

21 

4.0 
23 

21 

21 

20 

2.5 
21 

1.0 
22 

21 

21 

21 

20 

20 

19 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


HABCH  1961 


inPrii^^-Jl^^.o^!"  POIX^S  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,    PARTICULARLY  IN 

■UuNTAlNOUo  AREAS. 

-  39  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


MARCH  1961 


BevlMd  4-60  WBPC-SF 


rland^  II2»  .<J>.Lo«aD  U3U  Kxp  Sti  IN" 


ISOLIHES  ARE  DRAWN  THROCGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
HOONTAINOUS  AREAS. 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

LATITDDE 

M 

O 
Z 

2 

ABCDOECN  CXP  STATIM 

00)0 

BINGHAM 

12 

42  57 

■^^^ 

ArTERTHOUGMT  MINE 

0070 

OWYHEE 

13 

4  3  OO 

116  42 

AMCftlCA^  FALLS  1 

POWER 

112  52 

ANDEASON  DAM 

02«; 

ELMORE 

43  21 

115  26 

AftCO  3  NW 

0375 

BUTTE 

43  40 

113  20 

ARROwROCK  dam 

ELMORE 

115  55 

AIMTON  1  S 

OATO 

FREMONT 

IS 

44  04 

111  27 

AILANTA  2 

ELMOBE 

U5  07 

ATLANTA  SI^IT 

049^ 

ELMORE 

43  45 

115  14 

AVERT  RANGER  STATION 

0^25 

SHOSHONE 

10 

47  15 

115  40 

BALO  MOUNTAIN 

BLAINE 

43  39 

114  24 

8AVVIEH  MODEL  BASIN 

0661 

KOOTENAI 

47  59 

U6  33 

BCNTON  DAM 

BONNER 

116  50 

BIG  CRECA  t  S 

O03» 

VALLEY 

11 

45  06 

115  20 

BLACKFOOT  2  SSW 

091» 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  23 

blackfoot  dam 

0»2( 

CARIBOU 

12 

4)  00 

lit  43 

BLISS 

GOOD  1 NC 

il 

42  56 

114  57 

BOGUS  BASIN 

BOISE 

116  06 

BOISE  LIXK»  PEAK  OAM 

lOU 

AOA 

43  3) 

116  04 

BOISE  hB  AIRPORT 

1022 

ADA 

116  13 

BONNERS  FCRRT  1  Su 

1079 

BOUNDARY 

40  41 

116  19 

8UML 

1217 

tWtN  FALLS 

12 

1)4  46 

Bungalow  ranger  static* 

CLEARWATER 

46  38 

115  30 

BUR AC  2  CNE 

12T2 

SHOSHONE 

47  32 

115  40 

BURLEt 

12SS 

CASSIA 

42  32 

113  47 

burlet  factory 

1290 

CASSIA 

12 

42  33 

113  40 

BURLET  FAA  AltiPORI 

130) 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

CABINET  CORCC 

BONNER 

116  04 

1300 

43  40 

CAMBR I06C 

1A0» 

WASHINGTON 

12 

116  41 

CASCADE  1  N« 

VALLEY 

44  32 

116  03 

CAVUSE  CREEK 

ilii 

CLEARWATER 

46  40 

1)5  04 

CCNTERVILlE  ARBAUGH  KCf 

4)  50 

115  51 

CKtALLIS 

44  50 

114  14 

■mllv  barton  flat 

1671 

44  00 

113  so 

lUKiA  RANGER  STATION 

1831 

sho shone 

10 

47  01 

116  15 

-«Ll    BLACOIfiO  MINE 

193a 

LEMMI 

11 

45  07 

114  21 

.jtLiR  0  ALENE  RS 

KOOTENAI 

116  45 

C3N0A 

207] 

CARIBOU 

12 

111  33 

COTTONmOOO 

21 M 

IDAHO 

46  03 

116  21 

COTTOHmOOO  2  WSH 

2159 

IDA  MO 

46  03 

116  23 

COUNCIt 

2IB7 

ADAMS 

12 

116  26 

CRATERS  OF  THE  "OON  NM 

BUTTE 

43  26 

113  34 

DCAOmOOD  DAH 

23SS^ 

VALLEY 

44  19 

115  38 

0EA0M30D  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

11 

115  34 

OECERT ION  CREEK 

KOOTENAI 

116  29 

DEFR  FLAT  DAM 

CANYON 

12  43  35 

116  45 

DEER  POINT 

2451 

BOISE 

116  06 

DUIE 

257; 

IDAHO 

11 

45  33 

115  20 

ICGS 

2676 

TETON 

12 

lit  07 

tS  CXP  STATION 

2707 

CLARK 

112  12 

:IS  FAA  AlttPORT 

2711 

CLARK 

44  10 

112  13 

-•  CITt 

IDAHO 

115  26 

_L«.  OIVER  1  S 

2092 

Clearwater 

116  1 1 

£"MtiT  2  e 

2942 

43  52 

116  20 

FAlflF lELD  RANGER  SIA 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

114  47 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

46  06 

115  33 

fORT  HALL    INDIAN  AGENCY 

BINGHAM 

112  26 

GARDEN  VALLtY  RS 

3440 

BOISE 

115  55 

GILHODE   SUMMIT  RAhCH 

3576 

CUSTEB 

11 

113  31 

GLENNS  FERRY 

3631 

Elmore 

42  57 

115  10 

GOOOINC 

3677 

GOODING 

42  58 

114  43 

GRACE 

CARIBOU 

42  35 

111  44 

GOAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

116  06 

GRANGEVlLLE 

3771 

IDAHO 

45  55 

116  00 

J* -.MERE 

3009 

OMVHEE 

42  23 

115  53 

■  'SE 

3S82 

CUSTEfi 

43  42 

113  37 

I'ltL  Guard  STATION 

CASS  1 A 

113  12 

,EY  RANGER  STATION 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

JEFFERSON 

43  58 

112  15 

■  lTON 

JEROME 

12 

42  36 

114  00 

quarters 

4150 

CLEARWATER 

115  40 

12 

115  03 

- L  ISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

BUTTE 

113  00 

•"0  CITY 

4442 

BOISE 

43  50 

115  50 

..»H0  CITY    11  SH 

BOISE 

116  00 

iCAHO  FALLS  2  ESE 

tlli 

BONNEVILLE 

12 

4)  29 

112  01 

lOAMQ  FALLS  16  SE 

44  5( 

BONNEVILLE 

12 

111  47 

■IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

IDAHO  FALLS  A2  NM  MB 

BUTTE 

43  50 

112  41 

IDAHO  FALLS  A6  W  WB 

4460 

BUTTE 

43  32 

112  57 

IDA  VAOA 

4475 

OWYHEE 

42  01 

115  19 

ISLAND  PARK  DAM 

FREMONT 

li 

44  25 

111  24 

JACKSON  PEAK 

BOISE 

44  03 

115  27 

JEROME 

JEROME 

12 

114  31 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.  MST,   except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observat ion  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Stat  ion .       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bullet  in . 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;     however ,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are    exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  m'.ssing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  colurtn  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price;   20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)       Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations,  exposure , etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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5+ 

559 

0 

0 

17 

0 

2.23 

.76 

30 

T 

0 

6 

1 

SA INT  MAR  I ES 

56.7 

34.9 

45.8 

-  1.6 

73 

29 

24 

5 

571 

0 

0 

10 

0 

1.77 

- 

.19 

.33 

23 

.0 

0 

6 

0 

0 

SANDPOINT  EXP  STA 

53.3 

33.4 

43.4 

-  2.4 

53 

29 

18 

21 

640 

0 

0 

11 

0 

2.42 

.47 

.52 

12 

T 

0 

7 

1 

0 

DIV  ISION 

—  1.5 

1.93 

.  42 

T 

NOR TH   CENTRAL   PR A  I R I ES 

COTTONWOOD 

0 

0 

15 

0 

1.18 

.59 

.23 

0 

5 

0 

0 

GRANGEVI LLE 

53!l 

33)2 

'>l'.2 

-  1.9 

72 

29 

21 

5 

547 

0 

0 

13 

0 

2.15 

- 

.49 

.57 

12 

3.0 

1 

22 

7 

1 

Q 

'^vj^'^vjw   u   \jr  1 

55.5 

34,7 

45.  1 

-  2.0 

71 

29 

25 

7+ 

589 

0 

0 

1 1 

0 

1  .90 

.24 

.60 

23 

.0 

0 

7 

1 

0 

NEZPERCE 

51.7 

32,9 

42.3 

-  2.4 

58 

29 

20 

5 

573 

0 

0 

14 

0 

2.75 

.55 

.48 

23 

1.4 

T 

13 

11 

0 

0 

POTLATCH 

55.0 

33.5 

44.  3 

-  2.2 

72 

29 

22 

10  + 

512 

0 

0 

13 

0 

2.53 

.72 

.75 

23 

0 

8 

2 

0 

WINCHESTER   1  SE 

50.9 

31.6 

41.3 

58 

29 

20 

5 

707 

0 

0 

15 

0 

3,02 

.54 

12 

10.0 

4 

18 

9 

3 

0 

D  IVl S ION 

43.1 

-  1.9 

2.26 

.  22 

NORTH   CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

5  7  .  8M 

37  .  2M 

74 

30 

2  7 

5+ 

519 

0 

0 

8 

0 

5.60 

1  .40 

1 4 

T 

0 

13 

4 

1 

<OOSK I  A 

60.5 

33.5 

47!  1 

-  3.9 

761  15 

20 

5+ 

529 

0 

0 

13 

0 

3.15 

.37 

.73 

23 

T 

0 

10 

2 

0 

LEWISTONWBAP  //R 

60.5 

38.7 

49.7 

-  1.7 

75 

29 

25 

5 

452 

0 

0 

7 

0 

1,12 

.02 

.  32 

12 

.7 

T 

20  + 

5 

0 

0 

OROF I  NO 

63.5 

37.8 

50.7 

-  1.3 

79 

29 

25 

5 

423 

0 

0 

5 

0 

3,02 

1.02 

.70 

23 

.0 

0 

9 

1 

0 

RIGGINS  RS 

64.5 

39.5 

52.  1 

79 

28 

26 

5 

383 

0 

0 

5 

0 

1.42 

.12 

.53 

12 

.0 

0 

1 

0 

SLATE  CREEK  RS 

64.3 

38.7 

51.5 

8O1  29 

25 

5 

399 

0 

0 

8 

0 

1.27 

.55 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

■ 

2 .  60 

.  45 

■ 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

59.3 

34.1 

45.7 

73 

29 

26 

20  + 

542 

0 

0 

14 

0 

.65 

.37 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

ARROWROCK  DAM 

60.6 

34.3 

47.  5 

-  0.9 

73 

29 

24 

19 

519 

0 

0 

14 

0 

.62 

.87 

.51 

18 

T 

T 

22 

1 

1 

0 

AVERY  RS 

64.5 

34.4 

44.  5 

-  2.2 

75 

29 

20 

5 

608 

0 

0 

1 1 

0 

2.81 

.43 

.46 

12 

.0 

0 

10 

0 

0 

BIG  CREEK   1  S 

47.7 

22.5 

35.  1 

53 

29 

7 

5 

891 

0 

0 

29 

0 

3.23 

.85 

18 

12.0 

15 

2  + 

10 

2 

0 

PURKE  2  ENE 

44.0 

27.5 

35.6 

58 

29 

17 

5 

659 

0 

0 

24 

0 

4.59 

.51 

13 

11.0 

52 

13  + 

14 

3 

0 

CASCADE  1  NW 

49.3m 

25.0 

37. 7M 

67 

30 

18 

19 

816 

0 

0 

27 

0 

.53 

.29 

13 

T 

T 

15  + 

2 

0 

0 

deadwood  dam 

49.8 

22.3 

35.  1 

-  0.1 

55 

28 

10 

5 

852 

0 

0 

30 

0 

1.45 

- 

.62 

.57 

18 

3.3 

25 

1 

2 

2 

0 

DEER  POINT 

39.9 

25.7 

33.3 

52 

29  + 

14 

19 

942 

0 

4 

23 

0 

.53 

.22 

18 

3.0 

41 

1 

2 

0 

0 

DIXIE 

45.2 

21.8 

33.5 

51 

29 

5 

5 

938 

0 

0 

29 

0 

3.88 

.53 

14 

28.0 

27 

14 

14 

1 

0 

ELK  CITY 

49. 6M 

27, ?M 

38.  5^' 

69 

30 

15 

5 

786 

0 

0 

24 

0 

3.47 

6.4 

2 

19  + 

0 

ELK  RIVER   1  S 

50.7 

30.7 

40.  7 

72 

29 

19 

5 

721 

0 

0 

20 

0 

4.93 

1.92 

23 

9.0 

T 

20  + 

12 

1 

1 

FAIRFIELD  RS 

55.5 

27.2 

41.9 

58 

29  + 

15 

20+ 

587 

0 

0 

24 

0 

.34 

.33 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

6!  .7 

27,8 

44.  8 

-  2.1 

74 

28 

21 

20+ 

501 

0 

0 

28 

0 

.83 

- 

.92 

.42 

12 

0 

0 

GROUSE 

52.5 

22,7 

37.5 

67 

3 

9 

5 

814 

0 

0 

28 

0 

.63 

.49 

18 

T 

0 

1 

0 

HAILEY  RS 

53  .9 

26.5 

40.2 

-  3.5 

55 

29+ 

15 

14+ 

735 

0 

c 

24 

0 

.54 

- 

.55 

.54 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

HEADQUARTERS 

5n.6 

30.2 

40.4 

70 

30 

20 

6+ 

732 

0 

0 

22 

0 

5.37 

1.05 

23 

8.0 

6 

23 

14 

3 

1 

HILL   C I TY 

55.1 

28.4 

42.3 

2.0 

72 

30 

18 

20 

575 

0 

0 

23 

0 

.31 

- 

.75 

.31 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  CITY 

57.1 

27.7 

42.4 

-  2.0 

71 

29 

15 

20  + 

669 

0 

0 

23 

0 

1.31 

- 

•  34 

.85 

16 

•  0 

0 

2 

1 

0 

KELLOGG 

54  .4 

35.5 

45.0 

-  2.1 

72 

30 

24 

6 

590 

0 

0 

8 

0 

2.62 

.47 

.52 

26 

T 

T 

19 

U 

1 

0 

LOWMAN 

72 

30 

1 5 

0 

0 

25 

0 

1.53 

- 

.24 

1.00 

1 8 

.0 

0 

2 

1 

1 

MC  CALL 

47,0 

27I4 

37^2 

-  oil 

62 

29 

15 

14 

831 

0 

0 

25 

0 

1  .50 

.23 

.66 

12 

5.0 

6 

1 

5 

1 

0 

MULLAN  FAA 

50.0 

29.5 

39,8 

58 

29 

1 8 

5 

752 

0 

0 

24 

0 

3.10 

.55 

12 

8.6 

2 

14  + 

10 

2 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

54, IM 

?5.2 

40.  2M 

-  1.7 

74 

30 

15 

4 

744 

0 

0 

26 

0 

1.12 

- 

.85 

.41 

12 

2.5 

3 

13 

0 

0 

OBSIDIAN   3  SSE 

1.6 

60 

29 

1 

9  81 

0 

0 

29 

0 

.91 

.07 

.50 

1 8 

8 

1 

4 

1 

0 

PIERCE  RS 

49.4 

30.2 

39,8 

72 

30 

20 

5 

747 

0 

0 

22 

0 

5.53 

2.18 

1.46 

23 

8 

1 

13 

3 

1 

SUN  VALLEY 

54.5 

20.6 

37.5 

65 

30  + 

9 

5 

815 

0 

0 

28 

0 

18 

T 

T 

13 

1 

1 

0 

WALLACE 

51  .6 

33. OV 

42.3" 

-  3.4 

70 

29 

22 

5 

570 

0 

0 

13 

0 

3.46 

.84 

.74 

25 

.6 

0 

12 

2 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

50. C 

32.1 

41.1 

-  2.8 

69 

30 

22 

5+ 

712 

0 

0 

15 

0 

3.72 

1.33 

.75 

26 

T 

T 

25  + 

13 

2 

0 

WARREN 

45.8 

70.8 

33.3 

62 

29 

6 

20+ 

944 

0 

2 

29 

0 

2.92 

.38 

12 

12.5 

19 

1 

11 

0 

0 

D I  V  I S I  ON 

39.  7 

-  1.0 

2.  19 

.18 

4.2 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

54.5 

37.1 

50.8 

77 

28 

27 

5 

419 

0 

0 

9 

0 

.49 

.24 

18 

.0 

0 

2 

0 

Q 

^01 SE   WR   AP  //R 

61.7 

34.5 

48.  1 

-  1.8 

78 

29 

22 

5 

500 

0 

0 

13 

0 

.22 

.68 

.06 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALDWELL 

65.9 

35.3 

5C.5 

-  0.7 

781  30 

24 

20 

427 

0 

0 

10 

0 

T 

- 

1.06 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMBR I DGE 

60.7 

29.8 

45.  3 

-  4.1 

74i  28 

19 

20+ 

585 

0 

0 

21 

0 

.41 

- 

1.06 

.25 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

COUNCIL 

61  .2 

33.0 

47.  1 

-  1.2 

74 

29 

24 

21 

530 

0 

0 

16 

0 

.53 

- 

1.63 

.30 

12 

T 

0 

2 

0 

0 

DEER   FLAT  DAM 

63.4 

36. 5« 

50.0 

-  0.7 

75 

3  + 

23 

20 

443 

0 

0 

9 

0 

.15 

- 

.77 

.13 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

EMMFTT   2  E 

65  0 

78 

30 

0 

0 

15 

0 

.00 

- 

1.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

57.0 

34,4 

5o!7 

80 

28 

20 

20+ 

422 

0 

0 

12 

0 

.27 

.54 

.16 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  VIFW 

65. 9M 

34, 9M 

50. 9M 

-  1.9 

81 

30 

26 

23 

41  5 

0 

0 

0 

T 

.  72 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

KUNA  ?  NNF 

63. 5M 

30. 8M 

47.  2M 

-  3.3 

77 

29 

18 

20 

531 

0 

0 

18 

0 

.07 

- 

1.02 

.07 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

2.7 

76 

30 

5 

0 

0 

20 

0 

.30 

.51 

.  30 

1 8 

.0 

0 

1 

0 

0 

OLA   5  5. 

6l!9 

30.9 

45.4 

75 

30 

19 

20 

551 

0 

0 

17 

0 

.47 

.40 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

Parma  exp  sta 

65.0 

35,3 

50.2 

-  1.4 

78 

2 

22 

20 

438 

0 

0 

X  2 

0 

.79 

16  + 

.  0 

Q 

0 

Payette 

65.5 

35.4 

50.5 

-  1.1 

76 

28 

23 

20+ 

428 

0 

0 

11 

0 

.15 

- 

.75 

.12 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

67  5 

80 

15 

0 

0 

1 

0 

.05 

.06 

1 6 

.  0 

0 

0 

WFISER  2  SE 

54.8 

35.2 

50.0 

-  2.4 

77 

28 

22 

20 

444 

0 

0 

9 

0 

.09 

- 

.83 

.09 

16 

T 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

49.  3 

-  1.6 

.20 

_ 

.92 

T 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMFRE 

56. IM 

28. OM 

43.  1  M 

72 

29 

15 

20+ 

646 

0 

0 

22 

0 

.28 

.26 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER 

59,9 

28.8 

44.  4 

-  1,5 

75 

29 

15 

20 

512 

0 

0 

21 

0 

.38 

.57 

.16 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

THREE  CREEK 

57,0 

21.9 

39.  5 

71 

29+ 

11 

23  + 

759 

0 

0 

25 

0 

.33 

.17 

12 

,6 

T 

12 

2 

0 

0 

DIVISION 

42.3 

-  1.5 

.33 

.  70 

.2 
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Tempeotute 


No  ol  Dafs 

Snow,  Sleol 

No  o)  Da^l 

St  r. 
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c  1 

Max 

Mm 

>. 
o 
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o 

i 

1  i 

1  = 

1 

S  S 

i 

c  z 
3  s 

s  s 

£  c 

e  § 

s 

% 

V 

8  o 

hi 

C  E 

£ 

* 

1 

o 

<  5 

<  S 

o 

I 

o 

■2 

a 

is 

""^ 

6^ 

o 

Q 

S  o 

o 

o 

§ 
- 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

64.1 

33.4 

48.8 

75 

29  + 

18 

5 

480 

0 

0 

12 

0 

.25 

- 

.46 

.18 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

BUHL 

ft2.8M 

34. 8M 

48. 8M 

- 

0.9 

74 

28 

25 

20+ 

475 

0 

0 

0 

.02 

- 

.80 

.02 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLEY 

S1.3 

34.0 

47.  7 

- 

0.9 

78 

30 

23 

8+ 

511 

0 

0 

13 

0 

.42 

- 

.40 

.30 

18 

T 

0 

1 

0 

0 

BURLEY  FAA  AP 

59.0 

31.0 

45.0 

75 

29 

15 

8 

592 

0 

0 

15 

0 

,35 

.18 

17 

T 

T 

10 

2 

0 

0 

HAZ  EL  TON 

6P.6 

31.8 

46.2 

2.7 

78 

29 

20 

5 

558 

0 

0 

15 

0 

,35 

.71 

.15 

12 

,5 

0 

2 

0 

0 

JEROME 

A2.9 

32.5 

47.7 

- 

1.4 

78 

29 

20 

20+ 

5)0 

0 

0 

1  5 

0 

.26 

- 

.58 

.17 

18 

1.0 

0 

1 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

59.1 

32.8 

46.0 

71 

28 

24 

20+ 

555 

° 

1  8 

0 

.44 

.15 

18 

,3 

0 

3 

0 

0 

PAUL   1  ENE 

58.4 

31.2 

44.8 

74 

30 

19 

5 

599 

° 

° 

20 

0 

.43 

.30 

18 

T 

T 

10 

1 

0 

0 

57.0 

26.4 

41.7 

70 

30  + 

15 

20 

692 

0 

(J 

25 

0 

.63 

,40 

18 

T 

0 

2 

0 

0 

RICHFIELD 

58.5 

28.0 

43.  3 

73 

29 

17 

20+ 

643 

0 

0 

22 

0 

.30 

- 

.45 

,30 

18 

,0 

0 

1 

0 

0 

RUPERT 

50.4 

32.5 

46.5 

- 

0.8 

77 

30 

22 

5 

548 

0 

0 

15 

0 

.44 

- 

.35 

.20 

18 

,0 

0 

2 

0 

0 

SHOSHONE   1  WNW 

ftl  .8 

29. 2M 

45.  5M 

- 

2.0 

79 

29 

17 

6 

573 

0 

23 

0 

.22 

.64 

,22 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

52.7 

34.0 

48,4 

- 

0.9 

78 

29 

21 

20 

492 

0 

0 

12 

0 

.22 

- 

.77 

,13 

18 

,0 

0 

1 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

61.3 

35, Cl 

48,2 

• 

0.1 

75 

30 

23 

7 

499 

0 

0 

10 

0 

,27 

.54 

.17 

18 

T 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

46.3 

- 

1.6 

.33 

- 

.53 

.  1 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

56.8 

30.5 

43.7 

- 

1.1 

71 

29 

18 

20+ 

535 

0 

0 

20 

0 

,32 

- 

.22 

.28 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

54.2 

23.3 

39.0 

58 

16+ 

8 

5 

774 

0 

0 

24 

0 

,  34 

.18 

23 

.5 

T 

23  + 

2 

0 

0 

MACKAY  RS 

53.1 

28.7 

40.  9 

- 

1.6 

58 

3 

18 

20+ 

715 

0 

0 

22 

0 

.18 

- 

.41 

.10 

18 

0 

1 

0 

0 

MAY  RS 

57. CM 

30. 2M 

43. 5M 

71 

3 

14 

5 

635 

0 

0 

1 9 

0 

.57 

.31 

18 

1.6 

0 

2 

0 

0 

SALMON 

58.7 

29.5 

44.  1 

- 

2.2 

75 

3 

14 

5 

621 

0 

0 

1 8 

0 

.68 

•  U 

.49 

18 

1 

13 

2 

0 

0 

DIVISION 

42.3 

0.7 

.42 

_ 

.  1  4 

.  7 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

59.2 

29.5 

44.4 

- 

1.6 

73 

29 

14 

5 

612 

0 

23 

0 

.81 

.03 

.29 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

58.1 

33.5 

45.8 

73 

29 

20 

8+ 

557 

0 

0 

16 

0 

.87 

.44 

24 

5,0 

3 

24 

3 

0 

0 

ARCO  3  NW 

57.6 

25.5 

42.1 

72 

29  + 

12 

5 

578 

0 

0 

2  4 

0 

.32 

.32 

18 

,  0 

0 

1 

0 

0 

ASHTON  1  S 

52.4 

27,2 

39.8 

1  .7 

58 

29 

18 

8 

751 

0 

0 

2  4 

0 

1.11 

.14 

,51 

18 

5,0 

1 

23  + 

3 

1 

0 

BLACKFOOT   2  SSW 

60.9 

30. 5M 

45.  7M 
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MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  81°  on  the  30th  at  Grandview. 

Lowest  Temperature  1°  on  the  5th  at  Obsidian  3  SSE. 

Greatest  Total  Precipitation  5.60  Inches  at  Fenn  Ranger  Station 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  Emmett  2  E. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.92  inches  on  the  23d  at  Elk  River  1  S. 
Greatest  Total  Snowfall  28.0  inches  at  Dixie. 

Deepest  Snow  on  Ground  52  inches  on  the  13th+  at  Burke  2  ENE. 
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T 

.53 

.03 

.23 

• 

• 

.35 

•  02 

.05 

T 

RIftlE  12  ESE 

.64 

.12 

.50 

■  02 

RUPERT 

■  01 

.15 

.20 

T 

T 

■  08 

SAINT  ANTHONY 

.5^ 

T 

T 

T 

T 

.45 

T 

.10 

.03 

.01 

T 

SAINT  MAOIF*; 

1  .77 

.01 

.16 

.05 

T 

T 

.24 

.18 

.01 

.07 

.04 

■  09 

.04 

.33 

T 

■  18 

.06 

.31 

SALMON 

.68 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.03 

•  49 

.03 

.12 

T 

T 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

2.42 

.04 

.38 

.12 

T 

.12 

.62 

T 

.05 

.01 

T 

T 

T 

.11 

.45 

.05 

T 

.47 

SHOSHONE    1  WNW 

.22 

.22 

SLATE  COEEr  RS 

1.27 

.17 

■  16 

■  55 

.08 

.08 

.11 

.11 

T 

■  01 

T 

STREVELL 

.17 

T 

■  06 

T 

T 

•  02 

T 

.09 

T 

SUGAP 

.74 

■  01 

T 

■  59 

T 

■  07 

.07 

T 

SUN  VALLEY 

.58 

T 

.01 

.02 

T 

.54 

.01 

Sm  r«l*Tanc«  notM  following  Suiion  Indai. 


DAILY  PRECIPITATION 


APRIL  1961 

itiDued  .  


Sid  lion 

"3 

Day  of  Month 

1 

1 

— T 

2 

3 

7    1    fl    1  0 

7   1  8   1  9 

in  T  11 
in  1  11  1 

12 

13  1 

14  1  15 

16  1 

17  1 

16 

19 

13  1 

20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

N  FALLS  PH 

.06 

T 

.06 

N  VALLEY  1  W 

.SI 

.24 

.16 

.05 

.34 

r 

.10 

T 

.12 

.18  • 

.18 

T 

T 

T 

T 

.20 

T 

■  03 

.33 

T 

.17 

.03 

T 

T 

.01 

T 

.12 

N  FALLS  2  NNE 

T 

.01 

T 

.02 

.13 

.06 

N  FALLS  3  S£ 

.27 

T 

.05 

.17 

.02 

.03 

LACE 

3.46 

T 

.11 

.23 

T 

.17  ,22 

.17  .07 

.61 

.31 

.02 

T 

.27 

.19 

.18 

.07 

.20 

T 

T 

.74 

T  T 

LACE  WOODLAND  PABK 

3.72 

.20 

.08 

.09 

.13 

,2i 

.27 

.16 

.50 

.15 

.32 

.29 

.15 

.13 

.05 

T 

.75  .03 

.19 

»EN 

2.12 

.35 

.09 

.05  .13 

.09  T 

.36 

.19 

.23  .01 

.25 

.30 

.21 

.04 

.28 

.19 

T 

.14 

AN 

.Ifl 

.16 

.03 

.34 

.23 

.03 

.18 

sen  2  SE 

.09 

T 

T 

.09 

T 

CMESTEO  1  SF 

3.02 

.!■ 

.14 

■OS  .12 

.14 

.34 

.10 

.03 

.51 

.28 

.08 

.08  .04 

.04 

.53 

.05 

.04 

.04 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Stalioo 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
Bky  cover 
sunrise  to  sunset 

PT«vAlliug 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

s  • 

■21 

Direction 
of 

faatest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 
o 
o 

1- 

< 
o 
o 

SlOOP  MST 

1- 

o 
o 

« 
o 
« 

60-10 

10-49 

66 -OS 

1,00-1.99 

200 
and  over 

Total 

ISE  WB  AIRPORT 

SE 

20 

7.6 

29 

NW 

29+ 

67 

43 

31 

53 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

8 

68 

6.6 

lAHO  FALLS  43   NW  W8 

SSW 

10.  > 

6  38 

NW 

14 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

AHO  FALLS  46  W  WB 

SW 

10.0 

6  39 

WSW 

13 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

WISTON  WB  AIRPORT 

77 

58 

46 

4 

5 

5 

0 

0 

0 

14 

8.4 

XATELLO  WB  AIRPORT 

WSW 

25 

13.0 

52 

W 

13 

66 

42 

34 

52 

5 

1 

3 

0 

0 

0 

9 

7.3 

MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 


S—   ■  no*—  faUpwIiig  SMlon  laOmM. 

-  47  - 


DAILY  TEMPERATURES  ^,,,^>j-? 


StaKon 

Da;  Ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

56 

72 

70 

68 

53 

52 

55 

53 

54 

51 

51 

65 

51 

51 

60 

65 

66 

62 

58 

52 

61 

57 

47 

41 

53 

60 

65 

72 

73 

70 

59.2 

MIN 

27 

40 

40 

28 

14 

28 

27 

15 

28 

27 

29 

42 

35 

18 

31 

25 

29 

45 

29 

18 

22 

37 

27 

31 

29 

32 

28 

29 

30 

44 

29.5 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 

55 

69 

69 

68 

53 

48 

52 

51 

51 

50 

50 

61 

50 

50 

58 

65 

68 

64 

57 

54 

58 

58 

46 

43 

52 

57 

63 

70 

73 

70 

58.1 

MIN 

3« 

46 

39 

35 

20 

30 

31 

20 

33 

31 

30 

46 

31 

26 

32 

35 

49 

45 

32 

24 

27 

37 

29 

29 

28 

36 

34 

32 

34 

46 

33.5 

ANDERSON  DAM 

MAX 

59 

69 

67 

63 

54 

54 

58 

51 

50 

54 

62 

59 

50 

48 

60 

70 

59 

63 

52 

53 

62 

57 

45 

57 

57 

59 

57 

72 

73 

55 

59.3 

MIN 

35 

39 

38 

35 

28 

30 

28 

32 

26 

27 

30 

41 

37 

32 

34 

35 

44 

45 

31 

26 

32 

35 

30 

35 

32 

32 

33 

37 

41 

44 

34.1 

ARCO   3  NW 

MAX 

58 

70 

72 

64 

51 

47 

50 

53 

54 

50 

59 

62 

52 

46 

61 

65 

57 

56 

50 

49 

57 

55 

42 

48 

53 

59 

55 

69 

72 

70 

57.5 

MIN 

31 

33 

33 

31 

12 

25 

20 

22 

21 

27 

21 

29 

25 

19 

22 

32 

26 

40 

27 

17 

22 

33 

25 

28 

23 

24 

25 

29 

37 

35 

26.5 

ARROWROCK  0AM 

MAX 

60 

70 

69 

65 

55 

58 

57 

55 

53 

55 

64 

62 

53 

51 

61 

71 

70 

54 

55 

54 

60 

58 

47 

57 

59 

59 

67 

70 

73 

66 

60.6 

MIN 

34 

44 

41 

32 

28 

29 

28 

32 

33 

28 

30 

42 

29 

30 

34 

36 

45 

44 

24 

25 

34 

35 

32 

37 

32 

32 

34 

38 

43 

42 

34.3 

ASHTON   1  S 

MAX 

50 

52 

65 

60 

46 

45 

47 

46 

48 

45 

50 

55 

48 

43 

53 

61 

58 

49 

49 

46 

57 

53 

38 

47 

50 

53 

60 

55 

66 

63 

52.4 

MIN 

27 

30 

33 

29 

28 

19 

23 

18 

28 

28 

25 

35 

28 

19 

20 

25 

31 

35 

33 

22 

25 

33 

23 

27 

22 

29 

28 

28 

31 

34 

27.2 

AVERY  RS 

MAX 

47 

57 

56 

53 

51 

54 

55 

53 

49 

48 

47 

45 

45 

45 

49 

65 

62 

59 

42 

47 

60 

58 

56 

51 

55 

54 

61 

53 

75 

72 

54.5 

MIN 

38 

41 

42 

26 

20 

25 

25 

31 

36 

36 

35 

39 

35 

31 

30 

36 

44 

35 

32 

28 

30 

35 

35 

36 

38 

35 

37 

32 

42 

42 

34.4 

BAVVI6W  MODEL  BASIN 

MAX 

55 

56 

62 

61 

52 

48 

48 

54 

54 

48 

51 

51 

46 

48 

49 

48 

54 

58 

51 

46 

46 

53 

56 

53 

51 

55 

52 

54 

53 

59 

52.4 

MIN 

42 

43 

46 

20 

19 

21 

19 

31 

30 

23 

34 

39 

36 

24 

30 

31 

41 

30 

33 

20 

25 

42 

34 

32 

32 

29 

36 

29 

40 

42 

31  .6 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 

51 

51 

57 

41 

43 

46 

45 

40 

40 

39 

51 

47 

38 

42 

47 

56 

56 

47 

38 

37 

50 

49 

38 

43 

47 

49 

56 

61 

63 

50 

47.7 

MIN 

24 

33 

28 

13 

7 

12 

17 

15 

25 

23 

25 

30 

25 

18 

21 

28 

27 

31 

18 

10 

13 

27 

23 

25 

26 

25 

20 

23 

29 

31 

22.5 

BLACKFOOT  2  SSW 

MAX 

62 

74 

72 

70 

52 

53 

52 

51 

64 

55 

62 

66 

54 

51 

58 

66 

70 

57 

55 

52 

64 

64 

55 

44 

54 

55 

66 

72 

74 

72 

60.9 

MIN 

29 

46 

35 

29 

15 

29 

23 

17 

33 

30 

27 

22 

23 

35 

30 

38 

40 

33 

20 

30 

33 

31 

31 

25 

32 

33 

34 

35 

45 

30.5 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

39 

40 

45 

50 

53 

61 

50 

MIN 

17 

24 

23 

27 

22 

25 

35 

BLISS 

MAX 

60 

73 

74 

58 

59 

57 

62 

57 

55 

58 

67 

53 

63 

54 

55 

74 

74 

57 

52 

57 

56 

63 

52 

62 

63 

54 

72 

75 

75 

71 

64.1 

MIN 

35 

34 

38 

33 

18 

26 

25 

22 

31 

22 

35 

35 

35 

30 

33 

32 

43 

49 

36 

42 

31 

38 

27 

38 

33 

26 

29 

35 

41 

48 

33.4 

BOISE    LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

62 

72 

72 

72 

65 

60 

60 

58 

54 

55 

67 

55 

55 

55 

62 

73 

74 

70 

60 

59 

68 

68 

49 

59 

62 

52 

69 

77 

76 

72 

54.5 

MIN 

35 

49 

47 

36 

27 

28 

29 

30 

32 

31 

35 

45 

36 

31 

35 

41 

50 

49 

34 

30 

37 

38 

34 

36 

30 

34 

39 

43 

49 

44 

37.1 

BOISE   WB  AP 

MAX 

61 

73 

73 

56 

57 

50 

59 

55 

57 

59 

55 

59 

57 

51 

60 

72 

59 

59 

50 

57 

63 

54 

50 

61 

61 

52 

59 

75 

78 

58 

61.7 

MIN 

34 

47 

43 

32 

22 

26 

29 

29 

29 

29 

32 

38 

34 

29 

37 

37 

48 

40 

26 

26 

35 

35 

29 

35 

26 

33 

36 

39 

50 

45 

34.5 

BONNERS  FERRY   1  SW 

MAX 

58 

65 

60 

53 

52 

56 

59 

53 

54 

55 

55 

50 

52 

52 

50 

56 

50 

57 

45 

55 

51 

55 

56 

58 

58 

55 

56 

59 

oO 

56 

56.2 

MIN 

42 

42 

47 

24 

22 

23 

22 

33 

33 

25 

41 

43 

38 

26 

34 

38 

47 

32 

32 

28 

22 

43 

41 

32 

33 

28 

37 

36 

43 

45 

34.4 

BUHL 

MAX 

61 

73 

67 

62 

54 

54 

55 

65 

64 

60 

57 

60 

70 

70 

58 

67 

60 

64 

50 

49 

54 

59 

50 

56 

74 

70 

71 

62.8 

MIN 

38 

42 

26 

25 

28 

33 

30 

30 

40 

33 

30 

34 

39 

35 

45 

34 

25 

34 

37 

28 

35 

34 

34 

35 

41 

45 

47 

34.8 

BURKE   2  ENE 

MAX 

40 

47 

44 

44 

40 

44 

44 

44 

37 

39 

38 

38 

34 

38 

41 

54 

46 

49 

35 

37 

49 

46 

45 

39 

43 

43 

51 

53 

58 

55 

44.0 

MIN 

33 

34 

33 

20 

17 

18 

19 

25 

31 

24 

30 

32 

28 

22 

24 

30 

35 

30 

25 

19 

24 

31 

29 

30 

32 

25 

29 

29 

34 

34 

27.6 

BURLEY 

MAX 

65 

56 

70 

74 

59 

57 

56 

50 

55 

55 

55 

67 

62 

55 

51 

62 

70 

73 

62 

51 

59 

64 

55 

52 

53 

55 

61 

70 

76 

78 

51.3 

MIN 

37 

42 

45 

34 

23 

29 

29 

23 

32 

30 

30 

42 

33 

26 

31 

35 

47 

47 

33 

24 

30 

35 

25 

32 

33 

33 

34 

35 

40 

48 

34.0 

BURLEY   FAA  AP 

MAX 

54 

69 

72 

55 

53 

51 

55 

53 

52 

54 

64 

61 

54 

49 

50 

68 

69 

59 

48 

54 

61 

57 

49 

49 

57 

60 

66 

74 

76 

57 

59.0 

MIN 

35 

46 

44 

34 

16 

25 

19 

15 

32 

29 

25 

38 

33 

28 

30 

33 

44 

39 

26 

20 

25 

26 

23 

33 

33 

30 

33 

34 

35 

45 

31.0 

CABINET  GORGE 

MAX 

58 

61 

59 

51 

52 

55 

57 

54 

50 

48 

45 

49 

43 

48 

48 

64 

50 

56 

44 

49 

50 

58 

52 

53 

53 

47 

55 

52 

64 

61 

53.9 

MIN 

33 

43 

46 

28 

22 

23 

23 

30 

33 

28 

36 

39 

34 

27 

32 

32 

44 

32 

33 

25 

27 

40 

38 

36 

36 

30 

37 

40 

42 

44 

33.9 

CALDWELL 

MAX 

66 

77 

75 

63 

55 

60 

59 

61 

50 

53 

59 

62 

58 

57 

71 

74 

74 

70 

71 

57 

52 

53 

55 

65 

62 

57 

74 

75 

72 

76 

65.9 

MIN 

36 

45 

37 

34 

33 

31 

29 

30 

32 

35 

29 

34 

32 

41 

39 

37 

38 

48 

28 

24 

38 

35 

30 

32 

33 

38 

36 

42 

38 

44 

35.3 

CAMBRIDGE 

MAX 

60 

71 

70 

58 

57 

55 

55 

49 

50 

60 

62 

58 

52 

54 

50 

70 

68 

60 

51 

55 

60 

58 

52 

58 

64 

72 

68 

74 

73 

56 

60.7 

MIN 

32 

42 

35 

29 

19 

30 

35 

21 

23 

30 

22 

38 

35 

27 

31 

27 

42 

37 

26 

19 

22 

32 

22 

28 

27 

32 

24 

29 

35 

41 

29.8 

CASCADE  1  NW 

MAX 

53 

59 

56 

43 

45 

45 

45 

40 

44 

45 

53 

46 

40 

41 

49 

51 

59 

49 

37 

44 

53 

45 

40 

45 

50 

52 

56 

54 

67 

49.3 

MIN 

28 

33 

26 

19 

19 

23 

23 

25 

25 

23 

23 

32 

24 

24 

27 

27 

35 

27 

18 

22 

25 

27 

28 

26 

26 

24 

25 

30 

35 

27 

25.0 

CHALLIS 

MAX 

56 

68 

68 

63 

52 

53 

52 

51 

52 

49 

61 

59 

51 

47 

45 

63 

66 

66 

47 

49 

57 

56 

44 

48 

54 

57 

53 

69 

71 

56 

55.8 

M  I  N 

28 

41 

37 

27 

IB 

24 

28 

23 

32 

31 

37 

40 

31 

20 

25 

29 

29 

38 

31 

18 

22 

38 

28 

32 

28 

35 

31 

33 

39 

42 

30.5 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

55 

65 

68 

62 

42 

50 

46 

47 

49 

45 

55 

57 

47 

41 

54 

68 

62 

59 

50 

45 

52 

50 

49 

45 

50 

54 

51 

65 

57 

55 

54.2 

MIN 

23 

41 

34 

24 

8 

13 

13 

12 

25 

23 

33 

37 

20 

15 

21 

25 

27 

37 

27 

14 

13 

33 

21 

27 

23 

21 

21 

23 

28 

31 

23.8 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

50 

54 

62 

58 

52 

53 

56 

57 

51 

53 

47 

45 

50 

50 

67 

59 

53 

47 

49 

51 

50 

46 

53 

56 

55 

64 

69 

59 

55.3 

MIN 

43 

48 

48 

29 

25 

24 

24 

30 

37 

42 

37 

29 

30 

33 

32 

35 

32 

25 

25 

39 

38 

35 

37 

36 

35 

37 

42 

44 

34.7 

CONDA 

MAX 

52 

64 

61 

64 

46 

45 

47 

47 

49 

43 

53 

60 

54 

40 

46 

60 

60 

60 

52 

55 

54 

47 

41 

46 

50 

59 

58 

53 

53.1 

M I  N 

26 

34 

34 

29 

15 

21 

25 

17 

28 

20 

21 

32 

27 

17 

21 

25 

27 

42 

29 

17 

32 

17 

24 

26 

29 

27 

27 

38 

26.0 

COTTONWOOD 

MAX 

57 

58 

57 

44 

47 

51 

49 

41 

46 

47 

53 

48 

43 

42 

50 

66 

60 

50 

41 

40 

55 

54 

46 

47 

52 

49 

62 

66 

55 

55 

51.8 

MIN 

34 

44 

40 

24 

22 

24 

29 

31 

33 

28 

33 

38 

■2 

29 

31 

38 

46 

32 

27 

24 

24 

33 

31 

31 

32 

36 

34 

39 

43 

35 

32  .6 

COUNCIL 

MAX 

61 

70 

71 

59 

55 

56 

55 

55 

55 

57 

62 

60 

56 

54 

51 

70 

68 

65 

51 

54 

51 

58 

51 

59 

64 

53 

70 

73 

74 

57 

61.2 

MIN 

36 

46 

36 

33 

28 

30 

33 

31 

25 

27 

25 

41 

30 

25 

32 

32 

41 

41 

26 

26 

24 

39 

33 

35 

33 

31 

28 

38 

39 

43 

33.0 

CRATFRS  OF   THE  MOON  NM 

MAX 

53 

68 

65 

60 

45 

45 

49 

46 

48 

47 

55 

54 

43 

43 

53 

61 

54 

58 

50 

43 

52 

51 

37 

41 

46 

54 

58 

54 

65 

62 

52.7 

MIN 

27 

39 

35 

30 

14 

20 

22 

19 

20 

24 

31 

32 

19 

20 

24 

33 

33 

38 

25 

14 

21 

35 

24 

27 

20 

30 

26 

31 

37 

39 

27.1 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

49 

57 

57 

47 

48 

47 

45 

44 

42 

42 

51 

49 

39 

39 

47 

59 

58 

57 

43 

40 

51 

59 

35 

47 

50 

49 

56 

65 

64 

58 

49.8 

MIN 

21 

32 

28 

22 

10 

15 

19 

17 

20 

15 

20 

31 

25 

19 

21 

22 

30 

32 

25 

12 

17 

28 

22 

23 

18 

22 

20 

25 

27 

32 

22.3 

DEER   FLAT  0AM 

MAX 

64 

75 

75 

65 

58  •59 

59 

55 

60 

59 

55 

51 

50 

55 

62 

70 

59 

57 

54 

55 

62 

59 

53 

62 

67 

69 

59 

72 

74 

68 

63.4 

M  N 

39 

42 

45 

34 

29 

30 

38 

35 

31 

35 

32 

46 

37 

29 

37 

37 

41 

47 

32 

23 

34 

41 

31 

38 

37 

36 

32 

43 

■43 

41 

36  .  5 

DEER  POINT 

MAX 

41 

49 

49 

43 

35 

35 

35 

33 

31 

35 

42 

43 

30 

30 

41 

52 

50 

44 

33 

33 

38 

37 

27 

35 

39 

40 

46 

51 

52 

47 

39.9 

M  N 

32 

38 

41 

21 

25 

20 

24 

24 

22 

21 

29 

27 

20 

16 

25 

34 

35 

30 

14 

18 

25 

20 

17 

23 

26 

24 

32 

40 

45 

34 

26.7 

DIXIE 

MAX 

47 

48 

50 

41 

44 

44 

43 

34 

43 

4(1 

48 

43 

37 

36 

42 

55 

51 

47 

36 

37 

48 

45 

37 

43 

44 

47 

55 

59 

61 

52 

45.2 

MIN 

24 

33 

31 

11 

5 

9 

15 

14 

24 

24 

22 

31 

25 

15 

15 

29 

28 

29 

19 

10 

9 

27 

25 

26 

25 

25 

20 

23 

29 

30 

21.8 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

49 

62 

70 

66 

45 

42 

46 

44 

44 

45 

51 

55 

48 

41 

49 

56 

60 

55 

53 

44 

51 

49 

40 

40 

50 

53 

59 

55 

57 

63 

52.2 

MIN 

30 

35 

34 

28 

21 

23 

23 

19 

23 

29 

28 

38 

21 

20 

23 

31 

35 

39 

30 

21 

26 

38 

25 

29 

26 

28 

26 

34 

35 

33 

28.4 

DUBOIS  FAA  AP 

MAX 

55 

65 

71 

49 

49 

45 

53 

50 

48 

49 

57 

59 

50 

46 

53 

62 

54 

58 

45 

48 

55 

54 

37 

44 

53 

54 

52 

68 

69 

61 

54.5 

MIN 

29 

37 

33 

25 

20 

24 

25 

17 

24 

25 

29 

30 

22 

22 

21 

26 

35 

40 

29 

20 

28 

31 

27 

27 

22 

29 

25 

31 

38 

38 

27.7 

ELK  CITY 

MAX 

47 

53 

54 

52 

42 

51 

47 

42 

42 

52 

42 

39 

41 

55 

50 

54 

37 

41 

54 

52 

40 

46 

50 

49 

60 

55 

69 

49.6 

MIN 

29 

35 

36 

21 

15 

15 

1  9 

21 

30 

32 

35 

33 

26 

22 

30 

31 

23 

18 

23 

29 

29 

31 

29 

28 

28 

27 

34 

35 

27.3 

ELK   RIVER    1  S 

MAX 

49 

42 

55 

54 

48 

49 

49 

55 

35 

41 

45 

50 

42 

39 

43 

49 

57 

59 

56 

39 

43 

59 

60 

44 

47 

55 

49 

60 

72 

67 

50.7 

MIN 

32 

36 

39 

21 

19 

23 

20 

22 

31 

32 

32 

38 

35 

25 

30 

33 

41 

30 

30 

25 

27 

37 

32 

27 

31 

36 

31 

31 

40 

34 

30.7 

EMMET T    2  E 

MAX 

72 

73 

73 

57 

58 

59 

63 

58 

58 

63 

68 

56 

50 

55 

53 

76 

72 

70 

60 

60 

65 

52 

54 

62 

55 

72 

73 

77 

77 

78 

56.0 

MIN 

45 

46 

44 

32 

24 

25 

32 

29 

29 

29 

31 

34 

34 

28 

37 

38 

50 

47 

29 

26 

31 

42 

30 

35 

29 

31 

32 

37 

44 

44 

34.8 

I 


See  Reference  Notes  Following  Station  index 


I 


DAILY  TEMPERATURES 


^ntinu»d 


Station 

DayOi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A  1 DF  1  PI  n 

"maiT 

65 

65 

59 

51 

50 

54 

50 

50 

53 

60 

55 

47 

48 

58  1 

67 

65 

60 

52 

46 

66 

54 

41 

50 

52 

56 

62 

67 

68 

67 

56. 

5 

MIN 

28 

29 

34 

31 

21 

19 

25 

23 

27 

23 

27 

39 

24 

16 

25 

25 

35 

39 

28 

16 

23 

33 

25 

29 

27 

25 

24 

26 

31 

39 

27. 

2 

ENN  »S 

»9 

53 

58 

55 

54 

57 

62 

60 

53 

50 

53 

60 

51 

49 

55 

71 

62 

59 

52 

47 

64 

62 

52 

56 

57 

59 

71 

70 

74 

57. 

8 

MIN 

*1 

44 

46 

31 

27 

27 

28 

30 

37 

37 

39 

42 

32 

34 

39 

48 

42 

36 

32 

32 

38 

35 

39 

39 

42 

38 

37 

42 

44 

37. 

2 

ORT   HALL    IND  AGENCY 

MAX 

57 

68 

70 

69 

55 

52 

54 

52 

52 

52 

60 

65 

50 

50 

58 

64 

69 

65 

60 

53 

62 

61 

47 

45 

53 

59 

64 

71 

73 

69 

59. 

3 

MIN 

28 

44 

41 

30 

15 

27 

20 

18 

32 

27 

30 

47 

30 

22 

30 

28 

44 

45 

31 

19 

25 

38 

27 

28 

25 

31 

30 

29 

32 

44 

30. 

6 

ARDEN  VALLEY  ftS 

62 

62 

69 

65 

56 

56 

57 

54 

52 

56 

63 

54 

57 

56 

62 

71 

70 

62 

54 

54 

68 

60 

62 

60 

56 

64 

66 

74 

72 

73 

61. 

7 

MIN 

31 

30 

27 

29 

21 

24 

25 

26 

25 

23 

27 

31 

32 

30 

32 

26 

35 

43 

30 

21 

24 

26 

26 

24 

28 

31 

25 

26 

24 

31 

27. 

6 

LtNNd  rtKKT 

65 

75 

78 

73 

63 

63 

64 

61 

58 

59 

70 

68 

61 

57 

66 

77 

76 

71 

55 

61 

66 

65 

55 

64 

65 

66 

75 

60 

76 

74 

67. 

0 

MIN 

«1 

34 

40 

31 

20 

26 

26 

27 

33 

28 

35 

46 

36 

34 

34 

36 

45 

51 

36 

20 

30 

43 

25 

40 

30 

30 

29 

34 

40 

49 

34, 

4 

RACE 

56 

66 

69 

65 

49 

49 

48 

48 

46 

47 

55 

64 

59 

45 

50 

60 

65 

62 

59 

46 

57 

57 

41 

41 

49 

51 

60 

69 

71 

70 

55, 

9 

MIN 

28 

38 

36 

30 

19 

23 

23 

21 

29 

26 

26 

38 

31 

23 

21 

25 

30 

44 

29 

22 

23 

36 

19 

25 

27 

30 

26 

27 

30 

45 

28, 

4 

R  AN  0  VIEW 

66 

77 

78 

70 

61 

62 

61 

59 

60 

60 

73 

66 

63 

79 

74 

72 

57 

62 

67 

56 

66 

67 

81 

66, 

9 

MIN 

38 

36 

37 

32 

29 

28 

30 

33 

33 

37 

28 

46 

32 

34 

50 

45 

36 

31 

33 

26 

36 

31 

42 

34 

9 

RANGE  V I L  LE 

MAX 

59 

61 

56 

46 

48 

52 

51 

45 

50 

47 

56 

48 

43 

46 

54 

67 

60 

51 

42 

42 

55 

55 

44 

46 

53 

55 

63 

67 

72 

60 

53. 

1 

MIN 

36 

47 

38 

27 

21 

22 

27 

37 

34 

27 

35 

38 

30 

31 

34 

40 

40 

32 

27 

27 

26 

32 

27 

34 

33 

36 

34 

37 

45 

39 

33 

2 

R ASME  RE 

58 

69 

71 

67 

50 

51 

50 

50 

48 

48 

65 

56 

54 

46 

59 

66 

66 

60 

55 

52 

51 

47 

50 

55 

60 

65 

71 

72 

69 

58 

1 

MIN 

30 

41 

40 

30 

15 

20 

25 

25 

24 

24 

27 

36 

27 

22 

22 

30 

37 

35 

26 

15 

25 

1  7 

31 

25 

30 

29 

30 

35 

39 

28 

0 

ROUSE 

55 

66 

67 

55 

45 

42 

47 

48 

50 

46 

56 

54 

49 

42 

55 

62 

63 

56 

46 

43 

51 

49 

39 

43 

46 

55 

58 

63 

66 

59 

52 

5 

MIN 

24 

38 

26 

30 

9 

23 

10 

12 

15 

21 

25 

30 

20 

16 

20 

26 

24 

36 

29 

13 

14 

29 

23 

26 

16 

21 

23 

23 

26 

26 

22 

7 

A  I L  F  Y  RS 

49 

62 

63 

60 

47 

44 

48 

46 

46 

52 

59 

57 

44 

47 

58 

63 

63 

60 

53 

44 

54 

50 

40 

49 

52 

56 

56 

65 

65 

62 

53 

9 

MIN 

26 

26 

30 

27 

18 

21 

23 

22 

16 

21 

24 

38 

20 

16 

28 

30 

36 

40 

29 

20 

24 

34 

27 

26 

22 

24 

26 

30 

34 

35 

26 

5 

AMFP   4  NW 

52 

74 

70 

51 

51 

50 

54 

60 

6r 

55 

56 

58 

65 

66 

63 

57 

56 

56 

44 

46 

54 

55 

65 

73 

66 

56 

6 

HIN 

20 

29 

31 

11 

24 

15 

27 

39 

20 

26 

20 

22 

29 

43 

33 

19 

38 

26 

31 

19 

27 

27 

39 

37 

27 

2 

A  Z  E  L  T  ON 

59 

69 

72 

65 

57 

52 

57 

54 

52 

53 

63 

61 

55 

50 

60 

66 

68 

61 

62 

57 

63 

60 

48 

52 

56 

59 

66 

73 

76 

66 

60 

6 

MIN 

33 

36 

78 

31 

20 

26 

23 

27 

28 

28 

30 

36 

34 

27 

33 

36 

36 

47 

30 

21 

25 

35 

24 

35 

34 

32 

32 

33 

35 

46 

31 

8 

EAOOUAfiTERS 

46 

46 

52 

52 

46 

48 

54 

54 

40 

45 

43 

51 

45 

39 

42 

47 

65 

58 

55 

39 

39 

56 

58 

43 

49 

54 

50 

61 

66 

70 

50 

6 

MIN 

31 

32 

37 

22 

20 

20 

21 

27 

30 

33 

33 

36 

35 

29 

29 

30 

34 

31 

29 

24 

26 

32 

32 

31 

31 

36 

31 

30 

32 

40 

30 

2 

ILL  CITY 

54 

64 

64 

62 

51 

49 

54 

51 

48 

50 

58 

55 

47 

46 

56 

67 

65 

55 

51 

49 

57 

54 

41 

52 

55 

55 

63 

66 

70 

72 

55 

1 

MIN 

32 

39 

36 

31 

19 

23 

22 

23 

25 

24 

34 

33 

31 

25 

26 

30 

33 

40 

26 

16 

20 

31 

25 

31 

26 

26 

27 

25 

30 

40 

28 

4 

OLL  I  STER 

57 

68 

72 

67 

52 

51 

54 

51 

52 

51 

64 

61 

54 

52 

60 

67 

68 

66 

63 

54 

61 

55 

46 

51 

56 

59 

67 

71 

75 

70 

59 

9 

MIN 

30 

40 

38 

29 

21 

19 

16 

23 

27 

22 

30 

35 

30 

25 

26 

31 

37 

45 

27 

15 

23 

34 

19 

31 

25 

32 

26 

34 

35 

39 

28 

6 

63 

73 

75 

72 

59 

50 

55 

55 

55 

53 

62 

63 

57 

50 

60 

68 

67 

69 

56 

53 

60 

61 

60 

50 

54 

60 

66 

72 

74 

71 

61 

5 

MIN 

40 

33 

41 

33 

21 

29 

23 

30 

24 

32 

38 

41 

35 

26 

30 

42 

30 

44 

30 

29 

26 

42 

29 

33 

35 

33 

34 

39 

39 

46 

33 

5 

57 

65 

66 

59 

54 

52 

52 

50 

48 

54 

62 

56 

46 

47 

56 

66 

66 

56 

49 

50 

56 

55 

49 

53 

57 

57 

63 

69 

71 

66 

57 

1 

MIN 

28 

40 

34 

28 

15 

IB 

22 

23 

25 

23 

22 

38 

32 

26 

27 

26 

38 

41 

28 

15 

23 

32 

26 

28 

24 

24 

25 

26 

33 

36 

27 

7 

OAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

54 

70 

70 

64 

50 

50 

51 

48 

50 

50 

60 

62 

57 

47 

54 

60 

67 

60 

55 

49 

56 

56 

42 

49 

50 

55 

63 

69 

72 

55 

6 

MIN 

28 

45 

37 

30 

15 

25 

28 

16 

31 

32 

29 

32 

46 

20 

30 

28 

34 

45 

33 

24 

26 

35 

29 

31 

23 

34 

26 

31 

34 

30 

3 

DAMO  FALLS   16  SF 

MAX 

50 

65 

64 

54 

45 

44 

45 

44 

47 

44 

52 

59 

40 

35 

46 

56 

63 

54 

45 

45 

42 

53 

40 

42 

46 

52 

57 

64 

67 

61 

50 

.7 

MIN 

24 

38 

29 

25 

10 

20 

19 

16 

26 

23 

21 

34 

25 

12 

24 

22 

26 

40 

31 

20 

23 

26 

25 

25 

16 

32 

25 

29 

33 

39 

25 

.4 

DAHO   FALLS  FAA  AP 

54 

7n 

72 

50 

48 

49 

52 

48 

50 

51 

58 

62 

50 

47 

59 

60 

67 

58 

45 

49 

59 

59 

43 

46 

51 

54 

63 

70 

72 

65 

56 

,1 

MIN 

27 

44 

39 

26 

16 

25 

23 

18 

31 

30 

26 

46 

27 

21 

27 

26 

30 

42 

31 

23 

25 

33 

29 

28 

24 

33 

30 

32 

33 

43 

29 

.6 

OAHO  FALLS   4?   NW  WB 

57 

71 

74 

51 

51 

47 

51 

50 

53 

51 

60 

59 

51 

48 

57 

65 

65 

59 

48 

49 

58 

57 

44 

57 

53 

59 

64 

65 

70 

66 

57 

.0 

MIN 

32 

32 

29 

31 

18 

24 

17 

11 

16 

27 

33 

33 

17 

25 

26 

32 

29 

43 

29 

13 

24 

29 

27 

34 

20 

26 

26 

29 

32 

40 

25 

»9 

OAHO   FALLS   46  W   W  B 

MAX 

53 

69 

71 

52 

52 

48 

53 

51 

53 

51 

56 

62 

49 

47 

56 

64 

67 

56 

48 

49 

58 

55 

44 

47 

52 

59 

64 

69 

70 

65 

55 

.5 

MIN 

29 

36 

36 

27 

9 

26 

22 

1  3 

21 

23 

32 

33 

27 

15 

28 

28 

27 

40 

27 

17 

21 

30 

27 

31 

23 

31 

27 

32 

33 

42 

27 

.1 

SLAND  PARK  DAM 

43 

54 

60 

56 

40 

40 

41 

39 

41 

40 

43 

50 

40 

36 

42 

52 

50 

45 

40 

40 

50 

47 

37 

40 

43 

43 

50 

58 

61 

53 

45 

.8 

MIN 

18 

14 

29 

22 

6 

12 

16 

9 

12 

2 

18 

29 

20 

15 

11 

21 

23 

34 

28 

17 

16 

27 

21 

22 

7 

24 

21 

25 

26 

29 

19 

.1 

61 

71 

74 

67 

57 

55 

60 

59 

55 

56 

66 

63 

57 

52 

62 

71 

70 

65 

62 

57 

64 

60 

50 

58 

61 

61 

70 

76 

78 

70 

62 

.9 

MIN 

36 

38 

39 

32 

20 

26 

24 

24 

28 

29 

34 

41 

32 

26 

33 

33 

42 

46 

32 

20 

28 

38 

24 

34 

35 

30 

30 

35 

40 

45 

32 

.5 

50 

53 

60 

58 

51 

52 

57 

58 

45 

46 

49 

50 

56 

44 

46 

52 

66 

61 

55 

42 

49 

62 

58 

50 

49 

56 

50 

65 

67 

72 

54 

.4 

MIN 

40 

44 

48 

29 

24 

25 

26 

33 

36 

32 

36 

39 

39 

29 

33 

35 

44 

39 

34 

29 

32 

41 

35 

36 

35 

34 

36 

36 

45 

42 

35 

.6 

lOOSIC  I  A 

60 

54 

56 

58 

59 

63 

62 

53 

52 

54 

61 

52 

53 

53 

60 

76 

70 

59 

53 

60 

66 

62 

54 

57 

61 

62 

72 

73 

75 

66 

50 

.5 

MIN 

38 

45 

45 

24 

20 

20 

22 

28 

35 

33 

35 

40 

38 

26 

32 

39 

41 

36 

32 

26 

33 

32 

30 

35 

36 

38 

32 

32 

42 

42 

33 

.6 

^UNA   2  NNf 

73 

73 

64 

58 

59 

60 

56 

58 

58 

67 

65 

56 

54 

63 

73 

70 

64 

57 

60 

63 

56 

53 

61 

62 

64 

72 

75 

77 

69 

53 

.6 

MIN 

38 

31 

20 

21 

29 

26 

23 

30 

24 

45 

33 

27 

30 

32 

47 

46 

31 

18 

29 

26 

34 

30 

25 

30 

34 

41 

30 

•  8 

EWISTON   WB  AP 

63 

66 

62 

55 

58 

59 

61 

55 

58 

59 

63 

60 

53 

54 

60 

72 

65 

56 

49 

48 

64 

61 

51 

58 

63 

63 

70 

70 

76 

67 

60 

.6 

MIN 

42 

49 

38 

30 

26 

29 

31 

42 

39 

30 

37 

44 

40 

37 

39 

43 

49 

36 

31 

32 

35 

37 

38 

38 

40 

43 

41 

44 

50 

50 

36 

.  7 

.IFTON  PUHPING  STA 

MAX 

54 

61 

62 

50 

48 

44 

45 

45 

47 

45 

52 

57 

54 

42 

49 

57 

57 

60 

51 

45 

54 

53 

40 

41 

43 

47 

55 

62 

66 

62 

51 

.6 

MIN 

23 

33 

31 

32 

18 

18 

27 

19 

28 

28 

24 

29 

29 

22 

20 

24 

27 

38 

32 

20 

22 

31 

22 

16 

21 

27 

32 

28 

32 

41 

26 

.5 

.OWMAN 

MAX 

57 

68 

67 

60 

55 

55 

56 

57 

51 

60 

63 

58 

43 

51 

59 

70 

67 

62 

49 

50 

60 

58 

46 

56 

60 

60 

65 

68 

66 

72 

59 

.0 

MIN 

26 

37 

31 

23 

16 

19 

20 

22 

31 

20 

21 

39 

31 

24 

27 

26 

37 

39 

26 

16 

21 

31 

27 

27 

23 

25 

23 

24 

22 

26 

26 

.2 

MACK  AY  RS 

MAX 

56 

64 

68 

62 

49 

45 

46 

46 

46 

44 

55 

57 

47 

42 

54 

62 

60 

53 

52 

45 

51 

50 

46 

46 

49 

53 

56 

64 

64 

60 

53 

.1 

MIN 

29 

44 

30 

38 

19 

21 

18 

21 

25 

28 

33 

35 

26 

20 

28 

33 

31 

36 

29 

16 

20 

32 

23 

30 

27 

30 

30 

31 

36 

39 

28 

.7 

HAL  AO 

MAX 

61 

70 

74 

63 

56 

54 

53 

53 

53 

51 

60 

61 

53 

49 

51 

66 

69 

69 

59 

54 

62 

57 

50 

46 

51 

58 

65 

73 

75 

70 

59 

.5 

MIN 

34 

40 

39 

36 

26 

27 

33 

26 

29 

27 

29 

39 

33 

29 

27 

24 

34 

33 

31 

22 

27 

29 

20 

24 

30 

31 

29 

34 

35 

49 

30 

.9 

MALAD    FAA  AP 

MAX 

60 

69 

75 

53 

56 

55 

54 

54 

54 

51 

62 

63 

55 

46 

56 

66 

68 

64 

50 

52 

62 

58 

52 

46 

50 

56 

67 

74 

77 

70 

59 

.4 

MIN 

35 

37 

33 

33 

22 

22 

28 

30 

27 

28 

27 

36 

35 

27 

20 

26 

28 

46 

32 

22 

24 

25 

I  7 

21 

28 

30 

26 

29 

32 

40 

29 

.0 

MAY  RS 

55 

66 

71 

61 

52 

51 

51 

46 

53 

48 

59 

60 

48 

56 

66 

66 

60 

47 

58 

50 

43 

50 

55 

56 

64 

68 

70 

63 

57 

.0 

MIN 

28 

44 

40 

25 

14 

18 

23 

19 

28 

26 

34 

39 

26 

26 

31 

36 

36 

33 

20 

36 

26 

32 

29 

35 

26 

31 

36 

43 

30 

.2 

MC  CALL 

46 

50 

56 

60 

43 

44 

43 

38 

39 

40 

50 

48 

36 

38 

47 

1  56 

56 

50 

36 

40 

49 

46 

34 

46 

48 

49 

56 

60 

62 

52 

47 

.0 

MIN 

28 

34 

32 

26 

17 

24 

28 

23 

26 

21 

24 

34 

30 

16 

27 

30 

34 

34 

24 

20 

30 

30 

26 

30 

24 

28 

24 

28 

32 

36 

27 

•  4 

4^  CA'^MON 

59 

69 

71 

62 

50 

52 

49 

52 

53 

51 

59 

62 

51 

48 

56 

1  65 

66 

65 

55 

55 

60 

5e 

56 

44 

5^ 

56 

63 

71 

73 

66 

58 

.4 

MIN 

34 

42 

36 

34 

21 

26 

27 

26 

34 

30 

28 

38 

38 

27 

27 

33 

45 

!  " 

22 

24 

32 

25 

29 

31 

31 

32 

31 

31 

48 

31 

.2 

MINIDOKA  0AM 

MAX 

58 

67 

69 

69 

57 

52 

56 

56 

50 

52 

60 

61 

51 

56 

57 

65 

66 

64 

;  56 

52 

60 

58 

47 

47 

54 

57 

64 

71 

70 

70 

59 

.1 

MIN 

34 

40 

39 

32 

26 

31 

27 

24 

32 

29 

32 

42 

32 

25 

31 

32 

42 

44 

32 

24 

30 

35 

26 

29 

33 

33 

31 

33 

38 

45 

32 

.8 

"ONIPELIER  RS 

MAX 

54 

55 

63 

66 

47 

49 

47 

46 

48 

47 

45 

55 

61 

44 

39 

47 

58 

65 

'  62 

44 

49 

54 

40 

40 

50 

50 

60 

67 

70 

52 

.6 

HIN 

28 

34 

30 

31 

14 

17 

20 

20 

25 

25 

22 

25 

26 

21 

17 

23 

25 

30 

30 

1 

19 

19 

19 

16 

22 

23 

25 

26 

29 

39 

24 

.4 

S««  B«l«r«&c«  NolM  FoUowlnQ  SUttoo  j,.'. 


IDAHO 
APRIL  1961 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
APRIL  1961 


StaUon 


MOSCOW  U  OF  I 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MULLAN  FAA 

NEW  MEADOWS  PS 

NEZPERCE 

OAKLEY 

OBSIDIAN   3  SSE 


PALISADES  DAM 


PARMA   EXP  STA 


PAUL    1  ENE 


PIERCE  RS 

POCATELLO  2 

POCATELLO   WB  AP 

PORTHILL 

POTLATCH 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 

RiGGINS  RS 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT   EXP  STA 
SHOSHONE    1  WNW 
SLATE   CREEK  PS 
STOFVFLL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
SWAN   VALLEY    1  W 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN   FALLS   2  NNE 
TWIN   FALLS   3  SE 


Da7  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29 

30 

31 

MAX 

59 

59 

57 

50 

52 

56 

55 

51 

51 

52 

57 

53 

47 

48 

53 

67 

63 

55 

46 

44 

59 

58 

52 

50 

56 

57 

63 

65 

71 

60 

55.5 

MIN 

46 

48 

45 

25 

25 

28 

25 

32 

35 

26 

35 

37 

33 

30 

35 

39 

41 

33 

30 

29 

33 

37 

32 

29 

33 

36 

38 

36 

48 

41 

34.7 

MAX 

63 

70 

71 

70 

55 

57 

58 

58 

56 

55 

61 

57 

57 

54 

60 

65 

73 

66 

62 

50 

64 

60 

59 

56 

60 

62 

70 

75 

75 

76 

63.0 

MIN 

35 

35 

40 

31 

20 

24 

29 

26 

22 

30 

25 

30 

33 

28 

25 

24 

34 

47 

31 

30 

29 

36 

23 

24 

28 

30 

30 

34 

44 

45 

30.7 

MAX 

47 

57 

52 

47 

48 

52 

55 

40 

42 

47 

43 

44 

39 

43 

48 

64 

57 

57 

39 

43 

56 

50 

45 

43 

50 

44 

60 

64 

56 

57 

50.0 

MIN 

34 

41 

34 

22 

18 

24 

23 

28 

30 

24 

31 

32 

27 

25 

26 

31 

32 

30 

27 

22 

27 

36 

29 

31 

32 

30 

32 

42 

37 

29.5 

MAX 

56 

61 

65 

48 

50 

53 

50 

39 

48 

51 

55 

49 

45 

45 

56 

66 

62 

53 

45 

49 

48 

55 

50 

52 

51 

59 

55 

69 

74 

54.1 

MIN 

34 

34 

26 

15 

19 

22 

21 

28 

23 

22 

29 

28 

25 

25 

29 

31 

37 

25 

21 

24 

22 

28 

29 

22 

22 

34 

38 

27 

26.2 

MAX 

52 

53 

54 

47 

50 

54 

52 

45 

46 

46 

54 

50 

42 

43 

48 

65 

50 

50 

43 

40 

54 

60 

42 

47 

50 

50 

53 

65 

68 

57 

51.7 

MIN 

35 

45 

42 

27 

22 

20 

28 

33 

33 

26 

32 

37 

31 

27 

31 

36 

42 

32 

28 

27 

29 

37 

30 

34 

33 

36 

34 

35 

44 

39 

32.9 

MAX 

68 

65 

75 

65 

55 

53 

53 

54 

53 

51 

64 

62 

56 

48 

60 

62 

68 

71 

60 

56 

63 

56 

50 

50 

65 

58 

58 

75 

76 

78 

61.0 

MIN 

34 

43 

42 

32 

21 

22 

26 

21 

23 

28 

29 

35 

34 

27 

25 

32 

33 

45 

31 

19 

29 

33 

24 

32 

32 

32 

34 

36 

39 

38 

31.1 

MAX 

47 

53 

56 

40 

44 

44 

40 

38 

39 

40 

50 

41 

36 

37 

47 

54 

53 

43 

35 

36 

40 

41 

33 

41 

46 

50 

52 

58 

60 

54 

45.1 

MIN 

15 

28 

33 

17 

1 

10 

7 

14 

22 

13 

20 

30 

21 

14 

10 

18 

27 

30 

20 

6 

20 

25 

17 

21 

15 

20 

17 

25 

29 

16.9 

MAX 

70 

66 

60 

56 

58 

57 

56 

56 

56 

59 

63 

60 

52 

54 

61 

67 

73 

59 

57 

55 

61 

59 

59 

59 

62 

53 

59 

74 

70 

75 

61  .9 

MIN 

36 

37 

37 

33 

26 

22 

26 

33 

27 

24 

25 

36 

32 

28 

33 

36 

40 

32 

31 

19 

27 

36 

33 

29 

28 

28 

^' 

32 

35 

43 

30.9 

MAX 

61 

62 

61 

58 

60 

66 

63 

59 

57 

59 

63 

60 

55 

57 

51 

78 

73 

67 

54 

51 

68 

70 

55 

50 

65 

64 

73 

75 

79 

70 

63.5 

MIN 

41 

49 

51 

28 

27 

26 

27 

34 

38 

37 

38 

45 

41 

33 

36 

40 

48 

39 

35 

30 

34 

40 

34 

35 

39 

44 

36 

38 

46 

46 

37.6 

MAX 

52 

57 

65 

63 

45 

46 

48 

47 

46 

43 

50- 

56 

53 

38 

46 

57 

60 

57 

50 

44 

57 

55 

44 

40 

45 

48 

56 

56 

70 

64 

52.3 

MIN 

27 

34 

31 

31 

17 

24 

26 

19 

25 

24 

23 

36 

31 

20 

20 

26 

29 

37 

29 

19 

24 

34 

25 

25 

21 

31 

32 

39 

27.5 

MAX 

66 

re 

74 

70 

60 

60 

61 

59 

56 

61 

68 

65 

56 

54 

64 

76 

74 

59 

54 

50 

61 

51 

54 

61 

55 

55 

70 

76 

74 

72 

65.0 

MIN 

38 

44 

41 

32 

23 

27 

36 

34 

26 

32 

30 

47 

36 

27 

38 

36 

52 

46 

31 

22 

30 

40 

26 

34 

34 

32 

39 

42 

48 

35.3 

MAX 

63 

65 

69 

71 

55 

53 

52 

56 

50 

53 

53 

64 

51 

54 

49 

59 

67 

69 

60 

49 

55 

50 

45 

45 

48 

56 

59 

65 

72 

74 

58.4 

MIN 

32 

35 

40 

32 

19 

24 

24 

2  1 

30 

29 

29 

38 

33 

27 

30 

31 

35 

47 

32 

22 

23 

35 

26 

32 

34 

30 

32 

35 

47 

31  .2 

MAX 

64 

75 

75 

59 

62 

62 

62 

57 

59 

62 

69 

62 

61 

58 

68 

75 

73 

67 

57 

60 

64 

51 

55 

62 

67 

59 

74 

78 

77 

72 

55.5 

MIN 

34 

46 

43 

35 

23 

28 

35 

33 

30 

26 

31 

47 

36 

32 

36 

35 

52 

46 

31 

23 

35 

38 

26 

35 

32 

31 

37 

40 

45 

35.4 

MAX 

61 

55 

70 

68 

55 

52 

49 

55 

49 

53 

55 

62 

57 

57 

49 

59 

65 

67 

57 

45 

48 

57 

54 

46 

50 

53 

60 

63 

69 

70 

57.0 

MIN 

24 

30 

32 

24 

16 

16 

20 

19 

22 

27 

26 

34 

27 

21 

25 

30 

32 

40 

27 

15 

21 

29 

29 

26 

25 

24 

24 

33 

36 

36 

26.4 

MAX 

42 

43 

47 

46 

45 

47 

53 

52 

38 

43 

42 

49 

45 

39 

43 

45 

64 

60 

56 

40 

37 

55 

58 

44 

48 

55 

49 

62 

54 

72 

49.4 

MIN 

31 

34 

35 

23 

20 

21 

21 

27 

32 

31 

32 

34 

33 

29 

29 

32 

36 

31 

29 

25 

28 

30 

31 

31 

31 

35 

29 

29 

37 

40 

30.2 

MAX 

56 

68 

71 

67 

52 

51 

53 

50 

53 

50 

64 

59 

50 

50 

59 

56 

56 

64 

51 

54 

53 

59 

46 

44 

53 

56 

64 

72 

74 

58 

56.6 

MIN 

31 

47 

43 

33 

21 

29 

25 

23 

35 

30 

32 

32 

33 

28 

33 

32 

41 

46 

35 

24 

32 

34 

31 

29 

30 

38 

35 

38 

43 

56 

34.0 

MAX 

54 

70 

71 

53 

53 

52 

54 

52 

52 

48 

60 

63 

50 

49 

58 

64 

56 

59 

46 

52 

59 

58 

45 

41 

52 

58 

64 

71 

73 

66 

57.2 

MIN 

32 

45 

45 

30 

21 

29 

23 

20 

32 

30 

31 

38 

30 

26 

34 

32 

50 

43 

31 

26 

28 

32 

28 

29 

27 

34 

32 

35 

47 

32.6 

MAX 

56 

62 

62 

53 

54 

52 

58 

52 

54 

54 

55 

50 

52 

51 

53 

52 

51 

56 

47 

52 

61 

56 

63 

51 

58 

56 

57 

55 

55 

57 

55.0 

MIN 

38 

40 

45 

2B 

23 

25 

26 

32 

31 

26 

37 

43 

36 

25 

34 

35 

43 

31 

31 

29 

25 

43 

36 

31 

40 

30 

40 

39 

41 

44 

34.4 

MAX 

56 

60 

59 

53 

52 

50 

55 

51 

51 

51 

55 

56 

44 

47 

52 

68 

58 

53 

44 

45 

60 

62 

42 

50 

57 

57 

64 

65 

72 

61 

55.0 

MIN 

37 

47 

48 

25 

22 

27 

22 

32 

35 

22 

36 

37 

32 

30 

33 

35 

37 

34 

29 

27 

31 

36 

31 

32 

33 

38 

36 

33 

47 

43 

33.6 

MAX 

60 

67 

70 

70 

54 

55 

53 

54 

53 

53 

58 

55 

64 

53 

53 

62 

67 

67 

65 

53 

62 

62 

47 

44 

50 

53 

53 

74 

74 

73 

59.9 

MIN 

34 

36 

35 

37 

22 

24 

31 

27 

32 

29 

29 

42 

34 

26 

24 

27 

31 

50 

33 

20 

27 

40 

21 

22 

31 

32 

32 

49 

31.3 

MAX 

54 

63 

60 

51 

53 

53 

58 

56 

47 

53 

52 

47 

41 

49 

48 

63 

59 

52 

45 

50 

5B 

55 

54 

57 

55 

53 

50 

59 

55 

51 

54.4 

MIN 

35 

39 

39 

23 

19 

19 

20 

27 

30 

28 

33 

33 

32 

21 

26 

35 

38 

26 

31 

20 

21 

36 

35 

33 

30 

36 

41 

43 

30.6 

MAX 

55 

70 

68 

5H 

54 

52 

56 

52 

51 

57 

62 

58 

50 

48 

57 

67 

67 

51 

57 

51 

59 

57 

46 

51 

55 

59 

55 

71 

73 

58 

58.5 

MIN 

21 

36 

33 

27 

19 

21 

25 

17 

24 

30 

25 

32 

28 

25 

28 

27 

34 

45 

27 

17 

24 

34 

21 

31 

34 

31 

34 

39 

28.0 

MAX 

66 

64 

66 

64 

56 

60 

61 

59 

58 

56 

64 

54 

57 

55 

64 

78 

78 

72 

60 

57 

67 

66 

54 

50 

66 

69 

75 

79 

78 

64 

64.6 

MIN 

41 

50 

48 

32 

26 

28 

30 

35 

40 

36 

34 

45 

40 

34 

40 

44 

52 

46 

35 

30 

33 

42 

38 

42 

37 

44 

40 

42 

52 

50 

39.6 

MAX 

69 

64 

69 

71 

55 

54 

51 

54 

57 

52 

54 

55 

52 

53 

54 

58 

66 

70 

60 

52 

57 

63 

59 

57 

49 

57 

59 

67 

75 

77 

60.4 

MIN 

33 

36 

38 

33 

22 

28 

25 

28 

26 

23 

31 

43 

33 

27 

31 

39 

43 

47 

33 

36 

29 

32 

29 

24 

34 

32 

32 

35 

37 

35 

32.5 

MAX 

53 

64 

70 

55 

48 

48 

50 

49 

50 

48 

55 

58 

48 

45 

55 

62 

62 

55 

46 

47 

58 

55 

40 

48 

47 

55 

61 

67 

70 

53 

54.4 

M  N 

25 

43 

34 

29 

15 

24 

25 

17 

26 

27 

27 

42 

30 

21 

20 

25 

30 

43 

35 

23 

24 

37 

26 

30 

19 

34 

29 

27 

32 

42 

26.7 

MAX 

53 

62 

62 

56 

54 

58 

56 

55 

4B 

50 

52 

49 

47 

47 

51 

70 

56 

58 

45 

50 

51 

60 

52 

46 

57 

51 

65 

65 

73 

72 

56.7 

39 

44 

49 

26 

25 

24 

25 

30 

35 

33 

37 

41 

30 

29 

32 

36 

45 

35 

33 

28 

31 

36 

34 

35 

35 

35 

45 

42 

34.9 

MAX 

59 

70 

75 

55 

54 

54 

56 

52 

54 

51 

57 

64 

51 

51 

60 

70 

61 

55 

49 

53 

54 

54 

42 

55 

60 

59 

56 

72 

72 

55 

68.7 

27 

44 

39 

30 

14 

15 

21 

18 

27 

30 

35 

32 

26 

21 

23 

38 

35 

36 

29 

19 

18 

35 

29 

29 

34 

34 

^' 

38 

37 

39 

29.5 

MAX 

50 

61 

61 

52 

49 

52 

57 

52 

49 

47 

48 

45 

48 

48 

49 

50 

59 

53 

45 

48 

5  ' 

55 

55 

55 

54 

50 

56 

58 

53 

61 

53.3 

39 

44 

46 

28 

21 

24 

21 

33 

33 

34 

35 

40 

-7 

30 

32 

37 

45 

34 

34 

23 

le 

34 

26 

25 

35 

30 

35 

37 

45 

44 

33.4 

MAX 

60 

70 

70 

68 

55 

54 

59 

57 

53 

57 

54 

53 

54 

51 

60 

70 

71 

63 

52 

53 

64 

50 

46 

57 

59 

50 

69 

74 

79 

71 

61.6 

28 

29 

32 

28 

22 

17 

22 

22 

26 

24 

39 

30 

25 

25 

28 

38 

44 

29 

IS 

29 

34 

20 

31 

32 

30 

30 

33 

41 

40 

29.2 

MAX 

67 

67 

71 

63 

57 

60 

61 

60 

59 

59 

63 

54 

57 

56 

50 

78 

77 

58 

52 

53 

64 

63 

55 

58 

66 

55 

74 

76 

80 

75 

64.3 

41 

51 

54 

29 

26 

27 

28 

30 

30 

31 

36 

46 

40 

36 

39 

44 

53 

45 

36 

33 

26 

39 

39 

42 

38 

44 

35 

41 

49 

49 

38.7 

MAX 

56 

68 

73 

69 

52 

50 

49 

50 

49 

60 

58 

52 

50 

57 

63 

55 

64 

54 

52 

58 

56 

45 

40 

49 

57 

63 

70 

73 

70 

58.1 

30 

37 

36 

35 

16 

21 

19 

17 

29 

27 

21 

42 

32 

28 

20 

28 

40 

45 

32 

14 

25 

31 

18 

24 

25 

26 

26 

29 

33 

43 

26.4 

MAX 

53 

59 

69 

65 

60 

55 

50 

50 

58 

54 

59 

55 

55 

55 

50 

55 

59 

52 

48 

59 

50 

44 

48 

50 

50 

62 

57 

70 

70 

57.0 

MIN 

25 

40 

39 

15 

15 

23 

27 

17 

30 

28 

24 

40 

32 

19 

30 

27 

24 

43 

31 

22 

35 

36 

25 

29 

20 

18 

28 

27 

30 

43 

26.1 

MAX 

52 

64 

65 

64 

49 

47 

50 

49 

49 

49 

59 

58 

46 

44 

57 

63 

62 

62 

50 

44 

52 

51 

45 

48 

49 

55 

58 

64 

66 

56 

54.6 

20 

30 

26 

25 

9 

18 

13 

16 

16 

21 

20 

32 

20 

10 

18 

19 

25 

35 

25 

10 

12 

34 

21 

25 

17 

1  7 

16 

19 

22 

26 

20.6 

MAX 

67 

77 

77 

76 

59 

62 

61 

60 

58 

60 

71 

69 

52 

59 

66 

80 

79 

71 

54 

50 

65 

54 

55 

62 

66 

57 

75 

79 

79 

73 

67.5 

41 

44 

45 

37 

34 

34 

38 

37 

34 

39 

36 

45 

38 

34 

40 

41 

54 

48 

37 

29 

38 

45 

35 

40 

38 

38 

36 

45 

50 

51 

40.1 

MAX 

60 

62 

65 

68 

57 

48 

4S 

50 

43 

45 

52 

60 

51 

43 

57 

60 

63 

53 

49 

49 

55 

50 

54 

49 

49 

52 

60 

50 

63 

69 

55.2 

25 

24 

20 

12 

IS 

24 

20 

16 

20 

25 

19 

24 

24 

11 

21 

23 

30 

41 

23 

19 

19 

26 

19 

22 

19 

36 

29 

24 

2B 

31 

23.1 

MAX 

48 

57 

60 

56 

51 

42 

45 

40 

44 

41 

47 

54 

39 

41 

46 

49 

55 

51 

43 

42 

53 

51 

36 

42 

45 

47 

56 

51 

67 

57 

48.9 

24 

26 

33 

31 

15 

21 

19 

16 

27 

25 

22 

32 

24 

15 

21 

18 

32 

33 

30 

20 

22 

27 

22 

24 

19 

31 

29 

29 

27 

40 

25.1 

MAX 

55 

71 

50 

49 

66 

6  3 

63 

5E 

5  ] 

53 

42 

45 

56 

64 

70 

71 

65 

57.0 

MIN 

26 

29 

31 

18 

11 

15 

11 

16 

17 

12 

16 

35 

26 

20 

18 

24 

34 

43 

20 

11 

17 

21 

11 

26 

2( 

22 

20 

21 

23 

34 

21.9 

MAX 

59 

70 

74 

69 

54 

55 

58 

56 

54 

55 

56 

54 

57 

52 

62 

71 

70 

67 

68 

57 

65 

61 

50 

56 

58 

60 

66 

75 

78 

73 

62.7 

MIN 

36 

36 

41 

33 

26 

26 

24 

31 

31 

31 

32 

41 

32 

29 

35 

37 

40 

48 

33 

21 

29 

39 

29 

36 

36 

35 

34 

33 

37 

48 

34.0 

MAX 

65 

65 

70 

74 

58 

56 

54 

59 

55 

55 

57 

66 

51 

58 

54 

62 

70 

66 

57 

49 

58 

65 

52 

50 

55 

59 

51 

58 

74 

75 

61.3 

MIN 

37 

39 

46 

34 

28 

26 

23 

30 

33 

31 

34 

44 

34 

30 

34 

35 

1 

43 

46 

31 

25 

31 

38 

28 

37 

35 

38 

35 

36 

39 

43 

35.0 

Seo  Relereace  Notes  FoUowtng  Station  iq^^^ 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

8. 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

1 

WALLACE  

~ma7 

54 

56 

54 

46 

48 

52 

53 

49 

43 

45 

48 

45 

41 

45 

49 

63 

57 

53 

42 

45 

58 

50 

45 

45 

53 

46 

61 

64 

70 

67 

HIN 

37 

44 

45 

27 

22 

24 

25 

30 

34 

28 

34 

35 

32 

28 

29 

33 

44 

34 

31 

26 

29 

36 

34 

35 

31 

34 

33 

42 

40 

33 

0 

WAL L  AC f  WOODLAND  PARK 

MAX 

46 

48 

57 

55 

46 

48 

51 

54 

42 

42 

43 

47 

45 

40 

44 

47 

63 

57 

56 

40 

41 

57 

54 

46 

46 

52 

45 

56 

64 

69 

MIN 

39 

40 

43 

26 

22 

22 

23 

26 

33 

29 

29 

37 

33 

29 

29 

32 

36 

37 

30 

26 

29 

30 

33 

34 

36 

31 

33 

34 

41 

40 

32 

1 

SI 

53 

53 

40 

40 

45 

40 

38 

42 

37 

49 

43 

31 

40 

43 

57 

55 

50 

32 

37 

47 

46 

42 

43 

45 

47 

54 

58 

62 

55 

MIN 

25 

34 

30 

14 

6 

9 

10 

15 

21 

11 

21 

31 

23 

11 

16 

28 

29 

29 

n 

6 

17 

25 

23 

25 

23 

25 

20 

23 

30 

30 

20 

8 

47 

60 

58 

58 

40 

42 

42 

41 

44 

46 

47 

54 

50 

40 

40 

53 

59 

55 

50 

42 

46 

54 

37 

39 

44 

47 

54 

62 

67 

62 

MIN 

38 

38 

35 

19 

15 

28 

19 

9 

18 

22 

31 

36 

23 

14 

23 

26 

31 

40 

26 

26 

34 

31 

20 

24 

21 

21 

26 

32 

32 

44 

26 

7 

WEISEB  2  SE 

MAX 

64 

75 

75 

60 

60 

61 

63 

55 

60 

63 

67 

60 

59 

58 

64 

^' 

75 

64 

58 

60 

63 

59 

57 

64 

66 

68 

73 

77 

74 

70 

64 

8 

MIN 

35 

41 

44 

36 

25 

29 

40 

33 

29 

29 

32 

46 

34 

33 

34 

34 

35 

48 

30 

22 

35 

46 

30 

30 

35 

34 

33 

37 

41 

45 

35 

2 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

54 

57 

52 

46 

46 

49 

48 

45 

44 

46 

51 

46 

43 

44 

55 

64 

58 

54 

39 

36 

54 

50 

43 

46 

52 

53 

61 

63 

66 

56 

50 

9 

MIN 

34 

40 

38 

23 

20 

21 

24 

33 

35 

27 

30 

34 

29 

28 

30 

40 

39 

30 

25 

26 

28 

36 

30 

29 

31 

35 

35 

35 

43 

40 

31 

6 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


:>UQOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LIFTON  PUMPING  STA 

EVAP 

.09 

.  18 

.26 

.15 

.13 

.19 

.15 

.08 

.13 

.15 

.13 

.15 

.15 

.10 

.12 

.13 

.21 

.14 

.14 

.15 

.  16 

.  10 

.05 

.  14 

.  11 

.  16 

.27 

.20 

.27 

B  4.52 

WIND 

103 

49 

120 

187 

61 

93 

217 

149 

111 

126 

131 

93 

165 

211 

84 

82 

61 

133 

225 

100 

66 

142 

133 

72 

109 

104 

90 

78 

78 

103 

3476 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.27 

.29 

.25 

.28 

.20 

.36 

.  15 

.26 

.21 

.13 

.27 

.28 

.25 

.20 

.25 

.22 

.  18 

.  13 

.25 

.  17 

.22 

.  18 

.  14 

.09 

.21 

.  17 

.33 

.34 

.20 

.37 

6. 85 

WIND 

150 

240 

130 

2  SO 

60 

220 

110 

140 

250 

170 

180 

190 

330 

ISO 

140 

140 

120 

100 

170 

110 

70 

170 

210 

100 

ISO 

200 

150 

50 

50 

200 

4700 

MOSCOW  U  OF  I  (a) 

EVAP 

.04 

.03 

.  15 

.02 

.39 

.04 

.  15 

.04 

.15 

.13 

.09 

.04 

.12 

.01 

.01 

.21 

.20 

.12 

.05 

.03 

.11 

.18 

.10 

.05 

.IS 

.04 

.04 

.14 

.12 

.21 

3.  16 

WIND 

72 

99 

148 

132 

72 

70 

103 

115 

140 

94 

61 

117 

249 

75 

21 

62 

129 

61 

125 

44 

107 

105 

38 

36 

98 

108 

85 

29 

107 

80 

2782 

(a)   EVAPORATION  PAN  IS  OP  STAINLESS  STEEL  UNPAINTED. 


8—  n«lar«Dc«  NotM  FoOowtng  SUHoo  i^^Jax 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Stdtion 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

4.0 

T 

1.0 

1 

8IG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

16 

16 

14 

14 

14 

14 

14 

T 

14 

T 

14 

1.0 
14 

12 

12 

2.0 

14 

4.0 

14 

12 

11 

10 

2.0 

11 

T 

11 

11 

10 

2.0 

12 

1.0 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

4 

BURLEY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

0.  1 

T 

0.2 

0.2 

0.1 
T 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

25 

23 

21 

20 

19 

18 

0.3 

18 

T 

18 

T 

18 

16 

T 

15 

0.3 

15 

1.3 

14 

0.5 

13 

11 

9 

T 

5 

3 

T 

1 

0.9 

T 

DUBOIS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

• 

0.7 

1 

2.0 

2 

T 
T 

2.5 

2 

T 
T 

1.2 

1 

T 
T 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

1.0 

1 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

T 
T 

2.2 

2 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

39 

37 

33 

32 

31 

31 

30 

29 

0.6 

28 

27 

26 

25 

0.5 

25 

24 

23 

22 

19 

14 

13 

12 

10 

8 

3.0 

9 

1.5 

3 

7 

6 

5 

4 

1 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

0.5 

HALAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

T 

T 
T 

T 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.  1 

1.5 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

3 

5.0 

5 

1 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

0.4 

1.4 

1 

I.O 

1.0 

1 

T 

2 

1.0 

2.1 

1 

T 

T 

0.7 

T 

1.0 

T 

1 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 

T 

T 

T 

T 

0.4 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

OBSIDIAN  3  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

5 

5 

4 

3 

1 

2 

T 

- 

- 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.9 

1 

T 

5.2 
4 

0.2 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

SANDPOINT    EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

SWAN  VALLEY   1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.5 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

17 

15 

14 

14 

13 

13 

12 

2.0 

14 

14 

13 

2.0 

15 

1.0 

16 

1.0 

17 

15 

14 

1  1 

1.0 

1? 

1.0 

13 

12 

10 

2.5 

12 

2.0 

12 

1  1 

10 

9 

8 

7 

6 

See  reference  notes  following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL  1961 


...ps.|U^-L-,-C|"J^<>...„„/c..,  M.a^'.:^^  ;>7'"TI  !;<»■  11  — 


 i 


X         -p-S.«n  Fills  PH  ^  /  p- 

\we§ter1n  r 

^  T|  -<»- Moviola  in  Hone  1 


\  RIVER" 

-Oh 


2  SSW-O 


-J>-ciirf» 


P""        •    ;     -O-SKoshoix 'l  no        ^    Vberdeen  Exp  St»l//_^    X  Bl.ckfooi 

yALLEYB  LI  /       I      ^  ^JPLAfNS  |\  \ 


I 

,   

.'       120  TH  .  """" 


@ 


southwestef|n  highlands 

-Omrc.  Cr. 


3. -.^,pU^  J  1high.anos\/  s7 


^<)-Poc...u„  2  tEAS/ERN 

-O-American  Falls  1  SW  ' 
-0-McC»J 


I  -0-0»liloy 


-O-Aflon  2  N 


I         -aU.  KAA  K^f^        1  ..{ton  ^  St.    A  | 

^       p      -O 5„o^ .no   //^   I  -O- 


all.,-0- 


iMd  4-60  ■Bpc-ar 


Locao  USU  Exp  SIX  Ml 


inPJl^!!?-^'^'^.^?'*'™  ■™'°"''"  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
HUUnlAlNUUo   Atl£AS  . 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


APRIL  1961 


120  TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 


Itortmn  k  T„    MERIDIAN  TIME~ZONE 


PAbltlANDLE_J 

^  B«DCoa  Du  fi 
^PrlBBt  Riv.r  Exfi  St. 

C*bln«t  Gorj(« 


Llbby  1  NE  RS 


Pullman  2  NM  -(>- 

o-......l'M)RTH 


IDAHO 


STATION  LEGEND 
O  #  O  Pracipitotion  only 
<&  Preeipifation,  storog* 

■O-    ■♦•  •<>    Pr«eipilQllon  and  Temptroturt 
-<J)-  Preciplfotion,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage    Q  Non-recordir^g 
•  Recording   9  flo/A  //pffs 

DOUBLE  CtRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MOPE  DETAIL  ED  METEOROLOGICAL  DATA 


Halfvay  - 
Richland-^ 


) 

(36^ 

: UPPER 


ieb^en  Dam -<>-  | 

I  , 
KeslVell 
Lakevle*     /      ^  @ 

land  Part:  Daml 


a  1  NNH 

-Q-  Uoose 


-O-Ja. 


Cliffs 


PLAINS 


IrwlD  2  SE-O       I  I 
5£  Q  [|illsadeB  Dara 

o- 

Bondurani  3  NV 


^^-youDtalo  Home  1  SE 


Lenos  Ferry  -O- 

\::3/ALLtY^2: 


^    ;     -O- Shoshone  1  WWW 

1"=^  Y'f.'_QENTRA 


PLATNS  1^  '-J 


SOUTHWESTE 


105  TM 
120  TH 


HIGHLANDS 


\rPort  H«U  lod  »8cy^  /   /       Putoam  Htm   j 
I  I   'V-try.<y^.\xo  ^  ^sTERN  I 

*      I  I  I    -O-AJoerican  Falls  1  S»  |-    ~  ^  I 

  ,  .  "  ?J 

✓      I  (D  Subletl 
Ita  RS  #  ^  I 
^  I 


Ihigh 


_AND3i 


Halad  FAA  AP^"  I 


I 


ontJeller  HS -<> 


j       X                           I             L                                                  I        naiaa  run  "f-^^       i  I  'f~^  ^ 

,  t  ^  r~^r„oTv.lle  -0-U,-'-<>"  sat.  ^ 


Sate  i  NN. 

*^  -o- 

L.k«lo.n  w-V  I    He— erer 


Il2»    .(^LOgan  USU  Exp  Sta  Ml" 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


QTftTTON 

o  1  n  1  iwn 

g 

i 
B 

vvun  1 1 

U 

O 

P 
E 

LORGTTUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

 1 

DRAIN, 

Si 

1 

Si 

M 

AaERDCEN  Ex»  STATIOM 
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REFERENCE  NOTES  ,  IDAHO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *'F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.      (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stat  ions .  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.   MST,   except   Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C ,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observat ion  Time  and  Tables" ,  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Stat  ion .     Precipitat  ion  measurements ,   made  at  irregular  intervals,   will  be  publ ished  later  in  "St or age -Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  general ly     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;     however ,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are    exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  ':o  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .       (These  amounts  are  essentially  at  curate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations,  exposure , etc . ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office-, 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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0 

1 

0 

0 

L 

75.2 

44,3 

59.8 

2.5 

87 

27 

28 

5 

182 

0 

0 

1 

0 

.89 

_ 

.04 

.57 

30 

T 

0 

2 

1 

0 

LEV 

71.6 

44.7 

58.2 

1.5 

89 

26 

31 

5 

241 

2 

.64 

_ 

.  14 

.58 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

LEY  FAA  AP 

69.9 

41.2 

55.6 

88 

28 

21 

3 

302 

0 

0 

5 

0 

.82 

.50 

30 

T 

0 

2 

1 

0 

ELTON 

72.5 

42.0 

57.3 

0. 1 

87 

25 

26 

5 

251 

0 

Q 

5 

0 

1  .00 

.02 

.81 

30 

T 

0 

1 

1 

0 

OME 

74.5 

42,6 

58.6 

1.3 

90 

28 

28 

5 

217 

1 

0 

3 

0 

.49 

- 

.27 

.43 

30 

T 

0 

1 

0 

0 

IDOKA  DAM 

70  .0 

42.7 

56.4 

83 

24 

29 

5 

271 

0 

0 

4 

0 

.59 

.25 

30 

.  0 

0 

3 

0 

0 

L   1  ENE 

69.1 

41.9 

55.5 

87 

27 

28 

5  + 

302 

0 

0 

3 

0 

.59 

.45 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

ABO 

51.7 

2  6 

2  3 

416 

0 

0 

11 

0 

.80 

.67 

30 

T 

0 

2 

1 

0 

HFIELO 

7o!7 

39.0 

54.4 

85 

28  + 

23 

5 

330 

0 

0 

8 

0 

.95 

.21 

.95 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

EPT 

70.6 

42.7 

56.7 

1.0 

86 

29+ 

29 

5+ 

272 

.51 

_ 

.07 

.45 

30 

T 

0 

1 

0 

0 

SHONE   1  WNW 

75. 8M 

39, OM 

57. 4M 

1.7 

90 

28 

20 

5 

256 

1 

0 

0 

.40 

- 

.52 

.40 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

N  FALLS  2  NNE 

74.1 

4?. 6 

58.4 

1.1 

89 

28  + 

29 

6+ 

224 

.82 

- 

.05 

.60 

30 

T 

0 

1 

1 

0 

N  FALLS  3  SE 

71  .0 

44,0 

57.5 

1.3 

88 

29 

29 

5 

251 

0 

0 

2 

0 

.78 

.11 

.58 

30 

T 

0 

1 

0 

DIVISION 

56.9 

0.9 

.69 

.15 

T 

RTHEASTERN  VALLEYS 

LLI5 

68.2 

38.5 

53.4 

0.6 

79 

28  + 

28 

5 

352 

0 

0 

5 

0 

2.43 

1.39 

.99 

15 

.0 

0 

7 

1 

0 

LLV  BARTON  FLAT 

65.6 

31.0 

48.3 

79 

27+ 

20 

6+ 

510 

0 

0 

19 

0 

.53 

.18 

15 

1.5 

T 

15  + 

3 

0 

0 

KAY  RS 

64.5 

35.0 

49.8 

1.5 

80 

28 

20 

5 

465 

0 

0 

10 

0 

.96 

.00 

.32 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

RS 

66. 4M 

36. 7M 

51  .6M 

80 

25  + 

25 

5 

414 

0 

0 

7 

0 

2.19 

.57 

5 

7.5 

1 

5 

8 

1 

0 

MON 

70.8 

35.6 

53.2 

_ 

1.4 

86 

23 

25 

11  + 

366 

0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

51.3 

0.2 

1.53 

.12 

2.3 

PER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ROEEN  EXP  STA 

70.3 

38,5 

54.4 

0.0 

82 

29  + 

23 

3 

325 

0 

0 

9 

0 

2.14 

1.25 

1.37 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

RICAN  FALLS  1  SW 

69.2 

42.2 

55.7 

85 

28 

30 

5+ 

286 

0 

0 

3 

0 

1.25 

.37 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

0  3  NW 

68.5 

34,7 

51.6 

83 

28  + 

20 

6 

407 

0 

0 

11 

0 

.82 

.26 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

TON  1  S 

67.0 

37.5 

52.3 

0.6 

83 

28 

26 

3 

388 

0 

0 

8 

0 

1.28 

.07 

.71 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

CKFOOT   2  SSW 

72.5 

40.2 

56.4 

86 

28 

26 

3 

263 

1  .56 

.44 

.72 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

TERS  OF  THE  MOON  NM 

64.9 

?6.9 

50.9 

80 

28 

22 

5 

431 

0 

0 

7 

0 

1  .45 

.52 

15 

T 

0 

2 

2 

0 

CIS  EXP  STA 

64.5 

39.0 

51.8 

_ 

0.4 

81 

28 

26 

5 

401 

^ 

1.64 

.34 

.45 

15 

T 

0 

5 

0 

0 

OIS    FAA  AP 

66.6 

39.3 

53.0 

82 

28 

27 

5 

364 

0 

0 

5 

0 

1.28 

.50 

16 

T 

0 

3 

1 

0 

T  HALL    INO  AGENCY 

71  .  3" 

?9  .  7m 

55.  5M 

0,4 

84 

25 

24 

3 

291 

1.65 

.59 

.50 

16 

.  0 

0 

5 

1 

0 

ER  *  NW 

72. PM 

38.2 

55.  IM 

89 

24 

25 

3 

306 

0 

0 

6 

0 

1.08 

.59 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

E 

71.1 

4C  ,  2 

55.7 

85 

2  8 

2  7 

5+ 

295 

0 

0 

9 

0 

.  72 

.14 

1  7  + 

.  0 

0 

4 

0 

0 

HO  FALLS  2  ESE 

70. 2« 

39. 6M 

54. 9M 

85 

28 

28 

3 

300 

0 

0 

6 

0 

.08 

.08 

18 

T 

0 

0 

0 

0 

HO  FfiLLS   FAA  AP 

68.8 

38,9 

53.9 

0.1 

86 

28 

27 

3 

343 

0 

0 

7 

0 

.  56 

.  38 

•  13 

12 

T 

0 

4 

0 

0 

HO  FALLS  42  NW  WE  R 

69.9 

37.0 

53.5 

1.5 

86 

28 

20 

8 

351 

0 

0 

9 

0 

.69 

.35 

.17 

15 

4 

0 

0 

HO  FALLS  46  W  WB  R 

67.5 

38,0 

52.8 

0.2 

84 

28 

22 

3 

374 

0 

0 

9 

0 

1.55 

.53 

.58 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

ATELLO  WB  AP  //R 

68.5 

41.7 

55.  1 

_ 

0.2 

87 

28 

28 

3 

311 

0 

0 

3 

0 

1.29 

.08 

.75 

16 

.4 

T 

5 

3 

1 

0 

NT  ANTHONY 

68.4 

'8.1 

53.3 

83 

27  + 

24 

3 

357 

0 

0 

8 

0 

.55 

.31 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

AR 

59.3 

37.9 

53.6 

1.1 

83 

25  + 

25 

3 

346 

0 

0 

a 

0 

.57 

.4^ 

.25 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

53.9 

1.1 

1.12 

.00 

T 

STERN  HIGHLANDS 

CKFOOT  DAM 

63. 8M 

31  .7M 

47. 8M 

77 

28 

15 

5 

511 

0 

0 

17 

0 

2.64 

1.02 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

OA 

64.  3M 

31  ,6M 

48. OM 

78 

78 

17 

5 

521 

0 

0 

17 

0 

1.39 

.46 

16 

T 

0 

4 

0 

0 

GGS 

63.8 

35.9 

49.9 

2.3 

81 

29 

23 

5 

463 

0 

0 

11 

0 

2,00 

.24 

.42 

16 

.0 

0 

8 

0 

0 

CE 

68.0 

35.2 

51.6 

1.3 

85 

29 

20 

5 

408 

0 

0 

B 

0 

.75 

.99 

.21 

30  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

HO  FALLS   16  SE 

64.2 

32.7 

48.5 

79 

28  + 

21 

4 

506 

0 

0 

14 

0 

1  .03 

.18 

17  + 

1.6 

1 

5 

5 

0 

0 

AND  PARK  DAM 

60.3 

31.2 

45.8 

77 

28 

23 

8+ 

591 

1.32 

.34 

17 

1.0 

0 

4 

0 

0 

TON  PUMPING  STA 

64.6 

36,6 

50.6 

_ 

0.5 

76 

31  + 

21 

5 

437 

0 

0 

8 

0 

.55 

_ 

.53 

.32 

15 

T 

0 

2 

0 

0 

AD 

7r.9 

40,3 

55.6 

1.0 

85 

24 

21 

5 

291 

0 

0 

0 

.95 

_ 

.36 

.43 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

AD   FAA  AP 

71.6 

37,1 

54.  4 

88 

24 

18 

5 

326 

0 

0 

9 

0 

.57 

.24 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAMMON 

69.4 

39,1 

54.  3 

8? 

28 

24 

5+ 

329 

0 

0 

7 

0 

1  .77 

.65 

1  5 

T 

1 

Q 

TPELIER  RS 

67.1 

■'3,6 

50.4 

- 

0.1 

85 

30 

15 

5 

448 

0 

0 

15 

0 

.75 

.5'> 

.30 

19 

T 

T 

6  + 

3 

0 

0 

LEY 

70  ^ 

0 

0 

3 

0 

0 

2 

1 

0 

ISADE";  DAM 

65I5 

37,6 

5l!6 

7» 

29 

27 

5 

408 

0 

0 

5 

0 

1)39 

.59 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

ATELLO  7 

71  .5 

42,6 

57.  1 

86 

28  + 

30 

13  + 

258 

0 

0 

4 

0 

1.53 

1.05 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

STON  2  SE 

71.8 

38,8 

55.3 

1.0 

85 

28  + 

2? 

5 

298 

0 

0 

7 

0 

.38 

1.35 

.24 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

EVELL 

69.5 

37,6 

53.6 

84 

25 

16 

5 

355 

0 

0 

8 

0 

.59 

.33 

15 

T 

0 

2 

0 

0 

N  VALLEY   1  W 

66.5 

33,4 

50.0 

80 

28  + 

21 

6 

455 

0 

0 

18 

0 

1.59 

.50 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

ON  I*  EXP  STA 

61.9 

32,4 

47.2 

78 

26 

18 

5 

545 

0 

0 

15 

0 

1.35 

.25 

17 

.0 

0 

0 

0 

AN 

62.6 

35,2 

48.9 

76 

23 

18 

4 

490 

0 

0 

10 

0 

1  .44 

.42 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

51.4 

0.9 

1.23 

.40 

.  1 

Ptecipilation 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  98°  on  the  25th  at  Oroflno. 
Lowest  Temperature  13°  on  the  5th  at  Three  Creek. 
Greatest  Total  Precipitation  5.65  inches  at  Grangeville. 
Least  Total  Precipitation  0.07  inch  at  Glenns  Ferry. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.37  Inches  on  the  16th  at  Aberdeen  Experiment  Station. 

Greatest  Total  Snowfall  20.0  inches  at  Warren. 

Deepest  Snow  on  Ground  38  inches  on  the  6th+  at  Burke  2  ENE. 
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DAILY  PRECIPITATION 

roAHO 

MAY  1961 


Ststion 

Tota] 

Day  of  Month 

\  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

g 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

1 

13 

1 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  I  24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

2.1* 

.04 

.32 

1.37 

.13 

.09 

•  14 

.05 

AMERICAN  FALLS   1  5W 

1.25 

.04 

.08 

.02 

.31 

.02 

.37 

.19 

.13 

.09 

ANDERSON  DAM 

.25 

.10 

T 

■  06 

.02 

.03 

T 

.01 

.01 

ARCO  3  NW 

T 

.26 

.08 

.04 

.15 

•  10 

•03 

ARROWROCK  0AM 

.83 

T 

T 

.03 

.25 

.17 

.05 

•  10 

.13 

.04 

T 

T 

•  02 

•  04 

AI^HTON  1  S 

1.2fl 

.  14 

.05 

.71 

.02 

.12 

•  19 

.02 

.03 

AVERY  RS 

3.70 

.65 

T 

.43 

.74 

.22 

T 

.02 

.19 

.27 

.05 

T 

•  27 

.01 

.07 

.04 

T 

.22 

•  29 

.23 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

2.79 

.05 

.43* 

.26 

.27 

.24 

,37 

.17 

•  22 

.32 

.07 

.27 

.08 

ft  IC  CREEK  1  S 

.42 

.51 

•  1  3 

.02 

•  39 

J 

.05 

•  03 

.02 

.10 

.10 

T  .05 

.07 

•  92 

BLACK FOOT  2  SSW 

1  .56 

T 

. 

.07 

T 

.7? 

.20 

•  ?7 

T 

•  05 

.25 

T 

BLACKFOOT  DA" 

2.64 

•  05 

.04 

.02 

.05 

1.02 

T 

.18 

.99 

.01 

•  06 

■  22 

BLISS 

.26 

.06 

.20 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.59 

.01 

.02 

.30 

•  10 

.09 

•  04 

T 

T 

T 

.01 

BOISE  WB  AP  //ft 

.01 

T 

.02 

.11 

-08 

.06 

.09 

T 

.0? 

T 

.06 

T 

T  T 

•  07 

T 

RONNERS  FERRY   1  $H 

2I92 

,26 

.56 

.67 

-  16 

.13 

.32 

.37 

T 

.17 

.1? 

.16 

flUHL 

.89 

T 

.30 

.01 

.57 

.01 

BUNGALOW  RS 

.11 

.02 

.14 

.13 

.07 

.14 

.07 

RURKE  2  ENE 

4,43 

.66 

.15 

.59 

.58 

.32 

-07 

.02 

,26 

.42 

,02 

■  20 

T 

.05 

•  78 

•  11 

•  06 

.10 

T 

T 

.02 

.01 

.01 

•  02 

T 

Ise 

BURLEY  FAA  AP 

.82 

T 

T 

T 

-03 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.  26 

■  30 

T 

CABINET  GORGE 

4.65 

T 

.60 

T 

•  71 

.94 

.65 

-36 

.05 

.16 

.24 

T 

.23 

.33 

.13 

T 

T 

•  02 

•  21 

T 

CALDWELL 

.34 

T 

T 

.30 

.02 

T 

T 

.02 

T 

CAMBRIDGE 

1.02 

T 

.02 

.02 

.05 

.02 

.01 

■  06 

.  48 

.06 

.19 

.03 

.06 

CASCADE  1  NW 

.07 

.44 

.21 

.12 

.04 

T 

.17 

.09 

.02 

.39 

T 

•  03 

•  06 

.02 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

1  .79 

.03 

•  1 1 

.33 

-27 

.33 

.14 

■  11 

T 

•  U 

.08 

T 

.09 

T 

T 

•  06 

.11 

CMALLIS 

2.43 

,03 

.03 

.17 

.18 

.05 

.05 

.99 

.21 

.26 

•  12 

.05 

.02 

.21 

.06 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.53 

T 

T 

,12 

.18 

.03 

.06 

T 

T 

.14 

COEUH  0  ALENE  RS 

2.22 

-39 

>  39 

.08 

.15 

.06 

.04 

.07 

•  09 

.  31 

.26 

.05 

.05 

.03 

•  17 

.06 

CONOA 

T 

•  04 

.  34 

.15 

.46 

•  40 

COTTONWOOD 

4.96 

■  15 

.47 

.04 

.37 

.06 

.12 

.21 

.  33 

.12 

.30 

.50 

.36 

•  28 

.57 

.16 

.67 

.03 

COUNCIL 

1  .5fl 

.02 

.10 

.19 

.09 

.02 

.20 

.32 

.12 

T 

.52 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

1.46 

T 

.04 

.03 

.6? 

.05 

.09 

.03 

.60 

DEAOWOOD  DAM 

2.03 

.01 

.22 

T 

.24 

•  30 

.11 

T 

.13 

.14 

.02 

.02 

.06 

.05 

•  31 

T 

.09 

.07 

.24 

DEER  FLAT  DAM 

T 

.15 

.06 

.02 

.16 

.02 

•  28 

.03 

.05 

.10 

DEER  POINT 

1.52 

.02 

-Dl 

.52 

.20 

.07 

.01 

.17 

.12 

T 

T 

.04 

T 

•  05 

.16 

T 

.04 

.09 

DIXIE 

4.09 

.30 

.55 

.15 

.05 

.12 

.26 

.39 

.11 

.16 

•  10 

T 

.20 

.02 

•  16 

.16 

•  02 

•  10 

.20 

.94 

.06 

0H16GS 

2.00 

-in 

.15 

.20 

.08 

.42 

•  33 

•  22 

.15 

.35 

DUBOIS  EXP  STA 

1  .64 

.01 

•  45 

.32 

.09 

•  30 

•  17 

•  30 

T 

DUBOIS  FAA  AP 

.02 

T 

.01 

.35 

•  06 

,50 

.07 

•  23 

•  04 

T 

ELK  CITY 

3.04 

-01 

.60 

.59 

.01 

.01 

.05 

.01 

,14 

•  09 

.09 

.14 

■  16 

.09 

.14 

•  01 

.17 

•  01 

.11 

,61 

FLK  RIVER   1  S 

2.S5 

,10 

.59 

.04 

.50 

.20 

.21 

.06 

T 

.02 

•  15 

.06 

T 

T 

T 

.09 

.0? 

.04 

.04 

T 

.22 

T 

.15 

.09 

,?7 

EMMETT  2  E 

.46 

.12 

.13 

.23 

T 

T 

FAIRFIELD  RS 

.57 

-03 

.04 

.05 

.01 

.10 

•  14 

.20 

FENN  RS 

•  01 

-78 

•  65 

.28 

.16 

.09 

.  26 

.30 

.05 

.07 

T 

.34 

•  05 

T 

T 

.  24 

•  50 

.  10 

T 

62 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

1.65 

.  1  I 

.06 

T 

.60 

.47 

•  14 

.27 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

-73 

.06 

■  39 

■  11 

T 

.03 

.06 

T 

.08 

GLENNS  FERRY 

.07 

T 

T 

T 

,07 

T 

GRACE 

.75 

■  02 

.02 

T 

.02 

.07 

.05 

.21 

•  09 

T 

•  02 

T  .02 

•  02 

.21 

GRAND  VIEW 

.05 

T 

T 

.15 

T 

T 

GRANGEVILLE 

5.65 

•  86 

.12 

•  28 

,51 

T 

.03 

T 

•  50 

.08 

•  10 

•  37 

•  12 

.39 

•  51 

T  ^40 

.03 

.08 

1  .26 

,«! 

GRASMERE 

.36 

.20 

.07 

.0? 

•  03 

.05 

GROUSE 

1.22 

.09 

.24 

.26 

.01 

.33 

.08 

T 

.02 

•  04 

.15 

HAILEY  RS 

1.48 

■  04 

.03 

.02 

•  01 

T 

.21 

.17 

T 

.20 

•  60 

.09 

.08 

.  69 

•  03 

HAZELTON 

l.OC 

J 

.07 

.05 

T 

.06 

.01 

.81 

T 

HEADQUARTERS 

3.98 

.78 

•  59 

.32 

.33 

.08 

.15 

.21 

.06 

.08 

.17 

•  05 

.10 

.22 

.14 

.15 

.07 

,46 

HILL  CITY 

.65 

T 

.36 

•  06 

.23 

HOLLISTER 

1.10 

T 

■  05 

.13 

.05 

•  04 

.03 

•  02 

•  68 

.10 

T 

T 

.05 

.14 

.13 

.04 

.14 

.13 

•  01 

■  06 

IDAHO  CITY 

1.09 

.02 

■  16 

.06 

.16 

.12 

•  12 

■  19 

.19 

•  04 

■  0; 

IDAHO  CITY   11  SW 

.59 

.06 

.12 

.17 

T 

.12 

.10 

T 

T 

IDAHO  FALLS  ?  ESE 

.06 

T 

T 

T 

.08 

T 

IDAHO  FALLS   16  SE 

1.03 

.04 

^ 

.12 

.01 

•  09 

T 

.12 

.Ifl 

•  IB 

.16 

•  02 

•  06 

T  T 

T 

.02 

.03 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

T 

T 

•  13 

T 

.03 

.10 

•  03 

T 

•  04 

IDAHO  FALLS         NW  WB  P 

.69 

T 

•  07 

■  06 

.17 

•  15 

,10 

*  1' 
* 

IDAHO  FALLS  46  W  W8  R 

1 .55 

.13 

.58 

.53 

.23 

T 

T 

T 

.08 

I*^LiNO  PARK  DAM 

1.32 

.08 

■  02 

.07 

T 

.09 

T 

.03 

.02 

,2r\ 

.34 

.73 

.03 

.01 

T 

.02 

.18 

jpBOMC 

.49 

T 

T 

.02 

.01 

T 

T 

T 

T 

.03 

.43 

KAM  r AH 

.06 

.64 

.01 

•  79 

•  16 

.01 

.18 

.06 

.08 

,11 

•  13 

•  03 

.04 

.  80 

.04 

T 

.17 

T 

•  23 

.06 

69 

KFLLOGG 

4.00 

.05 

.58 

*16 

•  65 

.75 

.24 

.06 

.01 

.05 

.40 

•  01 

•  16 

•  02 

T 

•  22 

.09 

•  06 

.03 

.34 

•  1  2 

KOO<;ki  A 

3.31 

.72 

.77 

T 

.07 

,04 

.16 

.08 

.08 

T 

•  04 

.16 

T 

•  21 

.06 

•  10 

.14 

.66 

KUNA  2  NNE 

.69 

T 

T 

.06 

,09 

.02 

.11 

.16 

•  08 

T 

T 

.17 

T 

LFWISTON  WO  AP  //R 

1.86 

.34 

■  15 

T 

T 

.05 

T 

T 

.07 

.14 

T 

T 

•  01 

.3« 

.16 

•  21 

•  n 

.06 

■  18 

LIFTON  PUMPING  STA 

.56 

T 

T 

T 

T 

•  32 

.17 

.03 

•  01 

T 

lowman 

1  .48 

.27 

.29 

.10 

.13 

.15 

•  16 

.01 

.05 

•  12 

.18 

M6CK6Y  RS 

.96 

•  02 

.04 

T 

.32 

•  05 

.17 

.05 

.05 

.05  .06 

•  20 

MALAO 

.95 

.07 

T 

•  16 

.O'i 

.7<i 

T 

T 

.43 

MALAD  FAA  AP 

.57 

T 

.01 

T 

T 

.07 

,03 

.24 

.22 

MAY  RS 

2.19 

.04 

.10 

.67 

.12 

T 

•  10 

.17 

,03 

■  48 

.14 

•  01 

.04  .0] 

.26 

MC  CALL 

2*41 

.13 

.41 

.27 

•  25 

-08 

.24 

.09 

.08 

.12 

•  06 

.06 

.60 

MC  CAMMON 

1.77 

T 

.03 

.10 

.08 

.66 

.27 

■  07 

■f 

•  30 

•  02 

•  24 

MINIDOKA  DAM 

.59 

.04 

.01 

.06 

.1? 

.11 

•  25 

T 

"flNTPFLIER  RS 

.75 

.01 

.02 

.01 

.03 

•  11 

.02 

T 

.30 

.09 

•  01 

T 

.15 

MOSCOW  U  OF  1 

2.33 

.37 

.03 

.15 

•  15 

T 

.05 

.05 

.22 

.02 

.07 

•  22 

.30 

•  25 

•  05 

•  05 

•  35 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

.Zlj 

.13 

.08 

T 

MULLAN  FAA 

3.66i 

.17 

.12 

.07 

.75 

.32 

•  18 

.02 

.01 

•  43 

.40 

T 

.15 

T 

•  47 

•  03 

.12 

.03 

•  16 

•  15 

.08 

NFW  MEADOWS  RS 

1.08 

.15 

.09 

.04 

.14 

T 

-07 

.09 

.02 

T 

.0] 

T 

.14 

T 

.05 

T 

.11 

.17 

NEZPERCE 

4.961 

T 

.74 

T 

.82 

.43 

.25 

T 

.17 

.04 

.60 

.13 

.14 

.28 

.2t 

T  ,08 

.32 

.03 

•  64 

.01 

OAKLEY 

1.27, 

02 

.04 

.12 

.07 

.0? 

.07 

01 

•  75 

OPSIDIAN   3  SSE 

1  1.52 

T 

.10 

.24 

•  09 

T 

.07 

•  01 

•  16 

.24 

T 

•  53 

T 

OLA   ^  S 

'  .75 

•  07 

.20 

%T 

.12 

.12 

.07 

.01 

.09 

OROFINO 

2.31 

.57 

.10 

.45 

.04 

.05 

.06 

T 

.11 

•  03 

.05 

T 

T 

.18 

.31 

.02 

•  31 

,03 

Palisades  dam 

1  .39 

T 

T 

.10 

.01 

•  05 

T 

.04 

.01 

.  59 

.08 

■  31 

.07 

T 

•  03  T 

.10 

PARMA  EXP  STA 

.86 

.15 

T 

.25 

.08 

T 

.06 

•  06 

.22 

PAUL   1  ENE 

,59 

T 

.03 

T 

.10[ 

T 

T 

■  45 

.01 

PAYETTE 

.21 

.02 

.04 

T 

T 

•  02 

•  01 

T 

.06 

•  08 

PrCABO 

.80 

T 

T 

.11 

T 

.67 

.02 

PIERCE  PS 

4.531 

.08 

-96 

.03 

.66 

.44 

.18 

.02 

.06 

T 

.22 

•  06 

■  02 

.10 

.14 

.07 

,04 

.2*^ 

.?! 

•  01 

.15 

T 

.13 

T 

T 

.20 

.55 

POCATELLO  2 

1.53! 

.02 

.14 

•  04 

1  ,^^5 

■  04 

•  0? 

14 

PftCATELLO  WP  AP  //o 

1.29] 

T 

T 

.05 

T 

.15 

.  75 

.06 

.05! 

* 

•  02 

PORTHILL 

t'.-iu 

.50 

T 

.73 

.95 

•  45 

T 

•  10 

.25 

.53 

.10 

.37 

•  ?6 

.05 

•  05 

POTLATCH 

1 .92, 

.36 

T 

.21 

.15 

.05 

.09 

.10 

•  02 

.23 

,07 

.12 

.24 

.06 

•  20 

.02 

PRESTON  2  SE 

.38' 

.02 

T 

.02 

,74 

•  05 

•  05 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

4.52, 

T 

58 

.34 

04 

04 

.181  ,13 

RICHFIELD 

.95i 

.95 

OK.GINS  "S 

2. 52' 

•  65 

14 

01 

55 

04 

1 5 

05 

.14 

T 

01 

14 

.16 

0' 

.45 

"IRIF  12  E^E 

1.29 

•  05 

•"20 

.70 

.02 

.04 

.04 

.05 

RUPERT 

.61 

T 

'04 

•  03 

•  01 

.07^ 

T 

.45 

.01 

1AINT  ANTmONv 

.55 

T 

.03 

.05 

T 

•  31 

.05 

•  06 

.02 

T 

T 

.01 

T 

T 

SAINT  MARIES 

2.45 

,27 

.44 

.06 

.12 

.04 

.11 

.06 

•  22 

.04 

.01 

•  20 

•  03 

•  4? 

.08 

T 

•  21 

.10 

SALMON 

,17 

'  ,09 

.06 

T 

T 

•  03 

•  05 

.05 

.01 

.22 

.14 

T 

•  05  T 

T  T 

T 

•  08 

SANOPOINT  EXP  STA 

4,33 

.42 

j  .10 

1.15 

.84 

.11 

.11 

.41 

.15 

T 

.25 

•  IP 

T 

T 

.20 

.14 

SHOSHONE   1  WNW 

.40 

T 

T 

•  40 

^LATE  CREEK  RS 

3-60 

•  77 

I  .38 

T 

.  .06 

T 

.22 

.14 

.32 

.in 

.03 

•  57 

T 

.07 

.11 

.75 

•iTPEvELL 

.59 

T 

T 

.03 

.13 

T 

T 

.02 

.33 

.'^2 

T 

T 

.06 

T 

Sm  laletencs  noi«a  loUowing  Sution  index 


I 


DAILY  PRECIPITATION 


.76  .2t 
.06  .76 


10  11 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


25     26  27 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Stdboo 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

percent  oi 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mUe 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00A  MST 

H 
m 
s 

< 
o 
o 

■-1 

5:  OOP  MST 

11: OOP  MSI 

« 
o 

60--I0' 

1 

.10-.49 

1 

66-OS- 

661-00  I 

2  00 
and  over 

Total 

J 

BOISE  WB  AIRPORT 

wmr 

22 

9.3 

29 

E 

26+ 

68 

45 

31 

57 

8 

8 

1 

0 

0 

0 

17 

75 

5.5 

IDAHO  FALLS  42  NV  WB 

ssw 

10.1 

SW 

10 

1 

2 

4 

0 

0 

0 

7 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

sw 

9.8 

(134 

WSW 

10 

3 

1 

2 

2 

0 

0 

8 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

84 

59 

50 

6 

4 

8 

0 

0 

0 

18 

7.3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

19 

11.3 

38 

W 

1 

66 

43 

31 

51 

7 

6 

2 

1 

0 

0 

16 

61 

6.5 

**  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 
i  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


:>tanoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

o 

H 

M  t> 

o  > 

< 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.37 

.22 

.27 

.  19 

.  18 

.20 

.26 

.35 

.45 

.28 

.  16 

.15 

.27 

.20 

.24 

.21 

.20 

.23 

.28 

.21 

.25 

.33 

.  17 

.33 

.38 

.34 

.25 

.46 

.23 

.25 

a 

8.  17 

WIND 

199 

29 

193 

191 

131 

113 

107 

128 

213 

92 

132 

91 

179 

80 

60 

37 

62 

80 

62 

92 

20 

54 

26 

49 

68 

144 

41 

91 

112 

58 

B 

3032 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

.10 

.  16 

.  12 

.02 

.06 

.  15 

.  11 

.25 

.  19 

.12 

.  16 

.  17 

.22 

.  12 

.12 

.13 

.17 

.30 

.15 

.21 

.22 

.25 

.26 

.27 

.38 

.21 

.22 

.20 

.  18 

.20 

B 

5.60 

WIND 

43 

28 

46 

23 

30 

32 

33 

41 

31 

25 

30 

34 

36 

26 

20 

21 

26 

19 

21 

27 

18 

26 

26 

22 

51 

30 

20 

22 

25 

20 

B 

880 

LIFTON  PUMPING  STA  (a) 

EVAP 

.29 

.30 

.  17 

.  13 

.  14 

.  17 

.  13 

.  19 

.25 

.35 

.28 

.  17 

.  17 

.  14 

.15 

.07 

.17 

.12 

.  16 

.24 

.  19 

.22 

.25 

.21 

.28 

.25 

.21 

.26 

.31 

.25 

.20 

6.42 

WIND 

67 

134 

56 

113 

110 

116 

110 

70 

51 

116 

99 

145 

95 

58 

48 

55 

31 

66 

85 

45 

61 

45 

40 

42 

81 

77 

41 

31 

59 

89 

58 

2294 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

.23 

.48 

.36 

.22 

.07 

.24 

.25 

.  13 

.42 

.51 

.30 

.  17 

.  15 

.35 

.25 

.18 

.21 

.26 

.25 

.37 

.20 

.27 

.  50 

.33 

.38 

.  53 

.44 

.31 

.50 

.32 

.  19 

9.37 

WIND 

100 

290 

90 

230 

230 

150 

145 

105 

190 

190 

160 

190 

150 

270 

170 

160 

120 

110 

160 

110 

130 

50 

160 

50 

140 

210 

190 

100 

150 

160 

110 

4770 

MOSCOW  U  OF  I  (b) 

EVAP 

.14 

.52 

.33 

.41 

.03 

.05 

.26 

.04 

.06 

.  18 

.09 

.05 

.09 

.27 

.  16 

.21 

.  10 

.  15 

.06 

.28 

.30 

.20 

.25 

.29 

.31 

.  13 

.11 

.18 

.30 

.21 

.22 

5.98 

WIND 

145 

129 

75 

63 

39 

78 

74 

63 

85 

95 

68 

96 

58 

95 

34 

45 

47 

29 

69 

51 

77 

97 

137 

51 

78 

121 

71 

38 

66 

105 

35 

2314 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.06 

.  18 

.25 

.22 

.  11 

.00 

.  14 

.23 

.30 

.43 

.  13 

.24 

.21 

.  13 

.20 

.08 

.13 

.  15 

.  16 

.25 

.  15 

.20 

.28 

.23 

.30 

.45 

.25 

.32 

.26 

.21 

.  12 

6.  37 

WIND 

17 

85 

150 

155 

80 

115 

125 

125 

190 

228 

113 

146 

77 

117 

135 

54 

174 

158 

110 

126 

178 

157 

172 

190 

155 

190 

80 

180 

180 

130 

140 

4232 

(a)  EVAPORATION  PAN  REPLACED  WITH  STAINLESS  STEEL  UNIT,    UNPAINTED,   ON  MAY  26,  1961. 

(b)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL,  UNPAINTED. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAf 
MAY  19( 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  Avei 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

55 

57 

55 

56 

69 

72 

72 

77 

60 

82 

82 

81 

80 

62 

82 

74 

76 

70 

MIN 

32 

31 

23 

35 

27 

27 

32 

32 

33 

55 

44 

37 

31 

36 

31 

39 

37 

44 

37 

46 

45 

40 

44 

40 

44 

53 

46 

39 

46 

48 

38 

38 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 

76 

55 

58 

61 

56 

55 

65 

74 

71 

74 

78 

62 

62 

61 

76 

65 

79 

75 

73 

69 

MIN 

34 

38 

30 

31 

30 

33 

37 

36 

47 

53 

46 

36 

36 

45 

34 

41 

45 

46 

41 

49 

50 

41 

41 

46 

51 

54 

49 

46 

51 

48 

?9 

42 

ANDERSON  DAM 

MAX 

59 

68 

72 

78 

79 

74 

85 

80 

84 

91 

65 

72 

87 

62 

72 

81 

72 

MIN 

39 

39 

34 

37 

33 

35 

34 

35 

44 

45 

40 

35 

37 

47 

38 

39 

46 

40 

42 

50 

49 

44 

54 

46 

55 

65 

46 

50 

51 

50 

45 

43 

ARCO  3  NW 

MAX 

62 

53 

69 

53 

57 

60 

58 

60 

69 

72 

70 

79 

82 

62 

83 

81 

73 

63 

60 

71 

78 

68 

MIN 

31 

32 

27 

26 

21 

20 

27 

24 

29 

37 

37 

32 

36 

30 

37 

34 

33 

36 

35 

39 

36 

39 

43 

40 

43 

45 

36 

41 

44 

42 

36 

34 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

67 

63 

55 

56 

67 

55 

70 

72 

73 

62 

82 

74 

87 

79 

65 

96 

89 

74 

87 

79 

71 

73 

MIN 

39 

38 

34 

37 

33 

37 

34 

37 

45 

45 

40 

39 

38 

45 

35 

39 

48 

38 

42 

52 

53 

43 

55 

43 

53 

66 

41 

46 

49 

51 

43 

ASHTON  1  S 

MAX 

47 

74 

55 

66 

54 

60 

56 

68 

70 

75 

79 

80 

79 

80 

80 

74 

83 

80 

69 

75 

67 

MIN 

31 

38 

26 

33 

28 

28 

31 

27 

35 

45 

44 

37 

40 

35 

28 

38 

37 

41 

32 

39 

39 

40 

39 

48 

42 

47 

40 

41 

51 

48 

35 

37 

AVERY  RS 

MAX 

62 

70 

67 

66 

75 

62 

82 

60 

83 

89 

89 

66 

79 

79 

7C 

75 

66 

MIN 

40 

40 

35 

33 

32 

34 

38 

36 

43 

44 

36 

34 

37 

44 

43 

43 

41 

37 

38 

43 

43 

50 

46 

37 

45 

53 

49 

40 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

50 

62 

55 

45 

42 

50 

48 

51 

57 

60 

6  3 

64 

64 

64 

60 

62 

56 

69 

80 

74 

6  1 

55 

57 

65 

66 

52 

56 

58 

MIN 

39 

38 

28 

34 

34 

35 

36 

29 

38 

42 

29 

31 

42 

41 

30 

39 

44 

32 

35 

39 

45 

32 

44 

34 

39 

53 

43 

33 

40 

49 

50 

38 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 

58 

60 

55 

48 

42 

47 

68 

63 

50 

48 

60 

52 

50 

56 

54 

60 

66 

72 

58 

73 

75 

61 

75 

64 

77 

73 

6C 

59 

51 

MIN 

23 

29 

19 

27 

24 

27 

28 

21 

26 

36 

25 

33 

30 

34 

34 

34 

35 

34 

23 

25 

31 

25 

29 

26 

33 

31 

31 

26 

38 

37 

34 

29 

BLACKFOOT  2  SSW 

MAX 

67 

65 

5  3 

50 

62 

69 

80 

76 

59 

59 

66 

64 

63 

69 

67 

70 

78 

74 

79 

82 

62 

63 

64 

79 

86 

85 

82 

76 

72 

MIN 

33 

38 

25 

35 

30 

29 

35 

31 

45 

52 

44 

38 

31 

45 

34 

33 

45 

43 

37 

45 

39 

44 

46 

45 

46 

46 

48 

43 

51 

46 

39 

40 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

66 

61 

50 

55 

56 

55 

60 

71 

52 

50 

50 

52 

51 

55 

51 

61 

52 

65 

55 

61 

70 

75 

74 

72 

74 

70 

77 

73 

55 

75 

63 

MIN 

24 

33 

18 

25 

15 

28 

21 

30 

38 

28 

32 

30 

26 

24 

32 

30 

39 

30 

41 

40 

35 

35 

35 

37 

40 

35 

35 

40 

40 

32 

31 

BLISS 

MAX 

8 1 

71 

73 

66 

5 1 

6 1 

66 

74 

87 

84 

65 

65 

70 

66 

67 

73 

74 

74 

76 

83 

80 

84 

81 

86 

90 

66 

89 

89 

84 

76 

61 

76 

MIN 

37 

39 

30 

38 

25 

34 

37 

32 

53 

45 

41 

39 

38 

45 

39 

35 

44 

43 

42 

43 

48 

42 

55 

48 

50 

46 

49 

45 

47 

49 

43 

42 

BOISE    LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

79 

76 

72 

57 

50 

58 

53 

74 

85 

65 

67 

57 

67 

68 

57 

71 

73 

74 

62 

33 

84 

88 

89 

63 

95 

92 

77 

86 

66 

77 

82 

76 

MIN 

46 

38 

39 

38 

33 

39 

37 

42 

49 

47 

43 

39 

35 

32 

36 

44 

53 

40 

47 

58 

54 

51 

58 

46 

59 

60 

41 

52 

52 

50 

46 

45 

BOISE  WB  AP 

MAX 

83 

59 

49 

50 

70 

72 

74 

81 

82 

71 

89 

7E 

83 

96 

63 

69 

64 

76 

66 

63 

72 

MIN 

46 

39 

34 

35 

29 

40 

32 

44 

49 

45 

39 

39 

35 

43 

37 

41 

47 

36 

47 

53 

51 

46 

52 

40 

50 

50 

44 

49 

53 

50 

42 

43 

80NNFRS  FFRRY   1  SW 

MAX 

61 

45 

47 

53 

68 

76 

82 

84 

80 

79 

77 

77 

83 

65 

66 

72 

69 

71 

82 

67 

MIN 

38 

44 

35 

35 

33 

37 

40 

35 

44 

42 

40 

33 

43 

45 

38 

45 

44 

35 

37 

40 

47 

39 

43 

37 

39 

49 

51 

35 

44 

55 

54 

41 

BUHL 

MAX 

79 

45 

54 

53 

80 

84 

80 

70 

72 

70 

77 

80 

76 

83 

84 

64 

85 

64 

87 

64 

84 

75 

75 

75 

MIN 

45 

44 

36 

37 

28 

34 

36 

39 

50 

51 

39 

38 

38 

45 

40 

42 

43 

46 

41 

53 

49 

45 

47 

47 

57 

50 

47 

47 

54 

45 

45 

44 

BUNGALOW  RS 

MAX 

65 

58 

69 

61 

73 

80 

8 1 

79 

8C 

90 

9C 

6C 

7[ 

74 

MIN 

60 

47 

49 

35 

36 

41 

41 

38 

40 

38 

37 

37 

39 

42 

46 

41 

47 

35 

50 

48 

BURKE   2  ENE 

MAX 

63 

46 

52 

46 

35 

38 

44 

45 

45 

51 

54 

55 

5 1 

54 

51 

63 

69 

72 

67 

56 

68 

76 

76 

50 

66 

66 

66 

62 

57 

57 

MIN 

30 

32 

28 

30 

30 

31 

32 

28 

32 

34 

30 

31 

28 

34 

31 

33 

34 

30 

32 

34 

31 

37 

35 

36 

41 

38 

30 

30 

39 

42 

40 

33 

BURLEY 

MAX 

69 

80 

63 

74 

51 

53 

58 

63 

75 

83 

67 

50 

49 

67 

55 

53 

70 

79 

71 

78 

82 

75 

86 

78 

83 

89 

86 

76 

88 

82 

66 

71 

MIN 

39 

38 

32 

38 

31 

33 

38 

37 

48 

53 

47 

39 

39 

43 

42 

40 

46 

49 

43 

49 

52 

46 

52 

52 

55 

59 

50 

46 

56 

46 

43 

44 

BURLEY  FAA  AP 

MAX 

79 

60 

69 

49 

48 

54 

62 

72 

82 

68 

59 

49 

65 

63 

52 

67 

72 

59 

75 

77 

72 

62 

79 

62 

87 

87 

73 

66 

83 

63 

80 

69 

MIN 

34 

35 

21 

30 

27 

30 

37 

35 

55 

46 

41 

34 

32 

43 

34 

41 

50 

49 

41 

51 

47 

40 

46 

40 

53 

51 

48 

43 

51 

46 

41 

41 

CABINET  GORGE 

MAX 

69 

65 

53 

41 

5 1 

53 

52 

54 

58 

54 

62 

58 

70 

64 

64 

72 

82 

80 

77 

77 

77 

72 

89 

84 

67 

74 

69 

65 

74 

65 

MIN 

39 

41 

32 

34 

32 

34 

39 

34 

43 

43 

36 

34 

43 

44 

35 

40 

43 

35 

37 

39 

43 

37 

47 

37 

40 

51 

46 

36 

45 

52 

51 

40 

CALDWELL 

MAX 

80 

74 

77 

61 

83 

83 

76 

90 

61 

82 

85 

81 

80 

78 

76 

79 

64 

76 

MIN 

43 

39 

34 

38 

34 

37 

38 

40 

49 

51 

43 

40 

42 

43 

41 

43 

43 

49 

51 

55 

53 

56 

58 

47 

66 

57 

47 

58 

56 

47 

51 

46 

CAMBRIDGE 

MAX 

75 

65 

59 

72 

57 

74 

81 

Q3 

80 

84 

83 

92 

79 

71 

82 

79 

66 

81 

72 

MIN 

30 

35 

24 

35 

25 

34 

26 

28 

31 

46 

36 

30 

40 

44 

35 

32 

39 

33 

35 

36 

49 

34 

45 

42 

45 

47 

43 

40 

50 

46 

45 

37 

CASCADE  1  NW 

MAX 

56 

58 

37 

41 

74 

50 

61 

55 

62 

55 

71 

62 

74 

67 

74 

85 

70 

63 

79 

7] 

58 

61 

MIN 

29 

23 

25 

28 

28 

27 

29 

30 

40 

30 

31 

35 

38 

33 

31 

34 

31 

32 

34 

35 

31 

35 

37 

41 

44 

35 

34 

36 

45 

40 

45 

33 

CHALLI S 

MAX 

74 

45 

70 

59 

61 

58 

56 

72 

56 

75 

79 

79 

76 

74 

79 

75 

7] 

7 1 

66 

MIN 

34 

38 

30 

30 

28 

39 

32 

32 

42 

43 

33 

34 

37 

45 

34 

35 

38 

42 

35 

39 

45 

35 

44 

40 

49 

45 

41 

39 

51 

40 

41 

38 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

68 

51 

59 

59 

57 

71 

77 

79 

73 

65 

MIN 

23 

34 

20 

30 

21 

20 

21 

22 

33 

39 

25 

30 

32 

29 

34 

36 

34 

31 

34 

30 

32 

30 

30 

31 

43 

3; 

32 

4! 

4] 

31 

34 

31 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

69 

58 

58 

7 1 

65 

73 

80 

60 

76 

77 

7  7 

75 

81 

67 

65 

73 

76 

67 

MIN 

41 

41 

32 

37 

37 

41 

42 

37 

45 

45 

35 

38 

43 

45 

36 

43 

41 

38 

40 

42 

49 

42 

47 

41 

40 

60 

49 

41 

49 

55 

50 

42 

CONDA 

MAX 

67 

62 

56 

41 

52 

60 

53 

59 

56 

73 

77 

74 

75 

73 

7f 

7] 

64 

MIN 

28 

30 

21 

33 

17 

30 

30 

26 

22 

21 

29 

32 

31 

29 

27 

33 

30 

34 

29 

29 

35 

35 

36 

35 

36 

43 

41 

35 

47 

43 

31 

COTTONWOOD 

MAX 

67 

38 

47 

54 

56 

70 

62 

70 

59 

67 

65 

65 

60 

MIN 

43 

31 

30 

31 

38 

33 

33 

32 

40 

40 

32 

32 

40 

44 

35 

38 

41 

35 

37 

45 

37 

36 

41 

37 

43 

51 

44 

37 

4! 

39 

40 

38 

COUNCIL 

MAX 

79 

71 

69 

63 

48 

58 

53 

69 

62 

79 

74 

69 

73 

81 

83 

95 

80 

74 

85 

83 

74 

60 

74 

MIN 

35 

35 

33 

37 

33 

36 

34 

33 

34 

48 

39 

36 

36 

46 

39 

43 

42 

31 

39 

43 

52 

4C 

45 

48 

55 

53 

47 

47 

54 

50 

49 

41 

CRATERS  OF   THE   MOON  NM 

MAX 

69 

65 

59 

58 

42 

47 

54 

50 

71 

53 

59 

59 

65 

69 

66 

73 

79 

79 

7f| 

80 

79 

72 

7 1 

54 

MIN 

35 

33 

29 

33 

22 

25 

25 

28 

33 

37 

35 

29 

32 

36 

35 

36 

36 

35 

33 

44 

44 

36 

51 

45 

49 

53 

41 

45 

50 

41 

37 

36 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

70 

52 

60 

53 

38 

44 

54 

58 

67 

55 

62 

56 

54 

5g 

53 

71 

67 

73 

7 1 

77 

6C 

73 

65 

79 

72 

5" 

71 

63 

MIN 

25 

29 

21 

29 

25 

29 

26 

27 

28 

35 

26 

24 

25 

35 

26 

31 

35 

29 

27 

29 

39 

29 

34 

26 

42 

36 

30 

30 

40 

43 

32 

30 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

79 

61 

56 

57 

52 

56 

65 

85 

78 

51 

65 

59 

58 

70 

72 

72 

73 

77 

83 

76 

85 

84 

61 

85 

64 

74 

6C 

75 

5" 

79 

72 

MIN 

45 

38 

35 

39 

32 

40 

38 

41 

45 

49 

43 

41 

43 

48 

41 

43 

46 

41 

51 

54 

50 

44 

41 

46 

54 

65 

45 

50 

57 

48 

46 

45 

DEER  POINT 

MAX 

55 

43 

48 

46 

26 

35 

50 

53 

50 

53 

54 

5E 

63 

56 

64 

62 

55 

70 

5" 

54 

63 

52 

52 

63 

53 

MIN 

41 

24 

32 

20 

20 

24 

27 

34 

45 

29 

26 

25 

33 

30 

31 

34 

36 

35 

42 

50 

36 

43 

43 

45 

52 

50 

34 

45 

45 

33 

41 

35 

DIXIE 

MAX 

63 

53 

5  3 

49 

45 

50 

54 

52 

50 

59 

55 

71 

65 

66 

7C 

73 

76 

71 

62 

72 

67 

54 

65 

58 

MIN 

24 

29 

19 

27 

25 

26 

28 

22 

26 

35 

26 

26 

33 

33 

31 

29 

27 

31 

25 

26 

31 

28 

30 

40 

33 

34 

35 

27 

39 

39 

37 

30 

DRIGGS 

MAX 

65 

65 

61 

42 

47 

70 

56 

54 

62 

73 

75 

75 

76 

6C 

61 

73 

70 

63 

MIN 

29 

33 

25 

25 

23 

25 

25 

32 

33 

49 

38 

33 

28 

32 

31 

33 

33 

38 

30 

4C 

35 

49 

49 

40 

43 

45 

36 

49 

49 

43 

36 

35 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

55 

52 

50 

59 

45 

52 

55 

59 

75 

72 

62 

50 

64 

50 

54 

55 

55 

56 

54 

57 

57 

59 

78 

76 

77 

77 

72 

81 

76 

53 

70 

64 

MIN 

34 

38 

31 

38 

26 

27 

28 

30 

37 

43 

43 

35 

35 

35 

37 

36 

40 

37 

33 

43 

40 

43 

44 

45 

49 

49 

43 

44 

52 

48 

43 

39 

DUBOIS  FAA  AP 

MAX 

69 

59 

62 

55 

49 

53 

59 

64 

77 

73 

59 

53 

55 

59 

58 

61 

60 

57 

58 

59 

70 

74 

80 

79 

79 

60 

74 

62 

79 

56 

74 

56 

MIN 

36 

40 

34 

32 

27 

28 

30 

31 

34 

42 

44 

37 

37 

33 

38 

37 

42 

36 

35 

44 

40 

43 

45 

46 

50 

49 

42 

46 

51 

45 

41 

39 

ELK  CITY 

MAX 

58 

71 

50 

58 

40 

45 

51 

56 

56 

70 

55 

52 

50 

50 

52 

54 

60 

56 

55 

72 

50 

75 

76 

76 

75 

64 

73 

60 

64 

54 

53 

60 

MIN 

30 

34 

28 

31 

30 

32 

33 

29 

32 

38 

32 

30 

30 

37 

35 

42 

36 

39 

29 

29 

30 

45 

53 

55 

53 

53 

40 

35 

29 

47 

42 

37 
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Conttnucd 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
If  1961 


ELK  RIVER  1  S 
EMMET T    2  E 
FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORT    HALL    IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEW 

GRANGEVILLE 

GRASMERE 

GROUSE 

HAILEY  RS 

HAMER   4  NW 

HAZELTON 

HEAOOUARTERS 

HILL  CITY 

HOLLISTER 

HONE 

IDAHO  CITY 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

IDAHO   FALLS   16  SE 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

IDAHO   FALLS   »2   NW  WB 

IDAHO  FALLS   «>  W  WB 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KELLOGG 

KOOSK I A 

KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WB  AP 

LI  ETON  PUMPING  ST  A 

LOHHAN 

HACK  AY  RS 

MLAO 

HALAD  FAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 


Day  Oi  Month 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

60 

70 

50 

59 

41 

47 

54 

49 

59 

60 

55 

56 

59 

61 

55 

63 

59 

61 

70 

72 

77 

50 

72 

68 

72 

86 

75 

65 

75 

73 

.  5S 

62.6 

MIN 

38 

38 

29 

" 

" 

36 

30 

36 

*^ 

30 

35 

40 

31 

34 

35 

40 

37 

41 

39 

52 

37.0 

MAX 

83 

69 

62 

53 

62 

62 

78 

90 

84 

67 

68 

72 

70 

72 

77 

77 

80 

87 

85 

75 

89 

88 

85 

97 

85 

78 

83 

72 

72 

83 

76.8 

MIN 

40 

36 

39 

30 

38 

46 

40 

42 

42 

40.5 

MAX 

70 

65 

62 

60 

41 

40 

56 

63 

76 

72 

68 

63 

65 

62 

63 

65 

65 

65 

70 

73 

71 

76 

76 

80 

82 

75 

68 

81 

79 

79 

71 

67.8 

MIN 

27 

30 

^' 

26 

39 

28 

28 

28 

36 

34 

30 

50 

39 

45 

54 

35 

39 

45 

44 

34.4 

MAX 

67 

SO 

58 

68 

44 

54 

58 

64 

60 

73 

60 

61 

64 

72 

62 

66 

68 

70 

75 

83 

84 

64 

81 

82 

90 

74 

70 

79 

76 

60 

68.9 

MIN 

40 

40 

34 

38 

41 

39 

43 

46 

41 

41 

42 

46 

48 

41 

48 

49 

43.2 

MAX 

75 

73 

65 

55 

52 

57 

61 

69 

77 

75 

66 

60 

68 

66 

59 

67 

66 

->2 

75 

75 

79 

79 

83 

84 

82 

80 

83 

82 

75 

78 

71.3 

MIN 

3 1 

36 

24 

36 

29 

30 

35 

32 

44 

53 

42 

37 

30 

34 

42 

36 

46 

45 

42 

42 

43 

47 

50 

46 

4 1 

54 

47 

37 

39.7 

MAX 

79 

68 

64 

58 

47 

56 

66 

72 

80 

78 

68 

65 

68 

66 

65 

71 

72 

74 

86 

84 

82 

86 

86 

85 

92 

90 

75 

90 

79 

74 

82 

74.5 

MIN 

42 

35 

27 

'* 

33 

30 

31 

30 

34 

42 

29 

32 

40 

45 

34 

42 

50 

35 

43 

45 

45 

39 

35 

50 

50 

47 

38.2 

MAX 

85 

80 

75 

72 

55 

64 

69 

79 

90 

87 

57 

70 

73 

71 

70 

76 

79 

78 

84 

87 

84 

88 

83 

88 

96 

92 

79 

91 

88 

78 

84 

79.4 

MIN 

40 

40 

30 

41 

37 

43 

43 

45 

39 

40 

42 

38 

41 

58 

41 

50 

66 

49 

50 

42 

44.9 

MAX 

70 

69 

65 

63 

45 

53 

56 

62 

73 

74 

60 

55 

60 

60 

56 

55 

65 

61 

72 

72 

80 

75 

75 

74 

80 

78 

75 

80 

85 

82 

76 

68.0 

MIN 

29 

" 

" 

20 

^' 

" 

26 

33 

33 

30 

30 

43 

43 

42 

45 

45 

35.2 

MAX 

82 

68 

74 

65 

69 

80 

91 

85 

64 

64 

75 

72 

73 

78 

78 

82 

89 

89 

88 

88 

96 

90 

79.1 

MIN 

40 

42 

5B 

50 

50 

60 

43.8 

MAX 

68 

53 

55 

45 

50 

55 

55 

58 

63 

59 

53 

57 

62 

52 

59 

62 

59 

66 

74 

76 

58 

73 

62 

72 

82 

71 

62 

70 

68 

69 

68 

62.1 

MIN 

36 

30 

40 

41 

41 

38 

42 

42 

43 

35 

48 

39 

45 

45 

44 

47 

47 

42 

39.1 

MAX 

76 

67 

66 

63 

46 

55 

54 

71 

78 

66 

63 

54 

65 

63 

64 

65 

67 

67 

73 

76 

71 

81 

81 

85 

80 

69 

81 

81 

67 

70 

58.9 

MIN 

30 

29 

28 

26 

* 

30 

42 

42 

36 

32 

39 

35 

34 

41 

39 

35 

49 

38 

46 

49 

35 

35.3 

MAX 

65 

64 

57 

56 

43 

50 

54 

58 

70 

66 

57 

55 

64 

64 

53 

55 

58 

56 

63 

65 

55 

71 

73 

73 

74 

74 

66 

76 

71 

58 

60 

52.4 

MIN 

20 

32 

16 

20 

1 8 

20 

1  9 

25 

45 

35 

28 

35 

42 

40 

30 

30.4 

MAX 

67 

65 

60 

59 

39 

50 

52 

64 

79 

73 

59 

57 

66 

58 

66 

61 

61 

63 

71 

73 

69 

69 

72 

72 

75 

83 

74 

55 

65 

68 

78 

65.5 

MIN 

28 

29 

30 

24 

25 

28 

35 

29 

25 

25 

27 

26 

50 

45 

26 

30 

31 

34 

38 

33.4 

MAX 

73 

71 

68 

67 

53 

58 

67 

79 

77 

67 

61 

70 

65 

60 

60 

64 

63 

69 

75 

73 

78 

85 

89 

85 

84 

80 

87 

81 

74 

78 

72.0 

MIN 

33 

38 

25 

29 

28 

29 

27 

37 

35 

46 

36 

45 

37 

32 

38 

40 

43 

46 

42 

47 

47 

5 1 

39 

38.2 

MAX 

80 

75 

70 

68 

50 

52 

62 

72 

82 

80 

65 

54 

66 

65 

61 

68 

72 

70 

76 

78 

74 

84 

81 

80 

87 

84 

75 

86 

82 

70 

77 

72.5 

MIN 

34 

29 

26 

28 

36 

29 

47 

42 

38 

47 

39 

42 

45 

^' 

41 

42.0 

MAX 

58 

74 

50 

59 

39 

46 

53 

55 

60 

62 

55 

55 

55 

62 

52 

63 

57 

58 

71 

78 

72 

59 

78 

68 

75 

88 

79 

53 

77 

71 

52 

62.7 

MIN 

34 

34 

28 

29 

32 

3 1 

29 

30 

31 

30 

30 

31 

35 

34 

34 

33 

40 

34 

40 

39 

40 

4 1 

39 

50 

46 

34.7 

MAX 

71 

68 

64 

62 

42 

53 

58 

74 

78 

72 

55 

61 

65 

64 

58 

65 

64 

68 

70 

73 

65 

77 

81 

85 

80 

64 

69 

83 

78 

59 

71 

68.0 

MIN 

28 

28 

^' 

24 

41 

42 

30 

40 

42 

34.4 

MAX 

77 

70 

68 

65 

47 

52 

58 

71 

80 

79 

58 

53 

63 

64 

61 

67 

71 

68 

73 

75 

71 

81 

77 

80 

86 

83 

72 

86 

82 

72 

70 

70.3 

MIN 

27 

39 

42 

39 

47 

38.5 

MAX 

73 

71 

66 

63 

56 

59 

61 

67 

80 

78 

66 

62 

70 

62 

60 

61 

63 

62 

68 

73 

75 

77 

83 

82 

82 

84 

80 

85 

82 

78 

75 

71.1 

MIN 

30 

41 

39 

42 

40.2 

MAX 

73 

68 

66 

59 

42 

50 

61 

66 

80 

71 

57 

62 

65 

61 

61 

67 

65 

70 

75 

76 

70 

80 

76 

82 

88 

81 

69 

82 

78 

70 

76 

69.3 

MIN 

" 

33 

34 

32 

26 

26 

34 

40 

30 

" 

28 

40 

28 

36 

35.2 

MAX 

72 

69 

65 

62 

50 

63 

65 

77 

74 

60 

56 

69 

61 

58 

65 

64 

70 

69 

70 

76 

81 

83 

82 

82 

78 

85 

83 

71 

77 

70.2 

MIN 

33 

28 

31 

30 

30 

33 

48 

38 

31 

32 

40 

42 

34 

43 

41 

42 

42 

43 

45 

49 

46 

49 

49 

37 

39.5 

MAX 

68 

59 

60 

47 

44 

50 

56 

60 

72 

72 

56 

46 

63 

64 

58 

54 

60 

58 

66 

55 

67 

71 

77 

78 

77 

79 

72 

79 

76 

62 

73 

64.2 

MIN 

29 

34 

23 

24 

29 

29 

32 

36 

32 

34 

26 

28 

40 

39 

38 

38 

40 

40 

37 

43 

45 

32.7 

MAX 

70 

62 

65 

54 

50 

57 

62 

66 

78 

77 

62 

47 

69 

59 

61 

56 

68 

64 

70 

70 

73 

74 

83 

82 

82 

84 

75 

86 

83 

57 

77 

68.8 

MIN 

30 

30 

28 

32 

34 

50 

46 

39 

40 

46 

38.9 

MAX 

72 

64 

66 

57 

49 

58 

62 

66 

79 

72 

63 

55 

72 

64 

60 

61 

63 

62 

59 

77 

73 

79 

84 

85 

83 

84 

76 

86 

81 

67 

77 

69.9 

MIN 

29 

41 

26 

26 

29 

20 

34 

39 

42 

36 

40 

41 

40 

46 

34 

37.0 

MAX 

72 

61 

64 

54 

47 

54 

59 

66 

78 

70 

61 

53 

66 

58 

59 

57 

64 

60 

68 

73 

71 

77 

80 

82 

80 

82 

73 

84 

78 

68 

75 

67.5 

MIN 

28 

36 

28 

30 

30 

28 

30 

48 

43 

34 

29 

34 

50 

41 

40 

38.0 

MAX 

61 

49 

58 

54 

38 

41 

52 

57 

68 

66 

54 

49 

61 

51 

55 

51 

50 

49 

52 

55 

65 

67 

76 

74 

75 

76 

57 

77 

75 

55 

59 

60.3 

MIN 

" 

24 

" 

^* 

24 

23 

39 

30 

29 

36 

40 

40 

31 

31.2 

MAX 

81 

73 

71 

69 

51 

57 

66 

74 

85 

81 

66 

61 

69 

66 

65 

72 

74 

72 

76 

82 

77 

83 

83 

82 

88 

85 

74 

90 

85 

75 

77 

74.5 

MIN 

40 

29 

37 

28 

45 

45 

41 

38 

46 

38 

42.6 

MAX 

58 

73 

53 

60 

41 

43 

48 

56 

58 

59 

57 

62 

67 

64 

58 

70 

67 

65 

75 

82 

80 

59 

81 

68 

78 

91 

84 

54 

77 

73 

58 

55.5 

MIN 

39 

43 

33 

37 

34 

40 

45 

36 

39 

40 

44 

39 

41.8 

MAX 

76 

66 

65 

48 

60 

60 

63 

68 

68 

70 

63 

66 

73 

70 

69 

70 

69 

75 

85 

85 

81 

84 

83 

82 

92 

89 

70 

81 

73 

61 

77 

72.3 

MIN 

38 

36 

33 

34 

39 

43 

43 

38 

44 

48 

40 

43 

48 

47 

45 

41 

53 

50 

42 

41 

48 

43.5 

MAX 

80 

61 

55 

60 

66 

75 

87 

82 

61 

64 

68 

67 

70 

72 

74 

72 

75 

81 

77 

86 

74 

80 

9C 

85 

70 

79 

75 

69 

78 

73.5 

MIN 

39 

34 

28 

29 

33 

36 

44 

46 

38 

38 

39 

45 

36 

39 

47 

38 

41.6 

MAX 

73 

58 

52 

52 

56 

62 

63 

64 

62 

62 

64 

66 

68 

62 

70 

68 

68 

73 

82 

83 

58 

81 

70 

79 

92 

75 

70 

77 

78 

57 

74 

58. 7 

MIN 

45 

38 

36 

40 

41 

42 

42 

48 

45 

39 

44 

38 

44 

42 

50 

44.9 

MAX 

66 

66 

61 

58 

45 

52 

54 

57 

69 

71 

60 

57 

60 

58 

53 

51 

66 

64 

59 

68 

57 

74 

74 

75 

74 

71 

72 

75 

74 

65 

76 

64.6 

MIN 

32 

39 

26 

36 

2 1 

23 

27 

28 

35 

33 

32 

35 

35 

34 

36.6 

MAX 

78 

63 

66 

64 

46 

55 

62 

68 

80 

63 

63 

69 

65 

63 

65 

70 

6S 

73 

80 

78 

80 

84 

77 

84 

89 

84 

71 

85 

80 

82 

80 

72.2 

MIN 

28 

25 

24 

34 

30 

29 

27 

34 

40 

28 

27 

26 

40 

28 

38 

32 

45 

40 

" 

45 

40 

38 

33.9 

MAX 

62 

61 

55 

53 

40 

46 

55 

62 

72 

69 

56 

52 

63 

61 

52 

59 

57 

60 

67 

70 

67 

74 

77 

75 

78 

79 

78 

80 

75 

73 

72 

54.5 

MIN 

30 

34 

26 

27 

23 

20 

28 

29 

30 

35 

34 

32 

34 

40 

32 

38 

40 

40 

41 

41 

43 

42 

41 

43 

43 

41 

35.0 

MAX 

74 

67 

69 

63 

52 

60 

64 

66 

76 

79 

62 

57 

68 

58 

52 

60 

72 

65 

77 

75 

74 

82 

84 

85 

84 

82 

80 

84 

78 

68 

80 

70.9 

MIN 

34 

38 

29 

34 

21 

24 

39 

30 

37 

49 

40 

36 

39 

34 

35 

36 

35 

45 

43 

" 

41 

42 

44 

45 

47 

^' 

48 

49 

48 

46 

40.3 

MAX 

75 

65 

71 

58 

55 

63 

62 

69 

78 

81 

62 

50 

67 

58 

54 

60 

74 

70 

76 

74 

76 

83 

85 

88 

85 

85 

81 

87 

82 

64 

81 

71.5 

MIN 

32 

36 

28 

31 

18 

23 

37 

27 

31 

45 

37 

38 

36 

30 

33 

41 

4 1 

40 

42 

48 

45 

45 

48 

44 

40 

37.1 

MAX 

73 

59 

65 

58 

48 

54 

60 

66 

76 

66 

57 

57 

66 

60 

57 

63 

61 

60 

71 

73 

65 

75 

74 

80 

80 

79 

73 

75 

73 

66.4 

MIN 

2  8 

38 

28 

36 

26 

28 

29 

30 

38 

41 

27 

36 

35 

41 

38 

40 

4 1 

40 

45 

38 

36.7 

MAX 

66 

58 

53 

49 

34 

44 

52 

55 

66 

62 

50 

48 

57 

54 

56 

48 

52 

62 

66 

70 

68 

70 

68 

73 

81 

68 

52 

74 

58 

60 

68 

50.1 

MIN 

28 

30 

26 

28 

26 

30 

31 

28 

30 

36 

28 

33 

31 

36 

32 

36 

38 

38 

32 

34 

42 

30 

38 

36 

42 

44 

40 

38 

44 

43 

38 

34.4 

MAX 

73 

65 

68 

59 

50 

56 

60 

68 

77 

78 

58 

53 

65 

61 

59 

58 

69 

66 

75 

73 

66 

78 

80 

80 

80 

82 

76 

83 

79 

77 

79 

69.4 

MIN 

31 

40 

24 

33 

24 

26 

38 

29 

39 

54 

39 

34 

30 

41 

30 

38 

38 

45 

33 

50 

42 

39 

41 

41 

49 

50 

49 

46 

53 

47 

38 

39.1 

DAILY  TEMPERATURES 


MINIDOKA  DAM 

MONTPELien  "s 

MOSCOW  U  OF  I 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

MULLAN  FAA 

NEW  MEADOWS  PS 

NEZPERCE 

OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 

OLA  5  S 

OROF INO 

PALISADES  DAM 

PAPMA   FXP  STA 

PAUL    1  ENE 

PAYETTE 

PICABO 

PIEPCE  PS 

POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AP 

PORTHILL 

POTLATCH 

PPESTON   2  SE 

PPIEST   RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 

RIGGINS  RS 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT   EXP  STA 
SHOSHONE    1  WNW 
SLATE   CREEK  RS 
STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN   FALLS  PH 
SWAN   VALLEY    1  w 
TETONIA  FXP  STA 
THREE  CREEK 


Da;  Of  Month 

j  Average 

1 

2 

3 

* 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

70 

70 

66 

65 

48 

54 

64 

68 

75 

75 

63 

55 

65 

65 

61 

54 

71 

59 

65 

74 

72 

77 

80 

S3 

81 

79 

78 

80 

81 

75 

77 

70 

MIN 

45 

37 

35 

45 

35 

41 

45 

47 

41 

51 

48 

42 

52 

46 

53 

59 

48 

45 

54 

47 

42 

42 

MAX 

64 

69 

59 

67 

60 

48 

55 

56 

63 

74 

75 

51 

57 

52 

50 

57 

53 

56 

59 

73 

70 

71 

75 

79 

83 

79 

77 

76 

81 

85 

64 

57 

MIN 

27 

3  7 

2 1 

32 

1  5 

20 

30 

25 

31 

35 

29 

33 

31 

29 

31 

32 

29 

37 

33 

39 

35 

36 

40 

32 

41 

43 

46 

44 

46 

47 

35 

33 

MAX 

68 

54 

51 

49 

47 

56 

58 

58 

60 

59 

58 

60 

63 

52 

65 

62 

62 

70 

75 

76 

75 

75 

75 

73 

87 

78 

75 

70 

70 

60 

70 

65 

MIN 

45 

35 

35 

33 

35 

36 

35 

40 

45 

41 

35 

40 

36 

42 

35 

40 

42 

36 

44 

43 

47 

44 

45 

43 

45 

52 

45 

37 

47 

49 

49 

41 

MAX 

75 

71 

70 

70 

68 

70 

68 

75 

73 

78 

67 

6  8 

58 

67 

58 

70 

73 

73 

79 

80 

82 

84 

85 

85 

91 

90 

86 

88 

85 

80 

79 

76  . 

MIN 

35 

26 

24 

24 

26 

28 

30 

33 

46 

40 

37 

35 

36 

35 

35 

34 

38 

38 

43 

45 

50 

44 

51 

44 

52 

53 

49 

41 

40 

39 

MAX 

66 

52 

59 

37 

40 

42 

51 

57 

54 

53 

58 

61 

53 

53 

62 

59 

55 

69 

74 

80 

58 

76 

56 

76 

81 

79 

59 

71 

69 

53 

70 

61 

MIN 

36 

34 

27 

30 

31 

3  1 

32 

3  1 

43 

33 

29 

31 

31 

32 

31 

36 

35 

31 

33 

39 

36 

31 

41 

36 

40 

46 

37 

32 

42 

46 

44 

35 

MAX 

64 

72 

57 

63 

44 

45 

52 

58 

64 

72 

59 

56 

57 

55 

56 

56 

57 

62 

67 

76 

79 

65 

79 

72 

77 

88 

73 

66 

74 

72 

60 

65 

MIN 

3 1 

32 

23 

30 

31 

32 

29 

28 

31 

42 

30 

28 

29 

42 

31 

31 

32 

29 

28 

31 

44 

32 

35 

32 

39 

40 

44 

34 

44 

47 

38 

33 

MAX 

68 

51 

53 

38 

45 

50 

53 

60 

51 

55 

53 

58 

63 

53 

62 

51 

62 

65 

75 

76 

66 

74 

55 

73 

86 

72 

61 

70 

70 

58 

70 

52 

MIN 

57 

38 

30 

31 

33 

36 

35 

36 

42 

40 

32 

34 

35 

40 

34 

39 

40 

35 

40 

44 

47 

38 

46 

42 

42 

46 

44 

36 

47 

47 

43 

39 

MAX 

77 

72 

70 

63 

49 

54 

60 

70 

79 

75 

57 

50 

64 

52 

55 

68 

71 

73 

75 

75 

70 

62 

76 

80 

87 

63 

81 

85 

80 

76 

74 

70 

MIN 

3 1 

34 

24 

28 

3  5 

3  3 

50 

46 

45 

36 

33 

42 

33 

42 

44 

36 

35 

49 

46 

43 

53 

45 

46 

42 

40 

40 

43 

45 

39 

39 

MAX 

62 

54 

50 

43 

45 

47 

51 

53 

65 

55 

49 

47 

58 

55 

50 

55 

51 

55 

63 

65 

55 

67 

69 

72 

59 

70 

50 

71 

57 

55 

66 

57, 

MIN 

2 1 

2  0 

1 6 

25 

21 

1  7 

29 

20 

30 

25 

20 

23 

21 

28 

30 

32 

31 

28 

22 

27 

41 

25 

32 

28 

30 

37 

26 

25 

34 

35 

27 

26, 

MAX 

78 

74 

69 

66 

51 

56 

67 

73 

82 

75 

63 

65 

59 

64 

69 

71 

72 

75 

80 

82 

78 

85 

81 

85 

93 

84 

75 

83 

79 

68 

80 

74. 

MIN 

32 

35 

28 

40 

31 

33 

29 

29 

34 

45 

37 

33 

33 

47 

34 

34 

47 

35 

37 

37 

52 

37 

37 

37 

46 

60 

39 

42 

50 

47 

41 

38. 

MAX 

78 

67 

64 

58 

59 

65 

63 

67 

67 

72 

63 

68 

75 

67 

72 

71 

72 

78 

68 

36 

83 

87 

87 

81 

98 

95 

73 

80 

79 

66 

80 

74. 

MIN 

42 

45 

35 

36 

41 

47 

38 

40 

48 

51 

39 

41 

39 

42 

46 

44 

48 

44 

43 

43 

50 

43 

47 

45 

47 

54 

49 

41 

51 

55 

51 

44. 

MAX 

69 

68 

66 

62 

44 

44 

58 

62 

73 

73 

62 

56 

65 

54 

52 

53 

60 

55 

59 

58 

58 

71 

71 

77 

75 

69 

73 

75 

78 

66 

72 

65, 

MIN 

34 

38 

39 

35 

27 

28 

28 

33 

35 

42 

37 

34 

30 

35 

34 

31 

35 

39 

34 

43 

39 

41 

40 

41 

44 

47 

44 

44 

50 

45 

39 

37. 

MAX 

80 

68 

70 

68 

56 

62 

64 

74 

86 

81 

68 

64 

72 

72 

58 

74 

73 

74 

82 

87 

85 

85 

65 

82 

92 

86 

76 

61 

77 

68 

75. 

MIN 

42 

40 

33 

36 

31 

40 

36 

35 

46 

50 

39 

40 

42 

37 

37 

40 

48 

41 

48 

52 

54 

44 

56 

44 

49 

62 

44 

45 

55 

46 

43. 

MAX 

66 

76 

60 

68 

50 

51 

53 

61 

71 

80 

69 

60 

50 

60 

53 

54 

67 

72 

59 

72 

80 

74 

82 

78 

82 

85 

87 

73 

64 

81 

63 

69. 

MIN 

35 

37 

28 

38 

28 

30 

33 

36 

51 

49 

45 

39 

33 

34 

38 

41 

45 

49 

40 

43 

46 

42 

54 

45 

50 

55 

47 

45 

53 

48 

42 

41, 

MAX 

81 

63 

71 

56 

56 

61 

69 

74 

86 

79 

68 

67 

74 

71 

73 

75 

75 

78 

81 

85 

80 

87 

82 

84 

93 

85 

74 

64 

80 

70 

81 

75. 

MIN 

37 

33 

31 

39 

33 

36 

33 

35 

41 

51 

40 

36 

44 

48 

38 

38 

50 

37 

44 

45 

54 

41 

55 

47 

49 

58 

47 

46 

50 

51 

44 

43. 

MAX 

64 

71 

59 

64 

50 

48 

53 

52 

65 

78 

64 

59 

56 

65 

63 

55 

63 

65 

65 

71 

76 

70 

78 

60 

82 

84 

83 

71 

83 

79 

64 

67. 

MIN 

31 

33 

24 

32 

25 

25 

23 

26 

40 

42 

37 

30 

28 

34 

27 

33 

35 

33 

31 

41 

42 

37 

47 

42 

50 

52 

40 

42 

48 

44 

39 

36. 

MAX 

58 

75 

51 

61 

39 

45 

52 

54 

60 

64 

55 

53 

57 

62 

54 

61 

57 

55 

70 

78 

78 

59 

78 

69 

77 

88 

74 

52 

75 

73 

51 

62. 

HIN 

34 

36 

28 

30 

32 

33 

30 

30 

33 

40 

30 

32 

33 

36 

34 

35 

38 

34 

33 

34 

39 

35 

39 

43 

39 

45 

43 

31 

40 

46 

44 

35. 

MAX 

77 

72 

67 

65 

50 

59 

60 

70 

78 

73 

63 

62 

65 

63 

63 

56 

55 

56 

71 

75 

75 

78 

82 

83 

86 

82 

82 

66 

80 

60 

80 

71. 

MIN 

39 

39 

34 

38 

31 

30 

38 

35 

49 

60 

46 

30 

30 

43 

34 

36 

43 

46 

35 

49 

48 

44 

50 

45 

47 

60 

51 

48 

54 

48 

40 

42. 

MAX 

75 

60 

64 

47 

50 

57 

59 

69 

79 

75 

60 

45 

65 

52 

57 

59 

54 

66 

72 

75 

72 

77 

77 

83 

83 

83 

75 

87 

81 

67 

79 

56. 

MIN 

34 

38 

28 

33 

31 

31 

36 

37 

46 

47 

43 

35 

34 

45 

35 

39 

47 

44 

38 

48 

49 

45 

46 

47 

46 

56 

47 

47 

56 

45 

39 

41. 

MAX 

67 

59 

63 

58 

43 

48 

55 

53 

54 

55 

63 

65 

63 

51 

71 

68 

57 

74 

79 

82 

77 

77 

76 

76 

76 

64 

78 

75 

71 

70 

80 

57. 

MIN 

49 

44 

38 

39 

32 

36 

38 

36 

42 

43 

41 

33 

44 

44 

40 

42 

41 

37 

39 

41 

43 

41 

45 

38 

41 

49 

51 

37 

35 

50 

50 

41. 

MAX 

70 

58 

54 

45 

46 

57 

59 

58 

60 

60 

58 

62 

63 

50 

67 

67 

58 

72 

80 

82 

74 

80 

79 

75 

91 

89 

86 

72 

75 

71 

77 

66. 

MIN 

43 

38 

32 

30 

35 

36 

39 

37 

46 

42 

33 

38 

33 

43 

35 

39 

41 

35 

39 

40 

38 

41 

44 

42 

43 

51 

40 

35 

45 

49 

49 

39. 

MAX 

73 

73 

68 

66 

52 

58 

59 

64 

76 

79 

66 

60 

65 

65 

50 

55 

70 

70 

75 

76 

74 

61 

65 

83 

85 

84 

80 

65 

83 

75 

80 

71. 

MIN 

32 

40 

26 

33 

22 

24 

30 

28 

33 

50 

37 

39 

38 

31 

36 

37 

33 

48 

44 

50 

40 

40 

41 

44 

46 

49 

46 

48 

50 

49 

38 

38. 

MAX 

66 

64 

56 

50 

41 

45 

55 

55 

52 

56 

57 

61 

63 

59 

59 

64 

55 

74 

80 

80 

79 

76 

75 

74 

86 

85 

63 

70 

70 

70 

75 

65. 

MIN 

38 

40 

33 

33 

35 

35 

39 

35 

41 

42 

37 

30 

43 

43 

35 

38 

35 

31 

35 

37 

41 

36 

43 

34 

35 

53 

44 

32 

40 

53 

51 

38. 

MAX 

75 

73 

67 

64 

48 

56 

61 

68 

80 

78 

63 

55 

55 

52 

58 

65 

58 

67 

72 

78 

76 

80 

78 

82 

85 

82 

72 

85 

61 

72 

76 

70. 

MIN 

35 

34 

27 

31 

23 

29 

25 

26 

44 

40 

36 

34 

32 

34 

29 

35 

40 

40 

39 

48 

44 

36 

40 

47 

51 

50 

41 

44 

46 

45 

42 

38. 

MAX 

flO 

79 

65 

63 

60 

64 

67 

68 

72 

71 

61 

62 

70 

70 

62 

70 

55 

72 

79 

84 

62 

84 

85 

78 

85 

67 

74 

75 

74 

59 

72 

72. 

MIN 

46 

44 

37 

40 

39 

42 

44 

44 

45 

51 

42 

41 

48 

48 

48 

48 

45 

41 

46 

50 

55 

46 

54 

52 

52 

57 

52 

48 

56 

55 

56 

47. 

MAX 

73 

78 

60 

69 

51 

51 

58 

62 

75 

82 

69 

59 

49 

53 

55 

55 

58 

71 

70 

73 

78 

75 

82 

79 

85 

65 

84 

84 

86 

80 

58 

70. 

MIN 

38 

38 

29 

38 

29 

29 

34 

35 

46 

50 

46 

38 

35 

39 

39 

41 

45 

48 

40 

48 

43 

47 

48 

54 

60 

49 

45 

49 

48 

42 

42. 

MAX 

70 

65 

64 

54 

47 

53 

60 

63 

75 

73 

60 

56 

69 

54 

52 

58 

51 

61 

71 

71 

71 

75 

83 

82 

82 

61 

83 

82 

80 

65 

78 

68. 

MIN 

30 

48 

24 

34 

29 

50 

29 

28 

33 

37 

48 

39 

34 

29 

38 

39 

40 

43 

30 

40 

39 

44 

43 

42 

43 

49 

42 

43 

48 

48 

37 

36. 

MAX 

75 

74 

57 

55 

46 

49 

55 

58 

57 

59 

60 

53 

64 

61 

69 

59 

66 

73 

80 

80 

60 

79 

79 

75 

90 

90 

57 

73 

73 

71 

75 

68. 

MIN 

39 

42 

34 

34 

37 

37 

41 

31 

45 

44 

35 

38 

37 

44 

40 

42 

42 

39 

40 

41 

40 

42 

46 

42 

45 

59 

45 

38 

48 

52 

50 

41. 

MAX 

77 

58 

67 

57 

49 

58 

64 

70 

»2 

71 

59 

53 

70 

53 

55 

58 

54 

56 

78 

80 

70 

76 

86 

84 

60 

83 

78 

84 

84 

63 

79 

70. 

MIN 

27 

39 

25 

33 

34 

37 

27 

29 

30 

38 

25 

37 

28 

39 

43 

35 

42 

43 

33 

34 

40 

33 

37 

37 

37 

44 

41 

37 

37 

46 

35 

35. 

MAX 

66 

58 

61 

53 

41 

41 

5  1 

51 

51 

58 

58 

65 

53 

59 

70 

62 

70 

72 

78 

76 

73 

74 

74 

73 

83 

72 

55 

71 

62 

52 

69 

63. 

MIN 

39 

41 

33 

36 

34 

36 

39 

38 

44 

45 

38 

33 

46 

43 

38 

44 

38 

35 

34 

40 

48 

37 

51 

31 

33 

45 

45 

35 

44 

54 

52 

40. 

MAX 

77 

74 

71 

68 

51 

62 

64 

73 

86 

80 

66 

60 

59 

66 

72 

73 

75 

80 

81 

85 

85 

88 

89 

89 

79 

90 

87 

79 

78 

75. 

MIN 

35 

30 

29 

32 

20 

29 

26 

30 

45 

53 

40 

34 

22 

37 

43 

31 

43 

44 

42 

55 

45 

55 

55 

34 

46 

44 

46 

42 

39, 

MAX 

76 

64 

60 

57 

61 

65 

67 

71 

70 

62 

52 

71 

71 

56 

70 

58 

73 

80 

87 

86 

83 

81 

79 

86 

89 

73 

79 

75 

77 

73 

72, 

MIN 

44 

36 

40 

40 

42 

40 

40 

41 

49 

39 

38 

47 

47 

46 

47 

44 

36 

41 

43 

52 

42 

49 

45 

47 

50 

50 

42 

52 

55 

50 

44, 

MAX 

71 

67 

66 

65 

49 

55 

57 

64 

73 

77 

52 

50 

64 

52 

58 

59 

70 

65 

75 

75 

74 

80 

79 

82 

84 

82 

79 

83 

80 

71 

75 

69. 

MIN 

30 

35 

24 

29 

16 

20 

34 

25 

50 

54 

42 

35 

33 

36 

28 

31 

40 

42 

35 

43 

45 

35 

49 

42 

41 

55 

43 

41 

51 

44 

35 

37. 

MAX 

70 

69 

64 

60 

49 

55 

62 

63 

76 

74 

62 

76 

68 

55 

61 

57 

50 

51 

71 

71 

72 

71 

82 

63 

83 

61 

73 

82 

77 

76 

73 

69. 

MIN 

29 

38 

25 

34 

29 

29 

30 

29 

32 

55 

48 

33 

33 

31 

38 

38 

38 

39 

42 

42 

37 

38 

38 

39 

39 

45 

48 

46 

46 

49 

39 

37. 

MAX 

66 

66 

58 

53 

45 

51 

53 

58 

71 

71 

57 

55 

56 

55 

59 

60 

57 

59 

57 

70 

55 

72 

74 

77 

79 

76 

72 

76 

76 

68 

70 

64. 

MIN 

20 

28 

15 

23 

18 

16 

18 

20 

25 

37 

23 

25 

28 

33 

33 

32 

29 

24 

23 

27 

36 

27 

36 

30 

35 

39 

26 

28 

33 

38 

26 

27. 

MAX 

81 

74 

73 

71 

57 

63 

67 

80 

90 

88 

58 

66 

73 

73 

72 

76 

78 

77 

85 

88 

n8 

91 

90 

85 

95 

94 

78 

90 

84 

73 

81 

79. 

MIN 

45 

41 

39 

41 

35 

41 

41 

43 

52 

49 

43 

43 

48 

50 

46 

49 

53 

48 

51 

59 

55 

49 

62 

54 

58 

64 

49 

53 

52 

54 

52 

49. 

MAX 

70 

58 

64 

55 

52 

55 

56 

60 

75 

75 

57 

59 

62 

59 

53 

57 

50 

55 

68 

69 

65 

73 

73 

79 

77 

80 

76 

80 

76 

76 

74 

66. 

MIN 

29 

31 

29 

30 

25 

21 

25 

33 

28 

42 

38 

32 

29 

30 

31 

36 

32 

38 

28 

29 

32 

41 

35 

35 

38 

41 

40 

32 

49 

43 

32 

33. 

MAX 

66 

57 

61 

51 

44 

50 

53 

59 

71 

72 

56 

50 

54 

54 

57 

56 

58 

55 

63 

52 

55 

69 

73 

75 

75 

78 

70 

77 

73 

50 

64 

61. 

MIN 

28 

35 

22 

31 

24 

13 

25 

27 

32 

36 

39 

33 

23 

26 

29 

33 

32 

35 

29 

38 

35 

41 

35 

38 

38 

37 

35 

31 

46 

39 

31 

32. 

MAX 

73 

65 

65 

63 

46 

49 

51 

69 

75 

69 

51 

49 

52 

50 

50 

62 

69 

56 

71 

72 

71 

80 

75 

64 

53. 

MIN 

23 

23 

26 

30 

13 

27 

32 

30 

31 

29 

28 

30 

31 

29 

31 

28 

30 

23 

29 

33 

35 

31 

36 

30 

28. 

See  Belerence  Notes  FoOowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MAY  1961 


Station 

DayOi  Month 

rage 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

nn  ANGLE  RANCH 

MAX 

69 

60 

95 

A6 

52 

52 

72 

78 

70 

53 

53 

61 

60 

55 

64 

66 

69 

69 

74 

68 

83 

75 

73 

83 

78 

66 

79 

68 

59 

66 

65.7 

MIN 

22 

25 

28 

28 

38 

29 

36 

40 

44 

28 

40 

42 

42 

35 

31*5 

TWIN   FALLS    ?  NNF 

MAX 

80 

77 

71 

71 

50 

53 

63 

74 

85 

83 

63 

97 

67 

66 

64 

69 

74 

72 

79 

80 

78 

86 

85 

82 

89 

85 

74 

89 

66 

73 

73 

74.1 

MIN 

46 

40 

40 

47 

50 

49 

42 

42.6 

TWIN   FALLS    J  SF 

MAX 

69 

80 

62 

70 

53 

52 

52 

64 

75 

86 

63 

60 

51 

61 

66 

63 

71 

74 

72 

76 

80 

72 

83 

80 

83 

87 

84 

74 

88 

84 

66 

71.0 

HIN 

46 

48 

49 

** 

44  .0 

WALLACE 

MAX 

70 

69 

57 

5» 

A2 

»7 

53 

53 

55 

54 

56 

99 

62 

61 

66 

61 

60 

70 

75 

78 

69 

75 

63 

74 

84 

81 

62 

71 

67 

56 

72 

63.6 

MIN 

" 

42 

40 

46 

40 

42 

38 

34 

45 

49 

49 

38  •  1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

S6 

69 

51 

56 

39 

«2 

45 

53 

57 

55 

54 

59 

60 

61 

52 

65 

61 

59 

70 

77 

78 

55 

76 

66 

75 

65 

80 

60 

72 

69 

54 

61.7 

MIN 

36 

39 

32 

3» 

35 

35 

36 

*' 

45 

42 

40 

44 

43 

50 

49 

38.7 

WARREN 

MAX 

69 

96 

93 

♦7 

6A 

A6 

A5 

52 

65 

60 

47 

45 

57 

55 

49 

96 

51 

58 

66 

68 

97 

69 

69 

71 

76 

72 

67 

73 

68 

50 

65 

58.6 

MIN 

?S 

31 

29 . 2 

WAVAN 

MAX 

65 

98 

61 

58 

4A 

A6 

53 

60 

70 

65 

55 

55 

60 

58 

54 

49 

60 

67 

68 

62 

71 

76 

75 

72 

74 

70 

68 

69 

70 

71 

62.6 

MIN 

32 

32 

27 

18 

27 

22 

26 

28 

33 

49 

33 

33 

33 

35 

31 

33 

33 

37 

30 

43 

38 

48 

48 

40 

43 

45 

39 

41 

38 

42 

35 

35.2 

WEISFR  1  SE 

MAX 

7» 

72 

70 

60 

55 

59 

69 

74 

83 

79 

68 

64 

74 

72 

74 

75 

77 

76 

82 

86 

81 

83 

82 

84 

93 

84 

75 

85 

82 

76 

83 

76.0 

MIN 

it 

3» 

35 

38 

29 

37 

34 

33 

41 

50 

41 

36 

39 

47 

36 

38 

50 

38 

44 

45 

52 

44 

39 

44 

55 

55 

46 

49 

49 

50 

44 

42.3 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

68 

62 

4« 

37 

AA 

52 

45 

56 

59 

54 

48 

53 

58 

52 

59 

59 

58 

63 

70 

71 

68 

70 

70 

68 

82 

80 

60 

66 

66 

58 

64 

60.1 

MIN 

37 

28 

28 

30 

32 

37 

35 

33 

42 

37 

31 

32 

40 

36 

32 

37 

39 

33 

36 

41 

37 

36 

44 

37 

40 

48 

42 

36 

41 

41 

42 

36.8 

S—  B«br«nc«  No4m  FoDowtng  SUttos  iadmx 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
■CAT  1961 


Da7  of  month 


ARROWROCK  DAM 

BIG  CREEK  1  S 

BOISE  WB  AP 

BONNERS  FERRY  1  SW 

BURLEY  FAA  AP 

CASCADE  1  NW 

CENTERVILLE  AlBAUGH  RCH 

COEUR  D'ALENE  RS 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

DEADWOOD  DAM 

DUBOIS  FAA  AP 

ELK  CITY 

GARDEN  VALLEY  RS 

IDAHO  CITY 

IDAHO  CITY  11  SW 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

ISLAND  PARK  DAM 


MVLLAK  FAA 


OAKLEY 


OBSIDIAN  3  SSE 
PIERCE  RS 
POCATELLO  KB  AP 
PORTHILL 
SUN  VALLEY 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 


1      2     3      4      5      6      7      8     9     10     11     12    13    14    IS     16    17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


7.6 
8 


3.0 
T 


2 

3.0 


2.5 
T 

T 


0.1 
3 


3.0 
T 

1.0 


T 

T 
2.1 
12.0 


i 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


MAY  1961 


■•(•am  p.u« 
■O 


120  TM   MERIDIAN   TIME  ZONE 


105  TH    MERIDIAN  TIME~20NE 

■O  Yaak 


-0««r  PBrk  2  E 

-o- 


Spokane  5: 

3 


@ 


Rosalia         ■  ' 

-o-  ovl 


-O-  Pomo 


%t    Sievensv 1 1 le 


Anaton*  -O" 


Hilheur  Br  £xp  Sta 


IDAHO 

ST-ATUTE  MILES 

30       40  50 


STATION  LEGEND 

O     •    O    Precipitation  only 

©  Precipitation,  stOrggt 

■O-    •••  Precipilolion  and  Temperature 

•i^  Precipitation,  Temperature  and  Svoporotic 

Type  of  gage    O  Non-recording 

•  Recording  <t  Boiti  types 

oouete  CIRCLE  combinations  inoicate  the  Ai/AIL- 

ABILITY  OF  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


O  Cooner 
Sula-O- 


Coroucopli 

—  o  — 


'    v'-il  rdaho  city 

Flat  c^;^- 


-O- 

Yellowstone  Par 


Dubi-ii  txp  Sia 


V  


,  <^  o<».>^.  CENTRAL      I      \l  / 

"  -  I  Falls  2  NNi;"^'' 


2  5h  -O-  ,  \  I 


a„  O- 


.1       120  • 


southwestefinI^  highlands 


I     ^60-«"l»ri  '  

Burlt-/ FAA  AP 


FAA  AP  ^ 


•-4JI 


Park  Valiey- 


Gjrland^  'I?-  -<^Lo«ar, 


r  Exii  Stk  III" 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS.  v-ui^ni.i 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


MAY  1961 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.      (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.  MST,   except   Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Daily  Soil  Temperature"  Table:   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;     however ,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are    exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowf al 1 . 

M    One  or  more  days  of  record  missi ng ;   if  average  value  is  entered ,    less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Dai ly  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace ,   an  amount  too  small  to  measure . 

V  Includes  total   for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $2.50  per  year.        (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    "Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA.  all  of  tt*iich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington 
25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations,  exposure , etc . ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office. 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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1 
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86.5 

54.6 

70.6 

97 

23  + 

44 

2 
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1 3 

0 

0 

.02 

.02 
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.0 

0 

0 

0 

0 
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8S.6 
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68.7 

96 

24+ 

40 

3 

36 

1  2 

0 

.13 

.07 

7 

.0 

c 

0 

0 

0 

1 C  ABO 

84.7 

48  «  3 

56.  6 

96 

25  + 

39 

30 

54 

1  2 

^ 
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.41 

3 

•  2 

0 

ICHFIELD 

84.7 

51.7 

68.2 

94 

22  + 

42 

13 

34 

1  1 

0 

0 

.13 

- 

.57 

.13 

2 

•  if 

UPERT 

86.3 

54.2 

70.3 

7.5 

99 

23 

44 

13 

23 

12 

0 

0 
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.06 

- 
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HOSHONE  1  WNW 
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72. 6M 

10.0 
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23+ 

42 

13  + 

13 

16 

c 

0 
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.25 

- 
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WIN  FALLS  2  NNE 

88.5 
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71.0 
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43 
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18 

16 

0 
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.22 

- 

.53 
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87.1 

55.0 
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0 
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7.7 

.29 
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.0 
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HALLIS 

83.5 

48.8 

66.  2 

6.8 

96 

20 

41 

13 

62 

1  2 

0 

0 

0 

1.00 

- 

.27 
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2 
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41  .9 

61.7 

91 
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31 

1 
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6 

^ 

1 

1.28 

.61 

1 

.  0 

0 

1 

0 

ACKAY  RS 

81.6 

49.6 

55.6 

7.7 

91 

21 

42 

4 

56 

4 

0 

0 

0 

1.07 

- 

.  24 
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.0 
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AY  RS 

82.0 

45.7 

63.9 

93 

20 

37 

30 

73 

4 
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- 
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.30 

12 
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BERDEEN  EXP  STA 

85.6 

48.0 
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39 

4 

48 

1 2 

0 

0 

0 

.12 
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0 

0 

0 
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MERICAN  FALLS  1  SW 
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51.3 

58.6 

95 

20 

44 

3 
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0 

0 
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40 
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.58 

2 
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0 
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44.7 

63.8 

5.7 

90 

29 

36 

30 
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1 

0 
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.49 

1.60 
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3 
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49.6 

67.2 

95 

23 

39 

4 

33 

10 

0 

0 
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.12 

1.18 

.11 
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1 

RATERS  OF  THE  MOON  NM 

81.3 

60.3 

55.8 
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24+ 
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.50 
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4 
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57.0 
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.0 

0 

2 

0 

0 

85.2 

51.0 
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0 
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45.9 
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30 
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63.6 
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^ 
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'n 

^ 
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76.0 

40.9 

68.6 
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30 
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0 
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1 
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47.9 

53.5 

4.8 
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48.3 

68.0 
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40 
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66.5 

97 

22 

39 
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51 

12 

0 

0 

0 
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.22 
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.0 
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5 

0 

0 
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83.3 

44.6 

64.0 

6.2 

93 
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36 
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94 

11 

0 

0 

0 

.55 

- 

1.06 

.19 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

84.1 

51.7 

67.  9 

6.2 

96 
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41 

2 

45 

10 

0 

0 

0 
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.09 
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.0 
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0 

0 

0 

ALISADES  0AM 

81.7 

47.5 

54.7 

90 

25+ 

40 

13 

75 

3 

0 

0 

0 

.81 

.28 
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.0 

0 
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A 

0 

OCATELLO  2 

86.0 

51.6 

68.8 

97 

19 
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1 

39 

13 

0 

0 

0 

.68 

.25 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

RESTON  2  SE 

86.3 

48.8 

67.6 

6.4 

97 

IS 

40 

13  + 

43 

13 

0 

0 

0 

1.23 

.27 

.44 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

TREVELL 

85.6 

47.7 

65.7 

97 

22 

36 

13 

62 

12 

0 

0 

0 

.41 

.11 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

WAN  VALLEY   1  W 

81.2 

38.6 

59.9 

90 

23+ 

33 

30+ 

166 

2 

0 

0 

0 

.28 

.15 

12 

.0 

0 

1 

1 
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ETONIA  EXP  STA 

76.8 

42.3 

59.5 

87 

27+ 

35 

1 

164 

0 

0 

0 

0 

.47 

.24 

4 

.0 

0 
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0 

AYAN 

78. OM 

44. 3M 

51. 2M 

88 

16 

37 

5  + 
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0 

0 

.32 

.16 

27 

.0 
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0 

0 

DIVISION 

63.7 

6.7 

.66 

1.11 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  109°  on  the  20th  at  Swan  Falls  Power  House, 

Lowest  Temperature  25°  on  the  30th  at  Warren. 

Greatest  Total  Precipitation  3.17  inches  at  Grangeville. 

Least  Total  Precipitation  Trace  at   Idaho  Falls  2  ESE  and  Weiser  2  SE. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.42  Inches  on  the  6th  at  Grangeville. 


See  Refeience  Notes  following  Slalton  Index 
-  73  - 
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Day  of  Month 

E- 

1  1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  I  14  1  15 

16     17  18 

19  1  20  21 

22  1  23  24 
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AflEROEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALLS   I  SW 
ANDERSON  DAW 
ARCO  3  NW 
ARROWROCK  0AM 

.12 
.17 
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.40 

.04 
.08 
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•  04 

•  05 
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.01 
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.03 
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.07 

.04 

7 

7 

7 

.05 

7 

•  08 
.08 
.16 

7 

.08 

7 

7 
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ASHTON  1  S 
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BAYVIEW  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK   1  S 
RLAC<FOOT  2  SSW 
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1.35 
.76 

.12 

.01 

.16 

.20 
.11 

.07 

.12 

7 

7 

.01 

7 

T 

T 

.17 
,11 
.47 

.  39 
.22 
.02 

•  14 

•  38 

•  29 

•  10 

7 

.12 

•  41 

•  53 

7 

.06 

.06 

•  02 

BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCK"  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP 
BONNERS   FERRY  1  SW 

//R 

.94 

.46 
.55 
1.41 

.29 

T 

.22 
.54 

.01 
.  12 
.09 
7 

.01 
.03 
.04 

7 

.25 

T 

.41 

.02 

T 

.11 

T 

.03 

.19 

7 

7 

•  29 

7 

•  13 

•  09 

•  15 

.02 

.01 

.21 

7 

.34 

BUHL 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  ENE 
BURLEY 

BURLEY  FAA  AP 

.31 
1.20 
2.02 
.14 
.23 

.30 

7 

7 

.12 
.11 

7 

.05 
.02 

.19 
.19 

.07 

.30 
.08 

•  58 

.26 
•  56 

.01 

7 

.95 
.06 
.06 

CABINET  GORGE 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE   1  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGH 

1.55 
.09 
.21 
.27 
.35 

.15 
.12 
.03 

7 

.06 

.02 

7 

.03 
.02 

.02 
.09 

.06 

.30 

T 

.04 
.07 

,28 

T 

•  02 

.29 

T 

.02 

.01 
.08 

7 

.45 
.07 

•  03 

.10 

7 

7 

7 

.07 

•  02 

CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
COEUR  0  ALENE  RS 
CONDA 
COTTONWOOD 

1.00 

i.2e 

1.05 
.32 
1.84 

.61 

.03 

•  37 

•  12 

.22 

.28 
.08 

.16 

.16 
.03 
.34 

.36 
.02 
.41 

•  06 

•  09 

•  47 

•  26 

7 

7 

.05 
.23 

.13 

7 

.02 
.38 

•  36 

.02 

7 

7 

.01 

COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
OEAOWOOD  DAM 
DEER  FLAT  0AM 
DEER  POINT 

.211 
.50 
.52 
.15 
.14 

.20 

7 

.04 

.20 

.06 
.09 
•  05 

7 

.21 
.02 

7 

.14 

.03 

7 

.03 

T 

.06 
T 

T 

.01 
T 

•  06 
T 

7 

.08 
.04 
.07 

.05 

7 

.06 

7 

7 

7 
7 

DIXIE 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  FAA  AP 
ELK  CITY 

1.32 
.07 

1.13 
.  50 

1.02 

.04 
.32 
.04 

•  13 

.10 

7 
T 

.03 

7 

.15 

.41 

.41 
.03 
.20 

.23 
.02 
.39 

7 

•  17 

7 

.42 
.03 
.26 
.35 
.11 

7         7  7 

.03 

7  .08 
.08 

.01 

7 

ELK   RIVER   1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FFNN  RS 

FORT  HALL    INO  AGENCY 

1.31 
.33 
.98 
■  91 
.95 

.32 
.10 

•  24 
.07 

.30 

7 

.26 
.05 
.22 

•  08 

T 

.04 

.04 

.45 

T 

.05 
.61 

•  23 
.10 

.02 
.02 

.09 

7 

•  49 

•  09 

•  15 

•  13 
.23 

GARDEN  VALLEY  »S 
GLENNS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 

.18 
.27 
.42 

3!" 

.08 

•  03 
.01 

•  12 

7 

.01 
.03 

.01 

.12 
.01 

.05 

.38 
1.42 

.09 
.29 

T 

•  08 

•  47 

.09 

T 

.45 

.06 
.02 
.03 

.39 

7 

.26 

7 

7 

GRASMERE 
GROUSE 
HAILEY  RS 
HAMER  4  NW 
HAZELTON 

.46 
.91 
.72 
.28 
.14 

.05 
.55 
.02 
.03 

•  22 

•  07 

•  44 

.04 
.01 
.08 

7 

.11 

T 

.12 

.07 
.01 

.03 

.02 
.03 

.09 

7 
7 

.15 

.15 
.10 
.03 

•  08 

•  01 

7 

7 

HEADQUARTERS 
HILL  CITY 
HOtLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 

1.65 
.67 
.33 
.49 
.62 

.02 

.19 

7 

•  19 

•  23 

•  05 

.OS 
.12 
.12 
.06 
.02 

.12 

T 

.14 

.39 

.06 
.02 

T 

.61 

•  36 

•  01 

.13 

7 

.13 

.33 
.28 
.04 

7 

.02 

7 

7 

.02 

IDAHO  CITY   11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  15  SE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  *2   NW  WB 

R 

.58 

.64 
.42 
•  38 

.OS 
7 

.05 
.16 
.35 

.07 

•  14 

7 

T 

.18 

T 
T 

.09 

T 

.16 
.12 
.03 

7 

7 

7 

.33 
.25 

7 

7  7 
7 

7 

7 

•  01 

7 

7 
7 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

INLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KAMI AH 

KELLOGG 

R 

.54 
1.83 
1.40 
1.54 
1.31 

.48 

7 

7 

.11 
1.23 

.15 
.22 

T 

1.19 

T 

.17 

.05 

.01 
T 

.24 

•  15 

•  66 

•  57 

7 

•  01 

•  04 

7 

•  31 

•  24 

.01 

•  15 

•  33 

•  25 

•  02 

•  01 

7 

7 

•  02 

7 

7 
7 

7 

7 

KOOSK I  A 
KUNA   2  NNE 
LEWISTON  WB  AP 
LIFTON  PUMPING  STA 
LOWMAN 

//R 

1.52 
•  24 
.51 

1*15 
.36 

T 

.01 

.06 

•  02 

•  05 

•  IS 

.26 

T 

7 

■  83 
.04 

.07 

.OS 

.13 
.16 

,25 
T 

,06 

•  33 
7 

7 

•  37 

•  10 
7 

•  06 

•  43 

•  07 

7 

7 

.20 

MACKAY  RS 
MALAD 

HALAD  FAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 

1.07 
.59 
.72 
.68 
.74 

.35 
.02 

7 

.01 

•  4S 

•  05 

•  14 

•  42 

•  17 

.02 
.08 
.14 
.02 
.09 

T 

.14 
,20 
.13 

,07 
.01 

,18 
.04 

•  07 

•  06 

.08 

•  06 

•  04 

.12 
.13 
.38 

.03 

7  7 

7 

.22 
.05 

MC  CAMMON 
MINIDOKA  DAM 
MONTPELIEH  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME   1  SE 

.83 
.02 
.55 
.82 
.62 

.03 
.12 

•  11 

•  01 

.15 
.17 

T 

.16 

.18 
.22 
.12 

•  40 

T 

•  20 

•  38 

.11 
.0< 

7 

.22 

.19 

•  03 

MtJLLAN  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 
NE2PERCE 
OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 

1.79 
.21 
1 .91 

.66 

.12 

•  04 

•  OS 

•  04 

7 

.34 
.07 
.06 

.02 
.05 

T 

.21 

,11 
,09 
.12 

•  25 

•  57 

•  05 

•  56 

•  51 

•  72 

•  08 

•  22 

.05 
.15 
.38 
.05 
.05 

7 

7 

7 

.04 

7 

7 

OLA  5  S 
OROFINO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL    1  ENE 

.44 
1.13 
.81 
.13 
.13 

7 

•  08 

•  20 

•  06 

.09 
.28 

.05 

.33 

•  05 
.01 

.  34 

•  05 

•  07 

•  2S 

•  37 

•  04 

.03 

.09 

•  03 

•  06 

.04 

.06 

PICABO 
PIERCE  RS 
POCATELLO  2 
POCATELLO  WB  AP 
PORTHILL 

//« 

.63 
1.68 
.58 
.41 
1.36 

.03 
.10 

■  10 

•  08 

■  16 

7 

•  41 

•  20 
.25 
.06 

.03 
.03 
T 

T 

.08 

•  07 

•  53 

•  15 

•  05 

•  42 

.37 

.09 

7 

7 

.41 
.11 
.09 
.29 

7 

7 

•  55 

POTLATCH 

PRESTON  2  SE 

RRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 

"IGGINS  RS 

.87 
1.23 
1.53 

.  13 
1.19 

7 

■  22 

■  13 

.25 

7 

.01 

.07 
.15 

.16 

.08 
.22 

•  35 
.49 
.63 

7 
7 

•  12 

•  59 

7 

•  04 

•  15 

7 

7 

.12 

•  29 

7 

.10 

7 

7 

.17 

•  14 

•  01 

RtPIE   12  FSE 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

.83 
.06 
.38 
1.60 

■  06 

.29 
.04 

T 

.80 

T 

.09 

.12 

.17 
.04 

.02 
.05 
•  29 

•  05 

•  25 

7 

•  01 

•  33 

•  04 

•  24 

•  09 

•  30 

•  22 

7 

7 

7 

7 

SANDPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE   1  WNW 
SLATE  CREEK  RS 
5TREVELU 
SUGAR 

.80 
.26 
1.91 
.41 
.59 

•  09 

■  12 

■  03 

.04 
.05 

7 

.19 

T 

.10 

.09 

T 

.02 

.35 

T 

•  26 

•  69 

•  20 

.35 
.21 

•  19 

7 
7 

•  61 

•  11 

.05 

7 

.01 

.04 
7 

.05 

7 

•  12 

See  releience  notei  following  Slaiion  Index, 
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DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 

lontinued   june  i96i 


Station 

Total 

Day  of  Month 

'  1 

2  1 

3 

4  1 

6 

7  1  8 

10 

"1 

12 

13  I  14  1  15 

16  1  17  18 

19  I  20  {  21 

22  1  23  1  24 

25  1  28  1  27 

28  1  29  30 

31 

UN  V*LLEV 
WAN  FALLS  PH 
WAN  VALLEY  1  W 
fTONlA   EXP  STA 
MREE  CREEK 

.«? 

.23 
.28 
.47 

■  98 

.01 
.21 

.28 
.07 
.09 

.35 

.19 
.02 
.OA 

.11 

.01 
.2t 

.02 
.09 

.0* 

.03 
.06 

.19 

T 

.02 

T 

T 

.06 

.07 

.1! 
.13 

.06 

.09 

T 

BIANGlF  <?ANCH 
win   falls    2  nne 
WIN  FALLS  3  SE 
ALLACE 

ALLACE  WOODLAND  PARK 

.29 
.22 
.It 
1.93 
1.72 

.27 

T 

t 

!l2 
.10 

T 

.36 
.05 

.02 
.28 

.76  T 

T 

.26 
.39 

T 

.02 

.02 
.93 
.96 

.02 

T 

T 

T 

APREN 
AYAN 

eiSER  2  SE 
INCHESTER  1  SE 

.98 
.32 
T 

1.38 

.08 

T 

T 

.13 
.29 

.10 

.18 
.03 

.28 
.26 

.12 
.33 

.16 

.32 
.28 

.16 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

% 

d 

StatioD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

SlOOA  MST 

< 
o 
o 

o 
o 

£ 

Q. 
O 

o 

8 

60-10 

.10-.49  j 

.S0-.99 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  au 

ISE  WB  AIRPORT 

WNW 

19 

8.1 

26 

NW 

21  + 

56 

35 

24 

42 

6 

1 

0 

1 

0 

0 

8 

84 

3.4 

AHO  FALLS  42  NW  WB 

% 

% 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

AHO  FALLS   46  W  W8 

WSW 

7.5 

627 

SW 

21 

7 

2 

1 

0 

0 

0 

10 

WrSTON  WB  AIRPORT 

70 

42 

25 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

3.0 

ICATELLO  WB  AIRPORT 

WSW 

le 

9.2 

44 

W 

27 

60 

33 

22 

39 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

9 

81 

4.0 

6  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
I  RECORD  INCOMPLETE. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

EVAP 

.36 

.  13 

.13 

.  17 

.25 

.28 

.42 

.12 

.44 

.29 

.41 

.26 

.26 

.28 

.32 

.28 

.36 

.22 

.33 

.37 

.61 

.21 

.27 

.47 

.42 

.35 

.41 

.  17 

.62 

.45 

9.66 

WIND 

112 

51 

25 

17 

34 

17 

107 

21 

61 

71 

42 

136 

35 

36 

49 

11 

34 

9 

45 

49 

102 

60 

46 

47 

52 

55 

95 

58 

87 

105 

1669 

EVAP 

.30 

.08 

.12 

.19 

.19 

.17 

.21 

.18 

.25 

.22 

.26 

.27 

.24 

.30 

.31 

.33 

.30 

.22 

.36 

.33 

.39 

.27 

.36 

.38 

.25 

.31 

.27 

.24 

.30 

.29 

7.89 

WIND 

23 

20 

17 

19 

16 

17 

32 

IS 

31 

14 

21 

37 

23 

21 

17 

14 

12 

16 

21 

16 

30 

13 

21 

22 

19 

23 

16 

19 

28 

25 

618 

EVAP 

.29 

.21 

.  18 

.16 

.17 

.18 

.28 

.28 

.26 

.29 

.34 

.28 

.23 

.28 

.29 

.30 

.30 

.33 

.31 

.36 

.35 

.35 

.24 

.30 

.30 

.34 

.38 

.46 

.47 

.44 

8.95 

WIND 

162 

65 

54 

56 

47 

52 

38 

26 

41 

32 

45 

77 

40 

29 

77 

33 

21 

46 

48 

41 

36 

32 

31 

46 

29 

27 

63 

63 

104 

38 

1499 

EVAP 

.30 

.27 

.30 

.36 

.36 

.28 

.46 

.37 

.42 

.40 

.32 

.40 

.37 

.35 

.47 

.49 

.54 

.44 

.55 

.50 

.55 

.43 

.49 

.53 

.44 

.41 

.59 

.42 

B12.65 

WIND 

200 

100 

100 

90 

80 

110 

210 

100 

130 

100 

80 

180 

110 

120 

70 

90 

80 

100 

90 

80 

160 

80 

90 

120 

80 

120 

100 

120 

ISO 

170 

3410 

EVAP 

.  10 

.12 

.24 

.30 

.  19 

.20 

.21 

.20 

.24 

.16 

.22 

.06 

.  10 

.20 

.19 

.17 

.45 

.15 

.29 

.35 

.  10 

.  11 

.30 

.22 

.42 

.48 

.10 

.  10 

.20 

.28 

6.45 

WIND 

78 

77 

56 

52 

44 

48 

77 

35 

117 

34 

54 

81 

38 

34 

32 

34 

46 

28 

33 

48 

es 

64 

47 

49 

34 

113 

60 

142 

65 

57 

1740 

EVAP 

.51 

.  17 

.31 

.15 

.18 

.26 

.27 

.32 

.43 

.27 

.38 

.21 

.32 

.28 

.26 

.35 

.40 

.40 

.42 

.43 

.57 

.36 

.38 

.30 

.43 

.43 

.36 

.43 

.58 

.32 

10.48 

WIND 

152 

109 

109 

116 

142 

160 

151 

210 

122 

149 

170 

90 

100 

108 

104 

137 

159 

172 

141 

159 

201 

145 

186 

158 

153 

185 

181 

179 

161 

104 

4413 

3ERDEEN  EXP  STA 

JROWROCK  DAM 

IFTON  PUMPING  STA  (a) 

INIDOKA  DAM 

DSCOW  U  OF  I  (a) 

tLISADES  DAM 


a)     EVAPORATION  PAN   IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


Sm  f«i«T*DC*  noiM  loUowing  Sutlon  [nd*i 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


Season  ol  July  1960  -  June  1961  IDl 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow, 
fal  1 

Total 
Preci] 

itatlo:  ; 

0 

ABERDEEN  EXP  STA 

_ 

- 

- 

_ 

7.3 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

2.0 

1.5 

3.0 

0.5 

5.0 

12.0 

8.6 

ANDERSON  DAM 

T 

5.0 

4.1 

3.8 

2.5 

7.9 

23.3 

12.9 

1 

ARCO  3  NW 

6.0 

ARROWROCK  DAM 

T 

4.3 

1.6 

1.5 

5.4 

3.4 

T 

T 

_ 

15.2 

p 

ASHTON   1  S 

Z'O 

9.0 

10.5 

3.0 

19.8 

14.0 

5.0 

63.3 

14.3 

AVERY  RS 

10.3 

13.8 

11.1 

9.1 

31. 

} 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

- 

9.1 

8.8 

1.5 

- 

- 

E  21. 

1 

BIG  OFE5  1  S 

31.0 

21.5 

6.0 

22.5 

33.0 

12.0 

6.5 

29. 

i 

BLACKFOOT   2  SSW 

E  9.2 

BLACKFOOT  DAM 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

BLISS 

1.0 

T 

1.0 

T 

T 

2.0 

5. 

4 

BOISE  LUCPCT  PEAK  DAM 

T 

10. 

4 

( 

BOISE  WB  AP 

T 

2.1 

1.1 

3.2 

0.8 

T 

7.2 

9. 

1 

BONNERS  FERRY  1  SW 

10.0 

7.0 

13.0 

12.5 

6.0 

T 

48.5 

26. 

9 

s 

BUHL 

_ 

_ 

- 

T 

T 

- 

E  6. 

8 

i 

BUNGALOW  RS 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

i 

BURKE  2  ENE 

0.5 

3S.0 

29.4 

15.5 

41.0 

48.4 

11.0 

12.0 

195.8 

50. 

8' 

i 

BURLEY 

2.0 

1.0 

2.0 

4.0 

T 

9.0 

6. 

9 

s 

BURLEY   FAA  AP 

1  .0 

T 

T 

3.0 

T 

T 

T 

4.0 

7. 

6 

s 

CABINET  GORGE 

7.0 

9.4 

_ 

4.0 

. 

T 

_ 

38. 

4. 

i 

CALDWELL 

_ 

T 

_ 

1.3 

1.0 

- 

E  7.6 

i 

CAMBRIDGE 

- 

7.0 

12.0 

6.0 

- 

19. 

2 

i 

CASCADE  1  NW 

T 

13.0 

3.5 

5.0 

10.5 

16.5 

3.0 

51.5 

17. 

9  . 

s 

CENTERVILLE   ARBAUGH  RANCH 

0.7 

16. e 

10.9 

6.4 

20.3 

29.3 

0.6 

2.8 

87.8 

22. 

1 

s 

CHALL  IS 

T 

_ 

- 

6. 

S  ^ 

s 

CHILLY  BARTON  FLAT 

T 

3.0 

3.0 

T 

7.3 

0.1 

0.5 

1.5 

16.4 

e  < 

I 

COEUR  0  ALENE  RS 

4.0 

5.5 

10.5 

- 

5.5 

T 

T 

27. 

5  1 

T 

CONOA 

T 

T 

IB.O 

14.8 

I 

I 

T 

14. 

C 

I 

COTTONWOOD 

14.7 

3.5 

1.6 

4.1 

20. 

1 ; 

COUNCIL 

- 

_ 

- 

- 

4.5 

T 

T 

- 

E  22. 

e  1 

I 

CRATERS  OF   THE  MOON 

5.0 

11.6 

3.0 

0.8 

11.5 

7.9 

1.0 

T 

40.7 

8. 

DEADWOOD  DAM 

2.2 

46.2 

18.2 

11.1 

27.7 

34.4 

3.3 

10.1 

153.2 

25. C  1 

DEER  FLAT  DAM 

T 

0.5 

1.0 

1.5 

8. 

4  « 

DEER  POINT 

3.5 

7.3 

19.5 

9-0 

3.5 

23.5 

31.0 

3.0 

12.0 

112.3 

14. 

DIXIE 

T 

12.5 

59.5 

34.5 

12.5 

40.5 

31.5 

28.0 

19.0 

238.0 

31. 

1 

ORIGGS 

6.0 

8.0 

4.0 

- 

E   11.! 1 

DUBOIS  EXP  STA 

5.0 

2.5 

1  .0 

9.0 

6.0 

T 

T 

23.5 

10. 

DUBOIS  FAA  AP 

0.4 

0.6 

2.6 

16.5 

7, 

El 

ELK  CITY 

0.5 

24.3 

8.0 

23.5 

14.7 

6.4 

7.8 

E  20. 

ELK  RIVER  1  S 

13.3 

11.5 

14.0 

- 

11.5 

9.0 

2.0 

- 

40. 

EMMETT  2  E 

- 

- 

9. 

I 

FAIRFIELD  RS 

- 

18.0 

7.2 

5.1 

8.0 

10.4 

- 

10. 

FENN  RS 

T 

35. 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

T 

I 

1.5 

4.0 

T 

4.5 

8. 

GARDEN  VALLEY  RS 

_ 

_ 

3.5 

8.0 

- 

- 

T 

_ 

E  16. 

i.' 

GLENNS  FERRY 

_ 

_ 

T 

T 

3.0 

_ 

E  6. 

GRACE 

- 

- 

- 

- 

10. 

M 

GRAND  VIEW 

T 

5. 

GRAN6EVILLE 

8.0 

T 

1.0 

11.2 

3.0 

24. 

J.I 

GRASMERE 

_ 

- 

- 

- 

5. 

(.1 

GROUSE 

5.0 

2.5 

T 

5.5 

2.0 

T 

15.0 

7. 

HAILEY  RS 

1.0 

6.8 

8.0 

11. 

!'' 

HAMER   4  NW 

2.3 

93 

4. 

HA2ELT0N 

0.5 

T 

0.2 

2.5 

2.5 

0.5 

T 

6.2 

7, 

HEADQUARTERS 

7.5 

_ 

10.5 

14.0 

15.0 

8.0 

_ 

47. 

HILL  CITY 

2.0 

- 

- 

- 

- 

11. 

(. 

HOLLISTER 

1.0 

1.0 

- 

2.0 

5.8 

T 

- 

11. 

:. 

HOWE 

2.0 

0.5 

1.0 

I 

4. 

IDAHO  CITY 

1.0 

28.0 

4.0 

_ 

T 

18. 

IDAHO  CITY   11  SW 

14.0 

5.0 

5.S 

14.0 

21.5 

0.5 

60.8 

23.1. 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

T 

- 

_ 

T 

_ 

4. 

IDAHO  FALLS   16  SE 

4.5 

9.9 

8.2 

1.6 

21  .0 

10.7 

6.2 

1.6 

63.7 

10. 

(. 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

T 

0.8 

2.6 

0.5 

10.9 

0.5 

1  .0 

T 

16.3 

5. 

(• 

IDAHO   FALLS   42   NW  WB 

4. 

(. 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

3.2 

2.3 

T 

7.3 

0.8 

3.0 

16.6 

6. 

1, 

IRWIN  2  SE 

_ 

ISLAND  PARK  DAM 

4.0 

7.0 

39.0 

26.0 

7.0 

57.0 

42.0 

6.0 

1.0 

189.0 

i 

JEPOME 

T 

1.2 

0.5 

3.0 

'.1 

1.0 

T 

8.6 

KAHIAH 

T 

4.3 

7.5 

0.5 

0.5 

12.6 

24.}. 

KELLOGG 

7.3 

6.9 

8.5 

5.0 

7.3 

T 

1.2 

36.2 

33. 

KILGORE 

_ 

22.5 

- 

- 

_ 

KOO^K lA 

T 

0.7 

2.0 

T 

T 

T 

2.7 

24, 

KUNA   2  NNE 

0.7 

0.1 

0.5 

1.3 

7. 

LEWISTON  WB  AP 

''' 

2.4 

2.9 

0.2 

3.0 

0.7 

9.2 

IJ, 

LI  ETON  PUMPING  STA 

• 

2.0 

3.0 

T 

4.0 

2.0 

T 

T 

11.0 

6; 

« 

LOWMAN 

- 

- 

_ 

T 

1, 

MACKAY  RS 

- 

2.7 

T 

- 

- 

- 

E  4i 

T 

3.0 

T 

5.0 

T 

1.0 

9.0 

MALAO   FAA  AP 

T 

T 

3.0 

T 

5.5 

1.0 

1.1 

10.6 

aji 

HAY  RS 

_ 

3.8 

0.8 

0.3 

1.6 

7.5 

1  143.0 

E  7. 

1 

MC  CALL 

T 

46  0 

20.0 

21.0 

36.0 

5.0 

5.0 

24. 

MC  CAMMON 

T 

T 

Si? 

1.3 

8.1 

1.0 

3.0 

T 

20.9 

14. 

MINIDOKA  DAM 

0.5 

1.0 

T 

5.0 

2.5 

0.3 

1  9.3 

5. 

MONTPELIER  RS 

5.4 

0.3 

10.6 

6.3 

0.5 

T 

1  12.6 

9. 

MOSCOW  U  OF  I 

0.6 

* 

4  n 

T 

0  5 
* 

25. 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

0.0 

7, 

i 

MULLAN  FAA 

T 

33.5 

24.7 

11.5 

25.3 

29.1 

8.6 

12.3 

145.1 

42.1 

NEW  MEADOWS  RS 

17.5 

11.5 

8.5 

11.7 

10.5 

2.5 

T 

62.2 

23. 

1 

NEZPERCE 

11.0 

4.0 

0.3 

3.1 

31.3 

22. 

OAKLEY 

0.5 

3.5 

1.5 

4.0 

1.0 

T 

10.5 

8. 

1 

OBSIDIAN  3  SSE 

T 

T 

13.0 

2.0 

6. 

OLA  5  S 

13. 

OROF I  NO 

5.0 

28. 

PALISADES  DAM 

6.0 

18.5 

3.2 

15.0 

5.0 

3.5 

i  51.2 

1  4. 

PARMA   EXP  STA 

1.0 

1.0 

4.0 

2.0 

S.O 

9. 

PAUL   1  ENE 

1.0 

0.8 

T 

3.0 

4.0 

T 

3.8 

7. 

See  reference  noles  following  Slallon  Index. 


-  76  - 


MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


gr  iNUEO  SoMon  ol  luly  1960  -  luna  1961 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

anuary 

a  ruary 

March 

April 

May 

June 

Total 
Soow- 
iall 

Total 
Precip- 
itation 

PAYETTE 

2.0 

l.S 

2.0 

- 

- 

- 

- 

E  8.23 

P1CA80 

4.5 

T 

4.0 

7.0 

T 

T 

8.18 

PIERCE  QS 

17.0 

15.5 

16.0 

17.5 

3.5 

E  44.08 

POCATELLO  2 

- 

- 

8.99 

POCATELLO  WB  AP 

T 

1.6 

1.6 

1  .9 

6.3 

2.7 

6.1 

0.4 

20.6 

8.84 

POWThlLL 

13.3 

~ 

17.0 

4.0 

3.0 

- 

25.80 

POTLATCM 

1.0 

4.0 

26.43 

PRESTON  2  SE 

T 

3.5 

A. 6 

O.B 

9.5 

9.7 

1 . 1 

29.2 

12.37 

PRIEST   RIVER  EXP  STA 

lA.A 

12.1 

10.3 

12.7 

6.6 

T 

56.1 

37.11 

RICHF lELO 

T 

1.2 

2.2 

6.2 

3.1 

12.7 

7.77 

RIGGINS  RS 

0.0 

14.88 

RIPIE  12  ESE 

1.5 

e.5 

1B.3 

2.5 

10.14 

RUPERT 

1.0 

1  .0 

T 

3.0 

T 

6.93 

SAINT  ANTHONY 

- 

- 

10.48 

SAINT  MARIES 

A.O 

7.0 

B.5 

7.3 

3.0 

29. S 

31.74 

SALMON 

" 

~ 

' 

~ 

~ 

~ 

- 

E  6.74 

SANOPOINT   EXP  STA 

9.3 

11.8 

16.6 

16.0 

12.9 

T 

66.6 

39.81 

SHOSHONE    1  WNW 

T 

3.4 

1 . 1 

7.11 

SLATE   CREEK  RS 

- 

- 

- 

- 

- 

0.5 

- 

SPENCER  RS 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STPEVELL 

0*2 

0.2 

O.A 

0.8 

0.3 

T 

1.9 

E  7.86 

SUGAR 

1.5 

2.0 

2.5 

T 

7.70 

SUN  VALLEY 

1.0 

30.0 

7.0 

3.0 

18.0 

12.5 

T 

2.0 

73.5 

11.29 

SWAN   FALLS  PH 

T 

T 

T 

T 

5.70 

SWAN   VALLEY    1  W 

- 

T 

- 

14.0 

~ 

13.0 

1.5 

T 

- 

E  11.50 

TETONIA  EXP  STA 

3.0 

15.0 

~ 

T 

~ 

~ 

- 

11.45 

THREE  CREEK 

T 

0.5 

6.0 

7.0 

T 

13.8 

17.5 

0.5 

3.5 

48.8 

E  9.52 

TRIANGLE  RANCH 

TWIN  FALLS  2  NNE 

T 

T 

I 

1.0 

2.0 

T 

3.0 

7.92 

TWIN  FALLS  3  SE 

0.4 

2,5 

2.0 

T 

WALLACE 

T 

7.5 

9.0 

7.5 

10.0 

15.5 

0.5 

2.1 

52.1 

48.08 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

A.<> 

9.0 

17.0 

T 

3.0 

40.81 

WARREN 

T 

3.0 

<il.3 

16.0 

7.1 

17.1 

28.0 

12.5 

20.0 

145.0 

25.03 

WAYAN 

T 

5.0 

11. 0 

3.0 

23.0 

7.0 

5.0 

13.33 

WE  I  SEP  2  SE 

1.5 

2.5 

T 

8.36 

WINCHE5TFP    I  Sf 

17.0 

6.5 

6.0 

7.0 

15.0 

10.0 

2.0 

23.34 

B    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 


See  rcfcicncc  no:cs  fcUowing  SlalioD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDA^■ 
JUNE  1961 


Da7  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

ABERDEEN  EXP  STA 

HAX 

eo 

70 

69 

72 

75 

82 

79 

S6 

86 

86 

88 

75 

77 

61 

82 

69 

92 

94 

94 

94 

94 

95 

96 

94 

95 

92 

89 

91 

90 

81 

MIN 

52 

40 

43 

39 

45 

45 

45 

45 

49 

46 

48 

52 

40 

42 

48 

45 

47 

50 

52 

51 

52 

43 

62 

53 

51 

50 

58 

50 

51 

47 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 

80 

71 

71 

72 

77 

81 

81 

87 

84 

86 

87 

75 

79 

80 

81 

8  9 

91 

92 

96 

94 

93 

92 

92 

92 

89 

91 

90 

88 

MIN 

52 

46 

44 

46 

49 

49 

51 

46 

52 

52 

53 

48 

46 

46 

49 

48 

52 

52 

53 

54 

51 

46 

64 

57 

57 

54 

58 

56 

54 

51 

ANDERSON  DAM 

MAX 

82 

78 

74 

80 

83 

88 

75 

89 

60 

86 

87 

75 

83 

89 

94 

98 

101 

95 

101 

101 

96 

98 

95 

95 

91 

86 

80 

MIN 

53 

48 

50 

49 

50 

53 

50 

48 

56 

47 

56 

53 

46 

57 

55 

57 

58 

62 

57 

58 

58 

54 

67 

51 

57 

62 

57 

63 

52 

48 

ARCO  3  NW 

MAX 

80 

68 

70 

73 

76 

80 

75 

85 

82 

85 

86 

78 

79 

85 

67 

92 

95 

90 

94 

95 

94 

93 

94 

93 

94 

91 

9  1 

90 

85 

82 

MIN 

52 

46 

42 

40 

45 

45 

44 

43 

49 

41 

49 

45 

49 

42 

42 

43 

52 

52 

50 

55 

54 

53 

58 

49 

58 

51 

54 

53 

52 

43 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

8* 

74 

77 

84 

69 

85 

78 

88 

80 

66 

85 

76 

85 

92 

98 

100 

105 

100 

98 

103 

93 

105 

99 

97 

101 

95 

97 

91 

82 

83 

MIN 

<>5 

48 

51 

50 

50 

54 

49 

45 

55 

46 

53 

53 

46 

52 

55 

56 

66 

61 

59 

57 

57 

52 

58 

51 

57 

61 

57 

59 

50 

45 

ASHTON  1  S 

MAX 

80 

70 

72 

70 

76 

80 

81 

83 

80 

87 

86 

69 

70 

76 

82 

86 

88 

69 

66 

89 

89 

88 

89 

90 

88 

MIN 

51 

41 

43 

43 

40 

38 

40 

42 

46 

42 

46 

47 

45 

38 

43 

45 

45 

46 

46 

47 

45 

42 

50 

46 

46 

50 

50 

49 

50 

35 

AVERY  RS 

82 

89 

90 

88 

84 

86 

73 

83 

63 

76 

84 

83 

81 

91 

95 

91 

83 

83 

83 

72 

MIN 

44 

44 

50 

48 

55 

54 

46 

40 

49 

41 

44 

57 

47 

46 

51 

51 

52 

54 

53 

50 

43 

42 

49 

49 

50 

48 

40 

44 

45 

37 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

60 

73 

72 

80 

78 

71 

65 

60 

64 

60 

63 

67 

58 

69 

75 

86 

73 

75 

70 

MIN 

46 

46 

47 

49 

48 

51 

45 

32 

42 

36 

42 

50 

41 

44 

49 

49 

52 

55 

53 

45 

46 

39 

46 

46 

46 

45 

41 

38 

48 

41 

BIG  CREEIC   1  S 

MAX 

71 

74 

63 

72 

74 

74 

70 

77 

71 

77 

77 

69 

72 

80 

86 

78 

78 

MIN 

31 

38 

33 

31 

32 

34 

41 

30 

43 

46 

40 

45 

29 

31 

32 

36 

36 

45 

40 

37 

34 

29 

39 

34 

40 

37 

38 

32 

32 

25 

BLACKFOOT  2  SSW 

MAX 

78 

7? 

72 

74 

78 

84 

62 

81 

81 

65 

69 

78 

74 

77 

62 

89 

86 

92 

90 

94 

93 

95 

93 

92 

90 

90 

92 

89 

81 

MIN 

49 

45 

44 

39 

51 

47 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

45 

45 

46 

48 

50 

53 

50 

51 

52 

49 

53 

52 

50 

52 

60 

57 

53 

47 

BLACKFOOT  DAM 

71 

65 

61 

65 

68 

75 

72 

78 

73 

6  1 

80 

65 

82 

73 

85 

84 

86 

82 

85 

81 

MIN 

39 

38 

34 

32 

35 

36 

40 

38 

38 

40 

36 

45 

33 

34 

36 

38 

40 

42 

41 

40 

36 

45 

41 

40 

41 

41 

47 

46 

33 

BLISS 

62 

79 

73 

62 

85 

84 

61 

88 

61 

87 

67 

75 

85 

88 

92 

98 

101 

101 

101 

101 

101 

100 

92 

90 

83 

MIN 

54 

46 

48 

48 

53 

56 

50 

50 

59 

48 

55 

52 

45 

52 

55 

55 

59 

60 

57 

62 

62 

51 

75 

55 

57 

53 

50 

53 

64 

51 

BOISE   LUCKY   PEAf  0AM 

84 

76 

78 

83 

88 

88 

76 

90 

90 

86 

66 

84 

64 

92 

98 

1 06 

10  5 

103 

105 

103 

105 

104 

97 

101 

102 

98 

98 

93 

89 

MIN 

48 

54 

57 

54 

57 

61 

46 

53 

56 

48 

59 

54 

53 

52 

60 

64 

64 

59 

65 

54 

67 

50 

64 

61 

55 

57 

61 

58 

52 

45 

BOISE  WB  AP 

MAX 

83 

77 

81 

82 

86 

85 

72 

87 

77 

84 

62 

75 

64 

91 

96 

99 

104 

1 00 

101 

69 

103 

97 

96 

95 

92 

80 

79 

MIN 

53 

49 

54 

51 

56 

57 

45 

50 

53 

45 

54 

50 

48 

53 

61 

66 

65 

67 

64 

53 

56 

54 

71 

62 

62 

68 

61 

59 

57 

44 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

84 

87 

86 

83 

82 

61 

68 

75 

72 

74 

76 

63 

80 

87 

91 

96 

92 

88 

84 

90 

90 

89 

87 

81 

69 

MIN 

48 

46 

47 

52 

52 

52 

45 

38 

48 

41 

44 

55 

43 

47 

51 

52 

54 

60 

55 

52 

57 

44 

49 

51 

51 

55 

45 

42 

52 

42 

BUHL 

79 

75 

83 

65 

79 

65 

75 

66 

83 

64 

62 

80 

85 

86 

90 

90 

97 

100 

99 

99 

96 

97 

96 

95 

97 

95 

91 

91 

85 

80 

MIN 

58 

45 

50 

50 

54 

54 

50 

50 

56 

50 

58 

52 

48 

54 

59 

60 

62 

60 

66 

64 

62 

58 

72 

65 

65 

57 

64 

50 

54 

50 

BUNGALOW  RS 

82 

87 

68 

88 

86 

87 

71 

62 

80 

90 

96 

98 

96 

95 

94 

93 

94 

94 

95 

94 

92 

84 

86 

85 

75 

MIN 

48 

48 

49 

48 

49 

50 

46 

38 

42 

46 

50 

49 

54 

53 

49 

44 

41 

49 

49 

49 

48 

42 

43 

45 

38 

BURKE   2  ENE 

72 

79 

75 

78 

61 

7 1 

7 1 

66 

72 

71 

69 

78 

85 

98 

84 

80 

79 

61 

82 

62 

80 

60 

71 

75 

72 

62 

MIN 

39 

40 

42 

41 

43 

42 

39 

31 

43 

33 

38 

45 

37 

40 

45 

45 

46 

52 

49 

44 

38 

38 

47 

46 

46 

45 

37 

38 

41 

31 

BURL  E Y 

83 

80 

71 

74 

78 

62 

87 

75 

69 

87 

92 

73 

81 

85 

96 

100 

90 

102 

96 

98 

93 

91 

85 

MIN 

49 

48 

50 

49 

58 

53 

53 

49 

59 

53 

54 

53 

46 

50 

56 

54 

58 

62 

59 

59 

54 

53 

64 

65 

60 

52 

66 

64 

50 

55 

BURLEY  FAA  AP 

78 

71 

69 

75 

79 

83 

71 

88 

77 

8  3 

87 

70 

77 

83 

86 

91 

96 

92 

96 

95 

91 

90 

89 

8 1 

78 

MIN 

51 

43 

48 

47 

51 

50 

50 

46 

56 

49 

49 

50 

42 

47 

53 

48 

53 

53 

52 

55 

59 

48 

53 

59 

53 

57 

60 

51 

54 

50 

CABINET  GORGE 

MAX 

8  3 

68 

83 

82 

81 

78 

64 

71 

71 

70 

72 

70 

77 

84 

88 

90 

90 

90 

79 

78 

71 

MIN 

45 

46 

46 

50 

50 

52 

47 

37 

49 

39 

43 

52 

44 

40 

50 

50 

52 

60 

55 

49 

48 

42 

50 

51 

50 

51 

41 

42 

53 

39 

CALDWE  LL 

86 

62 

83 

88 

90 

90 

82 

90 

86 

66 

84 

80 

68 

94 

100 

10  3 

1 06 

103 

105 

101 

1  00 

102 

102 

104 

100 

98 

92 

84 

84 

MIN 

53 

49 

52 

50 

56 

59 

51 

40 

56 

50 

52 

49 

47 

44 

55 

56 

58 

57 

59 

58 

52 

55 

62 

62 

60 

50 

59 

59 

57 

48 

CAMBR I DGE 

MAX 

86 

83 

91 

83 

87 

84 

75 

88 

78 

84 

80 

76 

82 

95 

95 

103 

100 

98 

100 

94 

100 

95 

96 

100 

94 

93 

90 

85 

81 

MIN 

55 

47 

44 

40 

44 

38 

45 

38 

54 

40 

57 

50 

35 

41 

43 

45 

48 

51 

62 

49 

55 

42 

59 

52 

44 

54 

50 

55 

52 

43 

CASCADE  1  NW 

70 

71 

71 

65 

74 

75 

77 

68 

80 

69 

77 

78 

65 

75 

82 

85 

89 

92 

89 

88 

92 

82 

93 

88 

85 

88 

85 

85 

79 

71 

MIN 

43 

42 

41 

41 

42 

45 

37 

38 

39 

42 

49 

45 

37 

43 

46 

45 

51 

50 

45 

50 

38 

46 

46 

45 

49 

47 

48 

45 

43 

37 

CHALL I S 

MAX 

72 

70 

73 

68 

75 

79 

80 

80 

81 

78 

77 

69 

74 

82 

88 

90 

93 

90 

90 

95 

94 

90 

94 

93 

94 

92 

90 

88 

84 

82 

MIN 

48 

43 

47 

46 

43 

44 

46 

43 

48 

47 

50 

44 

41 

46 

48 

48 

52 

55 

55 

42 

53 

49 

5. 

55 

53 

55 

58 

54 

55 

42 

CHILLY  BARTON  FLAT 

75 

68 

68 

69 

73 

72 

74 

80 

79 

61 

81 

74 

73 

80 

85 

88 

88 

86 

90 

91 

91 

90 

91 

91 

88 

88 

65 

85 

81 

80 

MIN 

31 

40 

43 

37 

39 

40 

40 

39 

48 

38 

47 

42 

37 

36 

39 

42 

43 

47 

42 

43 

44 

48 

47 

43 

43 

43 

44 

47 

48 

35 

V-UtUK    U   ALtnt  Kb 

85 

87 

86 

85 

83 

83 

78 

76 

76 

74 

74 

73 

79 

86 

92 

95 

98 

98 

90 

66 

To 

87 

90 

91 

90 

90 

82 

76 

78 

71 

MIN 

48 

48 

52 

52 

55 

58 

47 

40 

49 

44 

50 

47 

46 

46 

52 

54 

54 

59 

60 

53 

5  3 

45 

51 

53 

55 

55 

48 

48 

51 

45 

74 

67 

65 

63 

75 

76 

78 

74 

61 

79 

76 

78 

83 

91 

89 

88 

89 

89 

87 

89 

84 

85 

82 

80 

MIN 

27 

36 

34 

39 

39 

41 

41 

44 

38 

36 

34 

43 

40 

39 

35 

40 

39 

51 

44 

49 

50 

42 

35 

CO  T  T  ONWOO  D 

77 

77 

75 

79 

76 

65 

73 

67 

69 

68 

65 

72 

80 

84 

86 

89 

87 

82 

64 

75 

86 

85 

85 

88 

83 

74 

75 

70 

71 

MIN 

45 

48 

45 

45 

52 

52 

39 

45 

48 

39 

51 

47 

40 

45 

51 

49 

57 

62 

56 

54 

45 

44 

54 

52 

54 

57 

47 

41 

43 

35 

COUNC I L 

86 

80 

83 

68 

85 

85 

89 

69 

86 

66 

76 

66 

94 

96 

1  ni 

1  04 

101 

99 

101 

100 

1  02 

100 

98 

100 

99 

94 

93 

90 

81 

MIN 

56 

50 

48 

44 

47 

46 

49 

47 

56 

48 

62 

53 

40 

47 

50 

50 

55 

60 

61 

55 

60 

52 

55 

66 

50 

61 

57 

58 

50 

47 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

68 

66 

68 

7 1 

78 

72 

80 

80 

60- 

82 

73 

73 

60 

83 

87 

90 

91 

88 

90 

88 

90 

91 

91 

90 

87 

86 

84 

82 

76 

MIN 

47 

41 

43 

40 

46 

46 

49 

52 

47 

52 

47 

41 

48 

50 

51 

53 

59 

55 

55 

52 

48 

68 

54 

57 

56 

55 

58 

52 

40 

DEAOWOOD  DAM 

60 

70 

73 

76 

71 

78 

72 

79 

78 

66 

75 

82 

65 

86 

90 

85 

91 

88 

85 

87 

66 

84 

80 

75 

MIN 

38 

39 

39 

38 

42 

39 

43 

31 

42 

32 

38 

46 

32 

34 

37 

40 

41 

46 

41 

39 

41 

33 

50 

42 

37 

45 

42 

44 

40 

OEER    FLAT  DAM 

79 

83 

83 

83 

85 

74 

65 

80 

82 

76 

75 

83 

87 

92 

94 

99 

95 

94 

95 

92 

94 

95 

94 

95 

93 

88 

85 

83 

78 

MIN 

55 

49 

51 

51 

51 

58 

48 

44 

58 

51 

56 

53 

50 

55 

52 

58 

57 

61 

69 

58 

56 

55 

63 

55 

58 

66 

59 

60 

57 

47 

OEE R  PO INT 

63 

57 

55 

61 

65 

67 

59 

68 

64 

68 

64 

57 

67 

73 

77 

79 

82 

80 

78 

81 

79 

80 

79 

78 

81 

78 

74 

73 

54 

52 

MIN 

48 

43 

45 

45 

48 

50 

36 

49 

43 

48 

52 

37 

46 

56 

59 

63 

67 

65 

64 

65 

57 

61 

65 

52 

64 

59 

57 

53 

45 

43 

DIXIE 

72 

73 

67 

71 

73 

75 

65 

73 

72 

73 

75 

66 

69 

79 

82 

84 

85 

8? 

84 

81 

84 

83 

8  1 

82 

81 

79 

77 

58 

68 

MIN 

34 

38 

34 

32 

34 

37 

38 

32 

41 

31 

38 

42 

29 

30 

30 

34 

36 

41 

42 

37 

31 

31 

40 

35 

35 

38 

34 

35 

36 

27 

ORIGGS 

MAX 

74 

66 

65 

67 

67 

74 

74 

79 

80 

83 

60 

70 

73 

75 

79 

a  1 

86 

86 

87 

86 

88 

89 

89 

88 

84 

87 

80 

86 

83 

73 

MIN 

45 

41 

43 

40 

38 

44 

44 

45 

44 

43 

43 

40 

43 

43 

39 

44 

45 

46 

49 

49 

49 

50 

5  1 

50 

45 

49 

42 

50 

50 

35 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

74 

68 

71 

69 

74 

76 

72 

MIN 

50 

48 

45 

41 

44 

45 

47 

46 

53 

46 

53 

50 

42 

46 

48 

50 

52 

55 

58 

56 

52 

53 

55 

52 

58 

58 

54 

55 

59 

DUBOIS  FAA  AP 

MAX 

79 

72 

70 

74 

77 

79 

77 

84 

84 

85 

87 

65 

73 

78 

84 

86 

90 

86 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

93 

89 

91 

90 

85 

82 

MIN 

50 

50 

45 

43 

44 

46 

47 

44 

53 

47 

54 

51 

43 

47 

51 

50 

50 

54 

60 

57 

51 

54 

55 

51 

53 

55 

55 

54 

51 

44 

ELK  CITY 

MAX 

69 

77 

79 

80 

80 

79 

77 

67 

76 

79 

72 

66 

74 

83 

88 

90 

93 

89 

85 

87 

75 

90 

84 

34 

93 

80 

75 

78 

80 

MIN 

40 

40 

30 

43 

42 

48 

42 

37 

43 

42 

58 

39 

44 

57 

52 

49 

46 

45 

42 

43 

35 

43 

42 

39 

41 

36 

37 

42 

30 
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DAILY  TEMPERATURES 


ontlnued 


IDAHO 
JUNE  1961 


.K  OIVER  1  S 
IMETT  2  E 
aRFIELD  RS 
INN  RS 

)RT   HALL    IND  AGENCY 
IROEN  VALLEV  RS 
.ENNS  FERRY 
I  ACE 

lANO  VIEW 
iANGEVILLE 
lASMERE 
!OUSE 


IZELION 
JAOOUARTERS 
ILL  CITY 
DLLISTER 
3WE 

DAHO  CITY 

BAHO  FALLS  2  FSE 

bAHO   FALLS    16  SE 

)AHO   FALLS   FAA  AP 

>AHO  FALLS   42   NW  WB 

3AH0   FALLS   *6  W  WB 

SLANO  PARK  DAM 

■ROME 

iLLOCG 

)OSKIA 

JNA  2  NNE 

•WISTON  WB  AP 

IFTON  PUMPING  ST A 

3WMAN 

kCKAY  RS 

kLAD 

kLAn  FAA  AP 

tr  RS 
:  CALL 
:  CAMHON 


Da;  Of  Month 


1 

2 

3 

« 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

1 

17 

18 

MAX 

72 

75 

84 

86 

80 

86 

82 

56 

78 

64 

74 

74 

59 

88 

86 

91 

94 

95 

MIN 

«2 

50 

45 

42 

49 

55 

45 

34 

48 

35 

42 

49 

39 

42 

47 

42 

46 

55 

MAX 

87 

82 

80 

85 

90 

88 

79 

90 

88 

88 

78 

88 

95 

99 

100 

107 

99 

MIN 

53 

46 

49 

49 

46 

56 

46 

42 

41 

45 

48 

46 

45 

45 

53 

53 

59 

MAX 

76 

73 

68 

70 

73 

79 

69 

82 

82 

81 

80 

67 

77 

81 

85 

68 

91 

90 

MIN 

AS 

39 

40 

43 

42 

42 

44 

44 

44 

37 

41 

49 

40 

40 

43 

46 

45 

46 

MAX 

77 

86 

90 

84 

87 

85 

86 

74 

85 

70 

80 

79 

70 

83 

91 

94 

97 

95 

MIN 

55 

48 

49 

50 

60 

53 

49 

47 

53 

49 

49 

53 

47 

47 

51 

49 

50 

50 

MAX 

81 

74 

70 

76 

83 

80 

88 

81 

85 

85 

81 

75 

81 

85 

89 

93 

94 

MIN 

51 

42 

43 

40 

45 

49 

45 

48 

47 

51 

51 

42 

48 

45 

48 

50 

52 

MAX 

90 

S6 

82 

82 

88 

89 

80 

94 

89 

87 

88 

85 

87 

95 

95 

96 

104 

100 

MIN 

4« 

46 

42 

52 

48 

46 

38 

44 

36 

42 

50 

35 

39 

39 

42 

42 

49 

45 

MAX 

86 

82 

83 

86 

90 

91 

81 

91 

82 

92 

88 

80 

88 

95 

99 

102 

106 

105 

MIN 

55 

46 

49 

48 

51 

56 

51 

52 

62 

47 

57 

50 

42 

49 

58 

54 

57 

60 

MAX 

75 

68 

65 

64 

67 

84 

80 

80 

80 

84 

83 

80 

71 

77 

80 

85 

88 

91 

MIN 

43 

39 

36 

36 

41 

40 

44 

44 

42 

42 

44 

50 

37 

40 

45 

44 

44 

47 

MAX 

89 

89 

92 

83 

91 

92 

81 

90 

96 

99 

104 

105 

104 

MIN 

59 

49 

49 

58 

51 

55 

57 

57 

53 

55 

55 

56 

54 

MAX 

79 

78 

76 

78 

80 

78 

64 

75 

51 

71 

72 

63 

75 

82 

89 

89 

91 

90 

MIN 

45 

50 

47 

46 

49 

46 

41 

41 

49 

40 

47 

47 

41 

44 

50 

52 

54 

56 

MAX 

73 

69 

66 

72 

77 

63 

75 

81 

81 

B5 

69 

78 

85 

87 

95 

95 

96 

MIN 

49 

37 

42 

48 

49 

48 

38 

44 

39 

48 

45 

40 

49 

49 

53 

54 

51 

MAX 

70 

65 

62 

65 

68 

72 

69 

75 

73 

75 

76 

67 

63 

73 

79 

81 

82 

84 

MIN 

40 

37 

40 

37 

44 

38 

40 

40 

49 

38 

43 

48 

35 

42 

37 

41 

43 

42 

MAX 

72 

72 

71 

70 

71 

77 

73 

80 

79 

82 

76 

83 

83 

89 

92 

93 

MIN 

38 

43 

38 

40 

41 

43 

43 

40 

48 

39 

42 

53 

48 

50 

52 

55 

MAX 

79 

72 

73 

77 

78 

85 

81 

89 

88 

90 

90 

76 

76 

81 

87 

91 

95 

95 

MIN 

51 

47 

47 

41 

40 

13 

46 

42 

52 

42 

51 

51 

42 

45 

49 

46 

45 

54 

MAX 

77 

74 

71 

76 

80 

84 

75 

89 

87 

84 

86 

77 

78 

84 

87 

91 

97 

96 

MIN 

55 

41 

47 

45 

50 

49 

50 

44 

52 

49 

52 

52 

45 

45 

53 

52 

54 

58 

MAX 

72 

81 

85 

81 

80 

84 

85 

57 

80 

66 

74 

75 

64 

87 

86 

90 

93 

95 

MIN 

41 

42 

46 

44 

45 

53 

44 

34 

35 

36 

37 

43 

36 

37 

43 

47 

46 

48 

MAX 

78 

73 

70 

73 

75 

82 

70 

83 

75 

82 

83 

55 

78 

84 

87 

90 

94 

94 

MIN 

33 

32 

32 

33 

38 

45 

44 

43 

43 

36 

45 

48 

41 

38 

39 

41 

41 

49 

MAX 

73 

70 

68 

76 

76 

82 

71 

85 

83 

85 

80 

74 

79 

84 

86 

91 

95 

96 

MIN 

52 

37 

42 

43 

46 

54 

46 

43 

50 

41 

48 

47 

42 

45 

48 

50 

59 

55 

MAX 

80 

72 

70 

75 

78 

81 

77 

85 

84 

86 

87 

76 

78 

82 

85 

89 

93 

94 

MIN 

53 

49 

45 

41 

45 

47 

46 

44 

55 

47 

55 

56 

52 

42 

48 

49 

48 

56 

MAX 

77 

74 

68 

70 

78 

80 

70 

84 

79 

81 

80 

73 

80 

86 

91 

93 

91 

94 

MIN 

42 

40 

42 

40 

41 

50 

41 

36 

45 

36 

44 

48 

35 

45 

43 

45 

46 

51 

MAX 

79 

74 

71 

70 

78 

82 

76 

85 

79 

86 

74 

76 

84 

88 

94 

94 

MIN 

49 

47 

46 

42 

44 

46 

49 

46 

51 

46 

43 

43 

46 

45 

51 

52 

MAX 

78 

70 

66 

64 

70 

75 

72 

80 

75 

83 

83 

64 

68 

74 

78 

82 

87 

68 

MIN 

38 

36 

36 

34 

36 

39 

40 

42 

40 

39 

45 

40 

34 

32 

37 

37 

43 

45 

MAX 

80 

72 

70 

71 

77 

82 

75 

88 

82 

88 

90 

71 

75 

80 

84 

88 

94 

93 

MIN 

49 

48 

45 

43 

44 

45 

47 

44 

50 

45 

49 

52 

44 

43 

45 

46 

48 

50 

MAX 

80 

73 

72 

78 

78 

81 

78 

85 

84 

87 

90 

70 

77 

80 

85 

90 

96 

94 

MIN 

49 

48 

44 

38 

43 

43 

42 

41 

51 

45 

50 

53 

42 

38 

43 

43 

44 

47 

MAX 

77 

70 

69 

73 

76 

81 

75 

85 

82 

87 

88 

70 

78 

81 

84 

90 

94 

94 

MIN 

49 

46 

46 

41 

48 

47 

45 

45 

52 

45 

54 

54 

46 

48 

51 

46 

47 

52 

MAX 

71 

53 

68 

67 

68 

71 

68 

70 

73 

79 

77 

69 

68 

73 

77 

80 

83 

84 

MIN 

44 

42 

43 

38 

37 

38 

41 

38 

42 

38 

41 

44 

37 

39 

42 

40 

40 

43 

MAX 

81 

78 

73 

78 

82 

86 

73 

87 

80 

85 

85 

78 

82 

87 

91 

95 

99 

99 

MIN 

55 

43 

49 

47 

51 

53 

51 

51 

57 

49 

56 

53 

43 

45 

51 

55 

58 

60 

MAX 

79 

85 

89 

90 

83 

81 

83 

65 

80 

55 

75 

79 

61 

80 

90 

94 

98 

101 

MIN 

47 

53 

53 

52 

55 

55 

49 

40 

50 

40 

47 

53 

47 

48 

54 

52 

54 

54 

MAX 

90 

90 

90 

88 

91 

88 

73 

80 

75 

85 

91 

96 

98 

99 

98 

MIN 

52 

51 

54 

50 

53 

57 

51 

39 

44 

49 

50 

51 

45 

46 

52 

53 

53 

59 

MAX 

82 

77 

81 

82 

89 

85 

74 

84 

80 

84 

75 

82 

90 

97 

96 

102 

96 

MIN 

49 

46 

52 

47 

49 

53 

44 

41 

51 

48 

40 

45 

53 

54 

54 

58 

MAX 

89 

89 

86 

85 

F"! 

82 

72 

82 

73 

78 

74 

74 

84 

91 

97 

100 

102 

99 

MIN 

51 

57 

58 

57 

61 

52 

47 

47 

51 

45 

55 

52 

48 

54 

57 

52 

6S 

59 

MAX 

75 

68 

59 

59 

64 

73 

79 

79 

79 

S3 

60 

77 

71 

77 

75 

82 

95 

84 

MIN 

48 

43 

40 

42 

42 

44 

47 

49 

46 

48 

48 

52 

42 

41 

52 

49 

50  49 

MAX 

83 

79 

70 

78 

82 

85 

75 

85 

85 

85 

85 

75 

83 

90 

94 

I  95 

100  95 

MIN 

42 

46 

46 

42 

44 

42 

40 

35 

47 

35 

42 

50 

35 

38 

38 

!  " 

44  49 

MAX 

77 

70 

67 

66 

73 

72 

75 

79 

80 

82 

81 

71 

75 

82 

84 

90 

89  88 

MIN 

50 

45 

47 

42 

48 

47 

48 

44 

55 

47 

52 

51 

45 

46 

47 

50 

53  56 

MAX 

78 

78 

71 

66 

71 

80 

85 

87 

87 

88 

88 

76 

80 

83 

85 

90 

94  95 

MIN 

55 

48 

42 

48 

49 

45 

50 

54 

53 

52 

53 

51 

41 

49 

51 

51 

52  54 

MAX 

81 

73 

75 

70 

73 

82 

83 

92 

86 

91 

94 

71 

80 

82 

85 

91 

96  95 

MIN 

45 

42 

41 

50 

50 

44 

49 

49 

49 

50 

47 

47 

37 

44 

47 

48 

47  49 

MAX 

73 

70 

75 

68 

75 

80 

80 

82 

78 

81 

77 

55 

76 

80 

86 

89 

91  88 

MIN 

43 

44 

47 

43 

42 

44 

45 

39 

48 

44 

47 

50 

38 

44 

46 

43 

43  51 

MAX 

74 

70 

68 

72 

73 

74 

67 

76 

74 

74 

74 

68 

73 

80 

84 

87 

89  68 

MIN 

48 

44 

40 

38 

40 

46 

42 

38 

48 

42 

50 

45 

36 

42 

44 

44 

48  52 

MAX 

79 

75 

70 

70 

75 

82 

75 

nn 

80 

90 

89 

86 

75 

80 

85 

89 

94  95 

MIN 

46 

40 

40 

39 

50 

49 

47 

44 

47 

45 

49 

50 

39 

40 

49 

45 

49  50 

93  86 
49  44 


100  98 
55  53 


87  90 
45  47 


97  94 
56  54 


93  93  93 
51     52  50 


102  105 

43  47 

101  106 

60  55 

87  90 

47  46 

103  106  I 

58  57 

85  85 

57  53 

95  98 

60  53 

84  84 
40  43 

91  92 

51  52 

91  95 

50  51 

93  95 

59  54 

92  92 

51  44 

91  94 

44  44 

93  95 

55  54 

92  91 
46  56 

93  91 

49  45 

92  94 

54  53 

66  88 

45  44 

92  94 

54  52 

94  97 

50  54 

94  95 
57  52 

82  84 

48  39 

97  100 

56  55 

95  89 

57  51 

95  94 

59  55 

95  97 

59  54 

94  93 
65  51 

85  67 

50  50 

95  98 
43  43 

89  90 

54  47 

94  95 

55  56 

95  96 

51  50 

90  93 

49  49 


90     88  86 


75 

90 

81 

88 

87 

76 

38 

45 

44 

45 

39 

36 

104 

104 

100 

102 

99 

96 

46 

62 

66 

62 

59 

5  1 

91 

91 

88 

89 

87 

85 

40 

60 

52 

51 

49 

47 

85 

94 

94 

94 

94 

89 

44 

52 

52 

51 

53 

48 

9'? 

92 

90 

92 

86 

88 

47 

64 

5  1 

52 

52 

59 

103 

100 

98 

101 

98 

97 

44 

47 

41 

50 

49 

5  1 

105 

103 

101 

104 

100 

100 

51 

77 

67 

55 

63 

58 

89 

88 

87 

90 

90 

66 

44 

56 

49 

47 

48 

55 

102 

103 

102 

104 

104 

99 

51 

76 

66 

57 

64 

57 

87 

86 

86 

90 

81 

78 

44 

55 

53 

53 

54 

44 

93 

94 

91 

96 

95 

91 

50 

71 

57 

55 

63 

60 

83 

85 

84 

83 

82 

79 

36 

46 

43 

39 

42 

46 

93 

94 

91 

92 

90 

87 

45 

57 

55 

51 

54 

52 

95 

94 

93 

97 

92 

92 

47 

52 

50 

51 

50 

50 

97 

95 

93 

94 

92 

92 

52 

68 

65 

57 

58 

56 

75 

93 

87 

88 

68 

80 

38 

39 

43 

45 

46 

37 

96 

92 

92 

93 

90 

88 

39 

52 

56 

57 

48 

42 

96 

95 

93 

94 

91 

89 

50 

62 

57 

57 

61 

62 

93 

93 

90 

93 

88 

90 

50 

59 

58 

60 

53 

57 

97 

95 

92 

95 

93 

90 

41 

56 

50 

44 

51 

47 

93 

90 

92 

68 

88 

57 

57 

49 

49 

57 

86 

R5 

85 

86 

83 

83 

49 

50 

47 

46 

45 

45 

94 

93 

91 

94 

90 

91 

45 

57 

5 1 

5 1 

49 

63 

95 

95 

94 

95 

92 

93 

47 

54 

51 

50 

51 

49 

97 

96 

94 

95 

92 

90 

44 

62 

51 

46 

53 

63 

83 

60 

80 

85 

79 

80 

39 

43 

42 

42 

43 

43 

100 

100 

97 

98 

96 

95 

50 

66 

61 

54 

61 

58 

78 

93 

89 

91 

89 

82 

45 

53 

52 

53 

52 

44 

98 

95 

98 

98 

92 

85 

45 

55 

53 

53 

57 

47 

98 

93 

92 

95 

92 

89 

47 

57 

52 

60 

53 

96 

95 

96 

97 

89 

83 

52 

64 

60 

62 

61 

51 

89 

84 

84 

87 

88 

85 

48 

53 

51 

60 

50 

56 

99 

96 

97 

98 

93 

92 

37 

34 

39 

40 

46 

44 

90 

87 

87 

88 

87 

67 

49 

55 

49 

54 

53 

51 

94 

93 

93 

95 

94 

91 

56 

56 

100 

95 

95 

98 

93 

92 

48 

55 

54 

48 

53 

59 

92 

89 

89 

89 

87 

89 

42 

50 

49 

45 

48 

47 

88 

86 

87 

88 

86 

64 

}  40 

51 

54 

52 

41 

49 

>  97 

95 

93 

93 

93 

89 

45 

56 

50 

50 

46 

57 

77  78  66 

39  45  33 

95  91  64 

57  56  44 

83  81  75 

56  47  39 

86  87  76 

49  48  45 


95  87  82 
54    41  38 


65  60 
64  52 


85  85  82 

50  50  40 

100  93  95 

51  64  54 

77  70  74 
46  46  40 

88  86  65 

52  55  41 

78  73  74 


85  85  78 
55  52  41 

91  86  85 

55  54  38 

91  88  79 

55  59  50 

78  78  55 

41  43  33 

86  83  77 
55  54  39 


56     55  45 


81  80 
49  44 


56     51  51 


87  84  75 

50  49  35 

94  87  83 

55  52  44 

92  85  83 

55  53  36 

91  64  61 
58  49  40 

83  79  74 

44  47  32 

92  89  83 
58  58  49 


79      81  68 


85  83  80 
48      50  44 


85     82  77 


62  76  78 

52  57  49 

85  81  80 

49  54  46 

85  85  88 
47  45 

86  82  79 
49  57  43 

92  68  88 

54  59  50 

94  88  88 

51  52  45 

61  80  82 

52  50  37 

84  76  70 

44  49  37 

92  83  83 

53  48  42 
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DAILY  TEMPERATURES 


ConUnuod 


IDAHC 
JUNE  1961 


Station 


MINIDOKA  DAM 
MOHTPELIFR  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME    1  SE 
MULLAN  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE 
OAKLEV 

OBSIDIAN  3  SSE 

OLA  5  S 

OROFINO 

PALISADES  DAM 

PARMA  EXP  STA 

PAUL   1  ENE 

PICABO 

PIERCE  RS 

POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AP 

PORTHILL 

POTLATCH 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 

RIGGINS  RS 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT   EXP  STA 
SHOSHONE   1  WNW 
SLATE  CREEK  RS 
STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN   FALLS  PH 
SWAN   VALLEY    1  W 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 


Day  Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ID 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

75 

70 

69 

76 

77 

83 

83 

89 

89 

85 

86 

84 

78 

78 

82 

90 

95 

97 

97 

93 

96 

97 

97 

94 

93 

95 

89 

90 

90 

MIN 

57 

44 

49 

48 

46 

48 

50 

54 

56 

65 

56 

67 

53 

57 

58 

51 

54.5 

MAX 

77 

75 

70 

64 

67 

70 

77 

82 

85 

84 

87 

87 

72 

75 

SO 

79 

87 

91 

92 

92 

91 

93 

92 

90 

90 

93 

92 

33 

90 

MIN 

40 

39 

36 

39 

45 

45 

43 

45 

49 

50 

47 

46 

47 

53 

50 

56 

41 

44.5 

MAX 

82 

82 

81 

SO 

82 

82 

73 

75 

74 

70 

70 

66 

77 

84 

90 

93 

96 

95 

89 

87 

84 

90 

90 

SS 

89 

66 

S2 

78 

73 

MIN 

46 

54 

54 

49 

39 

40 

46 

45 

50 

49 

37 

41 

48 

35 

43.4 

MAX 

83 

76 

85 

84 

85 

SS 

86 

88 

88 

87 

87 

76 

83 

92 

94 

96 

100 

99 

98 

103 

103 

100 

103 

93 

101 

97 

97 

97 

92 

85 

91  7 

MIN 

44 

46 

46 

44 

48 

45 

46 

50 

60 

48 

49 

50 

55 

47 

48 

68 

53 

63 

65 

54 

58 

59 

46 

51.1 

MAX 

75 

82 

86 

81 

79 

81 

64 

80 

62 

73 

79 

60 

77 

85 

92 

96 

97 

90 

86 

87 

75 

86 

85 

37 

37 

76 

77 

60 

62 

MIN 

40 

40 

40 

49 

52 

69 

53 

48 

50 

46 

60 

47 

37 

40 

41 

36 

44.  1 

MAX 

70 

77 

81 

70 

80 

81 

72 

84 

SO 

81 

82 

79 

68 

79 

86 

90 

95 

97 

93 

93 

93 

86 

94 

94 

91 

96 

90 

36 

87 

74 

84,3 

MIN 

40 

45 

39 

40 

41 

36 

39 

30 

49 

46 

43 

44 

47 

32 

41.6 

MAX 

80 

82 

78 

79 

80 

79 

70 

77 

66 

72 

71 

68 

75 

83 

89 

90 

93 

90 

86 

85 

75 

87 

36 

88 

83 

80 

76 

76 

69 

70 

MIN 

50 

48 

52 

42 

43 

44 

35 

47.7 

MAX 

75 

69 

71 

73 

79 

84 

70 

88 

74 

81 

88 

77 

76 

80 

85 

94 

95 

93 

90 

93 

88 

95 

93 

92 

94 

90 

88 

36 

83 

MIN 

41 

45 

50 

45 

43 

50 

50 

53 

52 

55 

55 

45 

51.7 

MAX 

66 

65 

66 

65 

66 

70 

69 

70 

71 

70 

72 

60 

68 

70 

79 

79 

81 

82 

81 

32 

33 

82 

82 

79 

79 

78 

76 

57 

55 

59 

73.1 

MIN 

35 

34 

40 

36 

32 

31 

32 

30 

31 

37 

34 

33 

34 

37 

33.8 

MAX 

85 

84 

77 

85 

86 

85 

81 

87 

78 

86 

84 

76 

85 

93 

96 

100 

102 

98 

95 

100 

96 

100 

98 

97 

99 

96 

93 

90 

79 

81 

89  7 

MIN 

40 

40 

49 

48 

53 

53 

45 

38 

47.1 

MAX 

92 

92 

89 

89 

94 

94 

80 

89 

87 

80 

74 

79 

87 

94 

101 

102 

103 

100 

100 

94 

96 

100 

100 

99 

99 

98 

88 

86 

37 

79 

91.7 

MIN 

50 

53 

55 

47 

50 

54 

44 

51.8 

MAX 

75 

70 

66 

65 

70 

76 

75 

83 

80 

35 

85 

83 

70 

78 

82 

86 

39 

86 

88 

89 

90 

90 

88 

87 

90 

87 

85 

69 

87 

80 

81.7 

MIN 

62 

52 

65 

56 

66 

45 

47.6 

MAX 

82 

82 

79 

86 

88 

88 

86 

88 

85 

84 

81 

77 

86 

94 

99 

101 

102 

104 

100 

102 

99 

95 

99 

100 

102 

100 

95 

93 

87 

84 

91.5 

MIN 

57 

63 

64 

54 

55 

46 

62.6 

MAX 

79 

77 

75 

75 

74 

78 

83 

73 

88 

80 

83 

86 

72 

77 

84 

87 

91 

96 

96 

94 

95 

89 

96 

96 

95 

95 

92 

91 

90 

62 

85.5 

MIN 

50 

53 

55 

54 

54 

59 

49 

52 

54 

58 

66 

57 

55 

51 

51.8 

MAX 

76 

78 

72 

72 

72 

76 

82 

72 

84 

78 

84 

86 

69 

79 

86 

87 

91 

95 

94 

93 

95 

92 

95 

96 

93 

96 

92 

90 

39 

79 

84.7 

MIN 

42 

43 

42 

45 

46 

46 

43 

50 

42 

43 

44 

66 

55 

63 

53 

50 

39 

43.3 

MAX 

72 

81 

83 

81 

79 

84 

84 

67 

80 

62 

75 

77 

62 

77 

86 

91 

93 

95 

91 

87 

88 

76 

91 

87 

37 

89 

81 

79 

30 

56 

31  1 

MIN 

40 

46 

44 

34 

40 

38 

42 

48 

38 

41 

46 

37 

44 

46 

37 

40 

42 

33 

42.9 

MAX 

81 

75 

73 

75 

77 

83 

77 

88 

85 

84 

86 

71 

77 

80 

85 

90 

92 

96 

97 

95 

93 

95 

96 

94 

94 

90 

90 

90 

87 

82 

86  .0 

MIN 

54 

56 

55 

55 

50 

64 

50 

60 

48 

51.6 

MAX 

SI 

72 

70 

73 

79 

83 

76 

88 

81 

87 

87 

72 

78 

82 

84 

89 

95 

93 

94 

96 

93 

97 

97 

95 

95 

91 

89 

92 

85 

8 1 

86  .0 

MIN 

60 

59 

55 

52 

58 

57 

53 

52.1 

MAX 

82 

83 

84 

85 

82 

84 

82 

74 

69 

73 

74 

68 

78 

83 

88 

92 

89 

90 

90 

89 

84 

84 

88 

92 

92 

39 

80 

77 

74 

72 

82  •  4 

MIN 

47 

48 

50 

52 

51 

50 

45 

43 

61 

42 

49.3 

MAX 

85 

86 

83 

SO 

85 

85 

74 

77 

75 

72 

68 

72 

79 

86 

91 

95 

98 

97 

91 

87 

85 

92 

93 

90 

90 

96 

85 

64 

77 

79 

MIN 

52 

43 

46 

37 

37 

39 

41 

45.7 

MAX 

79 

75 

70 

65 

70 

79 

82 

86 

86 

88 

87 

82 

78 

82 

83 

SS 

93 

97 

93 

95 

96 

95 

95 

92 

95 

95 

90 

92 

92 

86 

86.  3 

MIN 

53 

41 

40 

45 

47 

60 

51 

50 

53 

66 

46 

46.8 

MAX 

82 

85 

87 

86 

82 

82 

70 

72 

72 

72 

72 

70 

77 

85 

90 

93 

93 

91 

86 

34 

83 

85 

86 

88 

87 

87 

78 

78 

77 

69 

81.5 

MIN 

45 

39 

38 

45 

44 

46 

37 

36 

60 

34 

44.6 

MAX 

78 

74 

71 

75 

78 

81 

71 

85 

81 

82 

84 

80 

79 

85 

87 

92 

94 

93 

90 

93 

90 

94 

93 

92 

92 

90 

33 

87 

84 

78 

84  7 

MIN 

50 

45 

45 

50 

70 

54 

58 

58 

59 

54 

44 

51.7 

MAX 

84 

86 

84 

87 

88 

89 

81 

83 

83 

78 

78 

76 

82 

89 

96 

99 

99 

99 

95 

96 

95 

98 

97 

97 

100 

99 

93 

94 

66 

32 

89  a 

MIN 

60 

50 

50 

64 

50 

56 

52 

61 

62 

62 

62 

55 

58 

55 

63 

51 

57.0 

MAX 

79 

77 

75 

76 

78 

80 

85 

74 

89 

78 

88 

82 

71 

79 

86 

87 

92 

95 

98 

93 

97 

89 

99 

98 

93 

95 

93 

90 

92 

81 

86  .  3 

MIN 

50 

55 

55 

51 

66 

64 

56 

69 

60 

58 

57 

51 

54.2 

MAX 

80 

70 

70 

73 

73 

79 

73 

83 

80 

85 

85 

75 

73 

84 

32 

86 

90 

91 

89 

90 

88 

83 

88 

39 

90 

86 

85 

88 

83 

83 

32  .6 

MIN 

52 

47 

60 

46 

46 

50 

54 

49 

35 

45.9 

MAX 

85 

86 

86 

84 

83 

83 

73 

76 

75 

72 

69 

69 

79 

86 

91 

95 

97 

97 

92 

88 

R7 

90 

90 

90 

91 

91 

82 

79 

79 

72 

83*9 

MIN 

47 

47 

52 

51 

43 

42 

49 

41 

49.6 

MAX 

81 

78 

79 

73 

83 

84 

80 

83 

81 

85 

84 

68 

81 

85 

92 

94 

92 

87 

94 

97 

90 

95 

96 

92 

95 

95 

92 

65 

88 

84 

85.4 

MIN 

42 

43 

40 

40 

47 

48 

49 

46 

66 

45 

45.5 

MAX 

81 

84 

83 

82 

79 

76 

67 

70 

70 

71 

73 

67 

72 

82 

S3 

84 

85 

88 

35 

86 

84 

82 

89 

90 

86 

36 

85 

79 

77 

69 

79 ,  <) 

MIN 

36 

50 

38 

44 

47 

40 

49 

60 

52 

50 

48 

50 

47 

49 

43 

40 

60 

38 

47.7 

MAX 

82 

78 

76 

SO 

85 

89 

77 

8S 

88 

88 

89 

83 

84 

90 

90 

97 

100 

101 

99 

101 

100 

101 

101 

98 

100 

98 

97 

96 

90 

83 

90  •  ^ 

MIN 

50 

56 

54 

42 

65 

58 

53 

61 

50 

48 

54.3 

MAX 

85 

85 

86 

85 

92 

92 

78 

82 

82 

82 

80 

74 

83 

39 

97 

100 

100 

98 

97 

97 

94 

94 

96 

98 

102 

104 

93 

66 

88 

84 

90.  1 

M 1  N 

56 

50 

46 

56 

54 

56 

46 

47 

5 1 

55 

60 

58 

56 

60 

51 

51 

54 

47 

52.6 

MAX 

79 

68 

68 

70 

74 

9i 

76 

86 

84 

86 

87 

34 

76 

31 

85 

39 

92 

95 

92 

95 

96 

97 

94 

92 

96 

93 

89 

91 

90 

32 

86.6 

M I  N 

47 

50 

43 

46 

60  , 

39 

41 

57 

59 

54 

49 

61 

45 

47.7 

MAX 

73 

73 

73 

70 

75 

79 

73 

82 

79 

84 

85 

SO 

74 

80 

S3 

85 

90 

91 

83 

91 

90 

90 

90 

88 

90 

86 

87 

90 

84 

78 

82  7 

MIN 

42 

43 

49 

45 

40 

40 

45 

60 

63 

60 

44 

36 

44.4 

MAX 

73 

68 

64 

64 

67 

75 

73 

76 

76 

77 

78 

76 

73 

78 

81 

85 

86 

87 

87 

89 

89 

89 

88 

90 

67 

86 

34 

82 

80 

76 

79.5 

MIN 

40 

30 

29 

" 

35 

37 

41 

34 

35 

30 

43 

42 

34 

40 

37 

42 

39 

25 

35.1 

MAX 

84 

82 

85 

88 

92 

91 

82 

94 

88 

89 

88 

83 

88 

98 

101 

106 

107 

106 

104 

109 

107 

102 

101 

101 

105 

104 

101 

101 

95 

95  6 

MIN 

60 

54 

57 

56 

60 

62 

62 

* 

55 

50 

74 

67 

73 

65 

55 

64 

55 

61.7 

MAX 

79 

80 

70 

67 

73 

72 

72 

84 

78 

86 

86 

70 

70 

80 

81 

86 

83 

90 

33 

83 

84 

36 

90 

89 

86 

32 

83 

88 

86 

31 

81.2 

MIN 

33 

40 

43 

42 

40 

40 

38 

36 

50 

40 

33 

33.5 

MAX 

66 

67 

64 

67 

72 

70 

78 

75 

77 

81 

64 

66 

73 

74 

79 

36 

86 

83 

86 

85 

84 

87 

87 

84 

82 

37 

78 

71 

74 

75.3 

MIN 

35 

43 

41 

40 

37 

39 

43 

40 

41 

41 

40 

43 

42 

35 

37 

40 

43 

43 

47 

44 

47 

39 

47 

45 

45 

46 

47 

52 

47 

37 

42.3 

MAX 

67 

75 

68 

81 

73 

76 

72 

67 

75 

80 

SO 

37 

90 

92 

90 

94 

92 

92 

90 

90 

91 

85 

87 

85 

60 

77 

62.2 

MIN 

41 

36 

38 

41 

44 

35 

41 

40 

32 

33 

37 

37 

47 

49 

40 

39 

42 

38 

55 

42 

41 

42 

45 

45 

41 

31 

40.5 

MAX 

71 

70 

72 

72 

74 

78 

72 

76 

74 

76 

78 

67 

78 

86 

85 

91 

96 

94 

92 

97 

94 

98 

91 

94 

96 

92 

87 

86 

75 

83.1 

MIN 

47 

40 

41 

43 

38 

42 

38 

27 

46 

32 

40 

46 

28 

32 

35 

35 

40 

42 

41 

40 

41 

38 

44 

40 

41 

47 

47 

32 

27 

39.0 

Se«  Rftlerence  Nolea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  ^^jo^-o 


SlaUon 

D>r01  Month 

Armng« 

1 

Z 

3 

4 

5 

1 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16  17 

 ■  

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TWIN   FALLS   2  NNE 

MAX 

75 

75 

73 

79 

82 

87 

71 

91 

86 

84 

85 

79 

81 

87 

91 

95  100 

97 

95 

100 

99 

100 

100 

96 

97 

95 

94 

93 

88 

79 

88.5 

MIN 

56 

A3 

A9 

46 

51 

50 

51 

49 

57 

50 

51 

54 

45 

47 

52 

49  55 

56 

58 

54 

62 

50 

65 

62 

58 

59 

60 

58 

59 

50 

53.5 

TWIN   FALLS   3  SE 

MAX 

74 

77 

76 

73 

78 

82 

85 

73 

89 

84 

79 

84 

74 

81 

88 

90  95 

99 

98 

97 

98 

92 

100 

96 

96 

96 

95 

92 

90 

82 

87.1 

MIN 

53 

A5 

A9 

49 

51 

51 

52 

49 

57 

48 

52 

53 

49 

48 

55 

51  62 

55 

62 

55 

63 

53 

69 

64 

62 

61 

59 

60 

61 

52 

55.0 

WALLACE 

MAX 

60 

S3 

86 

78 

81 

83 

62 

75 

62 

74 

78 

67 

75 

85 

90 

92  96 

88 

85 

87 

75 

87 

86 

87 

86 

80 

78 

78 

68 

69 

80.0 

MIN 

»3 

«A 

»7 

46 

51 

5) 

43 

36 

48 

37 

44 

43 

41 

44 

49 

47  50 

59 

52 

46 

45 

41 

50 

47 

48 

48 

40 

41 

44 

39 

45.5 

WALLACE  WOODLAND  PARH 

MAX 

73 

79 

83 

86 

80 

80 

81 

64 

77 

62 

72 

78 

57 

7S 

S5 

90  94 

95 

90 

85 

86 

75 

88 

85 

86 

86 

78 

75 

79 

64 

79.6 

MIN 

A3 

A* 

A2 

47 

51 

51 

45 

39 

48 

38 

42 

50 

44 

44 

49 

48  50 

59 

53 

46 

45 

41 

50 

47 

47 

48 

41 

41 

45 

39 

45.9 

WARREN 

MAX 

70 

70 

65 

67 

72 

73 

69 

74 

74 

72 

75 

66 

70 

78 

82 

84  85 

85 

83 

85 

84 

85 

85 

82 

83 

83 

79 

77 

73 

69 

76.6 

MIN 

31 

37 

33 

32 

33 

36 

40 

31 

38 

32 

39 

43 

28 

31 

34 

36  36 

40 

40 

37 

33 

30 

38 

36 

34 

37 

36 

35 

33 

25 

34.8 

WAVAN 

MAX 

73 

611 

61 

62 

63 

63 

74 

76 

77 

80 

80 

88 

86 

85 

86 

87 

86 

85 

82 

84 

85 

81 

82 

79 

76 

78.0 

MIN 

39 

38 

38 

37 

37 

40 

40 

42 

42 

43 

42 

54 

50 

51 

50 

51 

49 

47 

48 

49 

49 

47 

39 

41 

44.3 

WEISER  2  SE 

MAX 

se 

8A 

80 

84 

88 

84 

81 

SB 

84 

85 

84 

79 

87 

95 

99 

99  104 

101 

101 

98 

92 

95 

100 

100 

100 

98 

93 

95 

85 

82 

91.1 

MIN 

56 

50 

50 

49 

50 

49 

51 

44 

58 

46 

57 

53 

50 

53 

54 

56  56 

59 

59 

59 

60 

52 

60 

59 

55 

56 

57 

54 

61 

51 

54.1 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

76 

78 

78 

74 

78 

73 

67 

72 

70 

68 

60 

59 

70 

79 

85 

88  89 

87 

84 

Bl 

80 

84 

82 

85 

84 

81 

72 

70 

69 

67 

76.3 

MIN 

A3 

♦  7 

47 

45 

47 

50 

37 

38 

46 

38 

42 

43 

40 

43 

48 

48  52 

53 

50 

51 

41 

40 

41 

48 

51 

53 

39 

40 

47 

34 

44.7 

Sm  B«lar«iic«  Note*  FoOowfaig  SUtlon  (ndw 
-  81  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of       1S60  -  1961 


SlaHon 

July 

August 

Seplember 

Oclober 

November 

December 

Jonucay 

February 

March 

April 

May 

June 

Tolal 

Normal 
July-June 

ABERDEEN  EXP  STA 

 n — 

 93 — 

151 

562 

850 — 

 1  ?A7 — 

1256 

851 

835 

612 

326 

48 

6831 

AMER ICAN  FALLS  1  SW 

67 

131 

523 

793 

1170 

1 1 96 

794 

784 

567 

266 

28 

6339 

ANDERSON  DAM 

0 

54 

50 

420 

785 

1079 

1080 

827 

603 

542 

243 

ARCO  3  NW 

3 

124 

178 

613 

1008 

1300 

1344 

905 

977 

678 

407 

ARROWROCK  DAM 

54 

56 

439 

785 

1092 

1055 

756 

719 

519 

229 

7 

asmton  1  s 

21 

164 

228 

658 

990 

1388 

1450 

1020 

1059 

751 

386 

72 

6189 

AVERY  RS 

7 

120 

1  36 

493 

874 

1105 

1071 

603 

614 

608 

335 

33 

6399 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

31 

154 

327 

645 

894 

1126 

1048 

783 

655 

677 

518 

173 

7231 

BIG  CREEK   I  S 

lie 

300 

434 

760 

1082 

1447 

1317 

975 

1089 

891 

593 

225 

9231 

Black FOOT  2  ssw 

2 

71 

115 

535 

843 

1269 

1302 

847 

819 

573 

263 

33 

6672 

BLACKFOOT  DAM 

56 

193 

302 

714 

511 

184 

BL  I  SS 

Q 

54 

741 

1065 

988 

728 

701 

460 

205 

7 

5444 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

0 

46 

44 

311 

65B 

960 

901 

650 

606 

419 

161 

4 

4780 

BOISE  HB  AP 

0 

67 

63 

377 

727 

1063 

989 

661 

631 

500 

234 

13 

5325 

6890 

BONNE RS  FERRY  1  SW 

g 

109 

237 

551 

917 

1147 

1067 

774 

734 

580 

327 

57 

6508 

BUHL 

0 

41 

45 

364 

703 

1029 

952 

674 

673 

476 

182 

7 

5166 

BUNGALOW  RS 

30 

BURKE  2  ENE 

71 

293 

365 

721 

1033 

1246 

1165 

940 

1027 

869 

599 

166 

8535 

BURLEY 

0 

72 

74 

446 

752 

1086 

1007 

739 

736 

511 

241 

15 

5679 

BURLEY  TAA  AP 

96 

133 

555 

826 

1206 

1 160 

653 

812 

592 

302 

33 

6568 

CABINET  GORGE 

10 

126 

225 

535 

851 

1 120 

1104 

818 

794 

626 

365 

73 

6647 

CALDWELL 

62 

1081 

659 

427 

153 

5217 

CAMBRIDGE 

0 

108 

96 

574 

900 

1303 

1347 

857 

766 

585 

314 

28 

6878 

CASCADE  1  NW 

19 

236 

294 

637 

966 

1377 

1268 

935 

979 

816 

536 

125 

8210 

CHALL  IS 

91 

109 

528 

9  36 

1307 

1277 

656 

835 

635 

352 

62 

6989 

CHILLY  BARTON  FLAT 

32 

186 

316 

701 

1074 

1332 

1390 

1009 

1011 

774 

510 

115 

8450 

COEUR  D  ALENE  RS 

2 

88 

1  36 

991 

763 

787 

591 

302 

36 

6012 

CONOA 

15 

154 

260 

662 

1000 

1426 

1394 

1003 

1060 

756 

521 

163 

8434 

COTTONWOOD 

16 

166 

210 

548 

893 

1138 

1024 

794 

873 

677 

470 

112 

6921 

COUNC IL 

^ 

95 

80 

1150 

759 

713 

530 

230 

CRATERS  OF    THE   MOON  NM 

7 

71 

212 

649 

1014 

12  76 

1287 

998 

1003 

746 

431 

73 

7867 

DEADWOOD  DAM 

59 

241 

297 

1  393 

1003 

1053 

862 

5  54 

157 

8783 

DEER   FLAT  DAM 

0 

64 

70 

448 

711 

1094 

1067 

668 

595 

443 

197 

8 

5365 

DEER  POINT 

14 

226 

217 

697 

1086 

1163 

1089 

1154 

942 

626 

163 

DIXIE 

129 

380 

414 

795 

1117 

1438 

1343 

1023 

1 137 

938 

631 

270 

ORIGGS 

37 

126 

213 

664 

1080 

1447 

1443 

1051 

1018 

463 

119 

DUBOIS  EXP  STA 

62ft 

1014 

1323 

1297 

1027 

731 

59 

7  762 

DUBOIS  FAA  AP 

n 

112 

144 

630 

1006 

1375 

1384 

1009 

979 

710 

364 

45 

7758 

ELK  CITY 

66 

219 

300 

664 

976 

1260 

882 

961 

786 

501 

127 

ELK  RIVER  1  S 

49 

1  82 

251 

605 

932 

1199 

1161 

653 

91 1 

72  1 

466 

1  1  9 

7449 

EMMETT  2  E 

0 

73 

87 

459 

730 

1 126 

1078 

676 

614 

430 

209 

6 

5488 

FAIRFIELD  RS 

B 

141 

233 

677 

1007 

1442 

1444 

1022 

1028 

687 

422 

92 

8203 

FENN  RS 

2 

66 

92 

497 

789 

1104 

1072 

734 

700 

519 

273 

19 

5857 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

1 

72 

135 

485 

829 

1274 

1264 

618 

805 

596 

291 

24 

6594 

GARDEN  VALLEY  RS 

1 

41 

62 

420 

999 

1197 

1145 

812 

763 

601 

26S 

24 

6333 

GLENNS  FERRY 

0 

44 

45 

384 

676 

992 

983 

624 

600 

422 

134 

0 

4904 

GRA^E 

12 

118 

163 

1  308 

1012 

954 

679 

406 

96 

7632 

GRAND  VIEW 

0 

49 

42 

474 

803 

1182 

671 

625 

415 

0 

GRANGEVILLE 

14 

157 

181 

520 

878 

1133 

985 

766 

833 

647 

437 

100 

6651 

GRASMERE 

101 

146 

520 

858 

1087 

1024 

835 

870 

645 

360 

66 

6532 

GROUSE 

98 

253 

357 

774 

1103 

1413 

1432 

1051 

1 100 

614 

569 

194 

9158 

HAILEY  RS 

14 

135 

1287 

1043 

1092 

65 

7998 

HAMER   4  NW 

0 

98 

151 

613 

974 

1387 

1495 

919 

914 

649 

306 

36 

7542 

HA2ELT0N 

0 

71 

84 

467 

783 

1110 

1065 

737 

755 

558 

251 

22 

5923 

HEArOUARTFRS 

2  24 

287 

620 

917 

1187 

1151 

860 

905 

732 

497 

121 

7544 

HILL  CITY 

9 

122 

202 

6  34 

1018 

1409 

1466 

1017 

1053 

675 

424 

1  04 

8133 

HOLLISTER 

0 

76 

128 

1035 

806 

612 

325 

HOWE 

2 

80 

166 

588 

912 

1331 

1346 

904 

664 

515 

295 

29 

7032 

IDAHO  CITY 

15 

135 

174 

575 

914 

1198 

1141 

897 

892 

669 

369 

78 

7077 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

94 

140 

564 

875 

1298 

1 372 

886 

848 

638 

300 

42 

7060 

IDAHO  FALLS    16  SF 

45 

191 

260 

661 

1022 

1  '^■^9 

1 334 

1042 

1  n*ii 

- 

-  , 

_  „ 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

(, 

110 

157 

1359 

936 

879 

659 

343 

41 

7464 

IDAHO  FALLS   42   NW  WB 

0 

112 

200 

691 

1077 

1440 

1475 

986 

995 

683 

351 

51 

8063 

6925 

IDAHO  FALLS   46   W  WB 

5 

1  19 

186 

657 

1026 

1381 

1404 

988 

959 

689 

374 

42 

7830 

8556 

ISLAND  PARK  DAM 

261 

371 

789 

1 120 

1578 

1613 

1141 

1220 

591 

186 

9906 

JEROME 

64 

73 

460 

777 

1003 

744 

718 

510 

217 

15 

5651 

KELLOGG 

9 

124 

18  3 

508 

824 

112 

1018 

749 

590 

356 

60 

6313 

KILGORE 

1164 

KOOSK lA 

0 

66 

112 

525 

766 

1056 

1054 

720 

690 

529 

224 

8 

5752 

KUNA  2  NNE 

2 

97 

119 

466 

1095 

1031 

700 

652 

5  31 

25 

5690 

LEWISTON  WB  AP 

0 

57 

71 

408 

726 

1028 

899 

624 

623 

452 

254 

14 

5156 

5483 

LIFTON  PUMPING  STA 

8 

121 

199 

679 

1407 

1049 

106  7 

772 

437 

82 

8161 

LOWMAN 

9 

130 

178 

565 

926 

1319 

1223 

650 

873 

664 

365 

46 

7150 

MACKAY  RS 

3 

121 

174 

558 

1032 

1332 

1287 

979 

1007- 

715 

465 

56 

7729 

MALAD 

0 

73 

59 

495 

821 

1 130 

1 103 

646 

827 

588 

291 

30 

6265 

MALAD  FAA  AP 

0 

85 

95 

543 

847 

1  ?nn 

1192 

893 

860 

617 

326 

40 

6698 

HAY  RS 

8 

142 

199 

1386 

1340 

646 

871 

636 

414 

73 

MC  CALL 

20 

199 

2^4 

706 

1012 

1346 

1311 

954 

1047 

831 

547 

117 

8374 

MC  CAMMON 

1 

90 

123 

550 

627 

1252 

1192 

867 

822 

598 

329 

51 

6702 

MINIDOKA  DAM 

0 

68 

61 

468 

758 

1153 

1145 

801 

792 

565 

271 

22 

6104 

MONTPELIER  RS 

9 

138 

215 

669 

1024 

1420 

1435 

1079 

1053 

786 

448 

94 

8390 

MOSCOW  U  OF  I 

15 

107 

146 

397 

758 

978 

589 

360 

5956 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

62 

85 

444 

730 

1060 

1008 

706 

696 

536 

264 

11 

5602 

MULLAN  FAA 

3° 

232 

246 

598 

957 

1161 

1050 

864 

910 

752 

5  09 

131 

7449 

NEW  MEADOWS  RS 

40 

220 

323 

724 

1013 

1371 

1400 

881 

915 

744 

472 

106 

8209 

NEZPEPCE 

23 

182 

194 

548 

870 

1158 

1043 

777 

821 

673 

438 

90 

6817  ! 

OAKLEY 

83 

67 

974 

779 

771 

5880 

OBSIDIAN  3  SSE 

224 

392 

450 

751 

1196 

1691 

1579 

1158 

1239 

981 

697 

339 

10697 

OLA  5  S 

0 

81 

87 

485 

781 

1130 

1060 

727 

715 

551 

272 

19 

5908 

OROF I  NO 

730 

5146 

PALISADES  DAM 

8 

120 

204 

628 

991 

1424 

1636 

1029 

1070 

744 

408 

75 

8337 

PAPMA   EXP  STA 

0 

72 

77 

465 

761 

1144 

1097 

663 

616 

438 

196 

7 

5535 

PAUL    1  ENE 

2 

1  10 

152 

532 

813 

1133 

1 108 

761 

795 

599 

302 

36 

6363 

PAYETTE 

0 

53 

54 

422 

722 

1101 

1078 

659 

59fl 

428 

189 

PICA80 

6 

154 

156 

597 

965 

1300 

1297 

1002 

957 

692 

416 

64 

7506 

PIEPCE  RS 

25 

172 

252 

714 

986 

1252 

1267 

896 

956 

747 

480 

117 

7864 

POCATELLO  2 

0 

66 

83 

454 

738 

1138 

1107 

793 

760 

551 

258 

39 

5989 

See  reference  notes  Ic 

Uowing  Sla 

:ion  Hdex. 

MONfTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Season  ol       1960  -  1961  IDAHO 


SlaUon 

July 

September 

Oclober 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tolol 

Normal 
July-June 

—        -  — - —  

POC AT E LLO  WB  AP 

 — 

 fl» — 

 93 — 

 529 — 

 OTli — 

 r5Ti — 

1214 

630 

813 

596 

311 

29 

6552 

— ft07ft — 

PORTH I LL 

10 

126 

272 

571 

956 

1162 

1098 

824 

777 

587 

325 

52 

POTLATCM 

16 

121 

209 

491 

792 

1065 

965 

706 

7*7 

612 

3*2 

72 

6138 

PRESTON  2  SE 

0 

70 

73 

516 

811 

1254 

1178 

862 

801 

574 

298 

43 

6*80 

DRIEST  PIVE"  EXP  STA 

28 

188 

291 

600 

950 

1198 

1142 

848 

8*6 

669 

398 

92 

7250 

R I CHF I ELO 

5 

99 

1 44 

566 

864 

1 1 89 

1167 

8  70 

836 

643 

330 

34 

6767 

R 1  GO  I N  ^  RS 

36 

37 

529 

38  3 

169 

2 

RUPERT 

0 

94 

97 

500 

810 

1159 

1133 

791 

787 

5*8 

272 

23 

621* 

SAINT  ANTMONV 

U 

135 

209 

613 

929 

1363 

1*20 

968 

937 

699 

357 

59 

7700 

SAINT  MARIES 

109 

168 

473 

816 

1085 

975 

737 

735 

571 

312 

50 

6038 

SALMON 

112 

212 

621 

931 

1359 

1370 

817 

83* 

621 

356 

36 

7275 

7922 

SANOPQINT  EXP  STA 

142 

271 

590 

88  5 

807 

812 

SHOSHONE   1  WNW 

0 

65 

72 

493 

841 

1158 

1104 

820 

789 

573 

256 

13 

618* 

SLATE  CREEK  RS 

897 

762 

545 

538 

399 

200 

2 

strevell 

80 

561 

8  6 

1242 

1 1 79 

8  87 

873 

6*1 

355 

62 

6858 

SUGAR 

20 

135 

231 

62  3 

866 

1369 

1435 

920 

897 

667 

3*6 

78 

7587 

SUN  VALLFV 

90 

263 

354 

751 

1155 

1 536 

1500 

1 1 24 

1191 

815 

576 

210 

9565 

SWAN  FALLS  PM 

fi 

11 

10 

307 

629 

980 

936 

580 

528 

329 

111 

0 

**21 

SWAN  VALLEY    1  w 

10 

146 

255 

656 

964 

1396 

1509 

1006 

995 

769 

456 

155 

8317 

TETONIA  EXP  STA 

49 

188 

308 

715 

1088 

1461 

1485 

1117 

1077 

833 

546 

164 

9031 

THREE  CREEK 

55 

200 

892 

1167 

1120 

864 

9** 

759 

575 

132 

TRIANGLE  RANCH 

499 

1*7 

TWIN  FALLS   2  NNE 

0 

67 

82 

482 

730 

1070 

1031 

705 

709 

492 

22* 

18 

5610 

TWIN  FALLS   3  SE 

0 

87 

80 

479 

768 

1073 

1034 

723 

7*5 

499 

251 

18 

5757 

WALLACE 

25 

197 

252 

576 

890 

1135 

1032 

802 

854 

670 

433 

106 

6972 

WALLACE   WOOOLANO  PARK 

18 

283 

514 

831 

908 

712 

455 

107 

WARREN 

164 

369 

421 

778 

1107 

1391 

1294 

990 

1108 

944 

648 

270 

9*8* 

WAYAN 

43 

172 

244 

767 

1023 

1413 

1389 

1057 

1096 

801 

490 

1*6 

86*1 

WFISfP  2  SF 

0 

79 

103 

528 

760 

1126 

1114 

690 

623 

444 

193 

0 

5660 

WINCHESTER  1  SE 

43 

177 

254 

575 

891 

1109 

996 

826 

879 

707 

506 

163 

7116 

Soe  refcicnce  nolcs  fcllowing  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Tern 

perar 

uie 

P 

.ecp 

Ma 

ion 

No  oi  Days 

Snow,  Sleel 

No  ol  Days 

Sr»iion 

Max 

a 

i 

1 

<  s 

i  ^ 
<  1 

< 

Depanu>e 

J  S 

E  E 

X 

a 

i 

i 

hi 

1 

1  J  1 

lee 

O  it  w 

(5 

a 

0 

c  2 

s  s 

a 

o 

o 

o 
o 

DECEMBER  1960 
MC  CAMMON 
SLATE  CREEK  RS 

35.4 
45.1 

13.5 
26.7 

24.5 
35.9 

54 
54 

1 
13 

4 
14 

15  + 
7 

1252 
897 

0 
0 

9 

0 

30 
23 

0 
0 

.81 

.33 

2 

7.5 

3 
1 

26 
31 

4 

0 

0 

FEBRUARY  1961 
DEER  POINT 

30.9 

20.8 

25.9 

43 

11 

10 

18 

1089 

0 

17 

27 

0 

2.22 

.34 

2 

23.5 

36 

28 

8 

0 

0 

MARCH  1961 
DEER  POINT 

33.0 

22. 1 

27.6 

45 

18 

10 

4+ 

1154 

0 

14 

28 

0 

2.94 

.62 

23 

31.0 

47 

28+ 

10 

2 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


station 

■3 

O 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  1   5   1  6 

7  1   8   1  9 

10  1  11  I  12 

13  1  14  1  15 

16     17  1  18 

19  1  20  1  21 

22    23  1  24 

25  1  26  1  27 

28    29  1  30 

31 

DECEMBER  1960 
UC  CAHHON 
SLATE  CREEK  RS 

FEBRUARY  1961 
DEER  POIHT 

MARCH  1961 
DEER  POIKT 

.61 

2.22 
2.94 

.33 
.08 

.34  .04 
T         .10  T 

.06 

T 

.02     T  T 
.05     .10  .15 

.02     .13  .08 
.05  .05 

.07     .11  .31 
.10     .08  T 

.09     .18  .18 
T  T 

.20  .10 

.03  .16  .05 
.51     .05  T 

T 

.21 

.24     .07  T 
.31 

T  T 

.62  .06 

.12 

.02 

T  .05 
.25     .18  .28 

.05 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

a 

Ol 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  1 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1 

28 

29 

30 

31 

Ave 

DECEMBER  1960 
UC  CAHMON 

MAX 
UIN 

54 
22 

46 
32 

40 
26 

38 
22 

23 
IS 

22 
4 

33 
4 

35 
4 

35 
5 

32 
6 

36 
6 

32 
7 

33 
6 

34 
11 

30 
4 

32 
6 

33 
28 

41 
31 

44 
33 

35 
10 

37 
18 

37 
14 

37 
11 

13 

39 
15 

39 
21 

35 
12 

30 
6 

30 
8 

30 
6 

36 
8 

35.4 
13.5 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 
HIN 

48 

29 

SO 
34 

46 
30 

40 
26 

41 

23 

36 
17 

36 
14 

39 
15 

43 
16 

43 
18 

46 
20 

53 
29 

54 
39 

53 
35 

44 
16 

33 
17 

44 
34 

53 
43 

49 
41 

46 
24 

45 
26 

45 
26 

51 
25 

52 
26 

47 
30 

47 
33 

47 
33 

39 
30 

42 
23 

47 

28 

39 
27 

45.1 
26.7 

FEBRUARY  1961 
DEER  POINT 

MAX 
UIN 

31 
24 

33 
26 

27 
20 

31 
21 

34 

25 

35 
29 

39 
26 

31 

26 

34 

26 

41 

33 

43 

28 

28 
17 

24 
17 

30 
24 

32 
26 

26 
18 

20 
15 

24 
10 

24 
15 

31 
24 

39 
28 

33 
15 

25 
13 

35 
20 

36 
13 

27 
13 

25 
15 

26 
16 

30.9 
20.8 

MARCH  1961 
DEER  POINT 

MAX 
HIN 

33 

22 

31 
14 

21 
10 

19 
10 

22 
15 

24 
16 

31 
16 

32 
22 

34 
20 

26 
14 

24 
19 

26 
20 

33 

25 

42 
33 

43 
35 

34 
23 

33 
23 

45 
27 

39 
30 

38 
17 

34 

20 

44 
28 

44 
29 

30 
23 

30 
24 

28 
19 

26 
18 

35 
21 

40 
26 

42 
31 

40 
34 

33.0 
22.1 

See  Releier.ce  Notes  Following  Slalor.  Inc'ex 
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STATION  INDEX 


I  AODOW'OCK  DAM 

I  *SMTON  1  S 

I  ATLANTA  2 
ATLANTA  SUMMIT 
AVC«v  "ANCC*  S 


TION 


H  :  COUNTY 


Orin  BINCHAH 
0I2T'  POMfB 

o?e?  ELMone 

OAASI  FLMOffE 
OiTfV  FKMONT 
0*94,'  ELMORE 
0*99  ELNOBE 
Qili  SHOSHONE 

05*1>  BLAINE 
06»T  KOOTfNAI 
07B9  BONNER 
08)5  VALLEV 
0915  BrNCMAM 

020  CABIBOU 
10^2  600IMNG 
im*  BOISE 
lOlt  ADA 
lft2?  ADA 

in79  eOUNOARv 
WIT  TWIN  FALLS 
I  12**  CltABWATC"* 
1272  SMOSMONE 
12BB  CASSIA 

129B  CASSIA 
15^3  CASSIA 
I16J  flOHNEP* 
1  S8f^  CANTON 
UOS  WASHINGTON 

151*  VALLEY 
1577  CLEAOWATfB 
I  lA)i  BOISE 
CUSTEP 
IfcTl  CUSTEB 

II  SHOSHONE 

1938  LfHi 

1956  <OOTFNA| 

2171  CAOieOU 

215*  IDAHO 

2159  lOAMO 

2187  AOAMS 

2260  BUTtE 

2585  VALLEY 

2395  VALLEY 

2*22  KOOTENAI 

2***  CANYON 

2*51  BOISE 

2^79  IDAHO 

2fc76  TETON 

2707  CLAQK 
2717  CLARK 
2875  IDAHO 
2«42  CLEAOWATE* 
29*2  GE" 

31  OB  CAMAS 

31*3  IDAHO 

3297  BINGHAM 

1**S  BOISE 

3576  CUSTER 

3631  ELMORE 

3677  COOOING 

3732  CARIBOW 

3760  OWYHEE 

3771  lOAMO 

3809  OWYHEE 

3882  CUSTER 

3902  CASSIA 

39*2  BLAINE 

396*  JEFFERSON 

•1*0  JE»OMF 
*15P  CLEARWATER 
*268  CAMAS 
*295  TWIN  FALLS 
*3e*  BUTTE 


ir>AHO  CITY  *4*2  BOISE 

IDAHO  CITY  11  SW  **50  BOISE 

IDAHO  FALLS  2  ESC  **55  BONNEVILLE 

IDAHO  FALLS  16  Se  **56  BONNEVILLE 
«IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT  **97  BONNEVILLE 

IDAHO  FALLS  *2  NW  WB  **59  BUTTE 

tOAHo  FALLS  *6  W  WB  **6r>  SUTTF 

IDA  VAOA  **T5  OWYMEE 

ISLAND  PARK  DAM  «;98  FREMONT 

JACKSON  PEAK  *612  BOISE 


BALD  MOUNTAIN 
8ATVIFW  MODEL  BASIN 
BENTON  PAM 
BIG  CREEK  I  S 
blackfoot  2  SSW 

BLACKFOOT  0«m 
BLISS 

BOGUS  BASIN 

BOISE  LUCKY  PEAK  0*M 

BOISE  WB  AIRPORT 


BURLEY  FACTORY 
BURLEY  FAA  AIOPOOT 
CABINET  GORGE 
CALOWFLL 
CAMBRIDGE 

CASCADE  1  NW 
CAYUSF  CRFFK 
centfoville  AOBAUGM  I 
CMALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CLARK lA  RANGER  STATION 
COBALT  BLACKBIRD  M|Nf 
COFU»  D  ALFNF  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 

COTTONWOOD  2  WSW 
COUNCIL 

CRATEBS  OP  TMF  -ry 
DFAOWOO^  DAM 
OEADWOOD  SUMMIT 


ION  CREEK 


DtlBO  I S 
DUBOIS 
ELK  CIT 
riK  CIV 

EMMfT 


2  F 


FAIRFIELD  RANGER  ST* 
FENN  RANGER  STAT  ION 
FORT  HALL    INDIAN  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  R5 
GILMORE  SUMMIT  RANCH 

GLFNN5  FERRY 
GOODING 
GRACE 

GRAND  VIEW 
CRANGEVILLE 

GB*5«FRE 

GROUSE 

GUNNEL  GUARD  STA 
LEY  RANGER  ST, 


JEROME 
KELLOGG 

KETCMUM    JT  mSm 

KILGORE 

KOOSKI* 

2  NNF 
LEADO»E 

LFwISTON  wB  AIRPORT 


*670  JEROME 
4793  LEWIS 
4831  SHOSHONE 
48*0  BLAINE 
490B  CLARK 

5011  IDAHO 
5038  ADA 
5169  LEMHI 
52*1  Ntl  PERCE 


LIFION  PUMPING  STATION    5275  BEai 


LITTLE  WOOD  OAH 


I  BEAK.     ?  BOISE, 


5322  BLAINE 
5356  IDAHO 
541*  BOISE 
N       5462  CUSTER 

3  CLEARWATER,  ' 


43  *8 
*3  *3 

»7  15  ' 


*3  II  I 

*3  00 
*2  5A  . 
*3  *6 
43  33 

43    3*  ; 


43  35 
43  45 
45  3^ 
43  44 


43  52 

43  21 
46  06 

43  02 


42  50 
42  35 
*2  59 


1  OBSERVATION 
I     TIME  AND  I 
TABLES  i 


9R    5R    9P  H 


TP    7P  7P 


1810  I 
3500 
2289  I 
4093  ' 


I  00 


*1 


RAI  8A 
*Pj  *P 

9Pl  5P 


2158 
6190  , 
3*11 

3610  I 
2939  < 
5B97  I 
9375 
,  7000  ' 


2500  I  6P 


^820 


3965 
5000 
4769 
9712 
I  04  4730 


OBSERVER 


EXPERIMENT  STATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
JOHN  C  TOOMBS 


790 


3785 
1212 
2309 

a*2i 

M90 


6119 
1*13 
9926 

5220 
5700 
3890 


6P  6P 
MID  Mio 


NELSON  BENNETT 
NAVY 

FOREST  SERVICE 
ANNESLEY  N  EDWARDS 
TOM  THOMPSON 

1  FORT 


lALL    IR  PRO  J 
i  NORTH  SIDE  fANAl  CO 

'•i,  us  soil  con  service 
i  corps  of  engineers 
u  s  weather  bureau 

;  arlo  t  grunerud 

,  SHFLLEv  HOWAOf) 

'  U  S  FOREST  SERVICE 

MONTANA  POWER  CO 
I  FRANK  0  OEDFIELO 

AMALGAMATFD  SUGAR  CO 
FED  AVIATION  AGENCY 
WASH  WATER  POWER  CO 
j  CALOwELL  BROADCAST  CO 
STUART  OOPF 


S  BUR  RECLAMATION 
S  WEATHER  BUREAU 
SS  XINIA    I  ARBAUCH 

FOREST  SERVICE 
S  K  L  ROBINSON 


{  U  S  FOREST  SERVICE 

j  U  S  FOREST  SERVICE 
J  »  SIMPLOT  CO 
LOUIS  KLAPPRICM 

,  SABI  FBEI 

J  FRED  M  NOLL 

■  US  NAT  PARK  SERVICE 

'  CLIFFORD  S  CODE 

i'  US  SOIL   CON  SERVICE 


CE 


:  U  S  FOREST  SER 
CARL  PADOUR 
GEORGE  E  WYNNE 
MRS  2  ILPHA  L  WEN7FL 
EDITH  STEVENS 

U  S  FOREST  SERVICE 
,  FED  AVIATION  AGENCY 
,  MRS  DONNA  M  NELSON 
MOS  HA2EL  V  WHEELER 
WAYNE  F  HARPER 


U  S 


OREST  SERVICE 
■OREST  SERVICE 
I  FORT  HALL    IR  PROJ 
I       U  S  FORFST  SERVICE 
&  U  S  WEATHER  BUREAU 

I    I  MILES  T  MILLER 

US  SOIL  CON  SERVICE 
UTAH  PwR  ♦  LIGHT  CO 
I  MISS  LINDA  BEAMAN 
!  U  S  WB  OBSERVER 

GEORGE  F  THOMSON 
MRS  BRYAN  TAYLOR 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
I      U  S  FOOEST  SERVICE 
I       U  S  F  *  W  L  SERVICE 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCH  FORESTS  INC 
CARROLL  M  DAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHAOUES  0  COWGILL 

I       FREP  A  PROFFER 

I       MDS  BERTHA  GARDNER 

CARROLL  SECRIST 

GEORGE  H  MEYER 
I       FED  AVIATION  AGENCY 

JUS  WEATHER  BUREAU 
IJ     U  S  WEATHER  BUREAU 

S  CHRIS  CALLEN 
I       U  S  BUR  BECLAMAT ION 

S  US  SOIL  CON  SERVICE 


CO 


NORTH  SIDE  CAf 
EWAOT  I.  6PUGH 
IRVING  H  LASKEY 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
H       JOE  S  KNOTWELL 

E   T  GILROY 
HARRY  U  GIBSON 
C  DONALD  8  NOBLE 

C  HJ  US  WEATHER  BUREAU 
IP  UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 

C  ROSS  A  STANFORD 

S  U  S  FOREST  SERVICE 
M      MRS  ZEUM*  F  FOSTER 
C  H       US  FOREST  SERVICE 


STATION 


MALAO 

MALAO  FAA  AIRPORT 
MALTA  RANGER  STATION 
MAY  RANGER  STAT  ION 
MC  CALL 

MC  CAMMON 
MINIDOKA  DAM 
HONTPELIER  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGER  ST, 


NE2PERCE 

NEZ  PERCE  PASS 

OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 
OLA  5  S 

OROFINO 

PALISADES  DAM 
I  PARMA  Experiment 
I  PAUL  I  ENE 

PAYETTE 

j  PICABO 

I  PIERCE  RANGER  SI 
<  PINE   1  N 
:  PLUMMER  3  WSW 
;  POCATELLO  2 

■  POCATELLO  W8  AIRI 
;  PORTHILL 

POTLATCH 

PRAIRIE 
,  PBFSTON  2  SF 

;  PRIEST  RIVER  EXP 
I  PUTNAM  MOUNTAIN 
.  RICHFIELD 
'  RIGGINS  RANGER  S 
!  RIRIE  12  ESE 

RUPERT 
!  SAINT  ANTHONY 

SAINT  MARIES 

SALMON 
;  SANDPOINT  EXP  ST. 


59*4 
5559 
556T 
9689 
9708 

571( 


ONEIDA 
ONEIDA 

CASSIA 

LEMHI 
VALLEY 

BANNOCK 
MINIDOKA 
BEAR  LAKE 
BOISE 
IDAHO 

LATAH 
ELMORE 
SHOSHONE 
SHOSHONE 
388  AOAMS 

*2*  LEWIS 
*30  IDAHO 
CASSIA 
CUSTER 
I  GEM 

681 
764 
684*1  CANYON 


704d  BLAINE 
70491  CLEARWATER 
7077.  ELMORE 
7188i  BENEWAH 
T20e'  BANNOCK 

7211  POWER 
T26W  BOUNDARY 
T30li  LATAH 
I  7327  ELMORE 
7193;  FRANKLIN 

7386  BONNER 
7469;  eiNGHAM 
7673|  LINCOLN 
'  77061  IDAHO 
7727;  BONNEVILLE 

796flj  MINIDOKA 
!  80221  FREMONT 
:  8062^  BENEWAH 
,  8076}  LEMHI 
I  8137'  BONNER 


SHAKE  CREEK 
SHOSHONE  1  I 
SLATE  CREEK 
SOLDIER  CHEI 
SPENCER  OANGEO  ST. 


R  ST*     9303  ELMORE 
8380  LINCOLN 
8479  IDAHO 
SlTf     8948  CAMAS 


riON 


.  CLAI 


STREVELL  8786  fASSIA 

SUHLETT  GUARD  STATION  9B02  POWER 

SUGAR  B81S  MADISON 

SUN  VALLEY  .  8906  BLAINE 

SWAN  FALLS  POWER  MOUSF  I  892«i  ADA 


SWAN  VALLEY  1  W 
TETONIA  EXP  STATU 
.  THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 
TRINITY   LAKE  GUABI 


'  BONNEVILLE 

TETON 
^  OWYHEE 

OWYHEE 
;  ELMORE 

i|  ELMORE 

WIN  FALLS 
■  TWIN  FALLS 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

T 


OBSERVER 


JUNIUS  L  CROHTHCR 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  FORFST  SFRVICF 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

R  F  LINOENSCWHITT 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICr 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 
CITt  OF   MOUNTAIN  HOME 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATWR  BUREAU 
U  5  FOREST  SERVICE 

JOHN  KOEPL 
U  S  FOREST  SERVICE 
HERBERT  J  HARDY 
ALFRED  A  BROOKS 
MRS  DOROTHY  NALLY 

I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  BUR  RECLAMATION 
STATE  EXP  STATION 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 


LEONARD  H  PURDY 

FOREST  SERVICE 
li  US  GEOLOGICAL  SURVEY 
FRED  0  SHILL 
ERNEST  B  CHASE 

I  S  WEATHER  BUREAU 
DONALD  A  WRIGHT 
Y  OF  POTLATCH 


I  CRABTRFE 

U  S  FOREST  SEI 

"T  HALL  IR  PROJ 
LESLIE  F  BUShBY 

FOREST  SEI 
JOHN  L  JOLLEY 

MINIDOKA  l»  PRO 
ELI  M  JERGENSEN 
U  S  FOREST 
U  S  WB  OBSE 
STATE  EXP  STATION 


ICE 


ICE 


ICE 


3479 
I  3770 
I  3770 
8900 
2770 


Sj  U  S  FOREST  SERVICE 
TATE  DIV  OF  HWYS 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  FOREST  SERVICE 

I  S  W8  OBSERVER 
I  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  TIMOTHY 
EDWARD  F  SEAGLE 

HO  POWER  COMPANY 

MARY  J  FLEMING 
EXPERIMENT  STATION 
IRS  GEORGE  CLARK  JR 
EARL  BACHMAN 
1  US  SOIL  CON  SERVICE 

i  US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 
l|  US  SOIL  CON  SERVICE 
EATMERSTONE  JR 


ELMER  I 


SHERi 


'  ROY  0  STOOR 

,  HALLACK-MOWARD  LBR 


I  COEUB  D'ALENE,      9  KOOTEPtAI, 


B  PAYETTE,     9  PEHO  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE,     13  OHTHEE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station. 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figares  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  win.i 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  an 
based  on  the  period  1921  -  1950 ,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  excepi 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  othei 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes":  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  t!i' 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  station  Index  shows  observati" 
times  in  local  standard  time.      (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. ) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  thu 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,    the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are    exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  tn  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)       Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  w4iich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations,  exposure . etc , ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office. 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Cllmatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  109°  on  the  23d+  at  Slate  Creek  Ranger  Station. 

Lowest  Temperature  23°  on  the  1st  at  Obsidian  3  BSE. 

Greatest  Total  Precipitation  1.83  inches  at  McCammon. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  Boise  Lucky  Peak  Dam  and  Lowman. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.34  Inches  on  the  4th  at  Halad. 


See  Refeience  Notes  Following  Station  Index 
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37 

51 

27 

37 

72 

68 

36 

27 

38 

26 

22 

103 

51 

43 

37 

64 

110 

66 

59 

18 

1S9S 

ALISADES  DAH 

EVAP 

.29 

.  54 

.  51 

.13 

.19 

.47 

.34 

.55 

.41 

.36 

.26 

.36 

.51 

.41 

.39 

.47 

.51 

.49 

.48 

.42 

.33 

.45 

.45 

.47 

.49 

.34 

.35 

.49 

.46 

.45 

.46 

12.83 

WIND 

157 

176 

214 

60 

225 

145 

170 

150 

176 

44 

108 

122 

140 

150 

170 

140 

90 

110 

100 

70 

150 

185 

118 

185 

161 

144 

177 

160 

151 

199 

4347 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAH( 
JULY  195: 


Day  Of  Month 


16  17 


ABERDEEN  EXP  STA 


83  93  93 
'><>     40  48 


58     49  50 


91  93 
49  49 


91  88  87 
49     50  49 


90  91  93 
53     52  51 


93  89 
58  60 


91  8S 
50  48 


94  90 
52  47 


83  91 
50  53 


91  92 
50  60 


AMERICAN   FALLS   1  SW 

MAX 

85 

92 

93 

87 

84 

90 

90 

93 

94 

94 

88 

87 

90 

90 

95 

95 

89 

88 

89 

89 

84 

90 

97 

90 

90 

67 

91 

93 

93 

94 

92 

90<  . 

MIN 

48 

43 

64 

53 

53 

52 

56 

57 

61 

52 

59 

51 

57 

59 

53 

64 

58 

55 

54 

52 

56 

49 

61 

58 

59 

57 

61 

55 

50 

55 

56 

56,  . 

ANDERSON  0AM 

MAX 

89 

100 

94 

89 

81 

92 

95 

97 

99 

95 

93 

94 

94 

94 

100 

96 

93 

91 

94 

91 

92 

100 

91 

93 

96 

97 

94 

92 

91 

95 

98 

93,  , 

MIN 

48 

53 

60 

59 

59 

t>5 

57 

57 

60 

58 

58 

50 

60 

64 

61 

61 

56 

55 

55 

58 

61 

61 

64 

54 

59 

60 

51 

57 

56 

56 

57 

58,  , 

ARCO  3  NW 

MAX 

85 

93 

95 

79 

78 

87 

90 

94 

96 

91 

87 

89 

89 

91 

95 

91 

90 

90 

87 

85 

67 

94 

93 

94 

96 

90 

93 

91 

89 

92 

94 

90,  , 

MIN 

49 

42 

49 

55 

45 

48 

48 

50 

52 

50 

56 

44 

45 

51 

50 

50 

52 

47 

47 

50 

44 

50 

43 

49 

57 

60 

55 

47 

49 

52 

49 

49, , 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

93 

103 

90 

91 

86 

92 

95 

98 

101 

94 

96 

97 

98 

97 

103 

99 

95 

94 

97 

95 

94 

103 

92 

96 

98 

102 

97 

96 

94 

96 

101 

96,  , 

MIN 

48 

51 

52 

61 

60 

55 

57 

57 

58 

54 

54 

57 

60 

66 

60 

59 

54 

52 

65 

52 

60 

60 

63 

54 

55 

63 

64 

56 

55 

55 

56 

66. . 

ASHTON   1  S 

MAX 

79 

87 

90 

64 

80 

86 

83 

91 

88 

89 

78 

81 

85 

88 

90 

67 

84 

84 

85 

80 

83 

80 

90 

69 

85 

87 

87 

86 

86 

67 

87 

64,  . 

MIN 

35 

39 

42 

55 

55 

50 

49 

47 

47 

46 

52 

45 

53 

51 

48 

60 

51 

52 

43 

41 

46 

43 

48 

41 

44 

46 

52 

44 

46 

47 

48 

47,  .1 

AVERY  RS 

MAX 

34 

88 

90 

85 

83 

85 

86 

86 

91 

91 

96 

95 

96 

95 

98 

97 

85 

88 

88 

91 

95 

102 

98 

86 

91 

93 

90 

91 

64 

91 

98 

90,  .j 

MIN 

39 

43 

47 

59 

52 

52 

57 

44 

45 

48 

48 

52 

51 

54 

55 

54 

44 

46 

48 

56 

58 

56 

50 

54 

44 

47 

51 

46 

44 

44 

46 

49,  1 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

75 

77 

77 

77 

79 

79 

81 

76 

84 

94 

86 

86 

99 

35 

85 

83 

80 

39 

85 

85 

88 

85 

82 

80 

60 

38 

83 

82 

81 

81 

83,  . 

MIN 

33 

48 

46 

56 

56 

48 

56 

38 

40 

56 

50 

54 

57 

57 

53 

58 

52 

45 

49 

54 

54 

50 

60 

54 

50 

51 

50 

50 

45 

50 

46 

50,  . 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 

61 

88 

88 

68 

71 

74 

83 

H6 

89 

80 

82 

85 

85 

83 

90 

35 

62 

63 

83 

79 

67 

90 

85 

86 

89 

83 

87 

85 

85 

87 

83,  , 

MI  N 

26 

28 

38 

51 

47 

46 

40 

36 

38 

36 

31 

34 

36 

36 

39 

35 

34 

31 

30 

39 

36 

40 

40 

32 

30 

36 

34 

33 

35 

29 

35.] 

BLACKFOOT  2  SSW 

MAX 

91 

94 

94 

89 

85 

89 

90 

93 

94 

90 

86 

87 

87 

91 

94 

93 

94 

88 

91 

83 

84 

91 

94 

90 

87 

87 

90 

92 

91 

93 

91 

90.  \ 

MIN 

49 

45 

55 

59 

55 

57 

55 

52 

55 

51 

53 

49 

54 

57 

55 

57 

50 

53 

51 

55 

51 

49 

55 

53 

55 

54 

54 

55 

56 

54 

63 

54.] 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

79 

86 

86 

65 

78 

84 

85 

37 

90 

35 

77 

82 

82 

84 

88 

88 

85 

63 

86 

82 

86 

66 

91 

90 

32 

85 

85 

90 

68 

88 

88 

84... 

MIN 

31 

31 

41 

53 

49 

46 

43 

41 

44 

41 

40 

35 

41 

42 

41 

47 

50 

41 

45 

43 

36 

38 

43 

47 

45 

42 

47 

49 

48 

42 

46 

43.1, 

BLISS 

MAX 

91 

100 

94 

79 

85 

93 

95 

97 

101 

95 

94 

96 

96 

101 

95 

95 

93 

95 

94 

91 

100 

95 

87 

98 

95 

97 

95 

94 

97 

99 

94.-, 

MIN 

46 

50 

55 

61 

62 

52 

56 

50 

55 

55 

53 

56 

61 

61 

59 

55 

50 

55 

56 

50 

58 

56 

53 

51 

58 

63 

58 

53 

51 

53 

66,  . 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

92 

103 

102 

88 

93 

89 

90 

92 

101 

101 

94 

95 

97 

97 

102 

103 

98 

96 

95 

95 

95 

103 

103 

95 

95 

99 

100 

98 

95 

96 

98 

96.  i 

MIN 

54 

59 

61 

61 

63 

55 

55 

53 

66 

58 

68 

53 

65 

59 

57 

54 

57 

63 

63 

63 

54 

66 

57 

60 

53 

52 

56 

61 

64 

60 

58 

62,  ] 

BOISE   WB  AP 

MAX 

87 

95 

90 

86 

82 

85 

90 

92 

98 

93 

92 

95 

95 

97 

102 

96 

92 

93 

96 

94 

93 

101 

92 

94 

93 

97 

96 

94 

90 

94 

96 

93,  . 

MIN 

49 

57 

62 

61 

59 

55 

52 

53 

58 

58 

53 

64 

52 

72 

63 

55 

55 

55 

50 

54 

62 

57 

65 

57 

59 

68 

64 

58 

54 

54 

62 

59,  , 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

80 

83 

77 

83 

83 

85 

78 

80 

86 

83 

91 

88 

94 

92 

95 

87 

63 

65 

82 

92 

95 

89 

33 

81 

82 

88 

89 

88 

84 

82 

88 

85,  1 

MIN 

39 

52 

47 

57 

62 

55 

58 

47 

45 

49 

50 

59 

55 

58 

54 

58 

41 

47 

51 

53 

54 

51 

61 

55 

50 

50 

51 

51 

52 

45 

47 

52,  i 

BUHL 

MAX 

35 

96 

93 

76 

82 

90 

90 

92 

97 

94 

89 

94 

93 

96 

95 

95 

90 

92 

100 

92 

89 

95 

94 

91 

93 

93 

94 

93 

91 

92 

97 

92..] 

MIN 

50 

52 

69 

60 

55 

55 

55 

58 

62 

63 

56 

57 

51 

53 

52 

50 

60 

50 

50 

58 

53 

57 

55 

58 

52 

52 

51 

61 

50 

56 

63 

59,)^ 

BURKE   2  ENE 

MAX 

72 

76 

82 

76 

75 

77 

76 

75 

80 

30 

82 

80 

85 

82 

87 

87 

74 

77 

78 

80 

85 

35 

85 

74 

79 

32 

30 

78 

80 

82 

85 

79,)j 

MIN 

40 

42 

44 

56 

44 

42 

43 

38 

42 

44 

47 

48 

48 

52 

50 

51 

44 

42 

45 

51 

50 

51 

55 

41 

41 

48 

46 

45 

45 

43 

40 

1*6  *H 

BURLEY 

MAX 

33 

37 

99 

94 

74 

87 

95 

92 

95 

97 

92 

90 

93 

95 

93 

100 

93 

93 

92 

92 

91 

90 

97 

93 

92 

95 

39 

96 

95 

93 

96 

92.: 

MIN 

51 

51 

69 

60 

56 

54 

53 

56 

62 

58 

58 

59 

60 

55 

58 

54 

52 

61 

59 

59 

51 

55 

58 

56 

59 

62 

51 

65 

65 

57 

60 

59  .< 

BURLEY  FAA  AP 

MAX 

84 

95 

91 

70 

87 

90 

90 

91 

93 

39 

85 

89 

90 

91 

96 

91 

89 

88 

90 

67 

85 

95 

39 

66 

90 

87 

92 

91 

69 

92 

92 

89,<i 

MIN 

47 

44 

63 

57 

51 

50 

54 

51 

57 

53 

51 

55 

52 

60 

54 

62 

62 

54 

56 

52 

57 

51 

56 

55 

55 

59 

58 

55 

60 

51 

55 

54.<| 

CABINET  GORGE 

MAX 

82 

85 

83 

82 

79 

85 

79 

80 

36 

87 

90 

91 

94 

91 

92 

90 

84 

85 

66 

90 

95 

94 

92 

81 

84 

89 

89 

87 

79 

34 

89 

86.  1 

MIN 

38 

48 

50 

57 

60 

53 

59 

43 

45 

47 

50 

55 

55 

57 

54 

50 

47 

46 

50 

54 

55 

57 

61 

57 

48 

51 

51 

51 

45 

47 

45 

51.  , 

CALDWELL 

MAX 

91 

98 

91 

39 

83 

89 

93 

96 

101 

97 

98 

101 

101 

103 

101 

102 

97 

97 

99 

97 

98 

102 

99 

98 

99 

100 

101 

101 

95 

97 

102 

97,  J 

MIN 

48 

59 

64 

64 

62 

63 

57 

59 

64 

65 

60 

57 

62 

75 

74 

54 

50 

50 

59 

59 

56 

58 

62 

56 

50 

62 

69 

68 

59 

58 

58 

61.  . 

CAMBRIDGE 

MAX 

89 

98 

89 

89 

80 

87 

90 

94 

100 

94 

96 

97 

97 

96 

98 

94 

91 

91 

94 

94 

96 

102 

90 

95 

96 

98 

97 

93 

92 

95 

98 

93.  . 

MI  N 

37 

39 

57 

54 

55 

54 

54 

56 

55 

53 

49 

49 

51 

55 

52 

39 

54 

53 

44 

49 

52 

51 

57 

40 

45 

50 

60 

51 

48 

47 

48 

50,  . 

CASCADE    1  NW 

MAX 

72 

81 

90 

33 

78 

72 

82 

81 

86 

90 

81 

83 

85 

85 

85 

93 

86 

81 

82 

64 

81 

85 

90 

83 

84 

87 

86 

65 

84 

31 

86 

83. 

MIN 

39 

42 

38 

51 

50 

47 

48 

50 

51 

46 

45 

49 

50 

49 

53 

46 

44 

42 

47 

50 

51 

51 

43 

42 

44 

47 

45 

45 

43 

44 

43 

46. 

CKALLI S 

MAX 

84 

94 

94 

88 

78 

84 

88 

90 

92 

93 

88 

88 

39 

88 

96 

94 

91 

88 

89 

88 

35 

92 

94 

92 

92 

67 

90 

91 

92 

91 

94 

89. 

MIN 

47 

51 

53 

59 

51 

49 

56 

54 

56 

55 

53 

53 

55 

58 

55 

53 

52 

50 

51 

59 

55 

53 

52 

52 

52 

58 

50 

50 

48 

46 

50 

52. 

CHILLY  BARTON  FLAT 

MAX 

82 

89 

90 

85 

74 

80 

86 

37 

87 

85 

31 

86 

83 

84 

90 

88 

85 

86 

84 

81 

85 

89 

90 

90 

85 

80 

32 

86 

66 

66 

90 

85. 

MIN 

37 

36 

41 

36 

40 

42 

41 

41 

43 

33 

48 

42 

45 

47 

44 

43 

42 

39 

39 

54 

46 

44 

44 

37 

43 

50 

40 

41 

38 

39 

41 

42. 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

82 

33 

85 

86 

82 

81 

81 

35 

90 

91 

93 

94 

96 

96 

97 

97 

85 

68 

90 

95 

97 

99 

98 

83 

87 

91 

91 

33 

84 

38 

94 

89.  1 

MIN 

41 

50 

53 

61 

57 

52 

56 

45 

48 

52 

52 

54 

58 

53 

59 

64 

57 

51 

54 

56 

58 

62 

59 

54 

51 

54 

55 

58 

51 

50 

50 

54. 

CONDA 

MAX 

89 

86 

89 

84 

88 

87 

86 

91 

37 

89 

90 

83 

91 

90 

90 

85 

92 

91 

MIN 

41 

40 

44 

39 

43 

43 

49 

45 

47 

47 

51 

38 

38 

39 

45 

49 

50 

45 

COTTONWOOD 

MAX 

78 

80 

85 

78 

74 

77 

75 

80 

85 

84 

85 

88 

90 

39 

96 

85 

79 

84 

84 

66 

89 

95 

85 

86 

63 

86 

87 

79 

81 

36 

90 

84. 

MIN 

41 

46 

52 

57 

52 

47 

51 

45 

48 

54 

48 

53 

55 

50 

55 

52 

46 

51 

47 

48 

57 

59 

71 

53 

51 

50 

54 

50 

44 

49 

50 

51. 

COUNCIL 

MAX 

90 

99 

98 

89 

89 

39 

91 

98 

102 

99 

96 

98 

100 

98 

101 

99 

94 

93 

95 

94 

97 

103 

102 

95 

98 

97 

97 

94 

92 

96 

99 

96. 

MIN 

49 

48 

66 

58 

56 

59 

57 

61 

66 

55 

49 

55 

53 

57 

60 

45 

55 

52 

53 

57 

61 

53 

62 

51 

50 

53 

56 

58 

53 

57 

57 

66. 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MAX 

80 

88 

89 

81 

77 

82 

84 

89 

90 

87 

85 

85 

86 

87 

90 

87 

84 

34 

87 

65 

64 

88 

90 

87 

89 

65 

86 

86 

86 

87 

90 

86. 

MIN 

44 

49 

57 

56 

46 

47 

54 

53 

54 

50 

52 

54 

56 

58 

56 

58 

57 

52 

52 

56 

51 

53 

51 

48 

58 

56 

54 

50 

55 

52 

56 

53. 

OEADWOOD  DAM 

MAX 

82 

89 

84 

74 

74 

33 

84 

87 

92 

84 

87 

85 

38 

85 

92 

87 

63 

82 

84 

82 

87 

92 

86 

87 

90 

85 

87 

85 

85 

90 

92 

35. 

MIN 

30 

33 

41 

50 

48 

45 

43 

37 

41 

41 

33 

41 

42 

45 

43 

40 

36 

35 

36 

41 

44 

44 

46 

36 

34 

47 

44 

39 

35 

35 

36 

40. 

DEER   FLAT  DAM 

MAX 

84 

90 

88 

82 

77 

33 

36 

91 

92 

92 

91 

92 

94 

94 

95 

93 

89 

89 

90 

89 

91 

95 

93 

90 

92 

92 

91 

89 

87 

91 

92 

89. 

MIN 

53 

48 

52 

60 

57 

56 

58 

58 

63 

56 

62 

55 

58 

71 

64 

59 

57 

60 

60 

63 

60 

56 

57 

54 

58 

65 

53 

58 

56 

59 

58 

58. 

DEER  POINT 

MAX 

75 

80 

73 

68 

65 

69 

72 

79 

81 

78 

76 

77 

78 

77 

81 

73 

72 

73 

75 

73 

76 

78 

73 

75 

79 

33 

76 

77 

75 

77 

81 

75. 

MIN 

49 

59 

50 

49 

45 

52 

54 

61 

68 

60 

56 

53 

61 

61 

54 

59 

55 

56 

58 

57 

57 

57 

57 

55 

52 

64 

60 

59 

58 

50 

65 

57. 

DIXIE 

MAX 

75 

83 

82 

71 

74 

77 

79 

81 

36 

78 

81 

81 

81 

82 

69 

83 

79 

79 

SO 

79 

34 

89 

80 

82 

81 

80 

84 

82 

80 

63 

89 

81. 

MIN 

27 

30 

39 

40 

38 

47 

39 

34 

35 

35 

31 

35 

37 

40 

40 

35 

32 

31 

31 

32 

37 

38 

42 

34 

33 

33 

41 

35 

30 

33 

33 

35. 

OR IGGS 

MAX 

89 

92 

75 

80 

80 

85 

87 

80 

90 

91 

MIN 

39 

39 

49 

51 

50 

50 

50 

48 

49 

49 

41 

44 

45 

55 

55 

56 

55 

5i 

47 

45 

45 

47 

50 

4E 

53 

48 

5C 

53 

54 

55 

55 

49. 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

30 

89 

91 

90 

89 

37 

90 

92 

90 

84 

83 

84 

34 

93 

90 

38 

88 

38 

33 

93 

95 

90 

87 

91 

91 

90 

90 

88. 

MIN 

53 

49 

53 

55 

63 

56 

57 

60 

58 

54 

50 

55 

58 

56 

50 

54 

55 

59 

53 

50 

54 

52 

52 

59 

55 

55. 

DUBOIS  FAA  AP 

MAX 

32 

91 

92 

65 

79 

39 

91 

93 

91 

88 

79 

84 

85 

89 

93 

93 

92 

89 

88 

81 

85 

90 

95 

90 

91 

89 

89 

92 

91 

91 

92 

38. 

MIN 

54 

47 

54 

58 

55 

58 

59 

56 

60 

56 

57 

53 

57 

54 

56 

57 

52 

57 

55 

57 

54 

53 

59 

54 

58 

55 

54 

55 

57 

52 

57 

55. 

ELK   RIVER    1  S 

MAX 

79 

81 

85 

77 

86 

74 

81 

76 

34 

88 

86 

38 

90 

91 

87 

95 

83 

30 

83 

85 

89 

93 

95 

76 

83 

86 

87 

87 

77 

80 

86 

84. 

Mi  N 

33 

39 

43 

55 

50 

41 

53 

38 

41 

40 

43 

42 

50 

52 

50 

51 

40 

41 

42 

49 

50 

50 

62 

46 

38 

43 

45 

41 

38 

39 

4C 

44. 

EMMETT  2  E 

MAX 

89 

97 

92 

85 

85 

87 

97 

100 

95 

97 

97 

93 

98 

101 

93 

94 

98 

95 

95 

103 

98 

98 

99 

96 

97 

95 

90 

96 

97 

95. 

MIN 

49 

42 

53 

56 

58 

55 

50 

54 

55 

56 

53 

55 

67 

56 

49 

46 

48 

46 

58 

67 

55 

58 

48 

59 

61 

50 

54 

45 

48 

54. 

See  reference  notes  follovios  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JULY  1961 


Station 


Da;  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

MAX 

82 

88 

88 

78 

80 

83 

85 

87 

90 

86 

85 

85 

97 

87 

91 

88 

88 

MIN 

39 

38 

54 

52 

49 

45 

49 

45 

45 

47 

43 

47 

48 

56 

47 

52 

46 

MAX 

94 

83 

84 

98 

91 

94 

93 

92 

87 

88 

88 

88 

93 

MIN 

42 

58 

51 

51 

57 

52 

59 

48 

55 

48 

66 

58 

MAX 

90 

99 

96 

87 

81 

93 

94 

100 

101 

97 

97 

98 

99 

98 

103 

98 

95 

MIN 

36 

43 

52 

54 

50 

46 

42 

43 

46 

43 

45 

47 

45 

48 

44 

41 

40 

MAX 

9» 

104 

96 

90 

86 

96 

98 

100 

104 

96 

97 

100 

100 

99 

103 

98 

97 

MIN 

*6 

50 

63 

50 

60 

54 

62 

56 

55 

61 

65 

50 

50 

75 

54 

61 

60 

MAX 

79 

87 

86 

76 

97 

85 

87 

91 

88 

86 

8* 

85 

86 

84 

88 

91 

94 

MIN 

38 

39 

45 

56 

49 

49 

54 

<5 

50 

49 

51 

44 

45 

62 

49 

64 

59 

MAX 

92 

103 

103 

91 

87 

94 

95 

99 

106 

98 

97 

104 

102 

103 

106 

104 

99 

MIN 

SO 

49 

51 

60 

59 

56 

61 

61 

62 

68 

60 

55 

59 

70 

59 

51 

59 

MAX 

81 

84 

86 

80 

75 

80 

78 

83 

88 

86 

88 

90 

92 

90 

99 

97 

83 

MIN 

»0 

47 

52 

59 

55 

54 

55 

45 

49 

52 

49 

53 

55 

59 

59 

59 

47 

MAX 

86 

95 

93 

60 

79 

86 

86 

89 

96 

94 

87 

93 

92 

93 

96 

94 

90 

MIN 

43 

47 

59 

57 

47 

46 

49 

48 

64 

66 

57 

54 

58 

68 

67 

63 

56 

MAX 

76 

83 

84 

74 

69 

78 

82 

86 

87 

83 

79 

81 

81 

83 

87 

85 

84 

MIN 

31 

34 

40 

34 

37 

40 

40 

38 

40 

39 

61 

42 

41 

42 

41 

41 

MAX 

83 

91 

91 

97 

80 

85 

89 

91 

95 

93 

90 

85 

90 

90 

94 

94 

87 

MIN 

42 

44 

51 

55 

48 

49 

50 

52 

53 

50 

47 

51 

51 

56 

52 

52 

MAX 

85 

95 

94 

93 

99 

93 

95 

94 

91 

87 

99 

99 

89 

95 

95 

92 

MIN 

45 

42 

48 

48 

50 

55 

55 

52 

54 

51 

55 

49 

54 

53 

51 

54 

MAX 

85 

97 

95 

83 

86 

92 

92 

91 

95 

93 

88 

90 

90 

91 

98 

92 

89 

MIN 

52 

47 

59 

58 

52 

50 

55 

55 

55 

61 

51 

60 

66 

62 

53 

61 

MAX 

70 

82 

85 

82 

83 

76 

91 

79 

85 

88 

86 

89 

91 

92 

99 

96 

P4 

MIN 

32 

39 

44 

57 

49 

46 

51 

38 

40 

42 

44 

48 

62 

62 

50 

51 

40 

MAX 

85 

94 

91 

78 

84 

87 

90 

94 

93 

90 

87 

89 

90 

90 

95 

91 

97 

MIN 

45 

35 

53 

52 

50 

44 

54 

45 

46 

46 

46 

43 

61 

51 

46 

56 

MAX 

84 

94 

91 

78 

94 

87 

86 

90 

94 

92 

88 

90 

92 

90 

95 

90 

88 

MIN 

47 

51 

59 

57 

55 

47 

51 

48 

55 

68 

56 

50 

60 

64 

58 

51 

MAX 

83 

91 

93 

82 

78 

88 

90 

92 

90 

90 

84 

86 

87 

88 

92 

92 

90 

MIN 

50 

41 

46 

60 

46 

55 

49 

52 

50 

49 

63 

52 

55 

55 

55 

55 

MAX 

84 

95 

89 

80 

78 

85 

90 

95 

95 

96 

91 

92 

92 

90 

97 

93 

88 

MIN 

34 

34 

45 

52 

51 

46 

48 

44 

47 

44 

43 

42 

49 

56 

49 

46 

MAX 

94 

93 

92 

87 

84 

96 

89 

90 

95 

91 

83 

95 

87 

88 

88 

90 

89 

MIN 

50 

46 

45 

58 

53 

54 

58 

54 

52 

51 

53 

48 

53 

53 

54 

52 

MAX 

78 

86 

88 

63 

78 

84 

86 

89 

88 

84 

76 

80 

82 

84 

97 

87 

83 

MIN 

41 

35 

44 

53 

47 

48 

46 

45 

51 

45 

35 

40 

43 

52 

49 

56 

MAX 

82 

94 

94 

63 

84 

91 

92 

95 

94 

91 

80 

87 

87 

98 

92 

93 

90 

MIN 

45 

42 

49 

58 

53 

54 

53 

50 

53 

50 

50 

47 

56 

53 

53 

56 

MAX 

86 

95 

95 

65 

77 

90 

93 

95 

92 

93 

83 

88 

90 

92 

96 

94 

92 

MIN 

48 

40 

46 

54 

43 

50 

50 

50 

61 

48 

54 

46 

53 

63 

52 

54 

MAX 

85 

94 

92 

66 

91 

99 

90 

94 

95 

92 

82 

99 

89 

92 

95 

93 

89 

MIN 

43 

46 

52 

52 

46 

49 

50 

52 

57 

48 

57 

50 

65 

55 

50 

58 

MAX 

76 

83 

85 

74 

77 

84 

87 

83 

81 

83 

72 

75 

79 

83 

95 

87 

85 

MIN 

32 

35 

40 

53 

51 

42 

41 

51 

47 

46 

48 

42 

44 

41 

44 

44 

45 

MAX 

87 

98 

96 

79 

96 

92 

93 

95 

98 

94 

90 

94 

95 

95 

100 

97 

94 

MIN 

46 

53 

63 

59 

56 

52 

55 

57 

55 

55 

52 

67 

59 

62 

59 

51 

59 

MAX 

71 

84 

85 

86 

94 

81 

85 

80 

87 

90 

89 

92 

93 

96 

88 

98 

84 

MIN 

39 

48 

54 

60 

62 

52 

58 

45 

48 

50 

51 

64 

57 

58 

56 

59 

MAX 

74 

81 

83 

63 

74 

80 

S3 

85 

82 

79 

76 

78 

79 

82 

85 

95 

83 

MIN 

30 

31 

34 

54 

49 

42 

41 

40 

42 

38 

45 

35 

43 

40 

40 

41 

MAX 

90 

91 

91 

90 

82 

96 

85 

91 

96 

95 

98 

99 

101 

99 

105 

99 

92 

MIN 

42 

47 

52 

64 

57 

58 

55 

47 

49 

60 

48 

52 

65 

58 

58 

57 

MAX 

85 

90 

87 

87 

79 

82 

85 

90 

93 

90 

89 

93 

92 

92 

95 

93 

90 

MIN 

42 

49 

53 

59 

55 

55 

50 

52 

51 

59 

55 

53 

52 

66 

56 

65 

54 

MAX 

88 

89 

90 

90 

79 

83 

83 

89 

95 

96 

95 

99 

101 

99 

102 

91 

99 

MIN 

50 

56 

61 

59 

60 

55 

59 

52 

56 

62 

50 

54 

57 

59 

68 

59 

60 

MAX 

79 

87 

86 

71 

81 

85 

85 

81 

83 

86 

80 

91 

94 

82 

86 

8f 

87 

MIN 

44 

43 

49 

56 

49 

53 

59 

50 

50 

51 

51 

53 

47 

52 

50 

51 

MAX 

89 

99 

97 

86 

81 

91 

93 

99 

99 

96 

95 

95 

95 

97 

100 

95 

91 

MIN 

33 

35 

41 

53 

52 

51 

41 

42 

43 

41 

40 

41 

44 

46 

47 

42 

MAX 

80 

89 

91 

73 

72 

92 

87 

90 

86 

87 

82 

89 

88 

85 

89 

89 

87 

MIN 

40 

44 

46 

56 

42 

49 

49 

52 

54 

48 

64 

44 

52 

59 

63 

55 

MAX 

87 

94 

90 

68 

82 

99 

91 

93 

93 

93 

85 

88 

92 

94 

94 

95 

91 

MIN 

46 

46 

54 

59 

52 

55 

58 

57 

59 

55 

50 

52 

53 

69 

55 

59 

MAX 

89 

97 

92 

68 

85 

91 

92 

96 

94 

95 

86 

90 

94 

91 

98 

95 

91 

MIN 

43 

40 

46 

59 

53 

54 

55 

53 

57 

51 

57 

46 

49 

55 

60 

55 

MAX 

85 

90 

90 

82 

76 

86 

99 

89 

90 

88 

82 

87 

86 

85 

92 

87 

83 

MIN 

40 

39 

48 

49 

45 

46 

48 

48 

60 

47 

48 

48 

60 

52 

50 

47 

MAX 

77 

86 

86 

81 

74 

78 

81 

85 

88 

87 

82 

83 

86 

84 

88 

87 

82 

MIN 

38 

40 

52 

54 

50 

51 

47 

49 

62 

53 

44 

48 

48 

51 

51 

45 

60 

MAX 

85 

94 

92 

83 

82 

88 

91 

92 

90 

90 

84 

88 

88 

91 

95 

94 

90 

MIN 

39 

41 

49 

57 

52 

50 

56 

50 

55 

49 

55 

64 

47 

52 

55 

53 

55 

MAX 

85 

97 

95 

78 

81 

90 

92 

94 

95 

93 

86 

88 

90 

90 

98 

94 

90 

MIN 

49 

52 

66 

57 

58 

55 

60 

58 

64 

59 

60 

61 

50 

62 

61 

53 

63 

MAX 

88 

85 

90 

91 

72 

84 

92 

89 

93 

91 

91 

81 

95 

89 

90 

93 

96 

MIN 

38 

39 

46 

55 

48 

50 

52 

46 

48 

48 

46 

45 

47 

49 

49 

50 

54 

-AIRFIELD  RS 

■CRT    MALL    IND  AGENCY 
5AR0EN  VALLEY  RS 
iLENNS  FERRY 
iRACE 

iRANO  VIEW 

5rangeville 
;rasmere 


HAMER   4  NW 

HAZELTON 

4EA0OUARTERS 

HILL  CITY 

HOLLISTER 

HOWE 

IDAHO  CITY 

IDAHO   FALLS   2  ESE 

IDAHO  FALLS    15  SE 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

IDAHO   FALLS   42   NK  KB 

IDAHO   FALLS   46  W  H8 

ISLAND  PARK  DAM 

JEROME 

KELLOGG 

KILGORE 

KOOSK  I  A 

KUNA  2  NNE 

LeWISTON  HB  AP 

LIFTON  PUMPING  STA 

LOWMAN 

IWCKAY  RS 

MALAD 

I 

MALAO  FAA  AP 
HAY  BS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
HINIOOXA  DAM 
MONTPELIER  PS 


86  86 
44  49 


86 
49 

88  89  96 
60     60  64 

100  93 
43  49 

99  95 
54  64 


90  86 
51  36 


99  87 
57  48 


87  91 
42  43 


87  85 
51  49 


101  97 
57  62 


86  88 
49  55 


87  92 
41  49 


89  88 
48  50 


92  90 
50  54 


90  90 
55  53 


83  85 
41  45 


89  89 
44  61 


99  98 
54  54 


86  85 
53  65 


91  89 
43  41 


90  83 
47  55 


83  79 
36  38 


88  83 
47  52 


92  83 
65  61 


91  84 
47  57 


95  93 
56  52 


87  89 
51  59 


80  75 
42  40 


95  99 
67  67 


9ft  90 
50  52 


94  97 
57  67 


85  83 
51  49 


95  95 
39  41 


86  84 
50  58 


90  88 
55  56 


92  89 
53|     46  51 


85  85  83 
45     46  54 


80  82  91 
46      45  48 


89  90  92 
50     55  53 


87  90  87 
56     67  69 


88  90 
47|     51  47 


92 

91 

89 

88 

85 

91 

92 

92 

91 

91 

49 

49 

64 

58 

67 

65 

54 

59 

52 

55 

102 

93 

95 

102 

99 

99 

94 

94 

98 

100 

50 

4 1 

42 

41 

64 

50 

42 

104 

100 

99 

100 

100 

101 

98 

96 

100 

102 

59 

64 

53 

54 

65 

66 

57 

58 

52 

63 

89 

91 

88 

88 

89 

87 

90 

89 

87 

88 

46 

51 

53 

56 

51 

63 

63 

55 

62 

63 

106 

105 

101 

100 

104 

103 

101 

95 

99 

103 

68 

52 

97 

92 

87 

86 

88 

90 

82 

83 

88 

92 

95 

95 

91 

91 

94 

94 

94 

92 

93 

93 

55 

63 

48 

54 

57 

60 

6 1 

52 

47 

52 

87 

90 

85 

88 

65 

65 

85 

85 

86 

90 

41 

41 

34 

47 

49 

49 

39 

37 

38 

37 

91 

92 

90 

90 

92 

90 

89 

89 

90 

93 

53 

54 

47 

53 

46 

55 

50 

49 

47 

5 1 

94 

97 

93 

93 

65 

94 

93 

95 

95 

93 

48 

54 

5  1 

53 

51 

54 

50 

49 

53 

54 

96 

94 

88 

90 

87 

94 

92 

91 

93 

94 

60 

57 

56 

64 

57 

60 

55 

56 

53 

56 

93 

97 

78 

84 

85 

88 

88 

87 

81 

87 

49 

54 

45 

39 

42 

46 

42 

33 

35 

39 

95 

99 

90 

93 

93 

92 

89 

89 

91 

95 

48 

52 

42 

47 

56 

49 

45 

42 

41 

43 

94 

92 

86 

88 

90 

93 

90 

87 

89 

92 

56 

65 

53 

59 

63 

59 

57 

58 

49 

55 

91 

95 

90 

91 

87 

90 

92 

91 

90 

92 

49 

55 

55 

53 

54 

58 

50 

56 

58 

52 

95 

93 

91 

96 

94 

92 

90 

88 

93 

96 

50 

52 

42 

44 

53 

52 

45 

44 

43 

44 

97 

92 

88 

90 

66 

89 

91 

90 

93 

91 

50 

52 

50 

55 

52 

56 

55 

58 

56 

57 

85 

89 

66 

85 

85 

85 

86 

88 

87 

85 

44 

44 

47 

63 

48 

49 

53 

41 

50 

50 

92 

95 

89 

90 

83 

92 

93 

94 

93 

91 

48 

52 

49 

56 

51 

53 

52 

54 

55 

53 

95 

98 

94 

95 

99 

93 

94 

93 

94 

93 

43 

52 

55 

58 

50 

52 

46 

53 

52 

51 

93 

96 

92 

93 

86 

90 

92 

92 

93 

89 

50 

52 

46 

55 

52 

65 

48 

54 

56 

58 

89 

87 

84 

85 

83 

84 

86 

86 

86 

86 

39 

4 1 

42 

45 

45 

45 

46 

42 

99 

95 

94 

95 

95 

97 

95 

93 

96 

98 

56 

62 

5^ 

5  5 

53 

62 

53 

57 

54 

64 

96 

98 

75 

84 

88 

93 

89 

79 

64 

69 

58 

69 

54 

47 

51 

52 

50 

47 

47 

49 

87 

86 

85 

82 

84 

83 

94 

83 

83 

84 

36 

39 

4] 

45 

48 

44 

40 

42 

41 

42 

107 

100 

93 

95 

96 

97 

93 

90 

96 

101 

65 

55 

67 

47 

49 

55 

50 

46 

48 

49 

100 

94 

90 

91 

94 

93 

91 

88 

91 

93 

55 

60 

62 

51 

65 

5  1 

51 

49 

49 

48 

103 

89 

89 

92 

95 

93 

95 

87 

93 

98 

56 

69 

50 

55 

60 

62 

50 

54 

56 

69 

84 

89 

87 

83 

82 

84 

97 

88 

85 

80 

46 

52 

55 

55 

52 

6f 

52 

65 

69 

55 

99 

95 

94 

99 

98 

97 

87 

91 

97 

100 

46 

45 

38 

39 

49 

46 

42 

39 

37 

3? 

88 

93 

87 

91 

83 

97 

98 

89 

89 

89 

45 

53 

48 

55 

49 

53 

50 

50 

48 

52 

92 

95 

93 

89 

92 

66 

95 

94 

92 

91 

5  3 

59 

62 

65 

60 

6< 

58 

63 

60 

5 1 

94 

97 

96 

90 

92 

89 

102 

98 

93 

90 

55 

5" 

62 

58 

55 

55 

57 

56 

90 

90 

90 

91 

85 

89 

90 

89 

89 

91 

49 

47 

46 

45 

63 

4' 

44 

43 

42 

45 

88 

84 

84 

87 

86 

85 

85 

91 

83 

8S 

51 

54 

44 

45 

49 

49 

45 

43 

44 

44 

94 

95 

92 

93 

90 

88 

98 

92 

92 

92 

48 

49 

49 

49 

48 

58 

55 

63 

50 

5' 

95 

95 

89 

92 

87 

91 

93 

92 

94 

93 

67 

66 

57 

62 

61 

60 

62 

51 

61 

64 

87 

91 

93 

93 

85 

86 

90 

94 

93 

93 

44 

49 

64 

58 

50 

55 

60 

66 

58 

52 

86.4 
45.9 

89.4 
62.8 

96.2 
45.0 

98.2 
58.5 


99.9 
59.0 

86.3 
52.0 

91.1 
54.1 

83.4 
40.5 

89.6 
50.1 

92.1 
51.6 

91.0 
64.8 

85.4 
44.4 

89.7 
47.4 

89.3 
65.4 


90.9 
45.7 


88.9 
52.8 


83.5 
46.8 


90.5 
51.2 

89.4 
62.1 

82.4 
43.1 

94.0 
55.5 

87.1 
53.0 

80.9 
41.2 

95.0 
53.1 

90.3 
53.5 

92.3 
60.9 

83.6 
61.8 

94.7 
42.6 

86.1 
50.3 

90.2 
57.2 

91.9 
53.4 

87.2 
47,3 

83.7 
47.8 

90.4 
61.4 

90.6 
69.7 

89.0 
49.4 


8*«  r*f«r*sc«  aot**  felminc  Stktloa  1b4*z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHC 
JULY  196: 


Da;  Oi  Month 


MOSCOW  U  OF  1 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MULLAN  FAA 

NEW  MEADOWS  RS 

NE2PERCE 

OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 

OLA  5  S 

OROFINO 

PALISADES  DAM 

PARMA   EXP  STA 

PAUL    1  ENE 

PAYETTE 

PICABO 

PIERCE  RS 

POCATELLO  2 

POCATELLO   WB  AP 

PORTHILL 

POTLATCH 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHf lELO 

RIGGINS  RS 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE    1  WNW 
SLATE  CREEK  RS 
STPfVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN   FALLS  PH 
SWAN   VALLEY    1  W 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 
TWIN  FALLS  2  NNf 


81  82  86 
39     46  58 


83  79  77 
63     60  45 


76  83  87 
48     41  42 


89  92 
46  51 


95  94  96 
62     57  55 


93  91  89 
58     45  45 


93  95 
58  57 


96  82 
61  49 


91  90 
48  50 


84  88  93 
43     42  43 


MAX 

89 

100 

100 

99 

80 

90 

92 

98 

100 

99 

93 

97 

96 

96 

98 

100 

95 

99 

96 

96 

96 

97 

99 

934  . 

MIN 

49 

48 

57 

61 

57 

49 

57 

54 

55 

50 

57 

58 

51 

68 

68 

56 

57 

55 

51 

58 

58 

59 

60 

54 

51 

65 

62 

53 

52 

50 

52 

56.. 

MAX 

80 

84 

90 

77 

82 

79 

79 

83 

89 

88 

83 

89 

86 

85 

81 

63 

85 

92 

96 

73 

64 

86 

90 

87 

60 

83 

86 

93 

85* . 

MIN 

35 

46 

46 

55 

49 

42 

47 

40 

43 

46 

49 

51 

54 

55 

55 

52 

45 

45 

45 

56 

55 

54 

49 

48 

43 

50 

49 

49 

40 

42 

46 

47) , 

MAX 

75 

85 

9 1 

88 

82 

74 

83 

8  5 

90 

93 

86 

91 

90 

9 1 

89 

90 

87 

86 

91 

67i . 

MIN 

33 

35 

47 

54 

50 

47 

45 

43 

41 

42 

37 

40 

43 

41 

43 

41 

39 

39 

41 

43 

45 

50 

39 

39 

40 

44 

41 

39 

39 

39 

42., 

MAX 

79 

82 

83 

81 

88 

90 

85 

79 

62 

86 

93 

65. . 

MIN 

38 

44 

48 

59 

51 

47 

49 

49 

45 

49 

45 

50 

51 

55 

56 

55 

45 

47 

45 

56 

52 

56 

60 

49 

44 

48 

52 

45 

42 

44 

47 

49,  , 

MAX 

84 

95 

90 

70 

90 

90 

90 

95 

9 1 

86 

92 

88 

66 

86 

93 

88 1  . 

MIN 

48 

50 

63 

58 

53 

50 

56 

55 

62 

56 

49 

54 

54 

50 

61 

50 

61 

57 

57 

51 

55 

55 

62 

58 

59 

50 

57 

58 

59 

56 

bZ 

56. . 

80 

80 

67 

71 

80 

80 

85 

82 

80 

7S 

79. 

MIN 

23 

26 

33 

48 

35 

40 

32 

33 

34 

33 

30 

33 

33 

34 

35 

32 

30 

30 

31 

28 

30 

33 

31 

28 

33 

32 

31 

32 

33 

30 

31 

32.  J 

1 00 

94.  J 

MIN 

38 

42 

43 

58 

58 

56 

50 

55 

58 

55 

55 

57 

58 

55 

55 

49 

49 

49 

48 

52 

53 

55 

58 

48 

48 

65 

55 

47 

49 

51 

4f 

51.  .| 

90 

96.. 1 

MIN 

44 

49 

50 

53 

58 

56 

67 

48 

51 

52 

51 

54 

58 

50 

59 

61 

50 

51 

52 

63 

60 

59 

65 

57 

49 

52 

56 

52 

46 

55 

5( 

54. 

85 

84 

86 

90 

MIN 

44 

45 

45 

57 

54 

54 

53 

53 

54 

52 

45 

50 

54 

56 

53 

57 

50 

55 

48 

49 

45 

50 

54 

55 

55 

56 

5e 

57 

58 

58 

5! 

53.  J 

78 

92 

102 

100 

99 

95 

100 

100 

101 

100 

101 

96.  . 

MIN 

47 

48 

58 

57 

58 

55 

53 

52 

60 

50 

54 

55 

58 

74 

57 

56 

58 

55 

55 

57 

57 

58 

56 

54 

57 

60 

59 

57 

50 

52 

5; 

56.  J 

85 

90 

90 

90 

90 

69«'J 

MIN 

50 

45 

59 

50 

57 

52 

55 

53 

58 

53 

51 

55 

55 

59 

51 

64 

51 

54 

56 

53 

5t 

52 

57 

5< 

55 

60 

5! 

55 

55 

56 

5( 

55.'^ 

100 

95 

IOC 

95 

102 

96 

94 

91 

99 

94 

94 

94 

98 

MIN 

59 

57 

56 

55 

56 

6< 

56 

65 

55 

55 

50 

62 

55 

53 

55 

54 

91 

90 

95 

91 

86 

87 

89 

8E 

69 

95 

92 

91 

93 

9] 

93 

90 

90 

93 

89.  i 

MIN 

36 

42 

50 

55 

52 

46 

49 

50 

52 

51 

45 

49 

47 

52 

50 

49 

51 

45 

45 

45 

53 

52 

52 

40 

49 

57 

55 

50 

51 

49 

50 

49.  . 

82 

87 

82 

80 

82 

90 

90 

9 1 

97 

84 

84 

87 

89 

9'l 

97 

98 

86 

68 

81 

69 

62 

88 

94 

88.  ^ 

MIN 

33 

39 

44 

57 

48 

50 

50 

40 

42 

42 

42 

45 

49 

51 

50 

50 

40 

41 

41 

56 

47 

49 

56 

45 

39 

41 

47 

43 

36 

36 

40 

44.'J 

84 

95 

94 

70 

84 

90 

90 

92 

93 

88 

88 

85 

88 

96 

94 

90 

88 

90 

87 

66 

93 

94 

92 

90 

89 

9] 

94 

93 

93 

92 

90.1^ 

MIN 

50 

50 

60 

57 

55 

51 

58 

49 

62 

59 

53 

49 

50 

57 

56 

65 

59 

55 

54 

54 

50 

55 

60 

59 

62 

52 

56 

58 

52 

56 

52 

56.  . 

95 

94 

92 

90 

93 

86 

85 

96 

92 

91 

88 

94 

95 

6S 

90. 

MIN 

53 

44 

50 

58 

53 

52 

61 

55 

58 

52 

55 

50 

54 

52 

55 

56 

59 

55 

55 

55 

55 

51 

58 

61 

53 

53 

59 

55 

63 

56 

55 

56.'. 

90 

89 

8  3 

82 

80 

84.«i 

MIN 

39 

52 

47 

55 

52 

55 

55 

45 

45 

51 

50 

57 

55 

57 

55 

59 

48 

4: 

47 

54 

5; 

54 

58 

5' 

50 

49 

41 

47 

45 

45 

4/ 

50>3 

9C 

MIN 

35 

36 

43 

47 

52 

44 

48 

39 

38 

44 

45 

49 

54 

55 

48 

53 

45 

4; 

42 

51 

5! 

48 

58 

41 

42 

44 

49 

49 

48 

40 

4: 

46 

i 

92. '1 

MIN 

43 

41 

46 

60 

51 

55 

58 

51 

53 

52 

50 

47 

48 

57 

51 

55 

58 

5! 

51 

53 

5; 

48 

54 

5f 

53 

57 

5( 

54 

60 

60 

5' 

53.  < 

81 

81 

88 

8' 

88 

94 

MIN 

33 

40 

42 

51 

54 

48 

55 

40 

38 

45 

45 

52 

53 

55 

52 

55 

44 

43 

47 

50 

52 

55 

60 

5< 

46 

47 

41 

47 

45 

43 

4: 

47! ! 

MIN 

41 

48 

52 

57 

53 

51 

52 

53 

56 

53 

52 

50 

59 

61 

54 

55 

50 

5' 

52 

51 

i'. 

54 

60 

41 

56 

61 

5( 

53 

56 

51 

5' 

54.'; 

1 00 

105 

102 

96 

IOC 

MIN 

52 

53 

63 

58 

51 

55 

53 

57 

58 

50 

60 

61 

65 

67 

67 

54 

50 

5; 

61 

53 

65 

67 

57 

6: 

59 

50 

66 

62 

57 

60 

61 

62.  ' 

91 

90 

9( 

90 

90. 

MIN 

51 

47 

57 

53 

55 

54 

59 

55 

58 

59 

54 

55 

57 

52 

57 

62 

63 

51 

55 

55 

59 

54 

59 

51 

55 

50 

5: 

56 

62 

55 

5- 

57. 

90 

MIN 

48 

40 

46 

58 

54 

53 

54 

46 

48 

48 

52 

45 

50 

54 

49 

52 

43 

4! 

45 

45 

4( 

45 

43 

4; 

43 

49 

5; 

49 

45 

49 

5: 

48. 

82 

9; 

MIN 

39 

45 

51 

50 

55 

54 

54 

44 

45 

49 

49 

52 

55 

58 

57 

59 

50 

4f 

50 

57 

5( 

56 

61 

53 

40 

46 

51 

49 

45 

45 

4( 

51. 

82 

84 

91 

91 

95 

92 

89 

92 

93 

92 

95 

95 

MIN 

40 

39 

45 

58 

48 

50 

48 

50 

51 

49 

47 

47 

50 

49 

48 

46 

49 

45 

43 

54 

5( 

48 

50 

47 

48 

55 

49 

45 

43 

45 

41 

47. 

87 

92 

90 

90 

82 

8  7 

90 

93 

90 

8C 

60 

MIN 

37 

53 

47 

56 

53 

52 

57 

43 

43 

50 

53 

51 

54 

53 

49 

58 

42 

45 

50 

55 

5' 

59 

61 

50 

51 

58 

4< 

50 

47 

45 

4' 

51. 

99 

1 00 

100 

MI  N 

45 

51 

61 

51 

62 

52 

55 

53 

50 

59 

52 

62 

60 

55 

50 

56 

61 

58 

52 

6: 

60 

54 

5C 

60 

57 

61 

58 

52 

55 

5' 

57. 

92 

89 

102 

102 

1 03 

1 02 

96 

10: 

109 

109 

91 

101 

102 

102 

10! 

MIN 

46 

50 

55 

66 

52 

65 

57 

51 

53 

55 

58 

56 

59 

62 

62 

59 

52 

59 

54 

55 

60 

61 

55 

58 

54 

55 

63 

55 

52 

51 

56 

57. 

92 

92 

88 

88 

93 

94 

88 

9( 

85 

36 

93 

94 

94 

92 

90 

91 

MIN 

50 

45 

50 

55 

55 

50 

55 

54 

55 

53 

52 

51 

63 

53 

54 

48 

55 

50 

65 

57 

62 

54 

54 

55 

55 

51 

66 

54. 

82 

85 

86 

83 

89 

89 

86 

85 

85 

8  3 

84 

69 

90 

90 

8  5 

85 

89 

MIN 

38 

39 

39 

51 

50 

51 

50 

51 

51 

51 

46 

45 

45 

45 

46 

59 

57 

55 

42 

49 

44 

43 

43 

43 

50 

49 

45 

45 

45 

50 

41 

47. 

84 

75 

84 

90 

89 

87 

85 

89 

88 

90 

90 

8  5 

84 

85 

86 

85 

88 

69 

8S 

88 

67 

84 

86 

90 

MIN 

28 

28 

36 

50 

41 

38 

35 

34 

35 

34 

39 

36 

38 

43 

38 

36 

35 

31 

34 

40 

43 

39 

38 

31 

37 

47 

47 

36 

33 

32 

34 

37. 

93 

90 

92 

99 

103 

104 

97 

100 

99 

101 

105 

105 

100 

97 

98 

95 

101 

107 

103 

99 

99 

103 

101 

100 

97 

100 

101 

99* 

MIN 

57 

57 

71 

55 

51 

51 

52 

56 

59 

72 

70 

63 

68 

71 

65 

70 

57 

58 

58 

55 

57 

64 

73 

62 

66 

57 

69 

57 

65 

66 

54 

66. 

MAX 

89 

89 

75 

83 

84 

89 

90 

86 

86 

80 

83 

87 

85 

90 

92 

87 

85 

95 

82 

83 

89 

94 

89 

82 

81 

89 

91 

89 

89 

86 

66. 

MIN 

33 

33 

39 

39 

45 

45 

42 

42 

46 

45 

38 

39 

42 

42 

38 

52 

50 

42 

39 

41 

36 

39 

45 

38 

43 

43 

42 

50 

49 

49 

45 

42. 

MAX 

80 

84 

89 

70 

78 

85 

87 

88 

89 

83 

74 

78 

79 

85 

85 

88 

85 

83 

80 

78 

79 

85 

85 

85 

85 

84 

65 

87 

88 

87 

82 

63. 

MIN 

34 

34 

50 

53 

52 

46 

49 

46 

46 

45 

42 

41 

45 

52 

47 

48 

52 

45 

41 

45 

38 

40 

38 

40 

45 

47 

44 

50 

49 

52 

51 

45.' 

MAX 

82 

93 

88 

76 

80 

85 

85 

90 

92 

88 

85 

90 

92 

89 

94 

90 

89 

89 

90 

85 

84 

92 

91 

88 

89 

88 

91 

93 

87 

92 

92 

86.' 

MIN 

38 

44 

55 

53 

43 

35 

35 

35 

37 

42 

37 

34 

40 

53 

39 

45 

42 

38 

35 

32 

39 

38 

48 

43 

43 

45 

50 

46 

42 

34 

38 

41. 

MAX 

83 

95 

77 

80 

75 

85 

81 

82 

93 

89 

95 

93 

90 

90 

90 

91 

90 

95 

90 

94 

91 

88 

92 

92 

88.'  1 

MIN 

27 

34 

45 

48 

49 

40 

35 

38 

37 

40 

51 

36 

34 

38 

35 

34 

35 

40 

40 

35 

35 

35 

32 

38.' 

MAX 

90 

99 

97 

80 

85 

92 

90 

93 

94 

94 

88 

93 

93 

92 

100 

94 

91 

90 

93 

91 

91 

99 

96 

92 

94 

92 

95 

95 

90 

93 

95 

92.' 

MIN 

53 

48 

62 

60 

53 

51 

50 

57 

56 

60 

54 

54 

54 

55 

57 

58 

59 

57 

54 

55 

52 

53 

58 

55 

54 

61 

61 

57 

57 

52 

55 

56.1 

ovloB  StatloD  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


SUUon 

D*7^  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

89 

86 

96 

92 

78 

88 

90 

92 

93 

96 

93 

89 

93 

94 

94 

101 

88 

92 

91 

93 

92 

89 

96 

91 

93 

93 

93 

96 

92 

90 

93 

91.7 

MIN 

61 

SO 

67 

62 

53 

53 

62 

58 

57 

58 

56 

52 

56 

68 

55 

62 

62 

61 

56 

57 

62 

52 

57 

51 

54 

60 

60 

55 

62 

57 

66 

67«8 

WALLACE 

MAX 

79 

82 

85 

82 

81 

82 

75 

82 

85 

85 

86 

90 

■  91 

88 

94 

85 

80 

81 

87 

88 

92 

95 

84 

82 

85 

90 

87 

79 

81 

85 

90 

85.2 

MIN 

36 

4* 

48 

se 

56 

46 

54 

43 

44 

46 

48 

50 

54 

54 

52 

53 

48 

45 

48 

54 

56 

58 

60 

48 

43 

50 

48 

47 

43 

40 

45 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

6S 

82 

82 

78 

79 

77 

82 

77 

85 

86 

85 

86 

88 

91 

85 

93 

82 

80 

82 

S3 

89 

91 

93 

71 

61 

64 

90 

85 

77 

80 

85 

83.1 

HIN 

36 

AS 

44 

60 

55 

SO 

53 

42 

44 

46 

48 

49 

51 

55 

52 

51 

48 

45 

47 

54 

52 

54 

60 

49 

43 

47 

48 

47 

43 

43 

45 

WARREN 

MAX 

78 

83 

82 

72 

79 

78 

76 

81 

84 

80 

79 

81 

81 

82 

85 

83 

79 

78 

79 

77 

83 

87 

84 

80 

S3 

60 

82 

61 

78 

81 

85 

80.7 

HIN 

26 

29 

38 

49 

42 

40 

38 

34 

35 

34 

30 

34 

36 

37 

39 

36 

33 

31 

31 

35 

36 

38 

40 

33 

33 

36 

39 

34 

31 

30 

33 

35.2 

WAYAN 

MAX 

■6 

86 

8S 

70 

77 

81 

94 

85 

82 

91 

79 

81 

82 

86 

86 

82 

80 

80 

80 

81 

88 

88 

88 

85 

84 

82 

88 

87 

83 

84 

83.0 

MIN 

36 

39 

41 

48 

59 

49 

49 

49 

49 

43 

42 

48 

41 

50 

58 

49 

42 

42 

44 

45 

46 

46 

50 

49 

50 

44 

51 

52 

52 

47.0 

WflSfR  2  SE 

MAX 

90 

9S 

92 

88 

88 

84 

90 

98 

99 

99 

97 

97 

100 

99 

97 

97 

95 

97 

96 

95 

100 

96 

92 

99 

94 

96 

95 

99 

93 

95 

96 

95.1 

MIN 

48 

46 

4S 

58 

59 

54 

52 

55 

56 

56 

54 

54 

58 

74 

59 

58 

55 

53 

55 

60 

58 

63 

53 

53 

59 

56 

56 

54 

54 

50 

50 

55.3 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

78 

79 

82 

78 

73 

73 

72 

82 

80 

82 

85 

87 

89 

88 

90 

97 

79 

81 

82 

85 

88 

93 

90 

79 

61 

66 

84 

81 

81 

79 

68 

82.6 

MIN 

38 

48 

49 

53 

52 

42 

48 

46 

50 

51 

45 

50 

59 

58 

55 

44 

44 

43 

52 

52 

50 

49 

47 

41 

46 

50 

44 

46 

48 

43 

48.2 

-  97  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


JULY  1961 


't«UlDe^r»lls|^  Porthlll 


120  TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 


Bonaers  Ferry  i 

MIANDLE 


Ch«*elah  2  S 

-o-    ^ 

Newport -<5-.S;^^^''°^°*  ^  = 


l05~fH~MERIDiVN~TIME~Z0NE 


Bayview  Model  BasWi^ 


Spokane  iu 


@ 


Llbby  32  SSE  "O 


V 

Burhe  2  ENE 


\    •!      ThoBpson  Falls,  PH 

^  ^  -o- 


 nuud     DilSildl    -rf  — 

n 

y  ,    -oeur  d'Aleo©  BS  it. 

SpoKaae  WBIAP  I  „   ,  '  •«•--• 
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STATION  INDEX 


STATION 


AFTetTHOUGHT  MiNF 
AMEBICAN  FALLS  1  SW 
ANDE»SON  DAM 
AUCO  3  NW 

ARROWOOCK  0AM 
ASMTON  1  S 
ATLANTA  2 
ATLANTA  SUMMIT 
AVEOV  AANGER  STATION 


COUNTY 


Omo  BINGHAM 
0ft7fi  OWVHEE 
0227  POWER 
0282;  ELMORE 
03T5j  BUTTE 

Oft*B:  FL"ORE 
0*70  FREMONT 
049ft  ELMORE 
049W  ELMORE 
0525!  SHOSHONE 


BALD  MOUNTAIN  0540.  BLAINE 

BArviEW  MODEL  BASIN  0667.  KOOTENAI 

BENTON  DAM  I  07B91  BONNER 

BIG  CREEK   I  S  '  0835'  VALLEV 

BLACltFOOT  2   SSW  0915'  BINGHAM 


BLACKFOOT  OA" 
BL  ISS 

BOGUS  BASIN 
BOI  SE  LUCKY  PI 
BOISE  WB 


0920  CARIBOU 
,  1002  GOOniNC 
101  ft  BOISE 
lOie  ADA 
1122  ADA 


BONNEOS   FfOOY    1  SW  1^79  fiOUNOAPY 

BUHL  1217  TWIN  FALLS 

BUNGALOW  OANGFO  STATION  124ft  CLEARWATER 
BlPRKE  2  ENE  1272  SHOSHONE 

BURLEY  128$  CASSIA 


BURLEY  FACTORY 
BURLEY  FAA  AIQPORT 
CABINET  GORGE 
CALOwFLL 
CAMBRIDGE 


1296  CASSIA 
1303  CASSIA 
1363  aONNER 
1380  CANYON 
tftOe  WASHINGTON 


CASCADE  1  NW  1516  VALLEY 

CAYUSF  CREEK  1577  CLEARWATER 

CFNTERVILLE  AoBAUGH  9CN  1636  BOISE 
CHALLIS  1663  CUSTER 

CHILLY  BARTON  FLAT  1671  CUSTER 


CLAHKIA  HANGER  STATION 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COFMR  D  ALFNF  "S 
CONOA 

COTTONWOOD 

COTTONWOOD  2  WSW 
COUNCIL 

CRATERS  OF  TMF  -OON 
OEAOWOOO  DAM 
OEADWOOD  SUMMIT 

DECEPT ION  CRFFK 

DEER  Flat  oah 

DEER  POINT 

oiXIP 

ORIGGS 

DUBOIS  FKP  STATION 
DUBOIS    FAA  AIRPORT 
ELK  CITY 
FLK  oiVfO  1  <; 
EMMETT   2  F 


1831  SHOSHONE 
1938  lFmhI 
1956  KOOTENAI 
2071  CARIBOU 
215ft  IDAHO 

2159  IDAHO 
2187  ADAMS 
2260  BUTTE 
2385  VALLEY 
239$  VALLEY 

2422  KOOTENAI 
2ftftft  CANYON 
2451  BOISE 
2S75  IDAHO 
2676  TETON 

2707  CLARK 
2717  CLARK 
2875  IDAHO 
2892  CLEAOWATfo 
2942  GEM 


1  RANGER  STA         3108  CAMAS 

FENN  RANGER  STATION  3143  IDAHO 

FORT  HALL    INDIAN  AGENCY  3297  BINGHAM 

GARDEN  VALLEY  RS  3446  BOISE 

GILMORE   SUMMIT  RANCH         3576  CUSTER 


GLFNNS  FERRY 

GOODING 

GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 


3631  ELMORE 
3677  GOODING 
3732  CARIBOU 
3760  OWYHEE 
3771  IDAHO 


GRASMFRF  3909  OWYHEE 

GROUSE  3882  CUSTER 

GUNNEL  GUARD  STATION  3902  CASSIA 

HAILFY  ranger  station  3942  SLAINE 

MAMEO  ft  NW  3964  JEFFERSON 


HAZElTON 
hEADOUAOTERS 
HILL  CITY 
HOLLISTFD 
HOWE 


4140  JEROME 
4150  CLEARWATER 
4268  CAMAS 
4295  TWIN  FALLS 
ft384  eUTTE 


IDAHO  CITY  ft< 
IDAHO  CITY  11  SW  41 
IDAHO  FALLS  2  ESE  fti 
IDAHO  FALLS  16  SE  4456  BONNEVILLE 

•IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT  ftftST  BONNEVILLE 


I  WB 


IDAHO  FALLS  42  I 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 
IDA  VADA 
ISLAND  PARK  DAM 
JACKSON  PEAK 

JEROME 
KAMI  AH 

KELLOGG 

KETCMUM  n  WSW 
KILGORE 

KOOSK lA 
KUNA  2  NNE 
LEADORE 

LFWISTON  WB  AIRPORT 
LIFTON  PUMPING 


4ftS9  BUTTE 
4460  BUTTE 
4475  OWYHEE 
4598  FREMONT 
4612  BOISE 

4670  JEROME 

4793  LEWIS 

ft831  SHOSHONE 

4840  BLAINE 

4908  CLARK 

5011  IDAHO 
5038  ADA 
5169  LEMHI 
S241   NE2  PERCE 
5275  BEAR  LAKE 


LITTLE  WOOD  DAM  5322  BLAINE 

LOLO  PASS  5356  IDAHO 

LOWMAN  5414  BOISE 

MACKAY  RANGER  STATION  5ft62  CUSTER 


112  iO 

116  42 

112  52 
115  28 

113  20 

115  95 
111  27 
119  07 

ns  14 

119  48 

114  2ft 


9  48  21  I 

11  45  06  ! 

I  I2j  43  11  ; 

I  121  43  00 

!  12!  42  9ft 

I  12  43  46 

I    2  43  33 

2  43  34 


111  43  6200 
114  97  1  3269 
116  06  I  6196 
116  04  2840 
116  13  2842 


48  41  I  116  19 
42  36     114  46 


34      116  41 


12  43  45 

11  45  33 

12  ft  3  4ft 


116  06 
115  28 
111  07 


15      112  12 


3  ftS  49 
3  46  46 
2  43  52 


115  26 

116  11 
116  28 


12  43  21  114  47 

3  46  06  115  33 

12  43  02  112  26 

8  44  04  115  95 

11  44  19  113  31 

12  42  57  115  18 
12  42  58  114  43 

1  42  35  111  44 

12  42  59  116  06 

3  45  55  U6  08 

12  42  23  115  53 

6  43  42  113  37 

12  42  06  113  12 

12  43  31  114  19 

6  43  58  112  15 

12  42  36  114  06 

3  46  36  115  ftS 

12  ft3  18  115  03 

12  ft2  21  114  35 

6  43  47  113  00 


12  43   31      112  04 


112  57 

1  19  19 

111  24 

115  27 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1810 
3500 
2285 
4093 
4180 

I 

I  ftlftO 
4146 
2257  , 

'  2370  . 
2650 

4865 
3714 
4300 
5175 
6140 


3610 
2935 
5897 


MID  MIO 
5P  5P 

MID  5P 
6P  6P 


32  115  3ft  7000  ; 
ftft     116  29  3060 


5065 
1580 
4460 
3212 
6600 

2580 
3564 
5400 
2360 
3355 

5126 
6100 
5880 
5328 
4791 


3965 
5000 
4769 
9712 


lift  31  3785 

116  02  1212 

116  08  2309 

114  41  8*21 

U2  07  6150 


09     115  59 


12  43  26  114  01 

3  46  38  114  33 

8  44  05  115  38 

6  43  55  113  37 


1261 
2685 
6115 


5220 
5700 
3890 
5897 


5P 

5P 

5P| 

6P! 

VAR 

7p| 

SP 

sp' 

5P, 

5P| 

5P 

5P 

HID 

MID 

aA 

8A 

8a' 

6P 

5P 

5P 

8a 

5P; 

5P 

5P 

VAR 

7P 

5P 

5P, 

5P 

5P, 

lOP 

lOP, 

5P 

9P' 

5P 

VAR 

3P 

3P 

9P 

5P 

8A 

5P 

5P 

5P 

5P 

5P 

9P 

5P 

5P 

MID 

MID 

MID 

MID 

MID 

6P 

6P 

VAR 

5P 

5P 

8A 

9A 

VAR 

5P 

5P 

6P 

MID 

Hio' 

5P 

OBSERVER 


EXPERIMENT  STATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  euR  RECLAMATION 
U  S  8UR  RECLAMATION 
JOHN  C  TOOMBS 

U  S  BUR  RECLAMATION 
GUST  STEINMANN 


NELSON  BENNETT 
U  S  NAVY 

U  5  FOREST  SERVICE 
ANNESLFY  N  EDWARDS 
TOM  THOMPSON 

FORT   HALL    IP  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

ARLO   T  GRUNERUD 
SHFLLFY  HOWAOO 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  0  REDFIELD 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 
FED  AVIATION  AGENCY 
WASH  WATER  POWER  CO 
CALDWELL  BROADCAST  CO 
STUART  DOPE 

U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MISS  XINIA    I  ARBAUGH 
US  FOREST  SERVICE 
I  MRS  K  L  ROBINSON 

j  U  5  FOREST  SERVICE 

'     I  U  S  FOREST  SERVICE 
J  R  SIMPLOT  CO 
LOUIS  KLAPPBICH 

SAB  I  FREl 
I  FRED  M  NOLL 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 
I    I  CLIFFORD  S  CODE 
S;  US  SOIL  CON  : 


>^  U  S  FOREST  SERVICE 
I  CARL  PADOUR 
I  GEORGE  E  WYNNE 

MPS  2 ILPHA  L  WEN2EL 

EDITH  : 


U  S  FOREST  SERVICE 
I  FED  AVIATION  AGENCY 
I       MRS  DONNA  M  NELSON 

MRS  HAZFL   V  WHEELFR 

WAYNE    F  MAPPER 

I       U  S  EORESI  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
I  FORT  HALL    IR  PROJ 
I     [us  FOREST  SERVICE 
Si  U  S  WEATHER  BUREAU 

I     I  MILES  T  MILLER 

'  US  SOIL  CON  SERVICE 
I  UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 
MISS  LINDA  BEAMAN 

I  U  S  WB  OBSERVER 

GEORGE  F  THOMSON 
MRS  BRVAN  TAYLOR 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
r      U  S  FOREST  SERVICE 
r       U  S  F  *  W  L  SERVICE 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCH  FORESTS  INC 
CARROLL   M  DAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  D  ( 


H       FREO  A  PRflFFER 
H       M^s  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
C  GEORGE  W  MEYER 

M       FED  AVIATION  AGENCY 

C     J     U  S  WEATHER  BUREAU 
C  HJ     US  WEATHER  BUREAU 
S  CHRIS  CALLEN 
H       US  BUR  RECLAMATION 
S  US  SOIL  CON  SERVICE 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 
EWAPT  L  BRUGH 
IRVING  H  LASKEY 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
H       JOE  S  KNOTWELL 

E   T  GILROV 
HARRY  U  GIBSON 
C         ,  DONALD  B  NOBLE 
C  HJ     US  WEATHER  BUREAU 
iP,  ■  UTAH  PWR  »  LIGHT  CO 

|C         j  ROSS  A  STANFORD 

S  U  S  FOREST  SERVICE 
H       MRS  ZELM*  F  FOSTER 
<  H       US  FOREST  SERVICE 


STATION 


malao 

MALAD  FAA  At«PORT 
MALTA  RANGER  STATION 
MAY  RANGER  STAT  ION 
MC  CALL 

MC  CAMMON 
MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  ranger  STA 
MOORE  CHEEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  HANGER  STA 


MOSCOW  U  OF    I  6192 

MOUNTAIN  HOME    1    SE  '  6174 

MULLAN    FAA  [  6235 

MULLAN  PASS  '  5237 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA  6166 


NE2  PERCE  PASS 
OAKLET 

OBSIDIAN  3  SSE 
OLA  5  S 

■■  OHOFINO 

'■  PALI  SADES  DAM 

■  PARMA  EKPERIMENT  STA 

PAUL   1  ENE 
'  PAYETTE 


COUNTY 


ONEIDA 
ONE  IDA 
CASSIA 
LEMHI 
VALLEY 

BANNOCK 
MINIDOKA 
BEAR  LAKE 
BOISE 
IDAHO 


642ft  LEWIS 
6490  IDAHO 
6542  CASSIA 

69531  CUSTER 
6590*  GEM 

668lj  CLEARWATER 
6764!  BONNEVILLE 
68441  CANYON 
6n77  MINIDOKA 
5891  PAYETTE 

70401  BLAINE 
7049!  CLEARWATER 
7n77  ELMORE 
7te8|  BENEWAH 
7208  BANNOCK 


I  POCATELLO  1 
'  PORTHILL 

POTLATCH 

PRAI o IE 

PRESTON  2 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUTNAM  MOUNTAIN 
RICHFIELD 
'  flIGGlNS  RANGER  STATION 
RIRIE   12  ESE 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 

SANDPOINT  EKP  STATION 

.  SHAKF  CHEEK  RANGER  STA 
SHOSHONE   1  WNW 
SLATE  CREEK  RS 
SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 
SPENCER  RANGER  STATION 

STPEVELL 

SUBLETT  GUARD  STATION 
SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POwEP  HOUSF 

■  SWAN  VALLEY  I  W 
'  TETONIA  EkP  station 
'  THREE  CREEK 

TRIANGLE  RANCH 
;  TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

[  TflOUTDALE  GUAHD  STATION 
,  TWIN  FALLS  2  NNE 
:  TWIN  FALLS  3  SF 

VIENNA  MINE 

WALLACE 


721I|  POWER 
7264i  BOUNDARY 
7301  LATAH 
7327  ELMORE 
7353;  FRANKL  IN 

7386  BONNER 
7*55  BINGHAM 
T673|  LINCOLN 
7706;  IDAHO 
7727  BONNEVILLE 

7968,  MINIDOKA 
,  8022  FREMONT 
,  8062!  BENEWAH 
;  8076!  LEMHI 
A137  BONNER 

8303  Elmore 

8380  LINCOLN 

8*7  5  IDAHO 

8548  CAMAS 

8604  CLARK 

8786  CASSIA 
8802  POWER 
8818  MADISON 
8906  SLAINE 
8928  ADA 

8937  BONNEVILLE 
9069  TETON 
91 19  OWYHEE 
9197'  OWYHEE 
9202|  ELMORE 


9295  TWIN  FALLS 
94221  BLAINE 
9493'  SHOSHONE 

'  949B;  SHOSHONE 

9960!  IDAHO 
I  960l!  CARIBOU 
'  9638  WASHINGTON 

9840  LEWIS 


12 

42 

19 

113 

22 

4540 

11 

4* 

96 

113 

99 

9066 

6P 

ftp 

1 

42 

19 

111 

18 

5960 

8A 

aA 

2 

43 

96 

115 

40 

9990 

VAR 

47 

26 

115 

46 

3986 

MIO 

MID 

4 

47 

27 

115 

*0 

9962 

VAR 

12 

42 

15 

U3 

93 

4600 

6P 

6P 

11 

44 

02 

114 

50 

6870 

9P 

9P 

2 

43 

48 

116 

57 

2275 

9P 

9P 

12 

42 

37 

113 

45 

4210 

8A 

8A 

8 

12 

43 

3 

46 

2 

30 

119 

IS 

4220 

VAR 

47 

19 

115 

97 

2970 

42 

12 

42 

5 

55 

116 

5* 

2520 

4P 

4P 

43 

30 

115 

35 

4670 

1 

42 

111 

9 

46 

12 

12 

43 

Oft 

114 

09 

4  306 

9P 

9P 

11 

49 

29 

116 

19 

1801 

*P 

12 

5P 

12!  *2 

12 

:? 

10 

19 

116 

3ft 

208  9 

*P 

*P 

11 

ft5 

11 

113 

93 

3949 

MID 

MID 

9 

46 

2i  43 

12;  42 

2 

A9 

38 

116 

17 

1968 

9P 

9P 

12 

49 

30 

U* 

50 

5755 

VAR 

12 

42 

12 

42 

12 

43 

53 

111 

49 

4890 

9P 

»P 

12 

43 

114 

21 

5821 

5P 

9P 

12 

43 

15 

116 

23 

2325 

5P 

5P 

12 

ft3 

27 

111 

22 

5240 

7P 

12 

43 

51 

111 

9904 

6( 
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U  S  FOREST  SERVICE 
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JOHN  L  JOLLEY 

MINIDOKA    IR  PROj 
ELI  M  JERGENSEN 
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U  S  FOREST  SERVICE 
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U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
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U  S  WB  OBSERVER 
S|  U  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  TIMOTHY 
EDWARD  F  SEAGLE 
IDAHO  POWER  COMPANY 

MRS  MARY  J  FLEMING 
EXPERIMENT  STATION 
MRS  GEORGE  CLARK  Jfi 
EARL  BACHMAN 
S  US  SOIL  CON  SERVICE 

S  US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 
sj  US  SOIL  CON  SERVICE 
EATMERSTONE  JR 

ELMER  H  SHERMAN 
JACK  W  PICKELL 
ROY  0  STOOP 
MERVlN  V  LING 
,  HALLACK-HOWARD  LBR 


.  COEUfi  D'ALEME,     5  KOOTENAI,     6  LOST, 


8  PAYETTE,     9  REND  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE,     15  OWYHEE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1961 

Additional  infornatlon  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  6S''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  In  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  f rom  different  points  for  successive  observations ;  consequent ly  occasional  drifting  and  other 
causes  of   local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  In  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Scow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.      (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the 
f ol lowing : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  In 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Prec  ipi tat  ion  Station .     Precipitat  ion  measurements ,   made  at  irregular  intervals,   will  be  publ ished  later  in  "Storage -Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are    exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace ,  an  amount  too  small  to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)       Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY.  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations,  exposure , etc . ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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26 

.0 

0 

3 

1 

WARREN 

82.2 

35.8 

69.0 

94 

4 

28 

6+ 

186 

4 

0 

9 

0 

1.1 

.40 

9 

.0 

0 

4 

0 

DIVISION 

67.9 

5.9 

.81 

.21 

.0 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

97. 5M 

64. 3M 

80. 9M 

108 

5+ 

49 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

.36 

.20 

25 

.0 

0 

1 

0 

BOISE  WB  AP  //R 

92.7 

62.9 

77.8 

5.3 

110 

4 

53 

27 

0 

22 

0 

0 

0 

.21 

.00 

.19 

25 

.0 

0 

1 

0 

CALDWELL 

96.0 

53. 5M 

79. 8M 

9.3 

112 

4 

54 

26 

0 

24 

0 

0 

0 

.11 

.00 

.11 

26 

.0 

0 

1 

0 

CAMBRIDGE 

93.5 

49.6 

71.5 

■  0.1 

107 

4  + 

41 

19 

5 

24 

0 

0 

0 

.44 

.28 

.42 

26 

.0 

0 

1 

0 

COUNCIL 

95.6 

58.9 

77.3 

6.9 

109 

3 

49 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

.37 

.06 

.36 

25 

.0 

0 

1 

0 

DEER  FLAT  DAM 

89.9 

59.2 

74.5 

3,6 

103 

4 

49 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

.41 

.28 

.35 

25 

.0 

0 

1 

0 

EMMETT   2  E 

95. 4M 

56. 3M 

75. 4M 

3,9 

109 

4 

46 

17 

0 

0 

0 

0 

.30 

.21 

.30 

26 

.0 

0 

1 

0 

GLENNS  FERRY 

96.6 

61.1 

78.9 

108 

3 

50 

26 

0 

27 

0 

0 

0 

.20 

.07 

.08 

26 

.  0 

0 

0 

0 

GRAND  VIEW 

98. OM 

69. 8M 

78. 9M 

5.6 

110 

3 

50 

26 

0 

29 

0 

0 

0 

.24 

.14 

.13 

26 

.0 

0 

2 

0 

KUNA  2  NNE 

89.9 

57.3 

73.6 

3.7 

49 

29+ 

0 

15 

0 

0 

0 

.17 

25 

.0 

0 

I 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

95.4 

59.5 

77.5 

6.5 

105 

3 

46 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

1.56 

1.50 

1.55 

22 

.0 

0 

2 

1 

OLA  5  S 

94.8 

53.9 

74.4 

107 

42 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

.11 

.11 

2  5 

.0 

0 

1 

0 

PARMA  EXP  STA 

94.3 

57.5 

76.9 

4.7 

106 

4 

48 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

.11 

_ 

.(j2 

.11 

25 

.0 

0 

1 

0 

PAYETTE 

94.0 

5  9.0 

75.5 

4.0 

104 

3 

5  3 

30+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.25 

.06 

.23 

25 

.0 

0 

1 

0 

SWAN  FALLS  PH 

98.4 

66.2 

82.3 

111 

3 

55 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

.30 

.22 

26 

.0 

0 

1 

0 

WEISER  2  SE 

94.1 

67.7 

75.9 

3.0 

106 

5  + 

49 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

.22 

.04 

.17 

25 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

77.0 

5.3 

.34 

.17 

.0 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERE 

87, 9M 

55. 4M 

71. 7M 

100 

4 

47 

30 

2 

11 

0 

0 

0 

1,91 

.62 

7 

.0 

0 

1 

HOLLISTER 

89.0 

66.6 

72.8 

4.0 

98 

19  + 

47 

27 

0 

14 

0 

0 

0 

.83 

.66 

.19 

6 

.0 

0 

3 

0 

THREE  CREEK 

85.2 

44.5 

64.9 

94 

4 

32 

29 

42 

6 

0 

I 

0 

2.16 

1.06 

7 

.0 

0 

3 

2 

TRIANGLE  RANCH 

87. 9M 

44, 5M 

66. 2M 

102 

4 

35 

28 

37 

10 

0 

0 

0 

.91 

.40 

22 

.0 

0 

3 

0 

DIVISION 

68.9 

2.6 

1.45 

1.13 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CENTRAL  PLAINS 

LISS 

93.5 

60.7 

77.1 

103 

4+ 

50 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

.27 

.15 

.13 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

JHL 

90.5 

61.5 

76.0 

6.2 

100 

4+ 

54 

24 

0 

18 

0 

0 

0 

.03 

•  10 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

JRLEY 

92.0 

60.4 

76.2 

4.8 

104 

5+ 

56 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

.27 

_ 

.03 

•  12 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

JRLEY  FAA  AP 

S8.1 

57.0 

72.6 

100 

4 

50 

26  + 

0 

11 

0 

0 

0 

.38 

.13 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

AZELTON 

90.1 

56.1 

73.1 

1.6 

101 

3 

49 

31  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.33 

.14 

.16 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

iROlE 

92.8 

59.0 

75.9 

4.3 

104 

3 

51 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

.18 

.06 

.11 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

i  N 1 OOK A  DAM 

89. S 

60.6 

75.1 

98 

20* 

56 

26 

0 

16 

0 

0 

0 

.24 

.14 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

AUL   1  ENE 

89.5 

56.9 

73.2 

100 

6+ 

51 

27 

0 

13 

0 

0 

0 

.23 

.15 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

ICABO 

89.5 

S2.2 

70.9 

100 

6 

44 

25 

2 

15 

0 

0 

0 

.19 

.10 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

ICHFIELO 

91.1 

58.5 

74.8 

100 

5  + 

48 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

.19 

.11 

.16 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

JPERT 

90.1 

58.9 

74.5 

4.9 

100 

6+ 

49 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

.38 

.15 

.14 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOSHONE  1  MNM 

95. IM 

61.5M 

73.3M 

8.5 

106 

4  + 

52 

30  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.10 

.09 

.06 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

rflN  FALLS  2  NNE 

91.5 

58.2 

74.9 

4.9 

103 

3 

50 

26 

0 

18 

0 

0 

0 

.57 

.44 

.  33 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

KIN  FALLS  3  SE 

90.9 

58.6 

74.8 

5.7 

101 

4 

53 

29+ 

0 

19 

0 

0 

0 

1.12 

.92 

.69 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

74.8 

4.8 

.32 

.11 

.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

MALL  IS 

89.3 

55  .4 

72.4 

6.6 

103 

4 

46 

31  + 

4 

12 

0 

0 

0 

•  72 

.  18 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HILLY  BARTON  FLAT 

83.8 

43.2 

63.5 

96 

4 

32 

31 

80 

7 

0 

1 

0 

.83 

.17 

25 

•  0 

0 

4 

0 

0 

ACKAY  RS 

84.6 

60.7 

67.7 

2.9 

95 

6+ 

44 

31  + 

20 

7 

0 

0 

0 

.57 

.21 

.14 

14 

•  0 

0 

3 

0 

0 

AY  RS 

87.8 

50.0 

68.9 

101 

3 

44 

30 

11 

10 

0 

0 

0 

.60 

.  34 

26 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ALMON 

89.7 

49.9 

69.8 

4.0 

103 

3 

42 

31 

9 

IS 

0 

0 

0 

.33 

.34 

.07 

23  + 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

68.5 

4.7 

.59 

- 

.16 

.0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

BERDEEN  EXP  STA 

88.3 

52.6 

70.5 

2.5 

98 

4 

47 

31  + 

2 

11 

0 

0 

0 

.47 

•  09 

.18 

9 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MERICAN  FALLS   1  SM 

88.2 

56.6 

72.4 

95 

4 

49 

28 

0 

11 

0 

0 

0 

.27 

.08 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RCO  3  NW 

87.9 

49.8 

68.9 

100 

4+ 

41 

31 

9 

8 

0 

0 

0 

1  .07 

.43 

13 

•  0 

0 

3 

0 

0 

SHTON   1  S 

83.9 

47,5 

65.8 

3.2 

96 

4 

43 

30 

31 

6 

0 

0 

0 

1  .16 

.18 

.32 

16 

•  0 

0 

6 

0 

0 

RATERS  OF   THE  MOON  NH 

84.6 

55.0 

69.8 

95 

4+ 

48 

31  + 

4 

6 

0 

0 

0 

1  .49 

1  .00 

5 

•  0 

0 

4 

1 

1 

UBOIS  Exp  STA 

8*.3M 

51. 9M 

68. IM 

0.6 

97 

4 

38 

18 

5 

0 

0 

0 

.75 

_ 

.06 

.27 

25 

•  0 

0 

3 

0 

0 

USD  IS  FAA  AP 

35.8 

55.5 

70.7 

98 

6+ 

45 

31 

8 

10 

0 

0 

0 

.78 

.15 

25  + 

•  0 

0 

4 

0 

0 

ORT  HALL  I  NO  AGENCY 

89. 6M 

56. 3M 

72. 6M 

4.1 

100 

3 

48 

18 

0 

16 

0 

0 

0 

.05 

.66 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

AMER  <•  NW 

90.2M 

52. 2M 

71. 2M 

102 

4+ 

43 

31 

4 

14 

0 

0 

0 

.35 

.14 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

OWE 

S6.2 

53.4 

69.8 

98 

4 

47 

31  + 

6 

7 

0 

0 

0 

3.14 

2^60 

17 

.0 

0 

3 

1 

1 

DAHO  FALLS  Z  ESE 

87.9 

53.7 

70.8 

100 

4 

48 

10 

1 

11 

0 

0 

0 

1.12 

•  65 

16 

•  0 

0 

2 

1 

0 

DAHO  FALLS  FAA  AP 

87.8 

52.9 

70.4 

3.5 

100 

4 

45 

11 

0 

10 

0 

0 

0 

•  66 

.16 

•  14 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

DAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

87.7 

51.1 

69.4 

4.1 

100 

4 

39 

31 

14 

12 

0 

0 

0 

.69 

.11 

•  29 

9 

3 

0 

0 

DAHO  FALLS  iti  W  WB  R 

87.0 

53.4 

70.2 

3.3 

98 

4 

44 

31 

4 

10 

0 

0 

0 

.95 

•  32 

•  41 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

OCATELLO  WB  AP  //R 

89.1 

57.1 

73.1 

3.0 

101 

4 

50 

18+ 

0 

12 

0 

0 

0 

.15 

•  57 

•  04 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AINT  ANTHONY 

83.8 

49.8 

66.8 

95 

3 

46 

31 

18 

9 

0 

0 

0 

.78 

•  23 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

UGAR 

85.3 

48.7 

67.0 

3.0 

96 

4+ 

43 

31  + 

23 

10 

0 

0 

0 

1.27 

.63 

.  35 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

69.8 

3.2 

.89 

.29 

.0 

EASTERN  HIGHLANDS 

LACKFOOT  DAM 

82. 3M 

44.  3M 

63. 3M 

93 

5  + 

38 

31  + 

73 

6 

0 

0 

0 

2.50 

1.04 

6 

.0 

0 

7 

1 

1 

3N0A 

85. OM 

46. 5M 

66. 3H 

97 

6 

37 

8 

36 

5 

0 

0 

0 

2.27 

.51 

16 

.0 

0 

1 

0 

RIGOS 

31  .9 

48.4 

66.2 

3.3 

93 

3 

42 

28  + 

45 

5 

0 

0 

0 

1  .58 

.30 

.40 

6 

.0 

0 

8 

0 

0 

RACE 

85.* 

51.2 

68.3 

4.0 

96 

3 

46 

27 

7 

6 

0 

0 

0 

2.16 

1  .25 

.43 

13 

.0 

0 

8 

0 

0 

DAHO  FALLS  16  SE 

82.7 

49.8 

66.3 

94 

4 

43 

31 

24 

6 

0 

0 

0 

1  .00 

.27 

8 

.0 

0 

4 

0 

c 

SLAND  PARH  DAH 

80.4 

45.3 

62.9 

96 

3 

38 

31  + 

94 

5 

0 

0 

0 

2.83 

1  .28 

5 

•  0 

0 

6 

1 

1 

ILGORE 

79.2 

42.5 

60.9 

97 

4 

36 

31 

135 

4 

0 

0 

0 

1.73 

•  37 

26 

.0 

0 

7 

0 

0 

IFTON  PUMPING  STA 

81.5 

51.0 

66.3 

1.8 

92 

3 

44 

31 

18 

2 

0 

0 

0 

1.10 

.39 

•  32 

16 

•  0 

0 

5 

0 

0 

ALAO 

88.3 

56.8 

72.5 

3.4 

99 

u 

62 

30  + 

0 

14 

0 

0 

0 

1  .86 

1.01 

•  87 

26 

•  0 

0 

4 

1 

0 

ALAO  FAA  AP 

89.5 

54.8 

72.2 

100 

4  + 

48 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

1.70 

•  62 

12 

•  0 

0 

4 

1 

0 

C  CAMMON 

88.0 

63.8 

70.9 

100 

3 

47 

31 

2 

12 

0 

0 

0 

3.26 

1^19 

13 

•  0 

0 

9 

3 

1 

3NTPELIER  RS 

85.4 

49.0 

67.2 

2.8 

98 

6 

42 

31  + 

23 

7 

0 

0 

0 

1.27 

.43 

•  35 

24 

•  0 

0 

3 

0 

0 

AKLEY 

87.8 

68.6 

73.2 

3.9 

99 

4 

50 

18 

0 

10 

0 

0 

0 

1.66 

1.11 

•  53 

7 

•  0 

0 

4 

2 

0 

ALISADES  DAM 

84.5 

53.5 

59.0 

97 

4  + 

47 

31  + 

11 

7 

0 

0 

0 

2.02 

1.12 

26 

•  0 

0 

2 

1 

1 

3CATELL0  2 

88.9 

66.8 

72.9 

101 

4+ 

60 

23 

0 

13 

0 

0 

0 

1.22 

.59 

7 

•  0 

0 

3 

1 

0 

RESTON  2  SE 

90.6 

54.3 

72.5 

4.1 

98 

19  + 

48 

30  + 

0 

21 

0 

0 

0 

1  .06 

.21 

.26 

25 

•  0 

0 

6 

0 

0 

TREVELL 

87.7 

65.8 

71.8 

97 

2 

49 

31  + 

2 

12 

0 

0 

0 

1.53 

.77 

13 

•  0 

0 

6 

1 

0 

WAN  VALLEY   1  W 

84.6 

46.3 

65.0 

98 

4 

40 

22  + 

39 

8 

0 

0 

0 

2.05 

1.12 

25 

•  0 

0 

4 

1 

I 

ETONIA  EXP  STA 

81.0 

48.6 

64.8 

93 

4+ 

4Q 

17 

40 

3 

0 

0 

0 

1.31 

.45 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

AYAN 

81.0 

48.9 

65.0 

92 

5+ 

42 

31 

40 

4 

0 

0 

0 

3.76 

.68 

7 

•  0 

0 

8 

5 

0 

i  DIVISION 

67.8 

3.4 

1.90 

.96 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  116°  on  the  4th  at  Oroflno 
Lowest  Temperature  28°  on  the  5th+  at  Warren. 
Greatest  Total  Precipitation  3.76  inches  at  Wayan. 
Least  Total  Precipitation  0.03  inch  at  Buhl. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.50  inches  on  the  17th  at  Howe. 


See  Rcfeience  Notes  Following  Slarion  Index 
-  105  - 
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ABERDEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALtS  1  SH 
ANDERSON  DAM 
ARCO  3  NW 
ARROWROCK  OAH 

ASHTON  1  S 
AVERT  RS 

OArVIEW  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK  1  $ 
BLACKFOOT  DAM 

BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP  //I 
BONNERS  FERRY  1  SW 
BUHL 

BURKE  2  ENE 
6URLEY 

BURLEY  FAA  AP 
CABINET  GORGE 
CALDkfELL 

CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGH 
CMALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 

COEUR  D  ALEHE  RS 
CONOA 
COTTONWOOD 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

OEADWOOD  DAM 
DEER  FLAT  DAN 
DEER  POINT 
OUIE 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  FAA  AP 
ELK  RIVER    1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 

FORT  HALL    INO  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEW 

GRANGEVILLE 
GRASMERE 
GROUSE 
HAILEY  RS 
HAHER  4  NH 

HAZELTON 
HEADQUARTERS 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  U  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 

IDAHO  FALLS  '•2  NW  WB 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 
KAMI AH 

KELLOGG 
KILGORE 
KOOSKIA 
KUNA  2  NNE 

LEWI5T0N  WB  AP  // 

LIFTON  PUMPING  STA 
LOWMAN 
LOWMAN  3  E 
HACKAY  RS 
HAL  AD 

MALAD  FAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMHON 
MINIDOKA  DAM 

MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  1 
MOUNTAIN  HOME    1  SE 
MULLAN  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 

NEZPERCE 
OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 
OLA  5  S 
OROFINO 

PALISADES  0AM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL   1  ENE 
PAYETTE 
PICABO 

PIERCE  RS 
POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AP  /y 

POR THILL 

POTLATCH 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RICHFIELD 

RIGOINS  RS 

RIRIE  12  ESE 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT  EXP  STA 
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SUGAR 

SUN  VALLEY 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11  12 


13     M  IS 


22    23  24 


(AN  FALLS  PM 

<AlLEY  1  M 
TONIA  EXP  STA 
REE  CPEEK 
I  ANGLE  RANCH 

IN  FALLS  2  NNE 
IN  FALLS  J  S£ 
LLACE 

.LLACE  ■OODLANO  PARK 
RREN 


1.02 
1.13 

3.76 


.21 

.IS 
.05     .20  T 


.66     .O^t  .02 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diiaction 

Wind  ipMd 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Nuniber  of  days  with  precipitation 

Statloii 

PrsvaiUng 

Perovnt  of 
time  from 
prevftiling 

Average 

Direction 
of 

fastest  mile 

E)ate  of 
faateet  mile 

ia 
1 

■A 

H 
ai 
m 

o 
o 

a 

a 

s 

VJ 

D. 

O 
O 

s 

« 

01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

poasible 

sunshine 

e  J 

id 

ISE  HB  AIRPORT 

SE 

16 

7.7 

4-f35 

WSW 

25 

48 

36 

26 

40 

7 

2 

1 

0 

0 

0 

10 

78 

4.6 

AHO  FALLS  42  N*  WB 

NNE 

6.2 

SSf 

31 

3 

4 

3 

0 

0 

0 

10 

AHO  FALLS  46  *  WB 

NNE 

S.4 

(130 

WSW 

31 

7 

3 

3 

0 

0 

0 

13 

WISTON  WB  AIRPORT 

50 

36 

19 

6 

0 

3 

0 

0 

0 

9 

4.3 

CATELLO  WB  AIRPORT 

SW 

11 

8.7 

31 

w 

31 

68 

38 

26 

47 

10 

7 

0 

0 

0 

0 

17 

67 

5.6 

FASTEST  OBSERVED  ONE  yiNlTTE  WIND  SPEED. 
HAXIHUU  HOURLY  AVERAGE. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Ava 

EVAP 

.27 

.  26 

.38 

.34 

.36 

.40 

.23 

.29 

.26 

.23 

.25 

.30 

.23 

.19 

.28 

.30 

.20 

.19 

.26 

.37 

.25 

.23 

.27 

.  15 

.29 

.30 

.21 

.23 

.24 

.  17 

.32 

8.25 

WIND 

36 

20 

30 

18 

38 

111 

62 

51 

27 

31 

27 

55 

44 

62 

1 

59 

37 

26 

17 

67 

9 

13 

41 

26 

62 

81 

26 

39 

51 

41 

96 

1304 

EVAP 

.34 

.36 

.38 

.33 

.37 

.33 

.32 

.21 

.30 

.29 

.18 

.22 

.  14 

.21 

.28 

.26 

.28 

.33 

.26 

.34 

.28 

.29 

.  14 

.18 

.19 

.14 

.31 

.18 

.33 

.22 

.  15 

8.14 

WIND 

17 

21 

26 

24 

28 

34 

20 

18 

24 

22 

22 

16 

11 

9 

21 

17 

16 

16 

16 

25 

17 

15 

12 

13 

17 

12 

19 

16 

27 

14 

11 

576 

EVAP 

.30 

.27 

.47 

.40 

.34 

.20 

.19 

.28 

.22 

.  11 

.35 

.  17 

.20 

.22 

.30 

.19 

.25 

.22 

.25 

.21 

.22 

.26 

.21 

.08 

.17 

.19 

.21 

.27 

.22 

.11 

.18 

7.26 

WIND 

48 

54 

65 

51 

52 

52 

37 

42 

30 

40 

29 

43 

26 

33 

29 

49 

21 

21 

16 

34 

28 

27 

23 

61 

14 

31 

12 

46 

105 

47 

53 

1219 

EVAP 

.32 

.42 

.46 

.42 

.43 

.35 

.33 

.35 

.37 

.36 

.30 

.31 

.30 

.31 

.44 

.32 

.38 

.20 

.50 

.34 

.36 

.43 

.31 

.28 

.36 

.24 

.29 

.48 

.31 

.35 

.34 

10.96 

WIND 

120 

80 

100 

90 

100 

150 

110 

100 

120 

100 

80 

100 

80 

140 

135 

150 

125 

150 

125 

115 

70 

80 

100 

125 

115 

80 

100 

140 

90 

140 

ISO 

3460 

EVAP 

.34 

.40 

.32 

.81 

.42 

.21 

.22 

.53 

.25 

.20 

.40 

.52 

.06 

.38 

.45 

.21 

.15 

.10 

.08 

.11 

.18 

.30 

.48 

.42 

.  12 

.03 

.34 

.29 

.39 

.19 

.22 

9.02 

WIND 

49 

27 

38 

56 

90 

39 

47 

44 

49 

65 

38 

30 

24 

31 

49 

70 

47 

42 

59 

51 

SO 

69 

40 

79 

22 

54 

65 

43 

58 

43 

72 

1S40 

EVAP 

.43 

.42 

.46 

.60 

.48 

.16 

.18 

.21 

.29 

.25 

.45 

.31 

.19 

.18 

.46 

.20 

.31 

.34 

.51 

.27 

.28 

.34 

.42 

.18 

.35 

.23 

.30 

.34 

.35 

.14 

.20 

9.83 

WIND 

175 

145 

154 

178 

151 

116 

66 

135 

160 

136 

179 

152 

73 

215 

175 

60 

130 

150 

185 

140 

145 

150 

200 

10 

140 

120 

170 

160 

180 

180 

190 

4S20 

ERDEEN  EXP  STA 


rtnOWROCK  DAM 


IrrON  PUMPING  STA  (a) 
INIDOKA  DAM 
SSOOW  U  OF  I  (a) 
IU.ISA0ES  DAM 


0  EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 
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DAILY  TEMPERATURES 


to, 

AUGUST  1' 


Day  Of  Month 


StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29  1 

30 

31 

1: 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

94 

95 

97 

98 

95 

87 

85 

85 

87 

83 

86 

85 

85 

92 

95 

93 

87 

91 

87 

82 

81 

83 

88 

89 

85 

83 

79 

6  BT 

HIN 

50 

50 

64 

56 

55 

62 

60 

57 

51 

49 

49 

56 

58 

62 

49 

56 

47 

49 

50 

66 

53 

50 

50 

60 

51 

50 

48 

47 

50 

49 

47 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

MAX 

91 

94 

94 

96 

94 

83 

87 

86 

61 

66 

91 

89 

84 

79 

"  m 

MIN 

55 

58 

64 

61 

69 

66 

62 

61 

54 

56 

51 

61 

58 

54 

53 

62 

56 

60 

50 

50 

53 

57 

54 

62 

56 

55 

53 

49 

54 

61 

52 

5 , 

ANDERSON  DAM 

MAX 

103 

86 

89 

94 

89 

86 

81 

«  ,i» 

MIN 

59 

60 

65 

63 

67 

71 

64 

69 

59 

58 

66 

63 

63 

67 

63 

59 

68 

61 

60 

72 

60 

62 

69 

59 

61 

54 

58 

61 

61 

57 

56 

6 

ARCO   3  NW 

MAX 

95 

99 

100 

100 

99 

83 

86 

85 

65 

86 

85 

86 

84 

87 

87 

84 

82 

74 

8  ,,( 

MIN 

46 

51 

52 

55 

51 

68 

57 

55 

46 

45 

45 

49 

62 

49 

50 

51 

49 

47 

48 

58 

52 

50 

51 

62 

50 

46 

46 

49 

49 

44 

41 

4 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

104 

105 

109 

108 

103 

93 

96 

93 

92 

91 

91 

90 

88 

81 

'  »> 

MIN 

56 

60 

63 

63 

70 

68 

66 

69 

58 

65 

50 

62 

64 

56 

62 

57 

55 

68 

69 

73 

6C 

63 

70 

67 

59 

53 

56 

55 

57 

57 

57 

6 

ASHTON   1  S 

MAX 

90 

95 

95 

96 

89 

62 

72 

66 

82 

66 

80 

82 

89 

85 

86 

84 

86 

88 

92 

79 

62 

76 

84 

79 

80 

78 

75 

8  M 

MIN 

45 

49 

47 

52 

53 

62 

65 

49 

45 

46 

46 

46 

51 

53 

47 

47 

46 

46 

48 

50 

48 

46 

49 

47 

45 

48 

44 

45 

45 

43 

45 

4 

AVERY  RS 

MAX 

111 

92 

91 

84 

'  ^  » 

MIN 

48 

60 

49 

55 

58 

51 

49 

48 

46 

46 

44 

48 

51 

58 

52 

58 

46 

44 

51 

58 

51 

54 

51 

64 

65 

5; 

56 

47 

60 

49 

46 

5 

BAVVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

90 

89 

90 

82 

84 

81 

83 

65 

81 

8  '  go 

MIN 

49 

59 

54 

54 

64 

51 

46 

44 

48 

51 

47 

48 

49 

57 

66 

67 

50 

48 

52 

66 

51 

62 

53 

61 

52 

53 

59 

45 

53 

52 

66 

5  i 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 

91 

92 

96 

94 

97 

95 

85 

86 

84 

83 

86 

90 

81 

84 

63 

62 

61 

64 

8  !  ,1 

MIN 

32 

30 

32 

37 

40 

40 

60 

34 

37 

47 

30 

33 

47 

37 

39 

42 

29 

31 

33 

52 

36 

35 

47 

38 

46 

41 

30 

33 

37 

32 

32 

3  ' 

BLACKFOOT  DAH 

MAX 

91 

93 

92 

93 

93 

77 

78 

77 

82 

83 

80 

66 

86 

90 

72 

82 

85 

77 

75 

82 

65 

74 

78 

74 

8,:  , 

MIN 

42 

45 

44 

48 

50 

52 

56 

51 

43 

44 

42 

47 

41 

50 

42 

40 

43 

38 

41 

40 

40 

63 

46 

42 

40 

41 

46 

41 

38 

4-  t 

BL  I  SS 

MAX 

102 

103 

93 

93 

93 

91 

95 

90 

89 

65 

MIN 

^65 

60 

67 

64 

70 

62 

63 

65 

61 

55 

57 

65 

60 

58 

64 

6S 

57 

69 

60 

71 

58 

61 

66 

63 

61 

5C 

57 

56 

55 

52 

60 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

9C 

93 

IOC 

107 

1 00 

98 

101 

98 

99 

101 

9C 

91 

97 

89 

88 

MIN 

63 

68 

71 

70 

74 

67 

62 

68 

62 

62 

60 

62 

65 

68 

57 

62 

63 

67 

74 

67 

70 

73 

65 

64 

66 

57 

50 

49 

61 

51 

BOISE  WB  AP 

MAX 

93 

86 

79 

11 

MIN 

60 

65 

65 

71 

72 

66 

69 

70 

60 

57 

59 

68 

66 

62 

68 

55 

56 

63 

6S 

70 

65 

65 

70 

65 

67 

54 

53 

5; 

57 

55 

52 

80NNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

8 1 

66 

90 

91 

9 1 

93 

96 

80 

83 

85 

81 

89 

86 

78 

MIN 

48 

49 

51 

51 

55 

46 

47 

48 

56 

54 

44 

46 

48 

69 

52 

62 

62 

51 

50 

57 

48 

50 

50 

51 

52 

53 

51 

46 

47 

49 

54 

BUHL 

MAX 

89 

87 

90 

90 

90 

HIN 

66 

61 

76 

78 

70 

65 

59 

60 

60 

65 

58 

68 

59 

58 

61 

61 

59 

58 

64 

63 

62 

62 

5! 

54 

60 

5! 

56 

59 

69 

55 

56 

BURKE  2  ENE 

MAX 

80 

83 

85 

85 

83 

83 

80 

84 

92 

90 

83 

89 

88 

91 

85 

71 

70 

79 

78 

75 

72 

MIN 

47 

48 

51 

51 

58 

43 

43 

45 

44 

43 

41 

47 

48 

54 

60 

49 

41 

41 

49 

58 

46 

50 

52 

58 

46 

45 

48 

42 

47 

44 

44 

BURLEY 

MAX 

8 1 

88 

93 

92 

93 

IOC 

63 

81 

89 

92 

95 

88 

83 

92.1 

MIN 

58 

60 

63 

64 

64 

66 

61 

61 

61 

58 

57 

60 

61 

57 

60 

64 

57 

59 

58 

62 

63 

50 

61 

64 

61 

66 

67 

58 

69 

61 

64 

6C  1 

8URLEY    FAA  AP 

MAX 

99 

94 

80 

86 

81 

87 

9 1 

80 

88 

89 

91 

84 

89 

97 

88 

87 

93 

8C 

84 

82 

83 

88 

93 

86 

61 

77 

88  ■, 

MIN 

57 

54 

56 

67 

63 

62 

61 

60 

57 

54 

53 

66 

57 

53 

58 

60 

54 

56 

50 

67 

55 

54 

58 

62 

58 

50 

52 

51 

55 

67 

61 

5'i  1 

CABINET  GORGE 

MAX 

85 

89 

90 

86 

95 

93 

6 1 

85 

84 

79 

85  i 

MIN 

49 

50 

56 

53 

60 

50 

48 

48 

51 

46 

46 

47 

50 

59 

55 

5? 

51 

46 

50 

61 

49 

52 

56 

55 

65 

56 

57 

41 

52 

60 

52 

52 

CALDWELL 

MAX 

66 

98 

100 

92 

89 

MIN 

61 

63 

64 

65 

74 

67 

69 

72 

64 

61 

58 

64 

62 

62 

70 

61 

59 

61 

58 

73 

66 

63 

64 

61 

73 

5' 

51 

59 

51 

65 

63  'j 

CAMBRIDGE 

MAX 

MIN 

45 

43 

51 

62 

57 

60 

46 

50 

42 

60 

43 

48 

58 

48 

57 

57 

42 

45 

41 

65 

51 

4* 

51 

45 

5S 

43 

47 

58 

53 

4; 

42 

45- 

CASCADE    I  NW 

MAX 

MIN 

44 

49 

53 

54 

68 

48 

46 

60 

46 

43 

45 

47 

47 

49 

50 

42 

43 

46 

47 

49 

49 

50 

48 

46 

4S 

42 

42 

48 

42 

42 

43 

47 

CHALL IS 

MAX 

93 

96 

100 

103 

101 

98 

85 

87 

90 

88 

89 

92 

90 

86 

87 

MIN 

53 

54 

54 

56 

55 

65 

58 

62 

54 

52 

51 

51 

56 

64 

57 

52 

64 

52 

52 

66 

67 

63 

62 

51 

58 

46 

47 

4i 

52 

48 

46 

551 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

91 

94 

92 

95 

92 

87 

83 

79 

79 

84 

87 

83 

74 

83 

86 

83  ij 

MIN 

41 

43 

45 

47 

45 

55 

55 

52 

41 

38 

38 

44 

51 

40 

45 

4C 

38 

40 

40 

60 

43 

4C 

41 

43 

4; 

38 

37 

38 

42 

36 

32 

43' 

COEUR  0  ALENE  RS 

MAX 

96 

103 

109 

107 

84 

91 

90 

90 

87 

95 

96 

93 

98 

97 

87 

65  1 

MIN 

53 

54 

65 

57 

71 

54 

51 

53 

56 

50 

50 

51 

53 

60 

60 

60 

52 

49 

51 

69 

54 

54 

56 

61 

55 

57 

59 

5C 

57 

55 

67 

CON  OA 

MAX 

87 

MIN 

42 

45 

47 

47 

60 

55 

55 

37 

45 

46 

45 

43 

43 

52 

42 

40 

40 

45 

35 

52 

48 

38 

56 

42 

45 

46 

COTTONWOOD 

MAX 

83 

87 

91 

87 

90 

87 

MIN 

55 

55 

61 

62 

67 

48 

48 

51 

48 

49 

47 

49 

47 

57 

61 

53 

47 

49 

57 

57 

54 

55 

65 

67 

51 

4; 

52 

41 

57 

48 

52 

53  1 

COUNCIL 

MAX 

93 

97 

105 

96 

95 

93 

82 

91 

91 

89 

88 

86 

95  * 

MIN 

63 

55 

71 

68 

60 

67 

56 

54 

61 

59 

66 

69 

66 

64 

60 

55 

54 

55 

58 

73 

57 

68 

62 

51 

59 

60 

54 

65 

64 

53 

49 

581 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MAX 

92 

81 

80 

81 

86 

85 

80 

84 

84 

78 

83 

69 

93 

89 

86 

88 

88 

81 

79 

77 

83 

84 

62 

79 

76 

84  ♦ 

MIN 

56 

58 

65 

65 

58 

59 

58 

59 

60 

50 

62 

48 

58 

50 

53 

53 

56 

50 

57 

64 

56 

55 

59 

55 

55 

50 

50 

52 

54 

62 

48 

55  '. 

DEADWOOO  DAM 

MAX 

95 

101 

96 

86 

85 

83 

86 

86 

89 

89 

78 

88 

66 

81 

89 

91 

95 

86 

89 

87 

83 

89 

81 

78 

81 

88 

80 

61 

73 

ox. 

86  l^ 

MIN 

37 

39 

45 

46 

48 

52 

44 

52 

43 

37 

36 

42 

50 

47 

45 

45 

37 

39 

40 

57 

42 

43 

43 

42 

50 

49 

39 

40 

43 

37 

39 

43  i 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

96 

88 

90 

89 

89 

90 

94 

90 

86 

89 

88 

92 

90 

91 

92 

94 

88 

91 

86 

83 

89  1, 

MIN 

60 

58 

60 

60 

66 

66 

56 

67 

59 

63 

52 

58 

64 

69 

62 

53 

55 

56 

54 

68 

63 

61 

67 

56 

56 

45 

54 

57 

62 

56 

55 

59  .' 

DEER  POINT 

MAX 

84 

88 

86 

86 

84 

76 

75 

74 

73 

75 

79 

78 

71 

78 

74 

71 

82 

85 

77 

80 

80 

76 

77 

75 

69 

73 

71 

69 

77.  1, 

MIN 

68 

70 

72 

73 

66 

56 

69 

65 

56 

59 

59 

60 

51 

68 

64 

52 

58 

62 

67 

62 

61 

61 

57 

57 

45 

49 

57 

61 

66 

56 

46 

59,  .; 

! 

DIXIE 

MAX 

93 

84 

83 

82 

81 

80 

85 

88 

78 

86 

87 

79 

82 

89 

94 

80 

83 

90 

62 

87 

69 

75 

80 

66 

80 

66 

84.  1 

MIN 

33 

34 

38 

43 

43 

47 

31 

30 

34 

35 

29 

30 

41 

39 

40 

40 

33 

32 

34 

41 

36 

36 

44 

37 

40 

46 

35 

34 

40 

32 

34 

36.  ■' 

DRIGGS 

MAX 

79 

73 

75 

81 

79 

79 

76 

75 

79 

60 

85 

79 

84 

85 

92 

89 

81 

86 

87 

88 

79 

67 

80 

MIN 

49 

57 

50 

58 

67 

55 

60 

45 

49 

49 

46 

49 

49 

46' 

49 

44 

45 

46 

48 

55 

51 

46 

46 

48 

63 

42 

42 

42 

47 

45 

46 

48. 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

95 

80 

85 

82 

88 

81 

8 1 

MIN 

45 

69 

63 

48 

54 

49 

40 

56 

53 

57 

58 

51 

38 

60 

59 

54 

64 

49 

55 

44 

49 

47 

51. 

DUBOIS  FAA  AP 

MAX 

83 

76 

72 

83 

87 

87 

84 

82 

84 

90 

84 

9 1 

92 

82 

MIN 

51 

58 

64 

66 

62 

61 

59 

52 

50 

52 

68 

58 

52 

54 

54 

67 

62 

53 

58 

56 

53 

56 

61 

60 

53 

62 

52 

56 

53 

50 

45 

55. 

ELK   RIVER   1  S 

MAX 

102 

103 

107 

93 

84 

89 

89 

86 

86 

90 

95 

91 

93 

82 

95 

102 

MIN 

43 

44 

46 

49 

55 

47 

39 

40 

41 

44 

40 

40 

43 

60 

60 

49 

44 

40 

45 

57 

48 

48 

52 

35 

50 

49 

52 

4'c 

47 

43 

41 

46. 

EMMETT    2  E 

MAX 

99 

104 

104 

109 

98 

93 

94 

94 

91 

91 

90 

85 

97 

95 

89 

96 

98 

102 

96 

99 

102 

92 

97 

91 

87 

92 

90 

95. 

MIN 

48 

53 

68 

58 

68 

54 

65 

64 

60 

49 

64 

64 

66 

62 

63 

46 

55 

62 

66 

55 

68 

68 

55 

59 

49 

48 

47 

55. 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

92 

95 

97 

96 

94 

83 

83 

81 

83 

86 

86 

87 

80 

87 

86 

87 

86 

91 

94 

87 

87 

91 

89 

85 

84 

89 

76 

79 

78 

81 

76 

86. 

MIN 

46 

46 

46 

53 

57 

60 

57 

69 

49 

48 

42 

55 

65 

45 

50 

48 

46 

49 

48 

61 

51 

48 

60 

50 

55 

42 

61 

49 

51 

46 

50 

50. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Oi  MooUi 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

T  HALL  IND  ACENCY 

MAX 

94 

97 

100 

99 

98 

S3 

66 

65 

86 

88 

92 

90 

85 

88 

92 

65 

95 

96 

94 

89 

93 

91 

65 

85 

82 

90 

90 

es 

83 

60 

69*6 

HIN 

53 

55 

57 

60 

70 

65 

62 

66 

62 

51 

50 

62 

60 

60 

49 

59 

48 

49 

67 

55 

52 

61 

62 

52 

60 

61 

49 

57 

53 

50 

56.3 

OEN  VALLEY  RS 

MAX 

105 

109 

110 

110 

104 

95 

94 

94 

92 

95 

100 

94 

89 

96 

95 

89 

97 

102 

107 

96 

98 

102 

98 

100 

100 

79 

67 

92 

94 

96 

69 

97  •O 

MIN 

*4 

48 

49 

53 

63 

49 

69 

49 

43 

41 

48 

66 

52 

60 

46 

4^ 

43 

43 

64 

49 

47 

62 

48 

54 

48 

43 

46 

45 

46 

44 

43 

49.0 

HNS  FERRY 

MAX 

104 

107 

108 

106 

104 

91 

96 

92 

97 

98 

99 

85 

93 

99 

95 

93 

98 

104 

103 

96 

100 

102 

87 

97 

67 

92 

93 

97 

92 

91 

87 

96.6 

MIN 

58 

61 

61 

62 

69 

70 

66 

65 

60 

55 

57 

68 

63 

60 

66 

62 

52 

58 

59 

73 

58 

60 

69 

56 

69 

50 

60 

66 

56 

52 

59 

61.1 

CE 

MAX 

69 

93 

96 

95 

93 

62 

80 

84 

SO 

86 

84 

83 

78 

84 

66 

86 

84 

89 

93 

90 

67 

89 

69 

64 

74 

76 

85 

66 

84 

79 

T, 

65.4 

MIN 

48 

53 

53 

53 

51 

59 

54 

51 

49 

53 

50 

57 

53 

47 

60 

64 

46 

48 

50 

56 

52 

47 

49 

56 

62 

50 

46 

48 

54 

48 

48 

51.2 

NO  VIEW 

MAX 

109 

110 

109 

106 

95 

97 

94 

98 

96 

101 

96 

95 

100 

96 

94 

97 

104 

104 

104 

100 

66 

97 

92 

92 

96 

93 

67 

98.0 

MIN 

55 

60 

60 

76 

71 

67 

66 

58 

60 

64 

63 

62 

66 

67 

69 

64 

69 

64 

58 

58 

66 

57 

61 

50 

57 

53 

53 

59.8 

NGEVtLLE 

MAX 

94 

lOl 

100 

106 

96 

85 

90 

90 

85 

65 

89 

92 

87 

93 

88 

81 

87 

96 

99 

88 

91 

99 

90 

93 

72 

60 

65 

85 

80 

84 

68 

89.0 

MIN 

54 

55 

62 

60 

64 

52 

47 

51 

50 

50 

48 

49 

60 

60 

60 

61 

49 

47 

63 

64 

55 

57 

60 

66 

66 

48 

65 

49 

46 

51 

48 

53.8 

SNERE 

MAX 

94 

96 

99 

100 

96 

62 

82 

80 

85 

89 

91 

86 

87 

94 

94 

91 

90 

92 

77 

87 

85 

81 

64 

86 

86 

79 

61 

87.9 

MIN 

55 

57 

57 

59 

61 

60 

56 

57 

56 

54 

63 

53 

49 

52 

51 

63 

66 

57 

60 

53 

58 

64 

62 

55 

55 

47 

64 

56.4 

USE 

MAX 

90 

91 

92 

93 

91 

82 

76 

71 

79 

85 

85 

82 

74 

60 

82 

79 

62 

87 

69 

86 

86 

90 

82 

SO 

76 

76 

80 

82 

79 

78 

73 

82.6 

MIN 

39 

40 

48 

46 

46 

59 

56 

53 

42 

39 

41 

46 

54 

42 

45 

49 

44 

42 

41 

58 

46 

43 

45 

60 

49 

40 

40 

39 

45 

41 

39 

46.4 

LEY  RS 

MAX 

94 

97 

97 

98 

98 

95 

86 

66 

83 

89 

90 

87 

82 

66 

67 

87 

86 

91 

95 

89 

91 

93 

86 

86 

85 

79 

84 

86 

82 

82 

61 

88.3 

MIN 

51 

52 

62 

59 

47 

42 

55 

66 

50 

49 

47 

53 

54 

60 

53 

51 

60 

52 

62 

53 

62 

50 

53 

63 

53 

46 

41 

47 

53 

47 

49 

51.4 

ER  4  NW 

MAX 

97 

100 

102 

102 

100 

90 

80 

SO 

84 

90 

91 

87 

84 

69 

92 

86 

95 

99 

97 

66 

95 

96 

87 

85 

84 

89 

86 

86 

85 

78 

90  .2 

MIN 

50 

52 

61 

59 

56 

60 

61 

54 

44 

49 

62 

54 

55 

61 

57 

50 

47 

66 

55 

63 

48 

51 

57 

50 

51 

49 

51 

61 

48 

43 

62.2 

ELTON 

MAX 

94 

98 

101 

100 

95 

78 

87 

66 

88 

90 

94 

85 

86 

93 

91 

66 

90 

97 

96 

96 

89 

96 

81 

69 

83 

86 

90 

93 

88 

84 

81 

90.1 

MIN 

55 

55 

60 

58 

62 

63 

58 

62 

55 

64 

63 

62 

57 

54 

55 

53 

66 

56 

56 

67 

65 

65 

66 

57 

57 

49 

53 

53 

63 

51 

49 

66.1 

OOUARTERS 

MAX 

94 

96 

102 

104 

108 

93 

84 

88 

69 

85 

66 

90 

94 

89 

94 

89 

88 

84 

96 

102 

96 

91 

100 

92 

96 

74 

78 

81 

78 

83 

82 

90.6 

MIN 

40 

44 

45 

49 

53 

60 

37 

36 

40 

42 

40 

40 

43 

51 

48 

50 

40 

38 

43 

49 

47 

47 

49 

48 

56 

49 

53 

41 

44 

42 

40 

46.0 

L  CI  TY 

MAX 

96 

100 

98 

100 

97 

96 

89 

65 

68 

86 

90 

89 

84 

90 

89 

84 

90 

96 

98 

88 

92 

94 

84 

89 

78 

82 

85 

88 

85 

83 

77 

89.4 

MIN 

43 

44 

50 

48 

54 

62 

61 

62 

46 

47 

45 

49 

47 

45 

55 

50 

43 

47 

46 

66 

60 

44 

60 

47 

67 

42 

50 

41 

52 

46 

60 

49.9 

LISTER 

MAX 

93 

97 

98 

98 

94 

93 

91 

84 

87 

86 

90 

86 

85 

91 

88 

84 

88 

93 

98 

91 

89 

95 

82 

86 

65 

84 

86 

91 

84 

81 

79 

89.0 

MIN 

64 

59 

60 

65 

69 

59 

55 

58 

56 

54 

55 

60 

60 

52 

61 

56 

60 

50 

61 

62 

55 

60 

61 

54 

60 

49 

47 

48 

65 

50 

60 

56.6 

E 

MAX 

92 

95 

97 

98 

94 

87 

SO 

78 

86 

87 

88 

85 

S2 

84 

89 

84 

88 

93 

85 

86 

91 

86 

83 

86 

80 

85 

83 

83 

61 

80 

75 

86.2 

MIN 

52 

55 

57 

58 

56 

54 

60 

58 

47 

50 

46 

54 

56 

66 

48 

57 

52 

53 

63 

54 

52 

57 

59 

54 

48 

60 

60 

52 

50 

47 

47 

63.4 

HO  CITY 

MAX 

98 

103 

102 

106 

98 

90 

90 

87 

89 

90 

94 

90 

60 

90 

90 

64 

91 

95 

99 

91 

92 

92 

92 

90 

85 

81 

86 

90 

86 

83 

76 

90.6 

MIN 

44 

49 

51 

52 

57 

66 

54 

61 

49 

45 

42 

50 

57 

48 

52 

47 

46 

47 

48 

65 

50 

50 

64 

48 

56 

44 

45 

48 

47 

44 

48 

50.7 

MO   FALLS   2  Est 

MAX 

94 

96 

98 

100 

96 

84 

83 

78 

84 

86 

90 

86 

85 

69 

92 

84 

86 

94 

98 

86 

89 

92 

91 

81 

82 

81 

86 

66 

84 

82 

78 

67.9 

HIN 

51 

56 

61 

55 

61 

61 

61 

66 

60 

46 

49 

60 

50 

63 

60 

58 

50 

49 

51 

64 

51 

51 

53 

61 

64 

54 

52 

49 

65 

49 

50 

53.7 

HO   FALLS    16  SE 

MAX 

88 

92 

93 

94 

92 

76 

80 

75 

81 

80 

83 

80 

77 

80 

66 

77 

80 

87 

91 

78 

81 

86 

88 

86 

76 

79 

85 

82 

77 

77 

75 

82.7 

HIN 

47 

50 

49 

51 

57 

69 

66 

53 

45 

47 

49 

48 

54 

48 

46 

53 

47 

46 

60 

56 

61 

45 

50 

56 

46 

47 

45 

54 

53 

45 

43 

49.8 

HO  FALLS   FAA  AP 

MAX 

93 

97 

99 

100 

97 

86 

81 

81 

86 

66 

69 

87 

79 

87 

93 

83 

85 

93 

97 

83 

86 

91 

94 

80 

85 

61 

88 

86 

65 

63 

62 

87.8 

MIN 

50 

52 

56 

56 

60 

64 

57 

55 

50 

46 

46 

49 

57 

52 

51 

53 

50 

49 

50 

61 

66 

49 

62 

60 

52 

55 

51 

49 

53 

47 

60 

52.9 

HO   FALLS   *2   NW  MB 

MAX 

97 

98 

99 

100 

99 

84 

60 

75 

65 

86 

90 

87 

S3 

85 

91 

64 

85 

92 

97 

81 

90 

94 

92 

83 

86 

83 

87 

83 

64 

62 

77 

87.7 

MIN 

45 

50 

56 

56 

55 

62 

62 

50 

40 

46 

52 

53 

67 

52 

50 

56 

51 

44 

50 

58 

54 

48 

56 

58 

52 

42 

48 

47 

60 

45 

39 

51.1 

HO  FALLS  »6  W  WB 

MAX 

95 

97 

97 

98 

94 

83 

84 

76 

86 

90 

69 

82 

80 

85 

89 

86 

82 

91 

96 

82 

89 

92 

91 

63 

63 

62 

87 

84 

85 

84 

78 

87.0 

MIN 

50 

53 

59 

59 

59 

64 

60 

65 

48 

46 

51 

63 

57 

50 

54 

57 

53 

50 

61 

62 

64 

50 

55 

69 

54 

52 

60 

48 

48 

49 

44 

63.4 

AND  PARK  DAM 

MAX 

90 

91 

96 

94 

93 

79 

67 

62 

77 

77 

79 

61 

77 

75 

64 

73 

78 

65 

89 

75 

81 

86 

88 

77 

79 

79 

81 

79 

76 

74 

70 

80.4 

MIN 

42 

43 

46 

53 

48 

46 

47 

44 

39 

43 

51 

48 

50 

46 

45 

51 

40 

41 

49 

45 

44 

40 

49 

53 

43 

51 

38 

43 

41 

42 

38 

45.3 

OWE 

MAX 

98 

102 

104 

102 

100 

66 

92 

88 

92 

93 

96 

90 

86 

93 

93 

89 

94 

97 

102 

94 

94 

99 

81 

91 

67 

86 

90 

96 

92 

87 

81 

92.6 

HIN 

60 

61 

65 

63 

65 

66 

61 

61 

69 

55 

62 

62 

56 

60 

63 

56 

56 

53 

60 

67 

57 

50 

62 

60 

61 

51 

52 

64 

54 

53 

52 

59.0 

LO&G 

MAX 

95 

98 

104 

105 

111 

95 

86 

91 

90 

88 

88 

95 

97 

90 

98 

93 

76 

81 

93 

103 

86 

93 

100 

97 

97 

81 

83 

80 

90 

86 

84 

92.0 

MIN 

52 

52 

55 

56 

64 

53 

48 

49 

60 

49 

47 

51 

53 

69 

56 

60 

49 

47 

63 

64 

55 

53 

57 

57 

57 

56 

55 

48 

53 

60 

62 

53.5 

GORE 

MAX 

87 

90 

92 

97 

90 

79 

68 

67 

75 

76 

81 

76 

74 

78 

84 

72 

75 

84 

86 

70 

80 

83 

66 

77 

78 

72 

80 

77 

77 

73 

70 

79.2 

HIN 

42 

42 

46 

47 

47 

48 

47 

42 

38 

40 

42 

42 

46 

46 

40 

53 

39 

37 

40 

45 

42 

36 

42 

42 

41 

50 

38 

41 

42 

38 

36 

42.6 

SKIA 

MAX 

104 

110 

110 

114 

108 

92 

98 

98 

94 

94 

99 

101 

95 

102 

101 

98 

92 

104 

106 

101 

99 

106 

103 

105 

65 

87 

86 

95 

90 

90 

82 

96.6 

HIN 

50 

51 

55 

55 

61 

59 

47 

47 

49 

51 

46 

46 

51 

62 

59 

59 

52 

48 

52 

68 

56 

56 

58 

58 

60 

58 

69 

50 

58 

47 

47 

54.0 

A   2  NNE 

HAX 

93 

98 

100 

103 

95 

66 

90 

90 

86 

88 

93 

69 

89 

92 

89 

84 

89 

93 

93 

90 

94 

96 

84 

93 

84 

81 

84 

85 

86 

86 

82 

89.9 

HIN 

50 

57 

57 

60 

72 

66 

62 

68 

56 

51 

49 

60 

63 

58 

62 

53 

49 

66 

54 

68 

56 

56 

67 

58 

59 

50 

52 

64 

49 

51 

63 

67,3 

ISTON  WB  AP 

MAX 

100 

108 

107 

115 

98 

89 

96 

95 

91 

92 

95 

99 

97 

100 

93 

85 

86 

99 

105 

94 

98 

103 

99 

96 

79 

83 

85 

90 

90 

86 

80 

94.7 

MIN 

63 

63 

68 

70 

64 

68 

65 

60 

60 

60 

66 

59 

67 

68 

65 

61 

56 

56 

62 

71 

66 

68 

59 

64 

69 

66 

62 

57 

65 

61 

68 

62.1 

TON  PUMPING  STA 

MAX 

84 

85 

92 

91 

88 

78 

SO 

81 

80 

82 

SO 

78 

75 

61 

84 

76 

81 

87 

88 

85 

84 

84 

85 

78 

73 

76 

84 

84 

77 

70 

74 

81.6 

MIN 

52 

53 

54 

55 

53 

64 

66 

60 

50 

51 

50 

62 

50 

47 

49 

53 

48 

46 

51 

57 

52 

46 

46 

55 

56 

49 

47 

50 

65 

46 

44 

61.0 

MAN 

MAX 

102 

106 

104 

108 

103 

96 

94 

89 

91 

94 

99 

95 

89 

96 

92 

89 

93 

MIN 

38 

42 

45 

47 

50 

64 

48 

66 

47 

41 

38 

46 

50 

40 

47 

49 

41 

HAN   y  E 

MAX 

96 

100 

98 

96 

97 

94 

94 

92 

63 

69 

92 

90 

83 

62 

MIN 

41 

44 

43 

47 

47 

62 

47 

57 

53 

44 

46 

49 

41 

44 

KAY  RS 

MAX 

89 

95 

95 

95 

95 

94 

82 

79 

76 

85 

87 

85 

64 

81 

85 

83 

80 

86 

91 

91 

84 

88 

64 

81 

79 

77 

78 

82 

80 

79 

73 

84.6 

MIN 

50 

55 

54 

58 

66 

58 

57 

53 

45 

44 

46 

53 

56 

47 

48 

53 

47 

46 

50 

55 

53 

50 

53 

50 

53 

47 

45 

50 

51 

46 

44 

60.7 

AO 

MAX 

95 

97 

98 

99 

91 

85 

66 

89 

67 

93 

91 

85 

83 

89 

93 

82 

83 

94 

97 

86 

94 

92 

91 

80 

78 

83 

87 

90 

78 

82 

79 

86.3 

MIN 

54 

58 

58 

58 

64 

67 

59 

61 

56 

66 

67 

60 

68 

63 

54 

57 

53 

52 

55 

66 

56 

54 

53 

62 

56 

62 

63 

54 

59 

52 

53 

56.8 

AO  FAA  AP 

MAX 

95 

98 

100 

100 

94 

83 

66 

90 

88 

96 

92 

e|3 

82 

89 

91 

64 

69 

95 

98 

66 

93 

96 

91 

81 

81 

83 

92 

90 

60 

84 

79 

69.5 

MIN 

53 

55 

55 

57 

(1 

63 

57 

59 

55 

64 

63 

61 

69 

54 

51 

58 

51 

50 

51 

63 

54 

62 

49 

62 

55 

51 

52 

62 

64 

48 

50 

54.8 

RS 

MAX 

94 

95 

101 

99 

96 

84 

88 

80 

67 

89 

90 

94 

SO 

89 

67 

86 

86 

92 

97 

87 

86 

93 

66 

86 

84 

80 

83 

82 

84 

82 

72 

87.8 

HIN 

52 

49 

52 

49 

52 

58 

56 

58 

47 

46 

47 

46 

56 

46 

52 

51 

47 

47 

48 

64 

52 

47 

54 

50 

62 

46 

46 

46 

47 

44 

46 

50.0 

CALL 

HAX 

92 

94 

94 

98 

96 

83 

84 

64 

80 

81 

86 

S3 

61 

65 

86 

83 

83 

88 

93 

92 

86 

89 

89 

88 

87 

74 

79 

83 

83 

78 

76 

85.8 

HIN 

44 

45 

54 

52 

56 

67 

48 

66 

49 

60 

44 

51 

56 

49 

50 

49 

42 

45 

45 

66 

61 

51 

66 

47 

65 

49 

46 

60 

52 

44 

46 

60.0 

CAMMON 

HAX 

92 

97 

100 

99 

95 

86 

66 

85 

86 

89 

92 

85 

82 

88 

92 

80 

64 

91 

95 

86 

68 

92 

92 

60 

61 

82 

89 

90 

66 

82 

79 

86.0 

HIN 

51 

65 

56 

58 

57 

64 

61 

60 

58 

52 

52 

58 

68 

53 

52 

56 

49 

60 

62 

68 

51 

60 

50 

66 

61 

61 

49 

51 

51 

61 

47 

63.6 

lOOKA  DAM 

MAX 

95 

98 

97 

97 

95 

82 

64 

85 

87 

86 

93 

92 

65 

91 

92 

84 

86 

93 

96 

98 

86 

94 

92 

81 

82 

85 

91 

90 

89 

83 

78 

89.6 

MIN 

60 

61 

61 

69 

70 

65 

60 

60 

59 

69 

59 

63 

59 

67 

59 

59 

60 

68 

61 

66 

59 

61 

62 

64 

59 

56 

57 

56 

61 

69 

57 

60.6 

TPELIER  RS 

HAX 

87 

92 

91 

95 

98 

92 

84 

83 

85 

86 

85 

84 

82 

79 

66 

86 

76 

86 

91 

93 

79 

87 

89 

89 

77 

78 

62 

67 

88 

70 

77 

65.4 

HIN 

48 

50 

51 

50 

53 

56 

51 

49 

48 

48 

46 

51 

61 

42 

47 

52 

44 

46 

46 

56 

50 

44 

47 

63 

56 

47 

51 

44 

57 

43 

42 

49.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


D>rO<  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

10 

u 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

- 

MOSCOW  U  OF  I 

96 

102 

104 

109 

108 

91 

96 

88 

66 

67 

92 

96 

94 

96 

94 

~M 

MIN 

*7 

54 

52 

58 

67 

45 

49 

49 

48 

46 

49 

47 

60 

6S 

69 

57 

45 

46 

54 

69 

56 

66 

62 

5* 

52 

51 

56 

46 

60 

47 

3l 

MOUNT A I N  HOME   1  SE 

102 

96 

95 

88 

95 

100 

95 

102 

96 

95 

83 

94 

95 

94 

90 

94 

95 

87 

87 

MIN 

56 

62 

62 

63 

72 

60 

65 

67 

69 

55 

61 

61 

60 

58 

66 

53 

65 

57 

62 

56 

55 

62 

60 

56 

57 

66 

46 

64 

67 

66 

56 

HULLAN  FAA 

85 

90 

88 

65 

84 

90 

93 

86 

91 

90 

75 

64 

89 

99 

83 

93 

97 

95 

98 

76 

60 

79 

87 

87 

64 

61 

MIN 

49 

47 

57 

58 

56 

47 

46 

49 

47 

46 

60 

60 

50 

58 

57 

48 

42 

44 

58 

54 

47 

55 

53 

57 

47 

48 

47 

42 

47 

46 

50 

NEW  MEADOWS  RS 

10 1 

93 

92 

83 

69 

92 

99 

69 

92 

95 

92 

78 

MIN 

38 

40 

45 

51 

56 

41 

46 

47 

47 

38 

39 

37 

42 

43 

46 

52 

42 

49 

62 

40 

43 

46 

4C 

40 

NEZ  PERCE 

86 

88 

93 

89 

93 

89 

80 

100 

90 

89 

7* 

78 

MIN 

SO 

51 

58 

50 

62 

48 

44 

49 

48 

49 

43 

49 

59 

62 

66 

52 

48 

45 

56 

63 

52 

6C 

59 

58 

63 

46 

54 

41 

55 

4C 

51 

OAICLEY 

87 

86 

MIN 

61 

58 

63 

63 

67 

62 

56 

60 

60 

57 

67 

64 

58 

54 

58 

58 

54 

60 

6C 

66 

59 

6C 

62 

61 

69 

53 

52 

52 

57 

59 

57 

67 

MIN 

32 

33 

36 

36 

36 

38 

40 

41 

40 

34 

29 

37 

42 

34 

41 

37 

33 

38 

34 

4« 

36 

36 

45 

44 

43 

31 

36 

3! 

35 

3< 

36 

OLA   5  S 

92 

100 

MIN 

A6 

50 

58 

58 

62 

67 

57 

51 

53 

50 

49 

59 

63 

57 

61 

45 

53 

46 

45 

70 

59 

56 

66 

51 

65 

41 

45 

42 

46 

45 

48 

OROF I  NO 

MAX 

100 

102 

98 

87 

92 

102 

109 

98 

1 03 

106 

104 

104 

92 

87 

93 

92 

MIN 

51 

59 

58 

68 

66 

49 

49 

55 

51 

64 

49 

49 

54 

64 

60 

52 

52 

49 

54 

69 

57 

56 

63 

51 

52 

67 

60 

52 

51 

62 

52 

Palisades  dam 

MAX 

91 

97 

97 

96 

87 

80 

76 

82 

85 

86 

62 

78 

84 

86 

82 

93 

62 

85 

87 

90 

.^.^ 

.^.^ 

80 

69 

72 

MIN 

52 

56 

56 

68 

69 

58 

56 

66 

52 

54 

62 

63 

58 

53 

53 

64 

49 

62 

65 

62 

55 

50 

54 

68 

53 

62 

47 

61 

54 

46 

47 

Parma  exp  sta 

MAX 

98 

102 

106 

103 

92 

93 

97 

90 

97 

96 

90 

95 

97 

100 

96 

94 

93 

69 

87 

MIN 

5* 

55 

60 

60 

68 

59 

66 

69 

55 

66 

68 

66 

62 

57 

65 

67 

52 

63 

61 

68 

54 

6C 

67 

66 

61 

41 

61 

6C 

55 

55 

52 

PAUL   1  ENE 

MAX 

92 

94 

97 

99 

100 

1  00 

61 

88 

65 

86 

89 

94 

78 

85 

90 

90 

87 

MIN 

59 

55 

62 

69 

60 

55 

61 

62 

57 

65 

54 

67 

67 

66 

57 

62 

56 

55 

6< 

61 

56 

65 

6! 

64 

5E 

5: 

51 

62 

55 

66 

52 

Payette 

MAX 

96 

102 

10* 

103 

94 

96 

93 

95 

94 

95 

98 

93 

92 

94 

94 

90 

100 

92 

MIN 

S* 

56 

63 

62 

63 

66 

66 

68 

57 

57 

66 

58 

67 

.69 

65 

68 

53 

65 

5< 

66 

68 

65 

6i 

57 

62 

5' 

55 

6( 

51 

53 

5< 

p 1 CA80 

MAX 

95 

96 

99 

99 

100 

97 

77 

88 

80 

68 

91 

90 

81 

67 

90 

67 

82 

83 

89 

65 

MIN 

*9 

52 

54 

55 

66 

60 

66 

58 

60 

50 

45 

60 

56 

50 

52 

5t 

62 

51 

53 

59 

54 

50 

6( 

55 

66 

44 

49 

6( 

50 

46 

45 

PIERCE  RS 

MAX 

97 

104 

103 

108 

107 

86 

90 

91 

89 

66 

91 

93 

93 

6 1 

84 

97 

102 

101 

97 

10] 

96 

96 

91 

90 

81 

dt 

61 

65 

83 

MIN 

*3 

42 

46 

48 

53 

63 

38 

34 

40 

46 

39 

40 

44 

57 

47 

61 

42 

39 

43 

58 

47 

46 

50 

60 

52 

52 

51 

12 

49 

43 

42 

POCATELLO  2 

MAX 

67 

90 

92 

84  66 

83 

MIN 

56 

62 

61 

60 

67 

60 

63 

61 

66 

52 

52 

56 

57 

52 

53 

6i 

6< 

53 

5i 

6< 

53 

56 

5( 

65 

5< 

52 

66 

61 

6; 

56 

5: 

!J 

pocatello  wb  ap 

MAX 

95 

97 

101 

87 

86 

90 

92 

83 

8* 

88 

90 

84  89 

81 

MIN 

55 

57 

59 

62 

71 

67 

63 

59 

62 

52 

55 

63 

60 

53 

50 

6C 

65 

5C 

5< 

63 

55 

6; 

5^ 

62 

SI 

62 

52 

5< 

51 

56 

52 

!| 

PORTH I LL 

MAX 

92 

93 

95 

97 

88 

84 

89 

91 

76 

85 

85 

89 

91 

92 

76 

76 

85 

90 

9C 

88 

90 

65 

82 

85 

82 

84 

85 

86 

7] 

II 

MIN 

45 

50 

53 

53 

56 

64 

49 

46 

45 

40 

44 

46 

50 

59 

53 

62 

53 

47 

49 

50 

48 

48 

49 

51 

49 

54  48 

47 

46 

47 

38 

1 1 

POTL ATCH 

MAX 

97 

104 

105 

110 

108 

83 

91 

91 

87 

89 

93 

97 

96 

98 

95 

64 

8C 

95 

104 

99 

95 

IOC 

95 

91 

80 

80 

80 

81 

85 

64 

8 1 

SI 

MIN 

44 

50 

63 

66 

47 

42 

43 

46 

44 

43 

42 

46 

56 

55 

67 

43 

43 

46 

64 

61 

54 

69 

62 

49 

49 

64 

43 

44 

46 

51 

41 

P  R  E  S  T  ON  2  S  E 

MAX 

9* 

96 

97 

98 

85 

86 

87 

92 

92 

92 

86 

92 

85 

69 

96 

98 

97 

92 

94 

93 

92 

63 

82 

90 

90 

90 

82 

8 1 

St 

MIN 

52 

55 

54 

55 

60 

68 

67 

56 

65 

57 

54 

63 

55 

49 

52 

57 

49 

48 

61 

67 

63 

49 

62 

61 

56 

52 

49 

62 

56 

48 

49 

!l 

PR  I  EST  R I VER   EXP  STA 

MAX 

93 

97 

100 

103 

1 00 

80 

87 

87 

66 

64 

90 

93 

92 

95 

93 

67 

76 

86 

96 

94 

9C 

90 

79 

8C 

79 

79 

66 

7( 

81 

MIN 

»5 

47 

49 

49 

56 

48 

44 

44 

50 

40 

41 

43 

46 

64 

51 

58 

62 

41 

44 

69 

47 

47 

6C 

51 

49 

49  66 

65 

45 

4! 

51 

4' 

0  t  f  MP  in  n 

65 

96 

96 

91 

93 

94 

9C 

66 

67 

64  91 

92 

91 

80 

MIN 

60 

54 

67 

66 

69 

63 

61 

62 

65 

52 

63 

68 

58 

63 

60 

58 

57 

60 

57 

66 

58 

57 

62 

61 

61 

46 

56 

69 

58 

51 

53 

SI 

R I GG I NS  RS 

90 

89 

MIN 

63 

63 

66 

70 

71 

65 

59 

63 

62 

61 

60 

60 

73 

68 

69 

6< 

6] 

6< 

64 

71 

66 

M 

7: 

61 

6< 

59 

59 

61 

6: 

61 

61 

6 

RUPERT 

MAX 

9» 

96 

100 

98 

100 

96 

86 

82 

68 

90 

93 

88 

88 

91 

62 

86 

89 

MIN 

60 

57 

65 

62 

64 

66 

61 

62 

58 

69 

57 

49 

53 

56 

59 

61 

66 

6C 

6i 

6f 

61 

6; 

6f 

6C 

54  56 

6: 

5( 

59 

55 

5  . 

SA I  NT   AN  THONY 

MAX 

91 

94 

93 

92 

82 

73 

70 

81 

83 

66 

82 

80 

83 

90 

7( 

62 

9C 

92 

78 

65 

68 

91 

76 

6] 

76 

85 

62 

8] 

75 

75 

8' 

MIN 

48 

50 

52 

64 

50 

69 

49 

62 

46 

47 

46 

48 

54 

60 

49 

66 

46 

47 

62 

62 

46 

47 

48 

58 

60 

50  46 

48 

52 

46 

45 

*• 

SAINT  MARIES 

MAX 

97 

102 

103 

109 

107 

84 

92 

91 

90 

90 

94 

96 

94 

97 

97 

64 

82 

92 

102 

101 

96 

100 

98 

96 

91 

83 

80 

69 

68 

86 

6C 

9  * 

MIN 

49 

49 

53 

54 

59 

64 

46 

47 

49 

48 

45 

46 

50 

56 

54 

68 

47 

46 

60 

66 

53 

62 

56 

67 

55 

54 

56 

46 

51 

49 

50 

5* 

SALMON 

MAX 

98 

101 

103 

101 

101 

86 

92 

84 

87 

89 

89 

97 

S3 

90 

92 

91 

91 

94 

99 

85 

92 

86 

64 

87 

77 

85 

66 

90 

67 

62 

74 

8'l 

MIN 

44 

47 

48 

60 

60 

62 

65 

60 

61 

48 

48 

46 

61 

63 

52 

55 

44 

48 

46 

60 

48 

44 

56 

50 

63 

48 

44 

46  44 

43 

42 

V< 

SANOPOI N  T  EXP  STA 

MAX 

92 

97 

100 

93 

87 

85 

63 

87 

68 

87 

65 

8C 

74 

86 

92 

91 

85 

89 

92 

93 

79 

78 

60 

62 

86 

83 

7j 

811 

MIN 

44 

48 

60 

49 

69 

52 

45 

39 

60 

50 

42 

43 

46 

52 

53 

60 

50 

41 

50 

61 

46 

50 

52 

62 

51 

53 

55 

46 

47 

49 

60 

4t« 

SHOSHONE   1  WNW 

MAX 

105 

102 

96 

100 

90 

93 

9C 

66 

93 

96 

96  88 

82 

9!« 

MIN 

62 

63 

67 

69 

68 

65 

62 

60 

68 

57 

64 

59 

59 

68 

5E 

55 

6« 

66 

7: 

59 

62 

61 

64 

67 

62 

68 

56 

66 

62 

67 

6It 

SLATE  CREEK  RS 

104 

115 

100 

101 

100 

109 

102 

92 

92 

94 

95 

94 

I02I 

MIN 

57 

57 

62 

62 

64 

61 

54 

66 

56 

58 

52 

53 

66 

64 

63 

6C 

56 

5« 

61 

Si 

61 

6] 

65 

61 

64 

69 

60 

54 

62 

56 

65 

STREVE  LL 

94 

93 

79 

79 

86 

86 

66 

79 

79 

81 

MIN 

54 

59 

65 

65 

63 

62 

52 

55 

65 

52 

52 

59 

63 

50 

57 

5e 

65 

51 

56 

62 

63 

5' 

5! 

6C 

54 

49 

50 

67 

59 

66 

49 

5: 

SUSAR 

90 

95 

88 

79 

85 

84 

81 

79 

75 

85 

MIN 

47 

47 

52 

52 

53 

60 

60 

50 

45 

46 

45 

50 

63 

54 

47 

5! 

5* 

4< 

44.  48 

5C 

4; 

4< 

55 

47 

47 

43 

44 

51 

43 

43 

4«  ' 

SUN  VALLEY 

MAX 

93 

90 

82 

76 

80 

83 

79 

79 

79 

85  • 

MIN 

35 

36 

37 

44 

42 

53 

65 

63 

39 

38 

34 

44 

50 

39 

41 

42 

39 

4C 

38 

60 

42 

4C 

5; 

42 

46 

38 

41 

39 

44 

36 

41 

42  1 

SWAN   FALLS  PM 

MAX 

104 

110 

109 

101 

92 

104 

100 

99 

102 

104 

92 

100 

93 

90 

91 

95 

94 

92 

91 

96 

MIN 

67 

65 

69 

68 

76 

72 

69 

68 

63 

69 

64 

66 

67 

66 

70 

62 

63 

65 

63 

72 

67 

66 

74 

64 

62 

65 

63 

69 

61 

64 

61 

66 

SWAN  VALLEY    1  W 

MAX 

92 

97 

88 

79 

60 

92 

78 

88 

90 

92 

79 

81 

77 

84 

83 

76 

72 

74 

84  ' 

MIN 

45 

43 

44 

46 

48 

50 

48 

49 

44 

43 

43 

43 

46 

52 

45 

42 

41 

41 

45 

60 

40 

40 

44 

58 

44 

49 

44 

41 

49 

42 

45 

46 

TETONIA  EXP  STA 

81 

78 

89 

79 

86 

83 

77 

73 

79 

79 

78 

75 

73 

61 

MIN 

47 

50 

53 

64 

68 

66 

56 

49 

43 

45 

46 

46 

51 

50 

46 

52 

4C 

45 

48 

54 

6C 

4i 

47 

44 

46 

48 

44 

46 

52 

51 

45 

46 

THREE  CREEK 

91 

90 

78 

84 

83 

86 

81 

78 

85 

MIN 

57 

41 

44 

42 

59 

56 

50 

49 

47 

45 

43 

42 

48 

43 

60 

43 

3S 

36 

42 

40 

45 

42 

61 

46 

43 

62 

38 

34 

32 

36 

43 

44 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

85 

85 

96 

98 

86 

92 

89 

85 

78 

91 

80 

MIN 

38 

42 

42 

45 

59 

56 

56 

56 

45 

39 

43 

51 

46 

39 

48 

39 

36 

37 

42 

64 

41 

45 

6» 

36 

41 

35 

40 

39 

44. 

TWIN   FALLS  2  NNE 

MAX 

96 

101 

103 

102 

99 

65 

69 

69 

68 

90 

93 

92 

85 

94 

92 

66 

89 

94 

101 

93 

93 

97 

60 

91 

68 

66 

66 

94 

92 

86 

80 

91. 

MIN 

58 

53 

62 

67 

66 

64 

61 

62 

60 

57 

56 

66 

68 

66 

59 

61 

56 

55 

57 

67 

58 

67 

59 

67 

63 

60 

53 

65 

54 

53 

56 

58. 

S6«  R«l«r«Qc«  Notts  Following  Statloa  Ijidut 
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DAILY  TEMPERATURES 


Sutton 

Day  Of  Month 

• 

a 
S 

; 

1 

2 

3 

5 

6 

8 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

< 

TWIN  FALLS  3  it 

MAX 

96 

94 

100 

101 

100 

95 

83 

89 

87 

90 

91 

93 

83 

64 

92 

92 

66 

90 

95 

94 

91 

93 

94 

63 

89 

84 

95 

87 

94 

86 

66 

90.9 

MIN 

it 

S6 

61 

" 

66 

61 

61 

56 

58 

62 

" 

56 

'* 

58 

59 

56.6 

WALLACE 

MAX 

9J 

100 

99 

106 

94 

79 

87 

8ff 

86 

64 

90 

93 

82 

91 

67 

80 

60 

92 

97 

85 

69 

93 

88 

95 

81 

79 

73 

64 

83 

80 

67 

87.3 

MIN 

44 

48 

51 

58 

61 

49 

45 

46 

46 

47 

46 

46 

48 

56 

54 

56 

*^ 

61 

50 

" 

54 

50 

45 

50 

46 

47 

50.1 

WALLACE  WOOOkANO  PARK 

MAX 

90 

94 

100 

100 

105 

90 

81 

87 

86 

82 

84 

90 

94 

84 

94 

88 

74 

77 

90 

99 

89 

89 

95 

92 

94 

76 

77 

75 

84 

83 

79 

87.6 

MIN 

%4 

48 

51 

52 

62 

49 

** 

45 

46 

*' 

46 

48 

52 

56 

*' 

42 

48 

*' 

49 

49.5 

WAKREM 

MAX 

88 

92 

93 

94 

90 

84 

81 

so 

77 

78 

82 

65 

81 

82 

84 

75 

64 

84 

68 

68 

80 

86 

80 

84 

79 

73 

76 

82 

73 

73 

72 

82.2 

MIN 

32 

33 

36 

26 

34 

31 

34 

38 

33 

30 

32 

38 

35.8 

WATAN 

MAX 

82 

78 

68 

76 

73 

73 

75 

81.0 

MIN 

*8 

53 

53 

45 

56 

56 

56 

51 

46 

50 

51 

51 

50 

49 

52 

52 

45 

45 

52 

51 

43 

45 

45 

48 

45 

44 

48 

46 

54 

45 

42 

48.9 

WEISER  2  it 

MAX 

99 

102 

104 

105 

105 

91 

92 

92 

89 

95 

97 

93 

92 

95 

93 

86 

93 

94 

100 

103 

100 

96 

93 

92 

69 

83 

69 

89 

90 

88 

65 

94.1 

MIN 

49 

55 

60 

61 

65 

67 

55 

62 

55 

58 

65 

56 

64 

57 

65 

57 

52 

54 

53 

69 

59 

57 

64 

56 

63 

52 

52 

55 

56 

52 

53 

57.7 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

91 

97 

97 

104 

95 

80 

86 

85 

81 

82 

89 

90 

87 

87 

87 

60 

79 

91 

98 

94 

90 

97 

88 

90 

76 

75 

74 

80 

81 

80 

77 

86.7 

MIN 

♦9 

49 

53 

55 

60 

45 

44 

46 

45 

45 

43 

45 

45 

50 

51 

46 

44 

50 

60 

53 

55 

55 

53 

51 

48 

46 

45 

52 

46 

49 

49.2 

Bm  R«l«r«nc«  NoIm  FoUowlcg  SuUoe  la^^ 

-    Ill  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


AUGUST  1961 


Metaline  Falls 

-o 


Poniiin, 

/ 


jBonners  ^erry  1  Si*. 

P/!(r5iHAlWE__| 


105  TH    MERIDIAN   TIME  ZONE 
-O  Yaflk 


l/Z 

■O-  Troy 


-cy- 

Llbby  1  N£  RS 


_qI       Bayvltf*  Moilel  Basin  \ 
Ml   Spokane  Su-Lu  f~~\  ff^ 

j|_;0./- 


@ 


Libby  32  SS£  "O 
O-    Trout  Cr  RS 

/ 


Decepcion  Cr 

-3-  /       I  I  , 

Coeur  d'Alene  RS  /  I*      ''"''O'npson  Falls  PH 

Spokane  li^B  AP  1  '  .^--Jsu/ke  2  ENE 

;  I  1  KellogK -O-  I  ~^_Q. 

I  Wallace  Woodland  P^H>^ 1  lan  FAA 

I  I  w'^iV^  ^0   Mullan  Pass 

Rosalia         '    •     ,^^~^-5t  Hai-les 


I  j    K  ^arkla  R 


-0-»i 

~0~  Pomeroy 


I  I  -V/-  I'ot  latch  j 


St  Regis  RS 


Cayuse  Cr 
® 

ungalou  S5 


IDAHO 

STATUTE  MILES 
10      20       30      40  50 


STATION  LEGEND 

O     #    d    Precipitotion  only 
(D  Preeipiiation,  storage 

■O-  -O-    Precipitation  and  Temptraturg 

Precipitation,  Temperature  ansj  Cvaporotio. 
Type  ol  gage    O  Non-recording 
•  Recording  A  Both  types 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


Missoula  WB  AP^ 
^  1.010  HO. 

LoJo  Pass  f 

A  -o 

V  stevensvlllo 


Moose  Creek  nS-l)  "amllton 


O  Conner 
Sula  -O 


S  /  \  / 

//--YWraL-o.,, 

//I  " 


;iaU«ay-0-'  ^ 
Rich  land -0-. 


"Vr'^'i  (//-[ 

^  .k^^JSU^ 

Malheur  Br  cxp  StaT[J        CenterviUe  Arbaugh  ijlj, 
>ys5a  -O- 
Parma  Exp  Sta^ 

Adi  Ian  -Q-j  Deer  Po^ 

Owyhee  Dam  C:ild*eil  -(^'^^.^  ^*'y  H 

Deer  Flat  Dan 


 ■  '[-!PiJ- 


I  I            ^^''^'^                       Andei^on  Dam  -<>-  '^tf^ 
Danrer    <D  t-V   \  \ 


SOUTHWESXERN  HIGHLANDS 


-61       ■HPC  -  SF 


i^mi«fLf,c^  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.      CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN   INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,    PARTICULARLY  IN 

MOUNIAINOUS     AREAS . 


AVERAGE  TEMPERATURE 


AUGUST  1961 


-O- 


Bonners  Ferry  i  sir 

O-  jl 


pJlSltiANDL^ 


 IZO  TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 


105  TM    MERIDIAN    TIME  ZONE 


V«wport -0-^-;J»ndpolnt  Exp  St* 


 D..r  P.r«  2  r    I  _  '--Jl 

r  K 


Llbby  32  SSE  "O" 
"O-    Trout  Cr  RS 


MuiUn  Pass 


IDAHO 

STATUTE  MILES 
10      20       30      40  50 


STATION  LE3EN0 

O      •     O     Precipitation  only 

(D  Precipifation,  storogt 

O   ■♦■  -O-  Precipitation  and  Temperature 
■<J>-  Precipitation,  Temperature  and  f  voporotion 

Type  of  gage    O  Non-recording 
#  Recording        Both  types 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STATION 


AFIgBTHOUGHT  M|NC 

AMERICAN  FALLS  I 
ANOCOSON  DAM 
.  ABCO  3  HU 

ARaOWBOCK  0AM 
ASMTON  1  S 
ATLANTA  3 
ATLANTA  SUMMIT 
AVERy  RANOEO  STATION 

BALD  MOUNTAIN 
9AYVICW  MOOEL  e»SIN 
BENTON  DAX 
BIG  CREE<  1  S 
BLACKFOOT  2  SSH 

BLACr*^OOT  PA" 
BLIS5. 

ftOG"5  BASIN 

BOISE  LUCKr  PEAK  0AM 

BOISE  MB  AIRPORT 


BTNCHAH 

OWYHEE 

POWER 

ELMORE 

BUTTE 


0**1)  FLMORE 

0*7fi  FREMONT 

I  0*9*1  ELMORE 

0*99]  ELMORE 

0S25  SHOSHONE 

0S40.  BLAINE 

0667  KOOTENAI 

OTBV  BONNER 

0835  VALLEY 

0919  BINOHAM 

09!P  CARfBOi' 

Iff*;  conntHr. 

mi*  BOISE 

101 B  ADA 

1A22  ADA 


BONNERS  FERRY  1  SW          .  1179  BOUNDARY 

BUML  1?1T  TWIN  FALLS 

BUNGALOW  RANGE*  STATION  I?**  CLEARWATER 

Bl'RieE  2  ENE  1272  SHOSHONE 

BURLEV  I2Se  CASSIA 


BURLEY  FACTORY 
BURLEY  FAA  AIRPORT 
CABINET  GORGE 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 

CASCADE  1  NW 
CAYUSf  CREEK 
CFNTFRVILLf  AOBAUGH  RCi 
CMALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CLARKtA  RANGER  STATION 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEU"  0  ALFNF  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 

COTTONWOOD  2  WSW 
COUNCIL 

CRATERS  OF   TMf  MOON  N" 
DFAOWOOr-  DAM 
OEAOWOOr^  SUMMIT 

DECEPTION  CREEK 
DEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
<^IIIP 
ORIGGS 


FAIRFIELD  RANGER  STA 
FENN  RANGER  STAT  ION 
FORT  HALL    INDIAN  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GILMORE  SUMMJT  RANCH 


1296  CASSIA 

1303  CASSIA 

1)63  BONNER 

1380  CANYON 

1*0B  WASHINGTON 

191*  VALLEY 
IS77  CLEARWATER 
I  16  36  BOISE 
1663  CUSTER 
1671  CUTTER 

1B31  SMOSMONF 

193fl  LfMMl 

1956  KOOTENAt 

2n7l  CARIBOU 

2154  IDAHO 

2159  IDAHO 

2107  ADAMS 

2260  BUTTE 

2385  VALLEY 

2395  VALLEY 


2*22  I 
2***  CANYON 
2*91  BOISE 
2979  IDAHO 
2676  TETON 

27t>7  CLARK 
2717  CLARK 
2R79  IDAHO 
2A92  CLEaRWATE" 
29*2  GE" 

3108  CAMAS 
31*3  IDAHO 
3297  BINGHAM 
3**8  B0I5F 
3976  CUSTER 


glenns  ferry 
GOODING 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 

GRASMERE 

GROUSE 

GUNNEL  GUARD  STATION 
HAILEY  RANGER  STATION 
HAMER   *  NW 

HA2ELT0N 
HEAOOdARTERS 
MILL  CITY 
hOLLISTFR 
mOwE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  II  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 
•IDAHO  EALLS  FAA  AIRPORT  **97  BONNEVILLE 


36  31  ELMORE 
3677  GOODING 
3732  CARIBOU 
3760  OWYMEE 
3771  IDAHO 

3809  OWYHEE 
3882  CUSTER 
3902  CASSIA 
39*2  BLAINE 
396*  JEFFERSON 

*1*0  JEROmF 
*190  CLEARWATER 
4268  CAMAS 
*295  TWIN  FALLS 
438*  eUTTE 

44*2  BOISE 
44 SO  BOISE 
4459  BONNEVILLE 
4*96  BONNEVILLE 


IDAHO  FALLS  *2  t 
IDAHO  Falls  *6  * 
IDA  VAOA 
ISLAND  PARK  DA" 
JACKSON  PEAK 

JEROME 

KELLOGG 
KETCHUM  17  WSW 
KILGORE 

KOOSKIA 
KUNA  2  NNE 
LEADORE 
LFWtSTON  W9  AIRPORT 


4*99  BUTTE 
4*60  BUTTE 
**T9  OWYHEE 
*598  FREMONT 
4612  BOISE 

*670  JEROME 
*793  LEWIS 
*e31  SHOSHONE 

4840  Blaine 

4908  CLARK 

9011  IDAHO 
9038  ADA 
9169  LEMHI 
9241   NEZ  PERCE 


LIFTON  PUMPING  STATION  9279  SEAR  LAKE 

LITTLE  WOOD  0AM  9322  BLAINE 

LOLO  PASS  5396  IDAHO 

LOHMAN  9*1*  BOISE 

"ACKAY  RANGER  STATION  9462  CUSTER 


43  36 

*3  48 

*3  *9 
*7  19 

*3  59 

47  99 

48  21 

49  06 
43  11 

43  • 


46  03 

46  02 
4*  4* 
43  28 

4*  32 

47  44 

4J  35 

43  49 

45  33 


**  0* 

42  97 
*2  58 
42  35 
42  99 
45  95 


42  36 
46  3« 

43  18 


43  50 
*3  *3 
43  29 


*3  50 
*3  32 
42  01 


46  14 

47  32 
43  37 


4J  31 
**  41 
46  23 
42  07 


1269 
6196 
28*0 


3  47 
3  48 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


4300 
5175 
61*0 


6810 
2159 
6190 
3*11 

3610 
2935 
9897 
5379 
7000 

3060 
2910 
7190 
96  m 
6097 


2918 

25O0 


2  26 
9  59 

3  31 


2980 
3564 
5*00 
2360 


5126 
6100 
9880 
5328 
4791 

4060 
31*0 
5000 
4550 
4820 

3965 
5000 
4765 
9712 
4730    M[0  MID 

*790  MID  MID 

493)  MIO  MlO 

6000  VAR 

6300  6P  6P 

7050  VAR 


5  59  1261 

6  2*  2689 
3  22  6115 


9220 
5700 
3890 
5997 


lAj  $A 

I 

0  MID 


EXPERIMENT  STATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
JOHN  C  TOOMBS 


NELSON  BENNETT 
U  S  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
ANNESLEY  N  EDWARDS 
I  TOM  THOMPSON 

FOOT   HALL    |R  PROJ 
NORTH  <;|DF  CANAL  CO 
S  US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JUS  WEATHER  BUREAU 

■  ARLO  T  GRUNERUD 

SMFLLfY  HOWARD 
!  U  S  FOREST  SERVICE 

MONTANA  POWER  CO 
I  FRANK  0  REDFIELD 

j  AMALGAMATED  SUGAR  CO 
I       FED  AVIATION  AGENCY 

,  WASH  WATER  POWER  CO 
I      CALDWELL  BROADCAST  CO 
STUART  DOPF 

I  U  S  BUR  RECLAMATION 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

I       MISS  XIMA    I  ARBAUGH 
US  FOREST  SERVICE 
MRS  K  L  ROBINSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
J  R  SIMPLOT  CO 
LOUIS  KLAPPRICH 

SABl  FREI 
FRFD  M  NOLL 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CLIFFORD  S  CODE 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

S  U  5  FOREST  SERVICE 
CARL  PADOUR 
GEORGE  £  WYNNE 
MRS  Z  ILPHA  L  WENrEL 
EDITH  STEVENS 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  FED  AVIATION  AGENCY 
I       MRS  DONNA  M  NELSON 

MRS  HAIEL  V  WHEELER 

WAYNE    F  HARPER 

I  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL    IR  PROJ 

I  U  S  FOOFST  SERVICE 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

I       MILES  T  MILLER 

US  SOIL   CON  SERVICE 
UTAH  Pwfl  ♦   LIGHT  CO 
HISS  LINDA  BEAMAN 
U  S  WB  OBSERVER 

GEORGE  F  THOMSON 
MRS  BRYAN  TAYLOR 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
I       U  S  FOREST  SERVICE 
I       U  S  F   ♦  W  L  SERVICE 


NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLAICH  FORESTS  INC 
CARROLL    M  DAMMEN 
SALMON  fi  CANAL  CO 
CHARLES  D  COWGILL 

t        FRfn    A  PROFFER 

I       MOS  BERTHA  GARDNER 

CARROLL  SECfllST 

GEORGE  W  MEYER 
I       FED  AVIATION  AGENCY 

JUS  WEATHER  BUREAU 
IJ     U  S  WEATHER  BUREAU 

S  CHRIS  CALLEN 
I       U  S  BUR  RECLAMATION 

S  US  SOIL  CON  SERVICE 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 
EWART  L  BRUGH 
IRVING  H  LASKEY 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I       JOE  S  KNOTWELL 

E   T  GILROY 
MARRY  U  GIBSON 
DONALD  B  NOBLE 
U     U  S  WEATHER  BUREAU 
UTAH  PWR  *   L  IGHT  CO 

ROSS  A  STANFORD 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
I       MRS  ZELM*  F  FOSTER 
I      U  S  FOREST  SERVICE 


STATION 


MALAD 

MALAD  FAA  AIRPORT 
MALTA  RANGER  STATION 
MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 

MC  CAMMON 


COUNTY 


CASSIA 
LEMMI 
VALLEY 


5716j  BANNOCK 
I  99B0j  MINIDOKA 
MONTPELIER  RANGER  STA       6093  BEAR  LAKE 
MOORE  CREEK   SUMMIT  I  6077  BOISE 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA     6087  IDAHO 


6152  LATAH 
617*  ELMORE 
6239  SHOSHONE 
6237  SHOSHONE 
MEADOWS  RANGER  STA     6388  ADAMS 


RUI 


LAN 


IDIAN  3  SSE 

OL 

OROFINO 
PALISADES  DAM 

,  EXPERIMENT  STA 
!  PAUL  1  ENE 
'  PAYETTE 

ABO 

RCE  RANGER 


POCATELLO  WB  AIRPORT 

PORTHILL 

POTLATCH 

PRAIRIE 

PREITON  2  SF 

PRIEST  RIVER  EKP  STA 

I  MOUNTAIN 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 
RIRIF  12  ESE 


'ERT 


SANDPOINT  EXP  STATION 

CREEK  RANGFR  STA 
SHOSHONE  1  WNW 
SLATE  CREEK  RS 

'  CREEK  ADM  SITE 
SPENCER  RANGER  STATION 

'  STREVELL 

sublftt  guard  station 
Sugar 
sun  valley 
1  Swan  falls  powFR  hOuSf 

swan  valley  1  w 

TETONIA  ElP  STATION 
THREE  TREEK 
TRIANGLE  RANCH 
TRINITY  LAKE  GUARD  STA 


6*24'  LEWIS 
6*30  IDAHO 
69*2  CASSIA 
6993  CUSTER 
6990  GEM 

I  66811  CLEARWATER 
I  676*  BONNEVILLE 
,  684*  CANYON 
!  6877|  MINIDOKA 
I  6891]  PAYETTE 
I  I 

1  70*0;  BLAINE 

i  70*9  CLEARWATER 

I  7D77  ELMORE 

7186  SFnEWAM 
I  7208  BANNOCK 

I  7211  POWER 
I  7264'  BOUNDARY 
I  7301'  LATAH 
,  7327  ELMORE 
7393'  FRANKLIN 

7386  BONNER 
7*69  BINGHAM 
7673  LINCOLN 
7706  IDAHO 
7727  BONNEVILLE 

7968  MINIDOKA 
8022  FREMONT 
eo62  BENEWAH 
8076  LEMHI 
8137  BONNER 

8303  ELMORE 
8380  LINCOLN 
8*79  IDAHO 


860*  CLARK 

8786  CASSIA 
88^2  POWER 
8818  MADt  SON 
8906  BLAINE 
8928  ADA 

8937  BONNEVILLE 
9069  TETON 
9119  OWYHEE 
9197  OWYHEE 
9202  ELMORE 


TROUTDALE  GUARD  STATION  9233  ELMORE 


I  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS   3  •;F 
VIENNA  MINE 
WALLACE 


NEW  STATION 
LOWMAN  3  E 


'  9294  TWIN  FALLS 

9299  TWIN  FALLS 

9*22  aLAlNE 

9493  SHOSHONE 

9*98  SHOSHONE 

9560  IDAHO 

9601  CARIBOU 

9638  WASHINGTON 

98*0  LEWIS 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I  2275 
I  *210 
219D 

4879 

3171 
4220 
2970 
***0 


1800 
2520 
I  4670  ] 
'  4718 

2380  ' 

5667 

4)06 

5990 

4204 

2eR9 
1  3949 
j  2100  I 

'  4730 
3990 
1968 
5795 
5883 


4890 
9821 
2325 

9240 
9904 
5*2r> 
S290  I 
7400 

3*79  I 
3770  ' 
3770  1 
8800 

2770  I 


JUNIUS  L  CROWTHCB 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  5  FORFST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

R  F  LINDENSCHHITT 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
Si  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  U  S  FOREST  SERVICE 

UNIVERSITY  OF  IDAHO 
CITY  OF  MOUNTAIN  HOME 
FED  AVIATION  AGENCY 
S|  U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  KOEPL 
U  S  FOREST  SERVICE 
MFRBFOT    J  HARDY 
ALFRED  A  BROOKS 
MRS  DOROTHY  NALLY 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
STATE  EXP  STATION 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 

I     I  JOSEPH  T  LOWE 

j  LEONARD  N  PURDY 
I     I  U  S  FOREST  SERVICE 
Si  us  GEOLOGICAL  SURVEY 
FRED  0  SHILL 
ERNEST  B  CHASE 

IJ     U  S  WEATHER  BUREAU 
I       DONALD  A  WRIGHT 
I       CITY  OF  POTLATCH 
ORA  L  ENGELMAN 


I       US  FOREST  SERVICE 
S  FORT  HALL    IR  PROJ 
LESLIE  F  6USHBY 
I     I  U  S  FOREST  SERVICE 
'  JOHN  L  JOLLEy 

MINIDOKA    |R  PROJ 
ELI  M  JERGENSEN 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
I  U  5  WB  OBSERVER 
I     I  STATE  EXP  STAT  ION 

s!  U  5  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  MWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
S  U  S  FOREST  SERVICE 

U  5  we  OBSERVER 
S  U  S  FOREST  SERVICE 

ELMER  TIMOTHY 
I      EDWARD  F  SEAGLE 
I       IDAHO  POWER  COMPANY 

I       MRS  MARv   J  FLEMING 
EXPERIMENT  STATION 

I       MRS  GEORGE  CLARK  JR 
EARL  BACHMAN 
S  US  SOIL   CON  SERVICE 


S  US 


115  3*     3870      SP  5P 


CON  SERVICE 
U  S  eUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED    SUGAR  CO 
;  U  S  WEATHER  BUREAU 
w  FEATMERSIONE  JR 

ELMfR   H  SHERMAN 
JACK  W  P  ICKELl 
ROY  0  STOOP 
MERVIN  V  LING 
HALLACK-HOWARO  L6R 


MRS  MARVEL  B  CASTLE 


t     1  BEAR,     2  BOISE,     9  CLEARWATER.     4  COEUR  D'alENE,     9  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     8  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE,     19  OWYHEE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,   Boise,    Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  issues  s 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  Issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  6S*^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of   local  variability  in  the  snowpack  may  result   In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the     "Seasonal  Snowfall"     Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
tines  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.       For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Prec  ipi tat  ion  Stat  ion .     Precipit at  ion  measurements ,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage -Gage  Pre- 
cipitatlon  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Dally  Soil  Temf)erature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown . 

ff    Thermometers  are  general ly     exposed  in  a  she  Iter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;     however ,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are    exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Stat  ion  Index  means  variable. 

Subscription  Prlcer   20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)       Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington 
25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations,  exposure . etc . ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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5 
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1.36 
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9 

.0 

0 
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GRAND  VIEW 
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43.0 
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40.8 
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5 
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24 
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0 
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18 
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37.5 

52.9 
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0 
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8 
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30 
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1 
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DIVISION 
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6.  1 

3.  15 
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MONTHLY  EXTREMES 


Highest  95°  on  the  5th  at  Olenns  Ferry  and  GraDdvlew. 
Lo»est  Temperature  10°  on  the  27th+  at  Triangle  Ranch. 
Greatest  Total  Precipitation  5.30  inches  at  Swan  Valley  1  W. 
Least  Total  Precipitation  0.27  inch  at  Triangle  Ranch. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.71  Inches  on  the  18th  at  Malad  Federal  Aviation  Agency  Airport. 
Greatest  Total  Snowfall  11.0  Inches  at  Driggs. 

Deepest  Snow  on  Ground  5  inches  on  the  21st  at  Craters  of  the  Moon  National  Monument. 

See  Refefence  Notes  dex 


DAILY  PRECIPITATION 


SEPreMBEr 


Station 

"S 

Day  of  Month 

e2 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  I 

n  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

i6  1  27 

28 

29  1  30 

ABERDEEN  EXP  STA 

•  22 

T 

.33 

.36 

.54 

.92 

.05 

.06 

.09 

.02 

AMERICAN  FALLS  1  SH 

2.10 

.01 

.13 

.02 

•01 

•  13 

.11 

.27 

.93 

.02 

.26 

.12 

.09 

ANDERSON  DAM 

1.54 

•  03 

.07 

•  09 

.32 

.40 

.02 

T 

•  02 

ARCO  3  NW 

.06 

1*07 
* 

09 

* 

.17 

•  20 

•  67 

.07 

.02 

T 

•  01 

T 

ARROWROCK.  0AM 

1.01 

•  *l 

Q7 

•  02 

.06 

■  67 

T 

ASH TON  1  S 

2.94 

T 

.04 

.53 

.02 

•  63 

T 

.09 

•  02 

.60 

.27 

.46 

.09 

T 

•  15 

.04 

AVERT  RS 

1.25 

.40 

.14 

T 

•  02 

.07 

.06 

•  02 

.03 

*06 

.01 

.15 

•  2  5 

QATVIEW  MODEL  BASIN 

.53 

.02 

.01 

•  02 

.06 

.01 

T 

.29 

BIG  CREEK  I  S 

.12 

.40 

.27 

.24 

.03 

.19 

.03 

.13 

BLACKFOOT  2  SSW 

SLACKFOOT  DAM 

2.72 

.31 

.41 

•  01 

.35 

.13 

1.22 

.10 

T 

.01 

.14 

.04 

BLISS 

1*56 

1.11 

.01 

.02 

.05 

.14 

.29 

.01 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.72 

02 

•  02 

.48 

.01 

BOISE  WB  AP 

//R 

'20 

_ 

Io4 

T 

.03 

.28 

.23 

T 

.07 

T 

.01 

.21 

T 

80NNER5  FERRt  1  SH 

.70 

• 

* 

T 

.07 

T  T 

BUHL 

1.72 

.01 

1.20 

.02 

.18 

.01 

.30 

BUNGALOW  RS 

- 

.68 

.92 

.01 

.02 

.02 

.33 

.42 

.05 

.08 

.43  .04 

BURKE  2  ENE 

1.85 

•  34 

•  28 

.02 

•  26 

T 

.06 

T 

T 

.17 

.16 

BURLEY 

36 

.01 

-77 

.48 

.02 

BURLEY  FAA  AP 

1.63 

.31 

T 

_ 

.01 

.79 

.40 

.10 

.02 

CABINET  GORGE 

1.33 

.20 

.34 

T 

T 

•  02 

.29 

.03 

T 

.04 

.07 

.14 

.03 

•  01 

.13 

T  ,03 

CALOWELL 

.56 

.02 

T 

T 

.56 

T 

CAMBR I DCE 

.51 

.04 

.43 

.04 

CASCADE  1  NW 

.11 

.  89 

■  02 

•  05 

.03 

.02 

T 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

1.26 

• 

•  01 

•  02 
* 

•  02 

>  19 

.77 

T 

.02 

•  01 

CHALLIS 

1.89 

.13 

.06 

•  29 

.06 

•  03 

.06 

.47 

.52 

T 

.10 

T 

•  16 

.01 

T 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1.61 

.22 

.09 

.49 

.06 

.16 

T 

.21 

.30 

.02 

•  03 

,03 

COEUB  D  ALEHE  RS 

.35 

T 

.02 

.11 

!oi 

CONDA 

'll 

79 

- 

1 .30 

.52 

.23 

T 

COTTONWOOD 

2.06 

1  .07 

•  05 

.06 

.53 

.12 

T 

*  ' 

COUNC IL 

.69 

.08 

.51 

.10 

T 

CRATERS  OF  THE  MOON  h 

3.57 

.08 

•  03 

1.30 

.07 

.09 

T 

.18 

.08 

.46 

.71 

.47 

.10 

DEAD WOOD  DAM 

1.97 

•  02 

•  18 

.01 

.13 

.22 

.48 

.01 

.05 

.13 

•  03 

T 

T 

T 

OEER  FLAT  DAM 

'13 

X 

T 

.02 

.45 

•  02 

•  05 

T 

DEER  POINT 

1I24 

_ 

T 

.02 

.01 

.07 

■  61 

•  01 

.01 

.02 

.05 

DIXIE 

2.33 

.56 

.42 

.04 

.10 

.07 

.33 

.16 

.45 

.05 

•  11  T 

DRtGGS 

4.76 

.35 

.10 

.95 

.70 

.10 

.50 

.90 

.35 

.60 

.10 

.11 

DUBOIS  EXP  STA 

2.42 

J 

T 

•  56 

01 

.02 

.47 

.94 

.01 

.18 

T 

T 

.03 

DUBOIS  FAA  AP 

•  07 

•  35 

.12 

.25 

.  79 

.54 

.04 

.05 

.01 

.02 

.04 

ELK  CITY 

3.66 

1*0? 

.05 

.05 

.05 

1.22 

.29 

.24 

•  32 

Elk  river  i  s 

2.23 

1.12 

-37 

T 

.02 

.15 

.34 

.05 

T 

.18 

EMMETT  2  E 

.64 

.64 

T 

FAIRFIELD  RS 

1.98 

30 

.18 

■  05 

.03 

.06 

12 

.03 

FENN  RS 

.♦1 

.35 

t 

.25 

T 

•  21 

.20 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

Z.75 

•  06 

* 

* 

'08 

•  13 

,5; 

*93 

•  02 

•  02 

•  04 

.20 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

1.03 

.29 

.02 

•  72 

T 

GLEHNS  FERRY 

1.57 

.07 

.03 

.69 

•  04 

T 

.02 

.37 

.11 

.04 

GRACE 

2.63 

.21 

.45 

-97 

•  13 

.01 

.10 

GRAND  VIEW 

.05 

* 

.15 

GRANGEVILLE 

2.09 

_ 

•  01 

.66 

.24 

•  15 

T 

.04 

•  08 

grasmere 

1*25 

.36 

.24 

.03 

.47 

.13 

GROUSE 

2.43 

•  12 

.95 

.03 

•  07 

.57 

.57 

•  06 

.01 

.05 

HAILEV  RS 

1.32 

10 

*  ftt 

14 

•  11 

T 

02 

HAMER  4  NW 

'52 

.03 

10 

* 

*i 

07 

* 

.54 

.02 

*01 

02 

HAZELTON 

iloi 

- 

• 

to4 

•  01 
* 

• 

*0l 

*  49 

* 

htEADOUARTERS 

1.92 

.93 

T 

.15 

.35 

.19 

.30 

HILL  CITY 

2.38 

.22 

1.16 

•  05 

.10 

.40 

.10 

.31 

.04 

HOLLISTER 

1.23 

05 

* 

HOWE 

0? 

'oT 
* 

'11 

0 

• 

in 

*  74 

•  02 
* 

_ 

IDAHO  CITY 

1.44 

'10 
• 

_ 

T 

•  0 

_ 

'08 
* 

*  1  ? 

•  03 

_ 

IDAHO  CITY   11  SW 

.96 

.05 

T 

.02 

.60 

.22 

.02 

T 

•  05 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

2.76 

T 

•  44 

•  06 

.13 

.05 

.41 

.40 

.53 

.07 

.01 

.01 

.21 

IDAHO  FALLS  16  SE 

3.20 

I 

•  05 

'If 

'tf 

.02 

.10 

*  12  ^ 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

*7A 

*ni 

'02 

*04 

"40 

*02 

'17 

• 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

R 

2.51 

T 

'04 

'  *,< 

Io4 

04 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

3.52 

T 

1^09 

.03 

.04 

.16 

.04 

.45 

1.55 

T 

T 

.10 

T 

.06 

ISLAND  Park  oam 

3.52 

.26 

.11 

.01 

T 

.52 

•  13 

•  72 

.02 

.36 

.01 

.77 

.21 

.05 

.08 

.06 

.10 

.02 

.09  T 

JEROME 

2.19 

1  ^01 

1«66 

•  03 

.05 

.07 

•  Of) 

•  30 

03 

•  25 

03 

09 

05 

05 

KELLOGG 

1.40 

* 

*21 
* 

.16 

10 

' 

!o9 

.04 
* 

.01 
* 

* 

K ILGORE 

3.11 

.25 

•  02 

.54 

.20 

.46 

.41 

.78 

T 

.05 

.05 

.27 

.08 

KOOSK I A 

1.69 

.95 

.02 

.35 

.06 

.06 

.12 

.01 

.12 

KUNA  2  NNE 

.71 

•  08 

03 

.  0 

53 

* 

T 

LEWISTON  WB  AP 

//R 

'in 

01 

* 

■  08 

LIFTON  PUMPING  STA 

zlzt 

•  01 

26 

* 

.02 

.02 

05 

01 

* 

* 

22 

68 

* 

'  14 
* 

* 

02 

LOWMAN  3  E 

.73 

.19 

•  05 

T 

T 

.03 

•  03 

.08 

.10 

.20 

.05 

T 

T 

malad 

2.22 

.06 

.02 

.05 

.02 

•  18 

1.17 

•  63 

.07 

.01 

.01 

T 

MAlAD  FAA  AP 

2.13 

^  'o« 

"'' 

_ 
'  1  ^ 

•  02 

'oj 

.0 

.0 

'ft? 
•  0 

'si 

.02 

'n? 
.02 

•  0 

.04 

01 

MC^CALL 

lll3 

• 

* 

' 

* 

33 

* 

MC  CAMHON 

2.84 

.02 

T 

•  52 

.06 

•  42 

.v2 

.83 

.79 

.10 

.06 

T 

T 

T 

MINIDOKA  DAM 

2.07 

T 

.19 

.01 

.37 

.19 

,64 

.61 

.06 

MONTPELIER  RS 

2.27 

.07 

'it 

.02 

.09 

.03 

•  11 

•  04 

.03 

.78 

.53 

.03 

.09 

' 

MOSCOW  0  OF  I 

•  16 

.12 

.05 

.  0 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

.55 

•  03 

•24  .25 

.03 

MULLAN  FAA 

1.96 

.52 

.02 

.03 

.13 

.16 

.20 

•  02 

■  01 

.54 

.25  .08 

NEW  MEADOWS  RS 

1.35 

.83 

.03 

.02 

•  02 

.05 

.29 

.01 

.08 

.02 

NEZPERCE 

1.62 

•  02 

.40 

.21 

.04 

.06 

'4 

* 

2.21 

*02 
* 

'3- 

32 

* 

OBSIDIAN  3  SSE 

•  25 

.0 

T 

* 

• 

•  2j 

'  ?i 
* 

'  ?o 

^'-^  ^  5 

.93 

.10 

.63 

T 

OROF I NO 

1.35 

.70 

.23 

•  14 

.02 

.02 

.02 

.02 

.20  T 

Pal  I saoes  dam 

4.86 

•  33 

01 

* 

•  27 

•  16 

.35 

.03 

.01  •o 

.12 

■ 

70 

.33 

.45 

.0 

.10 

.02 

.12 

.06  .01 

PARMA  EXP  STA 

PAUL  1  ENE 

1.70 

"0? 

^75 

.51 

.71 

.02 

.12 

.57 

2.00 

.05 

T 

.90 

T 

T 

.15 

-70 

.20 

PIERCE  RS 

2.26 

91 

01 

.09 

09 

40 

POCATELLO  2 

•  12 

•02 

•  0' 

52 

03 

* 

_ 

01 

-50 

.61 

* 

* 

• 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

1I97 

•  02 

T 

T 

'it 

*04 

*50 

1.05 

-02 

•  01 

PORTHl LL 

1.60 

.51 

T 

T 

.17 

.17 

.35 

.03 

•  36 

T 

.U 

.08 

POT LATCH 

.52 

.40 

.07 

T 

.05 

PRESTON  2  SE 

2.56 

07 
.0 

.04 

.03 

.02 

.14 

•  04 

.08 

.  10 

.83,  .76 

.15 

•  19 

.03 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

*n7 

07 

.06! 

*ft' 

'01 

•  06 

14 

RICHFIELD 

1.51 

.71 

.02 

.08 

.03 

.57 

RIGGINS  RS 

1.15 

.37 

.10 

T 

.10 

.01 

.46 

.10 

.01 

RIRIE  12  ESE 

3.66 

.25 

.66 

T 

.32 

.04 

.12 

.05 

.02 

.40 

.62 

.25 

.63 

.23 

T 

.07 

RUPERT 

1.32 

T 

.23 

T 

.03 

.04 

.58 

.41 

.01 

.01 

.01 

SAINT  ANTHONY 

2.72 

T 

.02 

.55 

.12 

.25 

.02 

T 

.03 

.69 

.13 

.34 

.17 

•  24 

•  15 

.01 

T 

SAINT  MARIES 

.47 

.09 

.02 

T 

.01 

.03 

T 

.04 

.13 

.01 

.14  T 

SALMON 

1.22 

.33 

T 

T 

.05 

•  14 

.11 

.16 

.16 

.06 

.15 

.04 

.02 

SANDPOINT  EXP  STA 

■  94 

•  29 

T 

T 

T 

•  17 

.09 

.01 

.20 

•  06 

.11 

.01  T 

SHOSHONE   1  WNW 

1.19 

.75 

T 

T 

.03 

.02 

.05 

.33 

.01 

SLATE  CREEK  RS 

.66 

.35 

.05 

T 

.10 

.14 

.06 

T 

.04 

.06 

.04 

STHEVELL 

2.00 

.01 

.02 

T 

.20 

.15 

T 

.04 

.40 

1.04 

.13 

T 

T 

T 

.01 

T 

B««  nf*r«Doa  D«t«a  tolloatna  StatiOD  lodas. 
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DAILY  PRECIPITATION 


HOOOLAND  PARK 


f-      i  1 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


22     23  24 


25     26  27 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Statioa 

Wind  direction 

Wind  gp««d 

m.  p.  h. 

■ 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  cUya  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pravailing 

0  •  > 

s  a : 

Q.XI  a 

Average 

S  e 

u.  B 

Direction 
of 

luteit  mile 

Date  oi 
iaaleit  mile 

f" 
tn 
a 

o 
o 

UJ 

CO 

a 

o 
o 

5: OOP  MST 

a 

a, 
o 
o 

i-( 

« 

.01-.09 

.10-49 

i 
in 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

S£  WB  AIRPORT 

wm 

19 

8.9 

30 

W 

1 

64 

47 

31 

49 

7 

3 

3 

0 

0 

0 

13 

79 

4.6 

HO  FALLS  42  NW  WB 

NKW 

7.0 

iVi 

SW 

1 

2 

6 

1 

3 

0 

0 

12 

BO  FALLS  46  W  WB 

sw 

7.8 

i3l 

WSW 

1 

4 

4 

3 

0 

2 

0 

13 

ISTON  WB  AIRPORT 

62 

43 

28 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

5.1 

ATELLO  WB  AIRPORT 

wsw 

IS 

10.3 

57 

W 

1 

71 

48 

37 

60 

5 

9 

1 

1 

1 

0 

17 

58 

5.9 

AXIUUV  HOURLY  AVERAGE. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


8      9     10     11     12     13    14     IS    16     17    18     19    20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


[RDEEN  EXP  STA 

lOWROCK  DAU 

TON  PUMPING  STA  (a) 

IIDOKA  DAH 

lOOW  U  OF  I  (a) 

.ISADES  DAU 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.15 
23 


.18 
111 


.02 
52 


.09 
16 


.  14 

220 


.27 
147 


.19 
177 


.  10 
13 


.15 
21 


.08 
43 


.33 
170 


.23 
100 


.22 
130 


.36 
148 


.08 
155 


EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  In  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations 
are  nailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  complete- 
ness and  placed  on  punch  cards.  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Printing  and  mailing  Is  done  at  the 
National  Weather  Records  Center  at  Ashevllle,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  then  for  that  state  have 
been  received.     Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  Is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the 
printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  ISth  of  the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which 
data  are  published).  If  any  recipient's  copy  Is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center,  Asbeville,  North 
Carolina  should  be  advised. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 



1 

2 

3 

4 

S   1  B 

7 

g 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

75 

82 

80 

79 

— 5^ 

— 79" 

72 

7; 

73 

65 

75 

72 

62 

59 

MIN 

58 

36 

31 

36 

34 

45 

48 

45 

51 

43 

45 

33 

35 

28 

40 

47 

49 

49 

44 

41 

34 

29 

30 

26 

27 

39 

26 

35 

39 

34 

38.6 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

MAX 

78 

82 

82 

79 

80 

77 

72 

72 

74 

54 

73 

83 

82 

80 

58 

6 1 

58 

5  5 

56 

65 

65 

56 

68.6 

MIN 

SB 

41 

38 

39 

40 

54 

53 

46 

51 

45 

49 

36 

38 

30 

45 

52 

50 

50 

44 

47 

35 

32 

31 

29 

33 

43 

25 

35 

39 

38 

41.6 

ANDERSON  DAM 

MAX 

7* 

80 

87 

79 

78 

77 

73 

73 

71 

71 

75 

80 

85 

73 

7 1 

63 

51 

57 

56 

61 

67 

50 

69.9 

MIN 

51 

44 

41 

45 

47 

53 

54 

50 

52 

50 

49 

43 

42 

45 

54 

57 

52 

41 

45 

44 

35 

33 

35 

33 

34 

39 

36 

47 

39 

34 

44.4 

ARCO  3  NW 

MAX 

83 

76 

67 

60 

53 

70 

60 

59 

6 1 

58 

66.3 

MIN 

43 

35 

31 

36 

37 

47 

38 

44 

47 

44 

39 

31 

28 

27 

35 

41 

45 

4< 

41 

39 

32 

26 

25 

2; 

24 

30 

22 

25 

25 

24 

34.4 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

66 

72 

88 

83 

65 

50 

72.0 

MIN 

51 

49 

41 

44 

47 

52 

52 

49 

56 

47 

49 

42 

40 

45 

50 

56 

61 

5£ 

44 

44 

4C 

31 

34 

31 

32 

35 

33 

5C 

39 

34 

44.0 

ASHTON  1  S 

MAX 

78 

70 

78 

46 

63.6 

MIN 

43 

31 

28 

31 

37 

45 

41 

46 

49 

43 

39 

33 

33 

27 

41 

50 

45 

41 

35 

36 

36 

32 

31 

25 

26 

32 

25 

32 

35 

24 

36.1 

AVERY  RS 

MAX 

78 

76 

79 

81 

65 

66 

46 

70.i 

MIN 

i>8 

46 

43 

44 

46 

38 

35 

36 

38 

45 

46 

33 

29 

32 

44 

32 

41 

41 

35 

46 

35 

33 

36 

30 

42 

32 

32 

42 

42 

36 

38.7 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

78 

72 

56 

67 

61 

50 

65 

48 

60. <. 

MIN 

53 

47 

46 

52 

42 

39 

36 

37 

35 

54 

46 

30 

31 

42 

42 

40 

41 

6i 

34 

49 

36 

32 

36 

34 

36 

33 

23 

35 

38 

35 

39.6 

BIS  CREEK  1  S 

MAX 

78 

73 

58 

70 

64 

65 

66 

74 

78 

60 

50 

47 

61.7 

MIN 

36 

34 

25 

27 

28 

37 

27 

26 

30 

38 

32 

26 

19 

19 

29 

28 

4C 

Ui 

33 

29 

27 

22 

28 

11 

21 

22 

16 

25 

24 

22 

27.6 

BLACKFOOT  2  SSW 

MAX 

81 

81 

80 

76 

82 

71 

66 

61 

72 

73 

67 

66.8 

MIN 

60 

39 

37 

41 

40 

49 

42 

48 

50 

47 

49 

34 

37 

29 

31 

45 

52 

51 

43 

49 

4C 

31 

28 

26 

28 

38 

2( 

35 

38 

36 

40.^ 

BLACHFOOT  DAM 

MAX 

75 

77 

76 

62 

61 

58 

59 

78 

43 

60 

52'.  6 

MIN 

38 

30 

26 

26 

30 

35 

45 

43 

45 

41 

35 

28 

30 

20 

20 

28 

2! 

29 

28 

25 

21 

2C 

20 

25 

2C 

2E 

30 

23 

29.2 

BLISS 

MAX 

89 

86 

72 

60 

87 

82 

54 

72.5 

MIN 

54 

46 

36 

43 

44 

56 

47 

49 

49 

50 

52 

46 

42 

47 

41 

49 

6C 

48 

41 

38 

31 

37 

32 

32 

39 

3; 

41 

4C 

32 

43.1 

BOISE   LOCKY   PEAK  DAM 

MAX 

90 

88 

76 

60 

76 

90 

90 

68 

75 

63 

74.5 

MIN 

47 

46 

47 

52 

54 

51 

54 

46 

56 

64 

52 

49 

44 

49 

54 

62 

55 

52 

44 

46 

41 

36 

4C 

3£ 

38 

36 

40 

53 

38 

38 

4  7.2 

BOISE  WB  AP 

MAX 

67 

72 

80 

87 

74 

78 

74 

65 

85 

81 

69 

55 

57 

67 

61 

70.8 

MIN 

50 

46 

39 

46 

50 

50 

48 

46 

52 

48 

46 

40 

45 

49 

50 

63 

52 

51 

42 

46 

38 

32 

36 

3C 

35 

35 

36 

41 

35 

33 

43.5 

B0NNER5  FERRY  1  SW 

MAX 

64 

67 

72 

79 

79 

72 

67 

79 

67 

67 

72 

70 

76 

80 

81 

7  7 

52 

66  . 1 

MIN 

51 

41 

44 

58 

46 

38 

41 

55 

36 

46 

39 

31 

31 

31 

36 

3S 

39 

56 

34 

44 

37 

32 

31 

34 

?; 

29 

2; 

31 

42 

35 

38.5 

BUHL 

MAX 

80 

63 

79 

86 

83 

79 

73 

72 

71 

71 

70 

78 

85 

85 

58 

67 

68 

71.1 

MIN 

52 

43 

43 

42 

50 

50 

59 

50 

48 

46 

51 

41 

43 

44 

49 

55 

48 

4£ 

46 

46 

36 

33 

39 

31 

36 

44 

3( 

45 

38 

35 

44. H 

BUNGALOW  RS 

MAX 

61 

80 

73 

79 

78 

76 

57 

61 

56 

70 

72..; 

MIN 

49 

42 

44 

43 

43 

38 

35 

37 

38 

41 

41 

32 

29 

32 

35 

41 

49 

41 

37 

42 

34 

41 

37 

25 

25 

30 

30 

26 

37.3 

BURKE  2  ENE 

MAX 

56 

54 

59 

67 

67 

64 

60 

66 

70 

68 

64 

59 

67 

72 

58 

45 

40 

59.0 

MIN 

41 

40 

35 

38 

40 

32 

30 

31 

34 

43 

44 

27 

27 

33 

41 

38 

38 

37 

27 

40 

26 

28 

3C 

2: 

34 

27 

2« 

34 

31 

30 

33.5 

BURLEY 

MAX 

79 

89 

76 

76 

61 

85 

70 

52 

70. 0 

MIN 

59 

41 

40 

45 

44 

47 

51 

49 

50 

44 

51 

43 

41 

40 

43 

51 

60 

6C 

46 

45 

35 

33 

34 

i: 

35 

41 

33 

36 

39 

34 

42. 'i* 

BURLEY   FAA  AP 

MAX 

84 

69 

73 

78 

59 

66.0 

MIN 

45 

41 

35 

40 

40 

48 

46 

46 

47 

41 

47 

40 

41 

39 

47 

51 

47 

46 

45 

44 

3  3 

31 

34 

28 

32 

41 

21 

41 

33 

32 

40.". 

CABINET  GORGE 

MAX 

78 

70 

73 

53 

66.8 

MIN 

51 

47 

44 

46 

46 

41 

36 

35 

38 

61 

41 

35 

34 

40 

46 

43 

43 

4; 

34 

49 

35 

35 

35 

31 

4C 

36 

2! 

35 

40 

37 

40.2 

CALDWELL 

MAX 

76 

70 

90 

85 

87 

55 

69 

74.7 

MIN 

48 

49 

42 

45 

47 

48 

46 

46 

67 

48 

48 

39 

42 

49 

45 

49 

62 

62 

48 

47 

44 

32 

37 

31 

37 

33 

32 

40 

40 

34 

43.6 

CAMBRIDGE 

MAX 

85 

79 

6C 

7 1 

70 

64 

72.8 

MIN 

47 

42 

26 

30 

33 

47 

32 

45 

52 

37 

34 

29 

27 

29 

41 

38 

42 

45 

35 

39 

35 

19 

30 

IE 

2C 

36 

19 

28 

33 

19 

33.7 

CASCADE  1  NW 

MAX 

73 

79 

46 

63.0 

MIN 

42 

39 

30 

34 

37 

33 

34 

41 

41 

34 

30 

29 

26 

32 

40 

40 

46 

42 

4C 

33 

23 

23 

22 

22 

2! 

23 

24 

32 

25 

24 

32.3 

CHALL I S 

MAX 

83 

82 

64 

67.7 

MIN 

46 

38 

40 

42 

36 

48 

44 

45 

49 

43 

41 

33 

39 

32 

43 

52 

48 

47 

4C 

43 

31 

34 

35 

22 

27 

34 

21 

31 

34 

28 

38.6 

CHILLY    BARTON  FLAT 

MAX 

70 

55 

66 

79 

75 

67 

74 

67 

60 

63 

63.3 

MIN 

39 

31 

28 

30 

30 

41 

36 

35 

40 

32 

33 

30 

32 

24 

35 

45 

40 

40 

35 

30 

27 

27 

26 

11 

18 

30 

15 

25 

24 

26 

30.9 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

80 

71 

54 

71.7 

MIN 

54 

49 

51 

50 

49 

43 

40 

39 

40 

60 

42 

35 

34 

33 

48 

45 

47 

53 

39 

49 

35 

37 

4C 

36 

41 

34 

3C 

38 

4C 

39 

42.0 

CONDA 

MAX 

77 

MIN 

49 

27 

43 

49 

42 

36 

29 

29 

19 

36 

37 

29 

21 

36 

21 

25 

3C 

COTTONWOOD 

MAX 

79 

66 

78 

51 

65.1 

MIN 

48 

43 

49 

41 

44 

38 

35 

41 

38 

43 

45 

35 

33 

34 

44 

43 

54 

43 

34 

41 

37 

29 

34 

3C 

35 

32 

25 

46 

32 

35 

38.7 

COUNCIL 

MAX 

86 

82 

54 

72.9 

MIN 

53 

44 

33 

39 

39 

49 

47 

47 

67 

46 

44 

41 

36 

34 

45 

45 

50 

51 

44 

49 

38 

26 

35 

25 

26 

30 

21 

34 

36 

25 

39.8 

CRATERS   OF   THE  MOON  NM 

MAX 

78 

76 

54 

64 

62.0 

MIN 

40 

31 

30 

38 

36 

51 

45 

48 

47 

41 

42 

35 

33 

36 

42 

49 

50 

44 

41 

35 

30 

27 

27 

23 

27 

37 

27 

34 

30 

27 

36. S 

DEADWOOO  DAM 

MAX 

80 

74 

62 

66 

63.6 

MIN 

43 

37 

27 

32 

32 

38 

30 

32 

41 

39 

30 

25 

27 

26 

40 

39 

44 

41 

32 

31 

28 

27 

27 

19 

23 

26 

21 

26 

29 

22 

31.2 

DEER   FLAT  DAM 

MAX 

84 

83 

62 

71.8 

MIN 

55 

44 

41 

44 

45 

57 

45 

47 

66 

45 

46 

38 

42 

41 

48 

48 

50 

49 

48 

47 

41 

31 

33 

30 

32 

39 

32 

45 

34 

32 

42.9 

DEER  POINT 

MAX 

68 

55 

52 

43 

63.6 

MIN 

37 

29 

37 

47 

55 

46 

46 

41 

46 

44 

47 

38 

40 

41 

50 

49 

39 

37 

35 

36 

25 

26 

27 

27 

35 

32 

37 

33 

21 

27 

37.7 

DIXIE 

MAX 

60 

76 

68 

43 

60.1 

MIN 

41 

33 

26 

30 

30 

32 

26 

27 

28 

34 

34 

23 

20 

20 

35 

29 

36 

43 

27 

29 

28 

21 

29 

16 

23 

27 

28 

26 

29 

24 

28.4 

DRIGGS 

MAX 

56 

69 

74 

74 

75 

60 

53 

54 

57 

70 

72 

43 

57 

50 

63 

60.0 

MIN 

40 

34 

33 

32 

36 

47 

49 

47 

45 

47 

40 

32 

30 

24 

23 

35 

45 

40 

35 

30 

33 

30 

32 

27 

24 

39 

26 

30 

28 

28 

34.7 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

71 

56 

65 

78 

79 

78 

66 

78 

76 

61 

62 

54 

55 

65 

76 

73 

57 

63 

56 

64 

44 

45 

46 

47 

53 

50 

58 

60 

69 

47 

61.8 

MIN 

41 

34 

36 

40 

46 

52 

48 

50 

50 

46 

41 

33 

37 

32 

46 

49 

50 

48 

35 

37 

34 

29 

31 

27 

30 

31 

29 

30 

31 

29 

38. » 

DUBOIS  FAA  AP 

MAX 

70 

58 

67 

76 

80 

72 

66 

79 

61 

55 

65 

57 

59 

69 

79 

60 

78 

67 

59 

57 

45 

49 

47 

60 

56 

54 

61 

61 

47 

49 

62.8 

MIN 

39 

35 

30 

34 

42 

49 

44 

50 

47 

47 

43 

34 

36 

32 

46 

51 

51 

41 

39 

39 

31 

30 

30 

30 

28 

30 

30 

36 

29 

30 

37.8 

ELK  CITY 

MAX 

61 

50 

69 

77 

79 

75 

68 

71 

72 

71 

72 

72 

70 

80 

83 

83 

75 

65 

52 

62 

44 

69.6 

MIN 

43 

40 

38 

35 

39 

35 

27 

30 

33 

36 

38 

31 

20 

21 

39 

35 

42 

45 

39 

38 

31 

19 

34.3 

S*e  Bel«r«ie»  Holme  Following  Station  lodax 
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DAILY  TEMPERATURES 

ontinued  


Day  01  Month 

• 

a 

Stdtlon 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16  1 
16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28  1 

1 

29 

30 

31 

K  RIVER   1  5 

6S 

60 

69 

77 

71 

75 

69 

74 

72 

75 

71 

75 

76 

81 

64 

67 

58 

42 

65«9 

HIN 

*9 

45 

35 

37 

40 

32 

31 

33 

32 

31 

42 

35 

32 

30 

34 

36 

39 

32 

32 

34 

29 

29 

\l 

29 

26 

23 

32 

34 

32 

33.6 

(MEII  2  E 

MAX 

81 

70 

76 

85 

81 

78 

74 

83 

78 

76 

65 

76 

70 

74 

75«4 

HIN 

A9 

41 

35 

39 

41 

47 

40 

43 

52 

42 

46 

32 

36 

43 

47 

44 

56 

36 

26 

29 

26 

29 

30 

27 

43 

30 

27 

38.7 

70 

67 

71 

70 

5S 

56 

54 

48 

58 

MIN 

43 

36 

30 

34 

35 

46 

45 

46 

46 

36 

41 

34 

32 

36 

46 

42 

43 

36 

26 

23 

28 

22 

22 

34 

25 

26 

26 

30 

35. ( 

68 

82 

84 

76 

82 

79 

78 

85 

80 

82 

72 

70 

57 

50 

45 

71.2 

MIN 

55 

48 

48 

47 

50 

45 

40 

42 

45 

46 

45 

43 

35 

35 

47 

60 

43 

46 

42 

38 

41 

40 

37 

33 

35 

41 

32 

31 

42.6 

M>  T    UAI  1     I  M  ri  ACPtjrv 

IK  1     flALL     inU    AOCHw  T 

80 

79 

83 

80 

75 

56 

70 

56 

68  .4 

MIN 

59 

33 

38 

46 

47 

50 

45 

47 

36 

40 

25 

60 

44 

45 

33 

30 

30 

26 

3C 

3S 

29 

35 

39 

36 

39.7 

ROEN  VALUEY  RS 

MAX 

82 

76 

86 

87 

69 

83 

81 

81 

80 

78 

73 

78 

83 

88 

71 

73 

66 

70 

61 

61 

62 

MIN 

40 

28 

32 

36 

41 

46 

42 

42 

52 

40 

44 

29 

31 

31 

34 

34 

33 

32 

25 

20 

20 

22 

23 

19 

30 

31 

20 

33.! 

ENNS  FERRY 

MAX 

84 

70 

78 

86 

95 

88 

8 1 

78 

75 

75 

79 

75 

76 

83 

88 

66 

78 

68 

72 

69 

63 

65 

67 

76 

70 

67 

MIN 

62 

40 

38 

40 

40 

56 

49 

50 

52 

60 

50 

44 

42 

47 

48 

52 

50 

44 

38 

30 

37 

31 

30 

41 

32 

44 

43 

32 

44. ( 

IACE 

MAX 

71 

61 

62 

70 

78 

80 

78 

79 

76 

67 

67 

60 

64 

74 

79 

78 

72 

65 

68 

63 

63 

49 

53 

52 

MIN 

53 

34 

33 

33 

37 

48 

50 

41 

50 

41 

43 

33 

33 

24 

44 

40 

40 

29 

27 

31 

27 

26 

38 

25 

34 

35 

26 

37.1 

'AND  VIEW 

83 

83 

80 

88 

95 

85 

80 

76 

73 

72 

60 

76 

77 

86 

90 

80 

78 

68 

70 

63 

66 

75 

69 

MIN 

56 

45 

41 

43 

45 

56 

52 

54 

52 

63 

43 

39 

37 

46 

41 

48 

42 

38 

30 

36 

30 

29 

41 

29 

46 

38 

32 

43. ( 

'ANGEV  I  LL E 

MAX 

59 

61 

72 

79 

79 

70 

70 

71 

72 

77 

69 

66 

71 

76 

64 

81 

76 

65 

60 

52 

56 

52 

50 

68 

54 

56 

MIN 

*2 

40 

51 

42 

45 

37 

36 

37 

38 

44 

40 

32 

33 

35 

41 

32 

40 

33 

27 

32 

26 

36 

26 

40 

36 

33 

34 

37.' 

lASMERE 

MAX 

77 

61 

68 

77 

85 

84 

73 

68 

65 

72 

72 

67 

68 

77 

84 

81 

62 

5  7 

59 

62 

62 

MIN 

38 

36 

34 

42 

43 

45 

42 

45 

42 

46 

46 

30 

34 

36 

44 

40 

42 

31 

25 

32 

23 

2S 

3S 

26 

44 

32 

28 

37.! 

OUSE 

MAX 

69 

59 

66 

74 

76 

74 

66 

74 

68 

61 

64 

64 

57 

66 

74 

64 

65 

60 

6C 

63 

MIN 

*l 

32 

25 

27 

30 

43 

35 

44 

46 

40 

32 

31 

28 

22 

41 

41 

35 

32 

24 

28 

17 

IS 

24 

16 

21 

28 

21 

31.2 

IILEY  RS 

MAX 

74 

63 

67 

82 

8 1 

77 

78 

76 

68 

69 

64 

73 

79 

80 

72 

69 

58 

62 

62 

MIN 

43 

29 

33 

40 

48 

45 

44 

47 

41 

32 

33 

35 

44 

36 

36 

25 

27 

2S 

26 

30 

28 

36 

27 

24 

36.2 

J4ER  ^  NW 

MAX 

78 

78 

76 

63 

80 

69 

85 

77 

70 

68 

58 

59 

67 

81 

72 

7C 

6C 

61 

66  .6 

MIN 

44 

38 

33 

33 

38 

46 

40 

46 

48 

47 

47 

35 

37 

29 

61 

42 

31 

33 

30 

31 

26 

21 

3C 

39 

35 

30 

31 

38.2 

V2ELT0N 

MAX 

72 

63 

69 

86 

84 

71 

78 

7  5 

75 

71 

66 

69 

79 

86 

78 

7« 

60 

MIN 

51 

40 

37 

37 

39 

53 

47 

42 

48 

40 

45 

36 

33 

36 

^' 

48 

46 

45 

36 

29 

35 

31 

2S 

41 

29 

43 

2S 

33 

39.1 

ADOUA  R  T  ERS 

65 

78 

76 

68 

76 

75 

65 

66 

72 

71 

79 

60 

47 

MIN 

45 

35 

32 

29 

29 

31 

33 

39 

28 

25 

28 

34 

38 

36 

26 

26 

32 

25 

26 

24 

31 

21 

22 

31 

32 

32 

31.1 

LL  CITY 

60 

78 

79 

79 

78 

76 

65 

74 

62 

79 

7S 

55 

6C 

57 

MIN 

44 

37 

28 

35 

41 

51 

44 

44 

45 

43 

42 

34 

31 

37 

42 

42 

42 

38 

31 

21 

32 

19 

21 

38 

23 

28 

32 

29 

36.; 

5LLISTER 

MAX 

7o 

60 

69 

77 

64 

80 

73 

72 

68 

73 

62 

56 

49 

62 

HIN 

51 

35 

34 

42 

44 

49 

47 

41 

45 

42 

42 

40 

30 

26 

30 

25 

3* 

35 

26 

48 

34 

28 

37.1 

)UE 

MAX 

69 

62 

76 

60 

70 

78 

76 

66 

70 

64 

61 

64 

79 

75 

72 

61 

62 

6C 

52 

48 

6 1 

54 

60 

68 

60 

65  7 

MIN 

41 

36 

37 

37 

43 

40 

40 

46 

42 

36 

39 

30 

38 

50 

45 

38 

39 

31 

32 

33 

26 

31 

28 

29 

35 

28 

38 

37.6 

lAHO  CITY 

70 

79 

84 

77 

74 

74 

73 

75 

72 

79 

72 

81 

83 

80 

61 

59 

65 

56 

MIN 

49 

41 

30 

35 

36 

43 

39 

37 

47 

40 

36 

29 

30 

32 

43 

33 

31 

30 

23 

28 

22 

24 

21 

25 

35 

30 

26 

34.1 

70 

76 

82 

67 

60 

83 

76 

71 

62 

69 

5g 

49 

52 

60 

60 

62 

54 

66.  ; 

MIN 

55 

38 

33 

36 

43 

46 

50 

48 

51 

48 

40 

33 

39 

27 

40 

46 

42 

43 

33 

28 

30 

25 

27 

37 

27 

33 

32 

33 

38.7 

lAHO   FALLS    16  SE 

MAX 

65 

62 

67 

75 

74 

77 

78 

67 

64 

60 

55 

55 

72 

72 

70 

72 

56 

66 

52 

43 

48 

41 

5C 

57 

64 

49 

50 

MIN 

42 

33 

27 

26 

38 

44 

50 

37 

48 

42 

42 

28 

29 

23 

44 

37 

42 

29 

27 

27 

20 

23 

36 

21 

29 

29 

26 

34.1 

■AHO   FALLS   FAA  AP 

MAX 

71 

61 

65 

74 

61 

74 

76 

82 

66 

67 

66 

56 

60 

70 

81 

71 

71 

63 

66 

5  1 

47 

51 

63 

65 

48 

54 

63  7 

MIN 

37 

37 

31 

37 

39 

47 

47 

46 

48 

47 

43 

34 

38 

29 

44 

42 

4C 

32 

28 

31 

26 

25 

35 

25 

33 

32 

34 

37.4 

)A HO   FALLS   42  NW  WB 

MAX 

61 

70 

77 

83 

73 

73 

6 1 

61 

66 

70 

56 

59 

67 

83 

56 

70 

58 

61 

64 

63 

52 

HIN 

38 

35 

27 

31 

37 

42 

36 

49 

49 

46 

43 

34 

36 

22 

37 

49 

49 

47 

42 

38 

31 

29 

3C 

30 

23 

26 

27 

30 

30 

28 

35.1 

MA    PAIIC    AiL    U  UD 
'A           r*»L.L5    •»0    W  WO 

78 

80 

59 

65 

70 

56 

59 

81 

68 

67 

61 

60 

66 

MIN 

38 

37 

30 

38 

39 

49 

41 

49 

49 

48 

43 

37 

36 

31 

37 

60 

45 

43 

39 

32 

32 

32 

25 

2: 

33 

27 

29 

32 

28 

37.1 

iLANO  PARK  0AM 

73 

70 

b( 

58 

56 

44 

MIN 

35 

29 

26 

26 

30 

35 

34 

37 

42 

40 

33 

26 

25 

24 

39 

33 

34 

29 

22 

21 

17 

IS 

22 

20 

25 

21 

20 

29.1 

■ROME 

79 

76 

76 

76 

75 

70 

7 1 

79 

89 

82 

76 

59 

70 

62 

HIN 

52 

41 

36 

41 

41 

52 

48 

48 

48 

46 

51 

41 

41 

45 

50 

54 

45 

49 

46 

43 

35 

27 

33 

28 

30 

4C 

29 

44 

38 

32 

41.1 

'  LOGO 

70 

70 

67 

73 

79 

82 

84 

57 

60 

45 

68. ' 

MIN 

53 

49 

42 

45 

45 

40 

36 

38 

39 

43 

46 

35 

37 

35 

49 

46 

46 

36 

4i 

37 

34 

38 

32 

37 

35 

28 

34 

3S 

37 

40.1 

70 

64 

66 

6C 

49 

46 

49 

55 

42 

56.5 

MIN 

34 

29 

24 

26 

35 

31 

35 

33 

41 

40 

30 

27 

27 

19 

30 

30 

29 

32 

32 

30 

22 

25 

26 

20 

22 

19 

25 

22 

22 

28.3 

tOSK  1 A 

87 

78 

80 

81 

63 

77 

78 

81 

86 

90 

85 

8; 

70 

52 

MIN 

48 

45 

38 

36 

37 

44 

40 

42 

40 

42 

42 

38 

35 

36 

44 

48 

42 

4S 

43 

3« 

4C 

3C 

31 

31 

26 

39 

41 

39 

40.! 

INA  2  NNE 

MAX 

75 

65 

70 

78 

86 

75 

73 

70 

66 

78 

75 

74 

73 

82 

83 

79 

7; 

68 

59 

58 

61 

63 

66 

60 

70  7 

MIN 

52 

44 

36 

38 

45 

51 

44 

46 

62 

44 

42 

34 

41 

44 

42 

48 

47 

45 

4' 

40 

28 

33 

26 

31 

36 

30 

52 

35 

26 

40.8 

[WISTON  W6  AP 

68 

76 

64 

84 

74 

75 

78 

79 

81 

76 

74 

77 

82 

85 

84 

79 

62 

62 

65 

74 

64 

61 

MIN 

56 

54 

49 

52 

56 

44 

44 

45 

46 

49 

60 

42 

46 

47 

58 

60 

54 

4S 

42 

4" 

41 

37 

41 

38 

46 

40 

36 

48 

43 

38 

46.: 

.  r  1  un    fKjmr  1  no    ^  l  A 

75 

72 

66 

56 

53 

MIN 

50 

37 

31 

32 

35 

42 

42 

36 

47 

40 

44 

36 

32 

35 

45 

4! 

31 

4C 

35 

28 

2E 

25 

2! 

3C 

26 

31 

34 

26 

36.1 

)WMAN 

N  3  6 

79 

76 

84 

86 

80 

80 

66 

63 

56 

61 

60 

71 .  ] 

MIN 

49 

41 

31 

34 

36 

42 

37 

36 

43 

50 

40 

33 

29 

31 

45 

46 

50 

46 

35 

36 

31 

33 

23 

2! 

25 

23 

33 

25 

26 

35.6 

74 

69 

78 

84 

74 

74 

67 

59 

59 

62 

69  0 

MIN 

50 

41 

37 

37 

40 

51 

55 

52 

63 

46 

49 

37 

38 

34 

47 

54 

44 

43 

41 

33 

28 

32 

30 

28 

3! 

28 

39 

39 

31 

40.6 

kLAD  FAA  AP 

67 

71 

72 

80 

88 

74 

7! 

72 

64 

MIN 

51 

39 

36 

34 

38 

47 

55 

53 

49 

46 

43 

39 

36 

29 

4S 

4S 

4t 

32 

27 

31 

31 

2e 

32 

25 

38 

3C 

3»l' 

74 

84 

75 

66 

55 

MIN 

41 

36 

37 

35 

39 

48 

41 

41 

47 

41 

39 

31 

34 

29 

40 

50 

46 

46 

31 

3! 

30 

30 

31 

2C 

2! 

3C 

24 

33 

3C 

25 

35.1 

'.  CALL 

MAX 

56 

33 

63 

72 

76 

76 

68 

68 

70 

70 

64 

64 

66 

76 

76 

74 

71 

62 

60 

59 

46 

48 

46 

54 

58 

56 

62 

58 

50 

50 

62 . 5 

MIN 

49 

39 

31 

36 

38 

40 

35 

42 

46 

42 

39 

31 

31 

32 

44 

39 

47 

46 

42 

38 

32 

24 

28 

23 

28 

27 

24 

35 

29 

24 

35.4 

:  CAMMON 

MAX 

71 

60 

65 

72 

83 

62 

80 

83 

70 

70 

70 

63 

64 

76 

84 

76 

76 

75 

64 

57 

52 

53 

61 

56 

62 

63 

66 

6P 

56 

58 

67.2 

MIN 

46 

40 

34 

36 

37 

46 

46 

48 

52 

47 

48 

34 

34 

27 

46 

48 

51 

46 

43 

40 

36 

29 

28 

28 

27 

34 

25 

35 

37 

30 

38.6 
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CoBttau*d 


DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 

DayOi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

3 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30  1  31 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

74 

63 

69 

75 

84 

83 

80 

82 

79 

71 

63 

55 

68 

t  1 

MIN 

51 

40 

40 

41 

45 

48 

48 

45 

48 

45 

52 

40 

43 

39 

60 

53 

48 

48 

44 

41 

34 

34 

32 

30 

36 

39 

36 

35 

36 

36 

*  1 

MONTPELIER  OS 

MAX 

71 

54 

62 

71 

67 

6 

MIN 

48 

34 

29 

30 

35 

40 

44 

39 

37 

39 

44 

33 

28 

30 

35 

46 

44 

46 

38 

37 

29 

26 

27 

24 

21 

23 

23 

26 

37 

24 

MOSCOM   U  OF  I 

MAX 

7& 

66 

72 

78 

7 1 

7 1 

62 

6 1 

64 

6 

MIN 

51 

44 

40 

45 

51 

34 

34 

32 

36 

44 

43 

38 

45 

46 

47 

40 

41 

47 

38 

46 

36 

33 

32 

32 

45 

27 

31 

45 

34 

33 

MOUNTAIN   HOWE    1  SE 

MAX 

81 

72 

88 

70 

70 

70 

7 

HIN 

45 

34 

42 

44 

45 

46 

45 

50 

45 

47 

36 

36 

45 

50 

50 

48 

48 

43 

4C 

36 

26 

35 

27 

30 

39 

28 

46 

36 

27 

MULLAN  FAA 

MAX 

61 

61 

65 

78 

77 

71 

68 

75 

74 

70 

62 

64 

70 

52 

66 

69 

64 

6 

MIN 

39 

38 

40 

42 

33 

30 

33 

38 

52 

37 

30 

34 

37 

45 

44 

43 

31 

30 

30 

27 

27 

26 

21 

37 

27 

25 

35 

30 

32 

NEW  MEADOMS  RS 

MAX 

66 

51 

59 

73 

77 

60 

75 

70 

76 

68 

80 

60 

6 1 

51 

59 

65 

60 

67 

65 

47 

6 

MIN 

45 

41 

30 

31 

33 

33 

30 

33 

36 

25 

24 

26 

29 

34 

36 

38 

3C 

21 

22 

17 

20 

20 

18 

20 

26 

18 

NEZPERCE 

MAX 

60 

64 

71 

66 

60 

48 

50 

6 

MIN 

4S 

44 

37 

42 

45 

35 

35 

38 

36 

39 

43 

30 

32 

35 

49 

40 

47 

43 

31 

42 

35 

31 

34 

30 

46 

37 

27 

44 

33 

34 

OAKLET 

MAX 

79 

60 

67 

75 

63 

73 

73 

70 

60 

54 

60 

60 

6 1 

6 

MIN 

47 

41 

38 

42 

47 

46 

47 

38 

47 

44 

62 

37 

33 

32 

54 

51 

44 

47 

44 

43 

32 

3C 

33 

27 

32 

39 

32 

48 

36 

30 

OBSIDIAN    3  SSE 

MAX 

59 

47 

59 

66 

78 

71 

66 

69 

71 

66 

57 

6 1 

70 

69 

6 

MIN 

37 

29 

21 

26 

22 

35 

36 

31 

36 

32 

28 

26 

20 

22 

29 

33 

31 

29 

13 

19 

19 

0 

35 

32 

25 

16 

2. 

OLA   5  S 

MAX 

87 

84 

87 

85 

86 

84 

82 

80 

78 

7  7 

72 

77 

62 

86 

66 

81 

60 

69 

67 

72 

69 

70 

70 

7 

MIN 

47 

50 

42 

46 

42 

45 

42 

47 

47 

«4 

40 

33 

40 

37 

42 

45 

45 

48 

4"? 

36 

38 

26 

32 

32 

26 

32 

27 

36 

27 

27 

OROFINO 

MAX 

70 

80 

80 

88 

86 

60 

78 

82 

84 

85 

81 

63 

75 

7 1 

61 

69 

7i 

MIN 

55 

46 

44 

45 

47 

42 

39 

41 

41 

42 

47 

38 

35 

38 

43 

47 

51 

47 

38 

47 

42 

34 

36 

34 

4e 

36 

30 

42 

42 

39 

PALISADES  DAM 

MAX 

66 

60 

61 

70 

76 

71 

6C 

60 

6  . 

MIN 

52 

37 

36 

37 

41 

46 

52 

43 

49 

44 

45 

37 

35 

33 

45 

46 

46 

44 

31 

41 

32 

32 

32 

29 

30 

39 

31 

31 

31 

31 

31  1 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

75 

68 

78 

90 

86 

84 

76 

75 

74 

60 

76 

73 

75 

62 

66 

68 

7; ! 

MIN 

58 

42 

38 

39 

42 

49 

46 

44 

56 

42 

43 

37 

37 

46 

42 

48 

53 

48 

45 

47 

42 

31 

3* 

29 

26 

37 

32 

42 

36 

29 

PAUL    1  ENE 

MAX 

79 

75 

62 

70 

76 

85 

71 

74 

79 

59 

72 

6  6 

67 

5' 

MIN 

58 

41 

37 

38 

40 

49 

47 

45 

46 

43 

46 

36 

38 

39 

43 

45 

45 

5C 

46 

41 

37 

3C 

3< 

2e 

32 

36 

29 

31 

39 

34 

4( 

PAYETTE 

MAX 

74 

72 

78 

85 

68 

83 

78 

79 

76 

8C 

76 

78 

79 

66 

70 

69 

7i  . 

MIN 

56 

46 

39 

41 

43 

52 

44 

47 

47 

45 

44 

41 

37 

46 

45 

50 

50 

53 

49 

49 

44 

32 

34 

31 

31 

42 

31 

44 

42 

31 

*' 

PICABO 

MAX 

78 

73 

65 

79 

83 

75 

79 

71 

63 

69 

53 

66 

5  7 

66' 

MIN 

49 

33 

29 

32 

36 

43 

42 

48 

47 

39 

42 

33 

33 

32 

35 

33 

4C 

45 

43 

36 

27 

23 

26 

25 

22 

3C 

26 

27 

35 

26 

34  ■ 

PIERCE  RS 

MAX 

63 

61 

69 

78 

72 

68 

73 

7  5 

72 

82 

81 

52 

62 

5  2 

64 

61 

56 

66 

bt 

MIN 

49 

44 

39 

36 

38 

34 

30 

32 

33 

37 

39 

30 

31 

27 

44 

35 

39 

39 

39 

3C 

35 

29 

34 

24 

27 

22 

25 

32 

35 

34  . 

POCATELLO  2 

MAX 

73 

63 

76 

83 

72 

63 

83 

60 

56 

64 

52 

54 

66 

62 

69 

64 

56 

68 

66  ' 

MIN 

45 

41 

35 

39 

47 

52 

54 

46 

53 

45 

49 

34 

34 

29 

54 

54 

56 

47 

42 

45 

35 

30 

30 

27 

34 

42 

34 

43 

38 

36 

41 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

54 

66 

62 

66 

52 

58 

66  5 

MIN 

47 

41 

36 

40 

43 

55 

54 

45 

48 

46 

44 

34 

37 

26 

43 

49 

51 

46 

44 

42 

32 

32 

31 

2C 

31 

45 

30 

38 

39 

37 

40 

PORTHILL 

MAX 

66 

6  7 

60 

62 

62 

57 

62 

56 

66-i 

MIN 

48 

38 

40 

39 

37 

36 

34 

35 

41 

39 

30 

30 

32 

39 

38 

38 

47 

35 

40 

35 

31 

30 

30 

37 

30 

25 

35 

40 

42 

36 

POTLATCH 

MAX 

73 

75 

80 

8 1 

81 

7  1 

69 

67 

59 

55 

60 

65 

67 

61 

70 

68 

55 

55 

7C 

MIN 

42 

44 

40 

42 

45 

32 

30 

33 

33 

40 

40 

31 

30 

33 

40 

39 

39 

42 

32 

47 

35 

31 

33 

28 

42 

26 

27 

40 

33 

34 

36  ! 

PRESTON  2  SE 

MAX 

76 

77 

84 

8  3 

56 

56 

54 

53 

69 

60 

65 

66 

67 

61 

59 

69  ' 

MIN 

57 

40 

35 

35 

39 

47 

46 

46 

53 

45 

60 

37 

36 

31 

46 

48 

52 

4? 

44 

44 

36 

29 

34 

30 

28 

35 

26 

37 

42 

30 

40  , 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

8  1 

68 

66 

55 

55 

60 

64 

64 

59 

59 

57 

47 

50 

67  1 

MIN 

49 

43 

35 

43 

41 

36 

36 

29 

34 

47 

36 

26 

29 

27 

35 

37 

36 

47 

37 

45 

36 

26 

26 

28 

33 

29 

24 

34 

35 

31 

35  ; 

RICHFIELD 

MAX 

84 

71 

62 

67 

6 1 

66 

5  5 

66 

62 

66 

69 

65 

59 

69  1 

HIN 

47 

38 

34 

37 

39 

45 

46 

46 

44 

47 

49 

36 

42 

44 

51 

55 

44 

46 

42 

41 

30 

26 

32 

26 

26 

35 

29 

41 

34 

30 

39 

RIGGINS  RS 

MAX 

62 

66 

64 

76 

MIN 

57 

61 

47 

52 

56 

54 

46 

51 

49 

53 

54 

46 

42 

49 

45 

57 

69 

59 

44 

6C 

40 

34 

36 

45 

42 

39 

55 

45 

40 

RUPERT 

MAX 

59 

5  7 

56 

56 

70 

68  i 

MIN 

58 

41 

40 

39 

42 

52 

49 

45 

42 

43 

45 

41 

36 

36 

46 

64 

49 

5C 

45 

43 

36 

31 

34 

31 

32 

31 

30 

40 

39 

29 

41 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

69 

62 

42 

?1 

5  2 

58 

62 

63 

54 

46 

62 

MIN 

46 

36 

29 

32 

38 

44 

41 

44 

51 

47 

42 

31 

35 

26 

41 

50 

46 

45 

41 

38 

35 

30 

31 

26 

26 

31 

25 

34 

32 

24 

36 

SAINT  MARIES 

MAX 

79 

60 

71 

73 

62 

80 

71 

69 

67 

71 

64 

70 

6  7 

54 

56 

71  . 

MIN 

50 

46 

43 

44 

45 

39 

33 

35 

36 

47 

40 

32 

31 

31 

44 

40 

43 

45 

32 

46 

39 

3<c 

37 

30 

44 

30 

23 

36 

37 

35 

381 

SALMON 

MAX 

67 

65 

73 

79 

87 

79 

64 

60 

65 

70 

57 

65 

67 

74 

86 

56 

69 

52 

5  3 

66.  t 

MIN 

40 

40 

40 

38 

36 

52 

37 

39 

44 

42 

42 

36 

35 

27 

38 

47 

53 

50 

4C 

39 

29 

32 

32 

21 

26 

30 

23 

30 

37 

33 

SANDPOINT    EXP  STA 

MAX 

63 

67 

69 

75 

76 

67 

67 

70 

75 

74 

64 

69 

68 

71 

72 

72 

80 

75 

69 

65 

56 

55 

52 

66 

66 

60 

66 

66 

50 

53 

66.  1 

MIN 

47 

45 

43 

51 

44 

40 

37 

35 

37 

53 

48 

33 

31 

40 

40 

36 

38 

65 

39 

46 

41 

33 

39 

31 

30 

34 

25 

36 

40 

37 

39.  . 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

79 

66 

71 

89 

79 

78 

75 

72 

74 

72 

69 

76 

86 

62 

60 

6  9 

59 

61 

67 

64 

72 

68 

60 

71,  . 

MIN 

53 

46 

38 

42 

43 

47 

49 

48 

48 

46 

54 

43 

47 

54 

56 

59 

46 

66 

47 

38 

28 

31 

34 

31 

33 

30 

3C 

45 

32 

31 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

91 

62 

86 

76 

93 

76 

56 

65 

61 

68 

76 

72 

68 

78. 

MIN 

54 

52 

48 

46 

49 

49 

43 

51 

46 

48 

50 

43 

38 

41 

48 

49 

55 

52 

42 

46 

41 

33 

43 

32 

60 

43 

32 

46 

43 

32 

STREVELL 

MAX 

71 

66 

66 

80 

80 

66 

5  5 

66 

58 

53 

52 

53 

64 

6  1 

63 

65 

61 

60 

66. 

MIN 

50 

40 

32 

33 

40 

50 

45 

44 

49 

39 

52 

31 

33 

29 

55 

65 

52 

47 

40 

34 

33 

26 

28 

27 

28 

35 

26 

35 

27 

SUSAR 

MAX 

62 

68 

7  8 

72 

68 

62 

57 

48 

50 

50 

6 1 

59 

61 

63 

61 

60 

59 

64. 

MIN 

46 

34 

27 

29 

34 

34 

43 

43 

40 

30 

36 

40 

38 

36 

45 

43 

38 

38 

32 

32 

30 

22 

23 

29 

22 

31 

31 

30 

34. 

SUN  VALLEY 

MAX 

63 

7 1 

65 

63 

56 

55 

50 

46 

5 1 

63 

63 

62 

63 

63 

60 

56 

64.  . 

MIN 

42 

28 

24 

28 

39 

40 

36 

41 

45 

38 

34 

26 

26 

26 

33 

38 

40 

41 

42 

31 

26 

19 

22 

17 

19 

23 

IB 

25 

20 

20 

30.  . 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

69 

86 

94 

90 

60 

77 

75 

78 

79 

80 

78 

64 

91 

86 

76 

71 

72 

72 

64 

66 

64 

68 

76 

75 

75 

78 

76 

68 

77. 

MIN 

56 

48 

48 

51 

54 

59 

59 

56 

56 

49 

52 

47 

48 

53 

52 

57 

53 

52 

51 

50 

42 

36 

42 

37 

37 

47 

32 

54 

40 

36 

48. 

SWAN   VALLEY    1  W 

MAX 

65 

60 

62 

71 

76 

75 

77 

60 

62 

66 

59 

55 

65 

69 

65 

70 

72 

57 

55 

56 

56 

68 

49 

60 

62 

60 

51 

59 

60 

60 

62. 

MIN 

52 

37 

30 

30 

34 

35 

38 

38 

39 

39 

42 

33 

29 

38 

36 

44 

43 

45 

39 

36 

36 

36 

29 

21 

23 

31 

22 

30 

30 

25 

34. 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

67 

57 

61 

69 

74 

70 

68 

77 

69. 

MIN 

39 

33 

28 

30 

37 

44 

46 

36 

45 

40 

36 

30 

32 

i6 

37 

43 

45 

38 

35 

32 

30 

27 

28 

27 

25 

24 

33 

31 

27 

23 

33. 

THREE  CREEK 

MAX 

73 

55 

66 

65 

71 

69 

60 

81 

76 

67 

60 

56 

57 

56 

53 

54 

58 

69 

66 

71 

66 

63 

60 

66. 

MIN 

44 

35 

26 

26 

23 

22 

26 

32 

39 

34 

32 

40 

39 

33 

17 

19 

14 

16 

17 

15 

28 

24 

17 

26. 

S*«  Ralervnce  Notes  FoUowlDg  Station  isdex 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
SEPTEMBER  1961 


Station 

DayOi  Montli 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

S 

- 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

triangle  ranch 

MAX 

MIN 

72 
44 

60 
40 

69 

20 

78 

26 

85 

27 

78 
37 

70 
41 

65 

33 

62 

37 

75 
30 

70 
28 

68 

19 

68 

20 

83 
28 

84 

24 

72 
43 

62 
45 

65 
41 

61 

32 

51 
38 

55 
10 

54 

17 

57 
10 

68 

12 

61 
22 

74 

10 

57 
32 

17 

67.3 
28.0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 
MIN 

76 
53 

63 
42 

69 

3a 

78 
44 

83 
41 

86 

52 

74 
50 

72 
47 

71 
50 

74 
43 

71 
48 

70 
40 

7J 
39 

79 
41 

87 
43 

81 
52 

78 
45 

60 
50 

64 
46 

62 
46 

59 
39 

57 
30 

57 
37 

60 
29 

67 
27 

65 
40 

71 
28 

73 
41 

66 
39 

60 
37 

70.3 
41.9 

Twin  ealls  3  SE 

MAX 
MIN 

BO 
60 

79 
42 

65 
44 

70 
48 

79 
42 

87 
48 

70 
54 

73 
48 

75 
52 

72 

50 

74 
46 

73 
39 

70 
41 

69 
43 

77 
45 

87 
51 

78 
46 

67 
47 

61 
46 

64 
47 

63 
39 

56 
33 

59 
35 

59 
32 

60 
30 

69 
34 

65 
33 

69 
34 

72 
40 

35 
37 

69.9 
42.9 

MIN 

60 

61 
47 

68 
42 

77 
44 

75 
44 

70 
37 

68 

32 

70 
37 

75 
37 

74 

48 

56 
46 

55 
46 

62 
44 

73 
44 

78 
44 

77 
41 

77 
41 

69 
41 

64 
51 

59 
40 

52 
31 

50 
31 

55 
36 

63 
28 

63 
49 

57 
38 

64 
42 

55 
42 

45 
40 

50 
35 

64.1 
40.8 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MIN 

62 

50 

60 
45 

60 
42 

65 
42 

75 
43 

74 
36 

68 
32 

66 
34 

72 
36 

77 
43 

72 
44 

61 

30 

65 
29 

68 

33 

75 
45 

78 

40 

81 
41 

78 
41 

58 
30 

65 

33 

55 
30 

52 
33 

51 
34 

55 
29 

61 

30 

62 
32 

58 
25 

66 
29 

55 
35 

4 1 

31 

64.5 
35.9 

WARREN 

MAX 

MIN 

62 
32 

49 

33 

71 

23 

72 

30 

70 
30 

69 

37 

64 

25 

66 

26 

66 

27 

66 

33 

64 

31 

60 
21 

64 

17 

73 
19 

72 
36 

70 
28 

68 
34 

60 
42 

57 
26 

54 
29 

40 
25 

44 

18 

42 
24 

52 
15 

58 
22 

54 

21 

61 
17 

60 
25 

49 
24 

44 

21 

60.0 
26.4 

WAYAN 

MAX 
MIN 

62 
'•6 

62 
48 

67 
2S 

69 
32 

72 
44 

74 
44 

71 
45 

76 
39 

63 
45 

63 
38 

63 
38 

56 
34 

58 
28 

70 
24 

75 
43 

72 
49 

59 
46 

53 
44 

49 

33 

45 
37 

43 

29 

46 

28 

29 

2e 

54 
26 

34 

26 

3S 

5C 
30 

49 
29 

59.7 
36.0 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

76 
i<> 

72 
44 

75 
37 

82 
39 

86 
42 

82 
53 

79 
40 

80 
48 

78 
47 

80 
45 

86 
43 

73 
38 

78 
36 

79 
41 

87 
51 

85 
47 

79 
51 

73 
52 

74 
49 

72 
45 

67 
44 

63 
30 

65 
33 

66 
30 

68 
29 

69 
37 

68 
31 

75 
38 

69 
39 

64 

31 

75.0 
41.5 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

64 
47 

63 
44 

70 
46 

75 
43 

74 
42 

66 
34 

64 

33 

67 
36 

66 

35 

72 
46 

67 
44 

64 
31 

67 
31 

75 
35 

77 
45 

74 
46 

70 
43 

64 
41 

64 

31 

61 
38 

51 
34 

53 
30 

55 
35 

60 

30 

63 
38 

57 
33 

65 
28 

65 
43 

52 
32 

55 
32 

64.7 
37.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BIG  CREEK  1  S 

CASCADE  1  NW 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

CRATERS  OF  THE  MOON  HU 

DEADWOOD  DAU 

DUBOIS  FAA  AP 

FAIRFIELD  RS 

IDAHO  CITY 

IDAHO  CITY  11  SW 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

IDAHO  FALLS  46  W  KB 

ISLAND  PARK  DAM 

IILGORE 

MA LAD  FAA  AP 

HULLAN  FAA 

KCATCLLO  VB  AP 

SUM  VALLEY 

SWAH  VALLEY     1  w 

THREE  CREEK 

WALLACE 

MRREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GKD 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

o.» 

T 
T 

lao 

5 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 
T 

T 
T 
T 
T 

3 

T 
T 
T 

T 
1.0 

1.0 
T 

3.0 
T 

T 
T 

T 

2.0 

T 

T 
1.0 

1.0 

T 

2.0 

T 

0.2 
T 

T 

T 

2.0 

0.8 
T 

T 
T 
T 

1.0 

Bm  &«l«r«ac«  NolM  ToOowiag  SUtknt  hwUx 
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TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER  1961 


-ioraTAINoSs^S^r  ■^'"■^^  °^  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.      CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,   PARTICULARLY  IN 


AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER  1961 


48    48     48  48 


 .-— 1— — ^ -0_i_TjL     120  TH  ME 

P/lr|^NDLE_| 


j^20_TH_MERIDiaN   TIME  ZONE 
ERlBrAN  TIME~ZONi' 


IDAHO 


61     iitpc  -  ar 


rliad^  II2»  ^|>-Locaa  09U  bp  sta  Ml' 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STAnON 


*6f(I0rFN  flP  STATION 
AFICTMOUGMT  MINE 
AMfPICAN  FALLS  1  SW 
ANDERSON  DAM 
A1C0  )  NW 

ARROWRQCK  DAM 
ASH TON  1  S 

ATLANTA  2  \ 
ATLANTA  SUMMIT  I 
AVERV  RANGER  STATION 

BALD  MOUNTAIN 
SAVView  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM  ) 
BIG  CREEK  1  S  f 
BLACKFOOT  2  SSW  \ 

BLACKFOOT  0AM 
I  BLISS  j 

BOGUS  BASIN 
!  BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
,  BOISE  W8  AIBPOflT 

aONNERS  FERRY  1  SW 
.  BUHL 

'  BUNGALOW  RANGER  STATIOH 
'  BURKE  2  ENE 
BURLEY 

.  BURLEY  FACTORY 

I  BURLEY  FAA  AIRPORT  i 

I  CABINET  GORGE  I 

CALDWELL  I 

j  CAMBRIDGE  I 

CASCADE  1  NW  I 
CAVUSE  CREEK 
CENTEOVILLE  APBAUGH  RCM 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CLARKIA  RANGER  STATION 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COFUR  D  ALfNF  RS 
CONOA 

COTTONWOOD 

COTTONWOOD  2  WSW 
COUNCIL 

CRATERS  OF   THF  MflON  N» 
DEAOwOOn  DAM 
OEAOWOOn  SUMMIT 

DECEPTION  CREEK 
DEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 


dubois  exp  station 
Dubois  faa  airport 

ELK  CITY 

FLK  OIVFP  1  S 

EMMETT  2  E 

FAIRFIELD  RANGER  STA 
FENN  RANGER   STAT  ION 
FORT  HALL    INDIAN  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
6ILM0RE   SUMMIT  RANCH 

GLCNNS  FERRY 

GOODING 

GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 

GRASMFHP 
GROUSE 

GUNNEL  GUARD  STATION 
HAILEY  RANGER  STATION 
HAMER  «  NW 

HAZELTON 
,  HEADQUARTERS 
HILL  CITY 
MOLL  I  ST FR 
HOWE 


IDAHO  CI  Til 

IDAHO  CITl 

IDAHO  FALl 

IDAHO  FALl 

« IDAHO  FALl 


11  SW 
S  2  ESE 
S  16  SE 
S  FAA  AIRPORT 


JEROME 
KELLOGG 

KETCHUM  17  WSW 
KIL60RE 

KOOSK lA 
CUNA  2  NNF 
LEAOOBE 

LFWISTON  wB  AIRPORT 
LIFTON  PUMPING  STATION 

L ITTLE  WOOD  0AM 
LOLO  PASS 
LOWMAN 

m*CKAY  ranger  STATION 


BINGHAM 
OWYHEE 
POWER 

Elmore 

BUTTE 

flmorE 
fbemont 

Elmore 
Elmore 
shoshone 

BLAINE 

KOOTfNAI 

BONNER 

VALLEY 

BINGHAM 


09201  CARIBOU 
0^2  GOODING 
01*1  BOISE 
01S>  ADA 
"22  ADA 

07»,  BOUNDARY 
21TI  TWIN  FALLS 
2*A  CLEARWATER 
272  SHOSHONE 
216:  CASSIA 

29B,  CASSIA 
3031  CASSIA 
3«3  BONNER 
380  CANYON 
*0S|  WASHINGTON 

5U|  VALLEY 
577,  CLEARWATER 
6)6  BOISE 
663  CUSTER 
671  CUSTER 

S31  SHOSHONE 
938  lEmmi 
956  kootenai 

071  CARIBOU 
15A  IDAHO 

1S9  IDAHO 

IflT  AOAMS 

260  BUTTE 

385  VALLEY 

395  VALLEY 

422  KOOTENAI 

451  BOISE 
575  IDAHO 
1676  TETON 


717  CLARK 
875  IDAHO 
"92  CLEARWATER 
942  GEM 

108  CAMAS 
143  IDAHO 
297  BINGHAM 
448  BOISE 
576  CUSTER 

1631'  ELMORE 
1677  GOOOING 

732  CARIBOU 

760  OWYHEE 

771  IDAHO 

809  OWYHEE 
882  CUSTER 
902  CASSIA 
942  BLAINE 
964  JEFFERSON 

140  JEROMF 
150  CLEARWATER 
268  CAMAS 
295   TWIN  FALLS 
384  BUTTE 

442  BOISE 
450  BOISE 

455  BONNEVILLE 

456  BONNEVILLE 

457  BONNEVILLE 

459  BUTTE 

460  BUTTE 
475  OWYHEE 
598  FREMONT 

.612  BOISE 

6  70  JEROME 
793  LEWIS 
831  SHOSHONE 
8*0  BLAINE 
900  CLARK 

Oil  IDAHO 
038  ADA 

LEMHI 
241    NE2  PERCE 


32Z  BLAINE 
336  IDAHO 
414  BOISE 
462  CUSTER 


12  *2   36  11 


OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


146  ;  M|0  HID 

257  I    5P  5P 
370  MID 
650      6P  6P 


935       5P,  5P 


065      5P  5P 


212       5P  5P. 


580       5P  5P 


355  ■  lOP  lOP, 


730     MID  MJO 


OBSERVER 


EXPERIMENT  STATION 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
JOHN  C  TOOMBS 


NELSON  BENNETT 
U  S  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
ANNESLEV  N  EDWARDS 
TOM  THOMPSON 

FORT  HALL    IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

ARLO  T  GRUNERUO 
SHELLEY  HOWARD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  0  REDFIELO 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 
FED  AVIATION  AGENCY 
WASH  WATER  POWER  CO 
CALDWELL  BROADCAST  CO 
STUART  OOPF 

U  S  BUR  RECLAMATION 
U  5  WEATHER  BUREAU 
MISS  XINIA    I  AR6AUGH 
US  FOREST  SERVICE 
I  MRS  K  L  ROBINSON 

j  U  S  FOREST  SERVICE 

1  U  S  FOREST  SERVICE 
J  fi  SIMPLOT  CO 
LOUIS  KLAPPRICH 

SABI  FREI 
FRED  M  NOLL 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CLIFFORD  S  CODE 
S;  U  5  WEATHER  BUREAU 

s!  U  S  FOREST  SERVICE 
;  CARL  PAOOUR 
'  GEORGE  E  WYNNE 
,  MRS  2ILPHA  L  WENZEL 
,  EOITM  STEVENS 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  FED  AVIATION  A&ENCY 
I       MRS  OONNA  M  NELSON 

MRS  HAZFL  V  WHEELER 
,  WAYNE    F  HARPER 

I     ,  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
1  FORT  HALL    IR  PROJ 
I     I  U  S  FORFST  SERVICE 
5(  U  S  WEATHER  BUREAU 

I    I  MILES  T  MILLER 

t  US  SOIL  CON  SERVICE 
I  UTAH  PWR  •  LIGHT  CO 
'  Ml SS  L INOA  BEAMAN 

!  U  S  WB  OBSERVER 


GEORGE  I 

MRS  BRYAN  TAYLOR 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
I       U  S  FCEST  SERVICE 
I       U  S  F   *  W  L  SERVICE 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCh  FORESTS  INC 
CARROLL  M  DAMMEN 
SALMON  n  CANAL  CO 
CHARLES  0  COWGILL 

FREO  A  PROFFER 
I       MRS  BERTHA  GARDNER 

CARROLL  SECRIST 

GEORGE  W  MEYER 
I       FED  AVIATION  AGENCY 

JUS  WEATHER  BUREAU 
■JUS  WEATHER  BUREAU 

S  CHRIS  CALLEN 

U  S  BUR  RECLAMATION 

S  US  SOIL  CON  SERVICE 

NORTH  SIDE   CANAL  CO 
EWAPT  L  BRUGH 
IRVING  M  LASKEV 

s  u  s  WEATHER  Bureau 

I       JOE  5  KNOTWELL 

E  T  GILROY 
HARRY  U  GIBSON 
DONALD  6  NOBLE 
IJ     U  S  WEATHER  BUREAU 
UTAH  PWR  •  LIGHT  CO 

ROSS  A  STANFORD 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
I  CLOSED  8/17/61 

U  S  FOREST  SERVICE 


STATION 

i 

d 
§ 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

E 

S 

& 

SPECIAL  1 

MALAO 

5544 

ONE  I  DA 

42  12 

112  16 

4*20 

JUNIUS  L  CROWTHER 

MALAO  FAA  AIRPORT 

5559 

ONEIDA 

FED  AVIATION  AGFNCY 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

CASSIA 

IJ  S  FOPFST  SFBVICF 

MAY  RANGER  STATION 

11 

44  36 

113  55 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MC  CALL 

5706 

VALLEY 

B 

44  54 

116  07 

5025 

4P 

4P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

5T16 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

4774 

R  F  L I NOENSCHM 1 T  T 

MINIDOKA  DAM 

5980 

MINIDOKA 

42  40 

113  30 

*280 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTPELIER  RANGER  STA 

6053 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

U  S  FOREST  ';FRVICF 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

2 

43  56 

VAK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6087 

IDAHO 

3 

46  08 

114  35 

2*80 

VAH 

:  ! 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOSCOW  U  OF  I 

6152 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1961 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  inlles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  Issues  s 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  **F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  BS^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the    "Seasonal  Snowfall"    Table  In- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.       For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,  H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables',    Indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  Intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annuai  xssue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;     however ,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  arc    exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)      Checks  and 
aoney  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
^25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations,  exposure , etc . ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25.  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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0 

0 

15 

0 

1  .65 

•  40 

.68 

22 

6.5 

T 

28+ 

5 

1 

0 

TREVELL 

57.0 

31.7 

44.4 

71 

16  + 

17 

30+ 

634 

0 

0 

17 

0 

.53 

•  30 

21 

.2 

T 

22 

2 

0 

0 

<AN  VALLEY   1  W 

55.5 

26.9 

41,2 

73 

16 

15 

25 

731 

0 

1 

27 

0 

2.03 

•  55 

23 

4 

23 

1 

0 

■TON  I  A  EXP  STA 

53.2 

25.9 

39.6 

69 

17  + 

9 

30+ 

780 

0 

2 

26 

0 

1.55 

0 

0 

»YAN 

53.9 

28.5 

41.2 

70 

15  + 

8 

29 

734 

0 

2 

23 

0 

1.50 

•  38 

28 

7.0 

5 

23+ 

6 

0 

0 

D I V  I S I  ON 

42.5 

3.  1 

1.80 

.63 

6.0 

MONTHLY  EXTREMES 


Highest   Temperature    89°  on  the  5th  at  Glenns  Ferry. 
Lowest  Temperature  1°  on  the  29th  at  Warren. 
Greatest  Total  Precipitation  5.15  Inches  at  Island  Park  Dim. 
Least  Total  Precipitation  0.15  inch  at  Challls. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.60  Inches  on  the  22d  at  Blackloot  2  SSW. 
Greatest  Total  Snowfall  27  Inches  at  Dixie. 

Deepest  Snow  on  Ground  19  inches  on  the  28th  at  Island  Park  Dan. 


See  Reierence  Nolei  Following  Slarion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


OCTOBER 


Station 

Tola 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  { 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29  1  30 

ABERDEEN  EXP  STA 

2.10 

.10 

•  06 

.04 

.87 

.07 

.04 

.17 

.27 

.46 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

2. OB 

•  11 

.02 

1.16 

.03 

.06 

.29 

■  39 

1 

ANDERSON  DAM 

2.73 

•  44 

.08 

.01 

.04 

.22 

.01 

■  24 

•  19 

T 

.27 

1*18 

■  05 

AfiCO  3  NW 

.04 

- 

- 

ARROWROCK  OA*^ 

T 

T 

■  64 

.12 

•  10 

.10 

•  04 

•  23 

.25 

.52 

1.26 

.11 

ASMTON  1  S 

2.73 

.03 

•  24 

.IC 

T 

.81 

.66 

.22 

T 

T 

•  13 

.34 

AVERY  RS 

2.50 

.02 

.52 

•  23 

.05 

.09 

•  16 

•  36 

.12 

.32 

.08 

• 

•  35 

•  16 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

1.64 

.07 

.03 

•  10 

.11 

•  16 

•  02 

.05 

.21 

•  09 

•  08 

•  39 

.05 

T 

• 

•  45 

.03 

BIO  CREEK.  I  S 

2.72 

.14 

.20 

.14 

.01 

•  21 

•  12 

•  15 

■  35 

*  16 

.08 

.02 

.56 

.42 

.05 

.09 

BLACKFOOT  2  SSW 

.24 

1.60 

■  20 

.61 

i 

BLACKFOOT  DAM 

- 

T 

T 

.09 

T 

.14 

.25 

.02 

.04 

_ 

■ 

BLISS 

1.18 

T 

■  14 

•  43 

•  02 

■  11 

.03 

.03 

•  42 

BOISE  LUCKY  PEAR  DAM 

2.15 

•  63 

•  01 

•  02 

.07 

■  21 

.12 

•  31 

•  22 

•  46 

■  10 

QOISE  WB  AP 

//ft 

1.76 

T 

T 

•  20 

•  46 

T 

•  14 

T 

T 

.20 

•  30 

.46 

60NNERS  FERRY  ]  SW 

■  05 

■  29 

•  04 

■  41 

.22 

.09 

T 

.03 

•  40 

•  02 

•  45 

.46 

auRKE  2  ENE 

4.08 

.06 

.27 

.14 

•  02 

•  95 

•  32 

.19 

.19 

.14 

.18 

•  15 

•  25 

•  43 

.08 

T 

•  36 

.35 

6URLEY 

1.15 

.03 

.34 

•  47 

T 

.04 

.12 

.15 

T 

eURLEY  FAA  AP 

1 .33 

•  04 

•  92 

•  04 

•  08 

.25 

CABINET  GORGE 

3*62 

.17 

.46 

•  25 

.13 

■  34 

•  09 

.  12 

.11 

.  38 

•  11 

•  03 

•  71 

•  16 

•  03 

.23 

.26 

.02 

CALOwELL 

1  .28 

^ 

•  08 

•  42 

•  01 

.10 

•  13 

.11 

.05 

• 

.38 

CAMBRIDGE 

2.35 

.04 

T 

•  22 

.10 

•  12 

•  35 

.40 

.20 

.36 

.52 

.04 

CASCADE  1  NW 

2.50 

.28 

T 

.07 

.42 

•  26 

.17 

.12 

•  04 

•  07 

.09 

•  32 

.43 

.23 

CENTERVlLLE  ARBAUGH 

3.65 

•  09 

.01 

•  06 

.71 

•  15 

•  07 

•  49 

.06 

•  18 

.29 

•  64 

.86 

.04 

CHALLIS 

.15 

T 

T 

•  02 

.02 

.03 

.03 

T 

.05 

1 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.  35 

.14 

.11 

.05 

•  05 

COBALT 

•  05 

.10 

.05 

•  05 

.30 

COEUR  D  ALENE  RS 

1.53 

.01 

•  01 

.06 

.02 

.06 

•  04 

.03 

■  86 

•  23 

.19 

CON  DA 

1.45 

•  76 

■  05 

•  06 

.  33 

.23 

COTTONWOOD 

2.11 

•  05 

•  02 

.17 

.37 

■  22 

.0' 

•  75 

•  07 

.05 

■  08 

•  24 

•  02 

COUNCIL 

3  .77 

T 

.41 

■  47 

•  15 

•  47 

•  08 

•  53 

•  13 

•  56 

.68 

.07 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

1.36 

.01 

■  19 

.31 

T 

.02 

.62 

.21 

DEADWOOD  DAM 

3.93 

.06 

•  01 

T 

.04 

.51 

•  27 

.04  T 

.36 

.31 

.06 

•  20 

•  05 

1^03 

.82 

.15 

DEER  FLAT  DAM 

1.47 

.03 

•  54 

.02 

DEER  POINT 

2.M 

T 

.03 

.03 

.02 

.77 

•  08 

•  01 

•  11 

•  07 

.06 

.11 

.20 

•  28 

.36 

.52 

DIXIE 

.06 

.25 

.  15 

.33 

.66 

■  16 

.12 

•  25 

•  16 

•  10 

•  29 

.03 

.46 

.16 

.45 

T 

DRIGGS 

2.33 

.  10 

.  22 

.15 

.03 

.10 

•  15 

•  10 

.63 

.17 

.15 

.10 

•  20 

.23 

DUBOIS  EXP  STA 

2.01 

.05 

T 

.04 

•  03 

1.06 

.42 

T 

.02 

.39 

DUBOIS  FAA  AP 

1  .49 

T 

.02 

T 

T 

.02 

.06 

1.15 

.03 

■  17 

.04 

02. 7C 

.<.0  T 

•  40 

T 

T 

.70 

.10 

T 

.10 

T 

.26 

T 

.26 

T 

T 

.23 

♦      D  .20 

ELK   RIVER  1  S 

.  1  3 

.15 

•  14 

•  17 

.96 

■  16 

•  24 

.05 

•  31 

.05 

1.00 

.34 

.67 

•  05 

•  07 

.39 

.06 

T 

EMMETT  2  E 

1.58 

.03 

.37 

.11 

•  21 

■  66 

FAIRFIELD  RS 

1.80 

T 

.21 

.06 

T 

.45 

•  01 

.11 

.12 

.12 

.72 

FENN  RS 

4.31 

.06 

■  44 

•  30 

T 

•  14 

1.20 

.03 

•  12 

.02 

•  16 

.26 

.53 

.16 

•  02 

.03 

•  3  1 

•  40 

■  05 

FORT  HALL    I ND  AGENCY 

2.70 

T 

■  11 

.12 

1.25 

.62 

.11 

.22 

•  27 

GARDEN  VALLEY  RS 

1.42 

.27 

.36 

•  77 

GLENNS  FERRY 

.38 

.07 

T 

.19 

■  01 

.01 

.03 

T 

.01 

• 

.03 

.03 

GRACE 

1.35 

.10 

.02 

T 

.10 

.01 

.52 

.01 

.06 

.01 

.48 

.02 

GRAND  VIEW 

.72 

.20 

T 

.10 

.16 

•  09 

.15 

GRANGEVILLE 

2.00 

.03 

.16 

.01 

.22 

.10 

T 

.03  .77 

.01 

.03 

T 

•  45 

.14 

.05 

GRA5MERE 

1.11 

.66 

.45 

GROUSE 

.50 

.03 

.04 

•  15 

•  26 

HAILEY  RS 

.06 

,07 

.04 

.57 

T 

.57 

.67 

HAMER  4  NW 

.871 

•  09 

T 

.75 

.01 

.02 

T 

HA2  EL  TON 

1  .57 

.02 

.72 

■  12 

•  03 

•  02 

.36 

•  28 

HEADQUARTERS 

4.27 

•  34 

.18 

.33 

.95 

.02 

.16 

.04 

•  10 

.54 

.19 

.24 

.40 

.06 

.40 

•  32 

HILL  CITY 

1.86 

•  26 

.06 

•  06 

.40 

.15 

•  19 

.15 

.51 

.06 

HOLLISTER 

1.14 

T 

•  04 

T 

.69 

.13 

.11 

.03 

T 

T 

.14 

MOWE 

.341 

•  02 

•  12 

.06 

.14 

I DAMO  C I TY 

3.44 

•  66 

.13 

.04 

•  34 

.09 

.37 

•  57 

.98 

.06 

IDAHO  CITY   11  SW 

4.69 

T 

1.41 

•  16 

.26 

.04 

.04 

.34 

.36 

.70 

1.30 

.08 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

2.06 

.12 

.11 

•  15 

•  01 

.97 

.16 

.03 

.23 

.26 

IDAHO  FALLS   16  SE 

2.28 

.02 

T 

.39 

.08 

•  04 

.09 

.05 

.67 

■  11 

.11 

.26 

T 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

1.52 

*  11 

T 

.02 

.11 

T 

•  80 

.06 

T 

T 

.37 

•  05 

.87 

.02 

•  50 

.35 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

f> 

.96 

•  32 

T 

T 

•  44 

T 

T 

.20 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

5.15 

.13 

.02 

.47 

•  15 

2.51 

.10 

.76 

1,01 

JEROME 

1.02 

T 

T 

.09 

.54 

T 

.13 

.03 

T 

.17 

.06 

KAMI  AH 

2.96 

.14 

.05 

•  03 

T 

.10 

.87 

.02 

.13 

•  41 

.27 

.19 

T 

.63 

.12 

KELLOGG 

2.33 

.15 

.10 

.08 

.18 

.13 

•  17 

.05 

.09 

.03 

■  31 

•  13 

.11 

.13 

.08 

T 

.17 

.34 

.06 

KILGORE 

2.76 

T 

.08 

.30 

.01 

1  .30 

.53 

•  17 

T 

T 

.37 

KOOSKIA 

3.75 

.20 

*29 

.22 

■  82 

.04 

.10 

•  76 

.34 

•  03 

.45 

•  27 

.21 

KUNA  2  NNE 

1.46 

T 

T 

•  79 

T 

•  08 

T 

■  09 

•  21 

•  29 

T 

LEWISTON  WB  AP 

//R 

.61 

.03 

.07 

.19 

T 

.06 

T 

T 

•16  ^04 

T 

T 

•  05 

•  01 

LIFTON  PUMPING  STA 

.75 

.16 

•  09 

.07 

T 

T 

T 

.12 

•  07 

.02 

.06 

.  14 

.02 

LOWMAN  3  E 

2.69 

T 

.07 

■  21 

.15 

.05 

•  32 

•  21 

T 

.45 

•  54 

.65 

.04 

MALAD 

1.45 

.04 

.14 

.07 

•  19 

.34 

•  02 

T 

.36 

.29 

MALAD  FAA  AP 

1.25 

T 

.01 

.11 

.04 

.46 

.03 

.02 

1 

.43 

■  15 

MAY  RS 

.25 

T 

.02 

•  15 

.01 

•  01 

•  04 

•  02 

MC  CALL 

2.80 

.50 

.03 

.  16 

.54 

•  03 

.31 

•  52 

•  20 

•  51 

MC  CAMMON 

1.56 

T 

•  51 

.26 

•  16 

.45 

.18 

MINIDOKA  DAM 

1.45 

.05 

.87 

■  05 

■  02 

•  08 

•  24 

.  14 

MONTPELIER  PS 

1.56 

•  25 

.13 

•  16 

T 

.24 

.04 

.10 

.05 

.53 

.04 

MOSCOW  U  OF  I 

1.73 

■  06 

.06 

T 

•  57 

.03 

.15 

.15 

.02 

.17 

T 

.15 

.30 

.03 

T 

T 

•  04 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

.57 

.20 

.12 

•  25 

T 

MULLAN  FAA 

3.06 

T  .28 

T 

T 

•  66 

.25 

.23 

.11 

T  .32 

•  05 

.14 

.42 

.05 

.02 

.27 

■  27 

.01 

NEW  MEADOWS  RS 

3.26 

.03 

.55 

.13 

.05     .02  .03 

T 

.06 

■  71 

.07 

.01 

•  26 

.20 

•  32 

.80 

.02 

NEZPERCe 

2.38 

.10 

.06 

.54 

.26 

.12 

•  64 

.12 

.02 

.27 

•  20 

.05 

OAKLEY 

1.49 

.02 

.04 

1.02 

.06 

T 

.  16 

.17 

OBSIDIAN  3  SSE 

.31 

.10 

OLA  5  S 

2.09 

.37 

.17 

.27 

•  15 

T 

.45 

•  68 

OROFINO 

2.51 

.05 

•  07 

.01 

.65 

.11 

.20 

•  04 

.53 

.14 

.33 

T 

.02 

.17 

.11 

.06 

PALISADES  DAM 

1.70 

.02 

• 

,22 

.01 

•  05 

.07 

•  01 

.19 

T 

.08 

.19 

.26 

•  02 

•  34 

.24 

PARMA  EXP  STA 

1.03 

•  05 

.25 

.04 

.07 

.11 

•  08 

•  08 

■  35 

PAUL   1  ENE 

1.50 

.02 

.40 

.56 

.07 

.15 

.30 

PAYETTE 

1.08 

T 

•  20 

•  07 

.02 

.17 

T 

.03 

.12 

•  01 

•  05 

.41 

PICABO 

1.08 

T 

T 

•  05 

.07 

•  27 

.11 

T 

T 

.15 

.43 

PIERCE  ftS 

4.09 

.39 

.05 

.13 

1.12 

.04 

•  21 

•  26 

.34 

.19 

.26 

•  36 

•  03 

.58 

.05 

.04 

POCATELLO  2 

1 .74 

.01 

•  04 

.87 

.12 

T 

.09 

.61 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

2.03 

T 

T 

.05 

T 

.02 

1.28 

.04 

T 

.03 

.25 

.36 

POHTHILL 

2.49 

T  .10 

.36 

.30 

.10 

■  40 

.10 

.17 

.03 

.30 

•  11 

.17 

■  35 

POTLATCH 

1.70 

.13 

•  19 

.40 

T 

■  19 

.06 

.26 

•  05 

.15 

T 

.08 

.16 

.03 

PRESTON  2  SE 

1.65 

.13 

.04 

.15 

.01 

•  66 

T 

T 

.15 

.49 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

4.05 

•  01 

.61 

.31 

.25 

■  50 

.15 

•  21 

.03 

.01 

1.07 

.04 

•  01 

.40 

.45 

RICHFIELD 

1.09 

T 

.05 

•  39 

•  08 

•  07 

T 

.42 

.08 

RIGGINS  RS 

2.19 

T 

.30 

.03 

•  30 

.01 

.02 

•  79 

.19 

.55 

RIRIE  12  ESE 

1.24 

.17 

.14 

.04 

•  03 

.04 

.33 

.20 

.07 

.06 

.14 

RUPERT 

1.40 

T  ■ 

.01 

.05 

T 

•  84 

T 

T 

.10 

•  01 

■  14 

.25 

T 

SAINT  ANTHONY 

2.26 

.03 

T 

.10 

1.01 

•  61 

•  05 

•  34 

SAINT  MARIES 

2.30 

.13 

•  22 

.30 

.05 

.14 

.04 

T 

.10 

.25 

.07 

.67 

•  03 

.02 

.15 

.13 

SALMON 

.39 

.05 

.01 

T 

.0; 

.02 

.10 

•  04 

.04 

.12 

SANOPOINT  EXP  STA 

4.13 

•  01 

.47 

.30 

.50 

.70 

.24 

•  09 

T 

T 

■  61 

.09 

•  04 

.42 

.46 

SHOSHONE  1  WNW 

1.07 

•  10 

r 

.41 

.12 

T 

.01 

■  40 

.03 

SLATE  CREEK  RE 

2.08 

.06 

.13 

.05 

•  33 

T 

•  01 

•  62 

.26 

.05 

.02 

T 

.31 

.14 

.10 

STREVELL 

.53 

T 

T 

T 

.02 

T 

.30 

.06 

.02 

T 

T 

.10 

•  01 

SUGAR 

2.09 

T 

.11 

•  05 

.IC 

.73 

.41 

.36 

.16 

.17 

Se*  r»l«i0DC«  QOtea  following  SU  lion  lQd«i 


DAILY  PRECIPITATION 


1DAM1 

■ontmued  -rioeFR  i9bi 


Station 

1 

Day  of  Month 

1 

112  13 

4  1  S  1  6 

1 

8  1 

9 

in 

10  1 

11  I 

12 

13  1  U  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  J 

23  , 

24 

1 

25  1 

26  , 

27 

 T 

28  1  29  ;  30 

31 

SUN  VALLEY 

I 

T 

.02 

.06 

r 

.63 

.03 

.02| 

.06 

.321 

.16 

SWAN  FALLS  PH 

.to 

T 

.11 

.01 

.06 

.01 

.03 

.06 

.03 

.25! 

.02 

SMAN  VALLEY  1  M 

.20 

.12 

.35 

.30 

.10 

TETONIA  EXP  STA 

.16 

.3^ 

.07 

.11 

.01 

T 

.13 

.20 

.10 

.44 

TRIANGLE  RANCH 

.90 

.1! 

.11 

1 

.60 

TXlH  FALLS  2  NN6 

I 

.04 

.52 

.03 

.09 

.03, 

T 

.26 

.19 

TWIN  FALLS  3  SE 

1 .3* 

T 

T 

.02 

.33 

.30 

.02 

.06 

.OH. 

.35 

KALLACe 

3.3* 

.03 

.38 

.03 

.07 

.63 

.09 

.21 

T 

I  .07 

.19  .21 

.09 

.17 

.30 

•  01 

.01 

.29 

.41 

.11 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

2.95 

.02 

.17 

.06 

.06 

.10 

.31 

.15  I 

.11 

.16 

.  le 

.10 

.15 

.02 

.06 

.40 

.22  .05 

HARR£N 

3.9a 

I 

.02 

.63 

.m 

.04 

.16 

.65 

.12 

T 

.96 

.50 

.90 

tfAVAN 

1.30 

.10 

.06 

.13 

.09 

.06 

.1^ 

.25 

.06 

.15 

.36 

HEISER  2  SE 

1.33 

.lo 

.10 

.16 

.OH 

.02     I  T 

.24 

.11 

.07 

.39 

T 

WINCHESTER   1  SE 

2.61 

.  13 

.12 

.09 

.33 

.52 

.14 

.05 

.48 

.03 

.21 

.02 

.17 

.33 

.03 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Sution 

Wiod< 

Liiection 

Wind 
m. 

speed 

p.h 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pr«vailing 

Percent  oi 
time  irom 
prevailinQ 

• 

• 

> 
< 

Fasleit 
mile 

Direction 
ol 

lastest  mite 

Dale  ol 
lasteet  mile 

H 

[A 

< 

o 
o 

a 

m 
ai 

< 

o 
o 

5: OOP  MST 

(- 

to 
s 

0. 

o 
o 

Trace 

.01-09 

(7) 

A 

tr> 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

iOISE  KB  AIRPORT 

SE 

23 

8.2 

30 

NW 

28 

72 

56 

47 

64 

5 

0 

6 

0 

0 

0 

11 

68 

5.2 

[DAHO  FALLS  42  NW  WB 

NW 

9.1 

NW 

28 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

3 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

sw 

9.2 

<<36 

SW 

6 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

8 

-ElflSTON  WB  AIRPORT 

78 

67 

49 

5 

6 

2 

0 

0 

0 

13 

6^5 

"OCATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

15 

10.5 

38 

N 

28 

76 

58 

46 

69 

4 

4 

2 

0 

1 

0 

11 

81 

5.7 

<  MAXIMUM  BOUItLY  AVERAGE. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiauoD 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s? 

^  °< 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.15 

.10 

.12 

.07 

.19 

.22 

.16 

.14 

.16 

.02 

.07 

.09 

.08 

.  12 

.09 

.15 

.25 

.14 

.12 

.17 

« 

.07 

.04 

.09 

.26 

.11 

.06 

.00 

B  3.46 

WIND 

52 

21 

20 

22 

17 

116 

92 

142 

67 

103 

98 

84 

58 

36 

16 

27 

177 

59 

31 

88 

82 

200 

130 

140 

49 

16 

124 

142 

133 

24 

36 

2402 

ARROWROCK  DAM  (a) 

EVAP 

.14 

.07 

.  12 

.  11 

.13 

.  11 

.12 

.11 

.08 

.09 

.07 

.09 

.02 

.07 

.07 

.10 

.10 

.08 

.05 

.05 

.04 

.04 

.00 

.06 

.04 

.02 

.02 

.06 

B  2.28 

WIND 

18 

9 

14 

13 

12 

20 

39 

27 

14 

11 

9 

6 

7 

9 

14 

10 

21 

15 

12 

20 

17 

24 

7 

8 

25 

21 

13 

55 

B  520 

LIFTON  PUMPING  STA  (b) 

EVAP 

.  11 

WIND 

48 

19 

40 

34 

46 

79 

104 

59 

182 

103 

69 

84 

58 

41 

43 

38 

70 

63 

40 

102 

198 

120 

51 

81 

41 

86 

203 

161 

86 

115 

40 

2504 

MINIDOKA  DAM  (c) 

EVAP 

.18 

.18 

.18 

.  14 

.  17 

.29 

.19 

.10 

.07 

.08 

.06 

.09 

.05 

.  15 

.16 

.16 

.33 

.23 

.05 

.23 

.06 

.00 

.02 

.03 

.08 

.12 

.06 

.02 

.  12 

.05 

.10 

3.75 

WIND 

85 

125 

100 

80 

70 

130 

240 

130 

110 

170 

50 

75 

45 

110 

100 

90 

160 

90 

120 

120 

100 

240 

110 

160 

140 

120 

170 

260 

120 

50 

40 

3710 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  RED  LEAD  PAINT. 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

60 

65 

70 

72 

76 

72 

57 

53 

48 

59 

55 

60 

66 

74 

77 

77 

73 

62 

71 

70 

65 

40 

39 

45 

50 

54 

46 

44 

42 

45 

49 

29 

23 

26 

28 

30 

43 

28 

30 

31 

30 

39 

36 

37 

32 

33 

34 

45 

23 

24 

38 

31 

30 

28 

31 

23 

33 

32 

30 

26 

20 

21 

61 

65 

69 

75 

77 

76 

59 

51 

49 

59 

49 

59 

68 

74 

70 

76 

77 

62 

72 

70 

67 

36 

39 

46 

52 

55 

49 

44 

42 

45 

49 

30 

29 

30 

32 

34 

53 

34 

32 

33 

34 

39 

41 

39 

35 

37 

40 

46 

22 

29 

57 

32 

30 

26 

33 

25 

36 

33 

29 

25 

23 

24 

69 

73 

74 

81 

82 

74 

57 

58 

57 

59 

55 

52 

71 

77 

79 

78 

67 

70 

72 

68 

49 

40 

37 

47 

54 

52 

41 

45 

47 

47 

52 

39 

36 

39 

40 

44 

46 

35 

29 

32 

36 

41 

41 

45 

44 

46 

45 

41 

36 

38 

45 

39 

34 

30 

30 

30 

39 

33 

33 

27 

26 

29 

63 

62 

65 

76 

77 

63 

56 

51 

56 

59 

58 

62 

64 

73 

71 

76 

69 

64 

64 

55 

40 

44 

50 

50 

49 

44 

35 

44 

55 

57 

26 

24 

27 

30 

32 

31 

24 

20 

20 

34 

21 

20 

16 

20 

66 

71 

73 

80 

82 

76 

56 

59 

58 

60 

55 

53 

70 

72 

76 

76 

74 

62 

74 

70 

45 

42 

39 

50 

59 

56 

41 

41 

45 

49 

49 

34 

32 

36 

39 

42 

47 

33 

28 

29 

37 

42 

43 

46 

42 

44 

44 

42 

34 

35 

43 

35 

35 

31 

34 

31 

40 

35 

33 

32 

30 

29 

57 

62 

66 

69 

72 

56 

48 

52 

57 

47 

47 

36 

64 

74 

74 

72 

64 

59 

66 

66 

57 

41 

34 

41 

43 

46 

39 

37 

40 

47 

49 

27 

27 

27 

28 

33 

34 

29 

29 

24 

33 

37 

33 

33 

33 

34 

35 

34 

21 

26 

35 

35 

22 

25 

23 

17 

28 

32 

27 

16 

17 

22 

68 

75 

76 

75 

73 

62 

57 

49 

48 

68 

72 

73 

75 

68 

56 

64 

64 

48 

43 

37 

45 

44 

44 

43 

45 

44 

47 

48 

46 

33 

34 

33 

41 

31 

44 

40 

43 

45 

40 

40 

42 

35 

27 

31 

33 

35 

31 

33 

31 

29 

36 

33 

32 

28 

28 

31 

59 

58 

60 

62 

72 

60 

48 

49 

54 

53 

54 

58 

62 

61 

57 

72 

54 

52 

62 

45 

44 

43 

44 

49 

46 

42 

46 

47 

43 

31 

28 

30 

30 

34 

43 

36 

30 

29 

37 

42 

40 

42 

47 

42 

38 

30 

23 

26 

30 

32 

34 

34 

31 

28 

36 

30 

23 

26 

26 

58 

69 

72 

75 

75 

52 

38 

47 

62 

45 

47 

47 

68 

68 

76 

74 

55 

52 

68 

55 

41 

37 

37 

42 

50 

45 

37 

33 

40 

43 

45 

31 

16 

24 

21 

23 

34 

18 

26 

15 

27 

31 

31 

35 

23 

25 

25 

32 

15 

19 

30 

29 

24 

26 

19 

13 

33 

28 

23 

5 

6 

16 

59 

65 

69 

73 

75 

73 

59 

53 

51 

60 

55 

60 

67 

72 

75 

76 

73 

52 

71 

72 

65 

37 

37 

45 

54 

54 

49 

40 

43 

47 

49 

30 

26 

29 

31 

32 

41 

36 

32 

30 

32 

41 

40 

42 

37 

37 

37 

37 

28 

25 

35 

32 

31 

30 

33 

21 

29 

33 

30 

26 

20 

23 

52 

61 

66 

69 

70 

60 

50 

46 

45 

46 

43 

50 

75 

69 

72 

71 

60 

57 

65 

63 

59 

45 

32 

37 

42 

50 

30 

17 

20 

21 

25 

30 

26 

25 

22 

32 

36 

34 

36 

30 

29 

30 

31 

17 

20 

34 

30 

24 

21 

25 

17 

26 

67 

72 

60 

81 

85 

81 

60 

59 

51 

64 

60 

60 

73 

79 

82 

84 

77 

64 

76 

70 

49 

48 

42 

53 

56 

55 

49 

46 

50 

55 

55 

40 

30 

31 

34 

41 

39 

37 

24 

24 

32 

38 

43 

42 

41 

45 

42 

42 

30 

33 

41 

39 

32 

27 

34 

31 

46 

34 

24 

23 

21 

24 

70 

76 

77 

82 

85 

82 

64 

64 

60 

62 

56 

56 

70 

71 

78 

82 

82 

56 

76 

76 

47 

46 

48 

53 

53 

62 

47 

47 

52 

54 

55 

40 

38 

44 

47 

52 

51 

32 

26 

26 

42 

43 

44 

50 

50 

50 

51 

40 

36 

44 

42 

35 

32 

35 

35 

33 

43 

40 

32 

30 

32 

32 

65 

73 

72 

78 

80 

66 

51 

59 

58 

63 

55 

58 

67 

75 

77 

79 

61 

64 

76 

52 

45 

46 

47 

50 

62 

58 

46 

46 

54 

53 

50 

33 

36 

40 

43 

45 

42 

32 

27 

23 

43 

45 

47 

45 

48 

46 

47 

40 

32 

38 

39 

31 

32 

36 

33 

33 

39 

36 

31 

33 

30 

30 

61 

62 

60 

73 

74 

68 

61 

50 

52 

59 

55 

47 

59 

64 

56 

67 

55 

57 

62 

55 

46 

43 

40 

47 

41 

47 

47 

50 

42 

42 

44 

35 

29 

29 

33 

37 

35 

37 

33 

35 

42 

41 

40 

43 

43 

45 

44 

26 

25 

25 

29 

23 

26 

33 

33 

26 

35 

32 

28 

25 

28 

36 

50 

59 

64 

67 

65 

62 

45 

42 

48 

45 

43 

44 

60 

64 

70 

67 

59 

51 

61 

53 

35 

34 

34 

34 

39 

36 

37 

36 

35 

39 

42 

29 

26 

29 

32 

31 

32 

31 

22 

24 

37 

33 

30 

40 

36 

38 

40 

28 

22 

29 

31 

27 

24 

27 

27 

19 

31 

27 

28 

16 

21 

23 

61 

65 

75 

76 

81 

83 

67 

53 

54 

46 

63 

53 

62 

75 

80 

83 

84 

63 

65 

79 

56 

40 

42 

44 

50 

55 

55 

45 

40 

44 

52 

37 

31 

32 

34 

37 

41 

34 

32 

33 

35 

38 

43 

41 

41 

42 

41 

41 

33 

33 

36 

35 

32 

29 

33 

28 

31 

36 

31 

29 

24 

24 

59 

71 

70 

76 

78 

66 

50 

52 

45 

61 

51 

61 

69 

77 

79 

81 

61 

61 

76 

55 

45 

40 

42 

47 

53 

54 

45 

40 

43 

45 

48 

30 

25 

28 

31 

34 

49 

33 

29 

29 

35 

34 

40 

37 

36 

37 

38 

43 

28 

27 

45 

32 

28 

28 

25 

25 

36 

33 

30 

25 

19 

21 

61 

64 

70 

72 

74 

69 

53 

49 

52 

54 

52 

46 

67 

65 

70 

73 

55 

58 

64 

55 

42 

41 

39 

42 

43 

45 

44 

47 

47 

45 

38 

38 

33 

34 

34 

35 

43 

37 

33 

31 

44 

39 

38 

45 

43 

49 

43 

32 

27 

31 

36 

32 

30 

33 

31 

30 

38 

35 

34 

26 

29 

26 

69 

73 

71 

60 

80 

64 

65 

61 

65 

64 

58 

63 

72 

76 

78 

80 

64 

66 

59 

64 

50 

51 

47 

55 

59 

56 

50 

51 

54 

52 

54 

40 

34 

36 

38 

40 

52 

36 

32 

31 

36 

47 

42 

46 

41 

42 

43 

42 

35 

33 

42 

30 

30 

33 

32 

39 

49 

37 

33 

35 

28 

29 

70 

71 

76 

79 

80 

75 

54 

58 

64 

56 

53 

56 

74 

75 

79 

79 

67 

57 

63 

60 

51 

49 

46 

51 

49 

47 

49 

45 

51 

54 

54 

27 

17 

21 

22 

25 

40 

23 

31 

25 

30 

33 

37 

34 

29 

30 

30 

40 

19 

18 

32 

21 

23 

24 

22 

19 

34 

28 

24 

30 

20 

17 

60 

64 

66 

74 

73 

67 

52 

46 

54 

56 

48 

49 

54 

61 

65 

70 

59 

55 

65 

65 

42 

40 

37 

39 

44 

51 

39 

34 

38 

42 

47 

28 

24 

27 

29 

31 

39 

23 

30 

23 

31 

38 

36 

42 

35 

34 

34 

33 

24 

25 

40 

30 

26 

26 

27 

21 

35 

31 

25 

23 

21 

23 

61 

69 

73 

75 

79 

76 

52 

53 

56 

56 

57 

59 

70 

71 

70 

73 

73 

54 

59 

71 

59 

49 

47 

49 

49 

52 

46 

43 

43 

44 

51 

34 

26 

30 

32 

35 

44 

24 

24 

21 

34 

40 

37 

40 

33 

35 

36 

32 

27 

28 

40 

39 

24 

24 

24 

19 

34 

30 

29 

23 

17 

20 

59 

66 

73 

73 

74 

72 

64 

47 

55 

55 

45 

57 

69 

71 

73 

73 

69 

52 

53 

62 

59 

49 

38 

39 

45 

49 

43 

36 

39 

47 

59 

30 

16 

20 

28 

24 

32 

21 

19 

16 

23 

32 

30 

36 

23 

22 

25 

37 

23 

16 

35 

24 

16 

15 

14 

10 

12 

15 

22 

18 

9 

16 

78 

61 

74 

65 

62 

42 

46 

48 

52 

50 

42 

42 

41 

45 

39 

30 

21 

23 

31 

35 

23 

24 

19 

16 

31 

14 

21 

13 

15 

16 

72 

74 

77 

75 

70 

60 

57 

55 

52 

73 

79 

65 

62 

62 

58 

50 

49 

51 

51 

46 

48 

46 

30 

33 

37 

38 

44 

30 

50 

44 

41 

49 

46 

32 

29 

30 

33 

30 

35 

27 

37 

36 

27 

30 

65 

68 

72 

70 

68 

63 

48 

46 

49 

65 

73 

63 

52 

65 

64 

57 

46 

43 

54 

48 

42 

40 

39 

48 

16 

19 

24 

26 

27 

27 

30 

36 

36 

37 

25 

36 

21 

21 

31 

1  9 

19 

26 

29 

23 

15 

13 

14 

54 

66 

71 

75 

77 

64 

45 

47 

55 

46 

51 

52 

66 

72 

75 

78 

50 

58 

71 

47 

39 

37 

41 

47 

46 

47 

42 

40 

37 

42 

43 

28 

28 

32 

36 

37 

43 

32 

30 

24 

37 

33 

3u 

37 

36 

46 

45 

35 

24 

34 

30 

28 

21 

30 

29 

23 

30 

28 

30 

22 

22 

22 

70 

71 

73 

79 

79 

75 

56 

58 

64 

59 

57 

55 

75 

75 

76 

75 

70 

68 

69 

67 

50 

45 

43 

50 

49 

48 

47 

44 

50 

55 

64 

33 

24 

31 

30 

32 

49 

24 

31 

34 

34 

42 

43 

41 

36 

37 

37 

46 

34 

26 

42 

30 

31 

3  1 

26 

26 

38 

35 

30 

33 

34 

27 

56 

63 

68 

68 

70 

66 

53 

49 

50 

53 

49 

51 

66 

66 

72 

70 

67 

50 

63 

51 

54 

36 

34 

41 

44 

45 

38 

34 

45 

50 

49 

30 

27 

31 

33 

36 

37 

23 

22 

23 

24 

36 

35 

37 

36 

39 

39 

40 

30 

28 

35 

34 

22 

24 

21 

19 

31 

29 

28 

18 

17 

22 

63 

65 

71 

74 

75 

71 

49 

51 

60 

59 

44 

44 

51 

70 

74 

73 

68 

65 

67 

62 

42 

35 

33 

40 

44 

39 

36 

37 

42 

52 

55 

24 

21 

23 

24 

26 

34 

16 

16 

17 

27 

31 

31 

39 

32 

32 

32 

32 

22 

23 

33 

30 

25 

20 

18 

16 

32 

29 

19 

15 

13 

23 

66 

69 

71 

75 

79 

70 

59 

60 

64 

61 

55 

60 

70 

72 

77 

75 

68 

61 

65 

56 

50 

52 

50 

52 

58 

57 

50 

46 

53 

51 

52 

41 

33 

34 

34 

39 

51 

30 

32 

35 

35 

40 

44 

43 

35 

36 

41 

42 

34 

30 

38 

28 

30 

34 

29 

33 

45 

36 

31 

31 

29 

25 

47 

55 

62 

65 

64 

60 

39 

42 

45 

41 

33 

40 

58 

58 

64 

63 

59 

55 

55 

53 

31 

25 

30 

33 

41 

45 

29 

27 

31 

42 

49 

33 

39 

46 

52 

53 

36 

18 

23 

31 

32 

29 

31 

39 

46 

54 

54 

35 

36 

44 

31 

24 

17 

19 

2  1 

25 

24 

23 

16 

17 

27 

33 

54 

64 

68 

72 

73 

59 

37 

43 

56 

44 

45 

47 

62 

71 

74 

71 

55 

50 

56 

52 

38 

35 

33 

39 

45 

42 

36 

36 

38 

45 

49 

25 

27 

22 

23 

22 

36 

24 

22 

16 

32 

32 

31 

34 

25 

26 

27 

30 

16 

26 

25 

26 

19 

1  8 

7 

7 

29 

25 

28 

3 

3 

8 

55 

62 

65 

67 

71 

57 

46 

53 

50 

47 

45 

50 

65 

70 

75 

72 

57 

65 

67 

55 

50 

40 

40 

43 

45 

42 

40 

40 

35 

39 

35 

23 

23 

26 

33 

30 

45 

32 

27 

23 

25 

30 

37 

37 

37 

36 

34 

45 

27 

27 

22 

22 

23 

17 

10 

15 

31 

29 

25 

12 

10 

5 

54 

58 

62 

65 

68 

66 

44 

45 

52 

46 

47 

53 

63 

70 

69 

66 

66 

56 

61 

64 

60 

34 

32 

35 

41 

45 

43 

36 

33 

42 

49 

32 

29 

34 

34 

33 

42 

29 

30 

30 

30 

36 

34 

35 

39 

39 

40 

39 

30 

33 

35 

34 

17 

26 

19 

23 

32 

31 

28 

23 

23 

25 

56 

61 

65 

69 

71 

60 

47 

46 

56 

46 

50 

55 

65 

73 

72 

71 

65 

59 

64 

67 

51 

38 

36 

41 

45 

48 

43 

34 

37 

46 

51 

32 

28 

29 

32 

36 

39 

26 

32 

27 

32 

40 

36 

36 

38 

39 

40 

38 

25 

28 

36 

30 

16 

26 

21 

22 

28 

32 

29 

26 

24 

25 

62 

69 

65 

73 

76 

73 

54 

43 

60 

46 

50 

53 

60 

79 

80 

75 

54 

65 

73 

53 

45 

42 

45 

45 

47 

39 

40 

45 

28 

30 

30 

27 

27 

30 

26 

20 

25 

33 

36 

34 

34 

34 

35 

39 

16 

20 

25 

31 

26 

21 

19 

32 

24 

28 

22 

25 

50 

60 

70 

72 

75 

73 

55 

50 

44 

53 

46 

50 

50 

52 

72 

78 

72 

52 

62 

56 

37 

43 

36 

35 

46 

43 

40 

44 

39 

45 

30 

27 

28 

28 

28 

38 

33 

27 

23 

30 

40 

35 

38 

35 

34 

36 

35 

18 

22 

32 

33 

31 

33 

29 

29 

32 

31 

28 

19 

21 

21 

ABERDEEN  EXP  STA 

AMERICAN   FALLS   1  SW 
ANDERSON  DAM 
ARCO  3  NW 
ARROWROCK  DAM 
ASHTON   1  S 
AVERY  RS 

BATVIEW  MODEL  BASIN 
BIG  CREEK   1  S 
BLACKFOOT   2  SSW 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE    LUCKY   PEAK  DAM 
BOISE   WB  AP 
BONNERS  FERRY  1  SW 
BURKE  2  ENE 
eURLEY 

BURLEY   FAA  AP 
CABINET  GORGE 
CALDHELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE   1  N« 
CHALLSS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
COBALT 

COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 

CRATERS  OF    THE   MOON  NM 

DE4DW00D  DAM 

DEER   FLAT  DAM 

DEER  POINT 

DIXIE 

ORIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  FAA  AP 
ELK  CITY 
ELK   RIVER    1  S 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MiN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


See  Relerence  Notes  Following  SUIioD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
>  1961 


DayOl  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Avei 

EMHETT  2  E 

MAX 

74 

73 

70 

62 

63 

78 

60 

62 

64 

62 

60 

61 

73 

76 

76 

86 

66 

66 

72 

69 

49 

47 

49 

55 

62 

69 

50 

49 

67 

63 

66 

65.3 

MlN 

27 

26 

30 

33 

36 

44 

26 

29 

21 

33 

44 

43 

49 

39 

39 

41 

37 

25 

30 

27 

28 

28 

31 

29 

29 

44 

36 

28 

33 

26 

23 

32.7 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

51 

67 

64 

76 

78 

72 

54 

55 

55 

55 

53 

51 

69 

71 

60 

73 

69 

63 

70 

61 

49 

37 

35 

43 

51 

48 

42 

42 

48 

42 

45 

57.1 

HIN 

26 

21 

25 

26 

33 

31 

21 

20 

21 

24 

37 

35 

35 

32 

34 

34 

38 

32 

23 

32 

36 

25 

21 

21 

22 

38 

29 

26 

21 

7 

11 

27.0 

FENN  RS 

MAX 

56 

63 

65 

68 

70 

70 

56 

55 

51 

62 

50 

55 

54 

69 

71 

71 

70 

60 

59 

64 

40 

49 

40 

46 

51 

44 

46 

44 

42 

65 

49 

66.3 

MlN 

40 

37 

39 

40 

39 

40 

38 

36 

32 

38 

41 

41 

42 

44 

44 

45 

43 

31 

31 

31 

36 

32 

32 

36 

30 

33 

35 

35 

32 

30 

30 

36.6 

FORI   HALL    IND  AGENCY 

MAX 

60 

69 

72 

74 

77 

74 

59 

51 

51 

59 

55 

60 

69 

76 

76 

78 

75 

65 

74 

70 

64 

37 

39 

45 

55 

54 

50 

42 

44 

48 

52 

60.6 

MlN 

30 

23 

26 

29 

32 

56 

32 

32 

33 

35 

41 

40 

40 

33 

35 

36 

43 

29 

24 

52 

32 

30 

26 

33 

19 

31 

33 

30 

26 

19 

23 

32.4 

GARDEN  VALLET  RS 

MAX 

70 

80 

79 

83 

82 

61 

49 

59 

66 

66 

56 

46 

70 

68 

72 

75 

61 

63 

65 

46 

50 

46 

46 

47 

50 

44 

44 

46 

57 

54 

55 

60.1 

MIN 

28 

29 

30 

29 

34 

42 

16 

18 

17 

33 

40 

40 

36 

31 

30 

28 

23 

20 

39 

36 

34 

28 

28 

23 

24 

36 

36 

34 

30 

23 

24 

29.6 

OLENNS  FERRY 

MAX 

73 

78 

79 

82 

89 

81 

67 

63 

60 

65 

63 

65 

76 

85 

66 

85 

81 

70 

60 

71 

52 

51 

48 

57 

52 

56 

62 

55 

65 

56 

68.2 

MlN 

41 

26 

30 

32 

39 

40 

40 

25 

26 

30 

47 

45 

43 

39 

43 

40 

46 

30 

30 

42 

42 

32 

33 

32 

34 

50 

38 

25 

29 

22 

36.6 

GRACE 

MAX 

58 

56 

68 

72 

72 

71 

56 

45 

47 

50 

50 

58 

67 

73 

73 

73 

69 

53 

67 

65 

60 

42 

32 

45 

44 

52 

40 

36 

38 

45 

46 

56.1 

HIN 

33 

23 

24 

28 

30 

41 

34 

31 

31 

32 

38 

37 

38 

33 

33 

35 

38 

24 

23 

45 

40 

24 

22 

23 

15 

27 

34 

26 

18 

17 

22 

29.6 

GRAND  VIEW 

MAX 

71 

76 

77 

83 

85 

72 

57 

60 

67 

63 

63 

65 

77 

62 

62 

66 

68 

79 

73 

62 

51 

52 

57 

60 

59 

52 

50 

52 

54 

56 

65.4 

MlN 

40 

29 

30 

34 

37 

45 

37 

34 

32 

33 

45 

44 

46 

36 

38 

47 

35 

29 

39 

35 

30 

30 

28 

29 

44 

36 

32 

31 

23 

22 

36.1 

GRANGEVILLE 

MAX 

56 

65 

71 

74 

79 

56 

42 

48 

58 

53 

53 

58 

71 

74 

76 

74 

75 

59 

74 

49 

40 

42 

45 

49 

47 

56 

46 

37 

36 

43 

44 

66.5 

MIN 

30 

29 

33 

37 

37 

39 

32 

31 

24 

41 

36 

39 

43 

39 

43 

39 

43 

54 

46 

31 

26 

31 

34 

26 

26 

30 

30 

31 

25 

22 

23 

33.9 

GRASMERE 

MAX 

60 

68 

72 

76 

80 

73 

62 

45 

55 

61 

56 

61 

68 

74 

82 

80 

71 

63 

74 

58 

50 

42 

45 

45 

48 

51 

45 

35 

39 

45 

60.0 

MIN 

32 

29 

32 

37 

40 

47 

27 

25 

21 

37 

39 

36 

41 

38 

38 

43 

35 

28 

33 

42 

32 

24 

26 

23 

25 

40 

33 

26 

24 

17 

32.4 

GROUSE 

MAX 

58 

62 

66 

70 

74 

61 

46 

51 

54 

55 

49 

54 

66 

69 

71 

72 

66 

60 

55 

50 

54 

39 

40 

45 

45 

45 

40 

32 

42 

53 

54 

55.5 

MIN 

28 

19 

20 

22 

24 

37 

15 

16 

13 

19 

36 

31 

28 

23 

24 

25 

33 

20 

16 

27 

37 

15 

19 

15 

11 

21 

23 

26 

23 

9 

17 

22.3 

HAILEY  RS 

MAX 

60 

65 

69 

71 

77 

74 

53 

56 

49 

56 

51 

56 

66 

75 

76 

77 

72 

52 

56 

64 

48 

40 

37 

47 

54 

47 

38 

38 

45 

42 

53 

57.6 

MIN 

28 

26 

32 

34 

37 

37 

26 

23 

25 

27 

37 

32 

34 

37 

39 

40 

35 

22 

30 

33 

38 

25 

26 

22 

24 

36 

29 

25 

23 

22 

21 

30.0 

HAMER   4  NW 

MAX 

60 

64 

68 

72 

74 

70 

64 

51 

53 

46 

53 

69 

65 

74 

76 

69 

53 

65 

67 

63 

43 

38 

47 

47 

51 

47 

40 

42 

49 

52 

67.8 

MIN 

34 

27 

28 

30 

39 

39 

35 

25 

27 

34 

43 

36 

33 

34 

35 

36 

25 

23 

32 

35 

16 

29 

21 

20 

26 

32 

31 

27 

20 

19 

29.6 

HAZELTON 

MAX 

63 

70 

72 

76 

82 

76 

60 

64 

65 

75 

66 

60 

72 

77 

81 

82 

75 

57 

77 

71 

66 

58 

52 

47 

53 

55 

48 

46 

44 

60 

52 

54.5 

MIN 

33 

29 

30 

33 

37 

46 

33 

26 

27 

28 

39 

39 

37 

38 

40 

39 

43 

35 

32 

43 

33 

31 

26 

32 

28 

40 

32 

31 

25 

22 

22 

33.3 

HEADQUARTERS 

MAX 

59 

60 

69 

72 

74 

74 

53 

52 

46 

58 

46 

49 

51 

79 

70 

51 

52 

59 

48 

41 

35 

40 

44 

44 

42 

44 

43 

40 

46 

63.9 

MIN 

28 

24 

27 

26 

26 

39 

25 

23 

20 

27 

36 

32 

35 

32 

30 

20 

20 

25 

30 

30 

30 

30 

22 

31 

26 

29 

20 

21 

20 

27.1 

HILL  CITY 

MAX 

60 

67 

73 

77 

79 

75 

51 

55 

53 

54 

53 

46 

66 

72 

76 

78 

72 

62 

57 

61 

50 

37 

38 

41 

49 

47 

40 

37 

40 

41 

50 

57.1 

MIN 

28 

17 

23 

25 

33 

41 

25 

17 

19 

30 

35 

35 

40 

30 

32 

32 

33 

24 

21 

29 

35 

25 

23 

20 

21 

36 

26 

25 

9 

9 

11 

26.2 

MOLLISTER 

MAX 

56 

64 

67 

73 

76 

74 

57 

44 

46 

59 

55 

55 

66 

72 

75 

77 

68 

59 

72 

65 

55 

41 

41 

42 

51 

48 

49 

44 

37 

45 

47 

57.4 

MIN 

35 

35 

33 

37 

41 

46 

29 

24 

25 

36 

33 

39 

38 

37 

47 

44 

46 

33 

35 

48 

30 

26 

25 

31 

24 

44 

32 

28 

25 

17 

20 

33.7 

HOWE 

MAX 

60 

65 

68 

73 

69 

59 

61 

56 

50 

56 

60 

64 

71 

71 

73 

72 

52 

57 

70 

62 

50 

45 

47 

46 

52 

49 

45 

51 

53 

47 

59.2 

MIN 

26 

28 

28 

30 

31 

30 

28 

36 

31 

43 

37 

40 

36 

34 

33 

41 

32 

23 

36 

40 

20 

27 

27 

20 

24 

27 

30 

20 

25 

24 

30.2 

IDAHO  CITY 

MAX 

64 

68 

75 

79 

78 

74 

70 

56 

60 

55 

51 

49 

59 

74 

76 

75 

70 

65 

70 

65 

45 

37 

37 

45 

65 

51 

38 

39 

43 

49 

50 

66.8 

MIN 

26 

23 

31 

30 

32 

30 

18 

19 

20 

29 

40 

37 

38 

34 

35 

36 

33 

35 

25 

35 

35 

29 

21 

29 

21 

37 

31 

25 

24 

21 

23 

29.2 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

56 

64 

67 

70 

73 

70 

48 

53 

44 

56 

53 

58 

65 

72 

74 

73 

70 

52 

59 

55 

62 

35 

35 

44 

51 

53 

48 

39 

44 

48 

46 

57.1 

MlN 

35 

26 

27 

30 

34 

41 

34 

31 

27 

32 

40 

40 

40 

37 

35 

37 

44 

25 

25 

41 

32 

28 

29 

32 

21 

29 

32 

28 

24 

19 

22 

31.5 

IDAHO  FALLS   16  SE 

MAX 

50 

62 

65 

70 

70 

60 

44 

48 

46 

51 

45 

53 

64 

73 

75 

73 

59 

59 

66 

54 

50 

32 

33 

41 

49 

52 

45 

37 

44 

46 

54 

54.7 

HIN 

28 

23 

27 

28 

32 

35 

28 

26 

23 

31 

35 

35 

38 

30 

35 

37 

43 

20 

26 

40 

28 

24 

23 

26 

15 

31 

31 

25 

19 

15 

16 

28.2 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

MAX 

56 

63 

66 

69 

73 

59 

48 

51 

44 

55 

46 

58 

65 

72 

73 

73 

64 

59 

67 

68 

51 

34 

35 

43 

49 

51 

41 

34 

42 

45 

47 

54.9 

MIN 

33 

26 

26 

26 

31 

42 

31 

31 

26 

31 

40 

38 

39 

38 

35 

34 

38 

27 

24 

37 

31 

28 

26 

25 

21 

25 

31 

28 

24 

19 

22 

30.3 

IDAHO   FALLS   '•2   NW  WB 

MAX 

60 

63 

68 

73 

75 

63 

43 

50 

54 

48 

51 

59 

65 

70 

74 

74 

65 

59 

65 

55 

45 

40 

40 

45 

45 

51 

42 

35 

44 

46 

53 

55.9 

MIN 

28 

20 

25 

26 

26 

39 

30 

36 

21 

24 

41 

36 

33 

30 

30 

31 

30 

19 

18 

27 

28 

23 

25 

18 

20 

23 

31 

30 

26 

21 

18 

27.0 

IDAHO  FALLS  46  w  wB 

MAX 

59 

64 

68 

73 

75 

63 

41 

46 

50 

54 

50 

58 

66 

71 

74 

75 

64 

52 

68 

67 

47 

39 

37 

46 

45 

51 

40 

37 

46 

49 

54 

56.2 

MIN 

33 

22 

24 

26 

29 

42 

24 

29 

29 

29 

41 

36 

33 

34 

30 

32 

34 

23 

20 

31 

31 

26 

28 

25 

21 

24 

31 

30 

27 

14 

19 

26.4 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

53 

60 

64 

67 

67 

50 

54 

54 

42 

45 

66 

67 

78 

67 

59 

49 

54 

28 

36 

42 

44 

35 

35 

38 

47 

47 

52.0 

MIN 

22 

18 

21 

22 

23 

23 

22 

34 

31 

32 

34 

29 

30 

27 

30 

16 

19 

16 

19 

13 

19 

27 

22 

14 

10 

14 

22.6 

JEROME 

MAX 

65 

72 

75 

76 

85 

76 

58 

53 

49 

65 

55 

59 

73 

79 

62 

82 

67 

65 

76 

65 

52 

44 

44 

49 

55 

56 

48 

45 

46 

52 

52 

62.1 

HIN 

33 

33 

35 

35 

39 

46 

32 

26 

26 

35 

41 

41 

38 

44 

46 

46 

46 

31 

37 

42 

37 

31 

27 

32 

29 

42 

34 

31 

24 

21 

23 

34.9 

KELLOGG 

MAX 

52 

60 

69 

72 

75 

75 

56 

49 

47 

57 

54 

50 

55 

74 

76 

78 

72 

53 

60 

68 

42 

45 

40 

45 

45 

51 

45 

46 

45 

45 

46 

56.5 

MIN 

38 

33 

33 

34 

34 

39 

37 

34 

29 

35 

41 

39 

41 

44 

41 

42 

35 

27 

30 

32 

35 

32 

35 

35 

30 

37 

39 

35 

27 

26 

31 

34.9 

KILGORE 

MAX 

52 

52 

61 

65 

65 

58 

63 

46 

46 

40 

50 

60 

67 

67 

65 

51 

53 

59 

59 

54 

33 

26 

34 

40 

42 

36 

33 

31 

42 

44 

50.2 

MIN 

30 

17 

20 

21 

23 

20 

21 

20 

24 

31 

31 

34 

27 

29 

26 

30 

20 

18 

27 

31 

8 

13 

8 

8 

17 

27 

22 

17 

8 

14 

21.5 

KOOSKIA 

MAX 

67 

72 

76 

79 

80 

74 

61 

58 

63 

55 

64 

60 

76 

76 

80 

77 

74 

73 

70 

64 

55 

50 

67 

60 

46 

50 

46 

47 

47 

50 

43 

53.0 

MIN 

42 

32 

34 

35 

34 

51 

41 

36 

26 

41 

42 

41 

44 

43 

39 

41 

42 

29 

29 

31 

34 

33 

35 

32 

26 

38 

35 

35 

33 

26 

29 

36.0 

KUNA   2  NNE 

MAX 

68 

74 

72 

79 

80 

67 

54 

58 

60 

63 

58 

61 

69 

73 

75 

78 

70 

65 

66 

60 

48 

50 

47 

52 

57 

55 

47 

48 

51 

50 

54 

61.6 

MIN 

32 

33 

32 

36 

39 

47 

28 

30 

20 

36 

44 

46 

42 

45 

43 

41 

40 

27 

34 

37 

27 

25 

28 

30 

31 

44 

37 

32 

30 

27 

24 

34.5 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

64 

71 

75 

77 

75 

64 

53 

55 

61 

55 

60 

62 

74 

78 

60 

74 

60 

54 

67 

44 

47 

50 

56 

57 

49 

50 

52 

49 

47 

49 

46 

60.2 

HIN 

40 

38 

42 

41 

41 

44 

36 

33 

31 

47 

44 

45 

46 

50 

51 

51 

37 

32 

43 

36 

34 

36 

40 

36 

37 

39 

39 

31 

26 

27 

27 

36.7 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

56 

62 

60 

66 

69 

65 

61 

39 

45 

49 

52 

96 

56 

65 

62 

62 

65 

66 

69 

61 

50 

48 

35 

42 

46 

54 

44 

39 

33 

37 

45 

53.3 

MlN 

27 

24 

25 

27 

30 

31 

32 

29 

29 

32 

30 

35 

36 

34 

34 

33 

35 

26 

25 

38 

41 

25 

17 

22 

16 

24 

32 

27 

20 

17 

19 

26.2 

LOWHAN  3  E 

MAX 

65 

71 

77 

79 

82 

75 

50 

59 

65 

59 

50 

49 

63 

71 

72 

77 

63 

56 

78 

62 

47 

45 

36 

46 

52 

45 

43 

42 

46 

51 

55 

59.5 

MIN 

25 

23 

23 

27 

29 

29 

25 

21 

19 

22 

36 

38 

44 

32 

34 

34 

33 

24 

25 

37 

37 

29 

26 

25 

21 

35 

32 

26 

20 

20 

23 

28.3 

MALAO 

MAX 

62 

69 

70 

74 

74 

72 

54 

52 

53 

56 

58 

63 

73 

75 

76 

76 

72 

66 

71 

70 

64 

38 

38 

46 

52 

54 

48 

41 

41 

47 

55 

60.1 

MIN 

38 

27 

29 

32 

34 

38 

39 

35 

36 

35 

41 

42 

38 

38 

38 

38 

40 

33 

29 

44 

32 

30 

23 

32 

22 

34 

35 

28 

27 

24 

29 

33.5 

MALAD  FAA  AP 

MAX 

63 

72 

72 

75 

78 

75 

56 

52 

54 

56 

58 

64 

72 

75 

76 

77 

73 

70 

74 

73 

61 

42 

39 

47 

56 

56 

46 

34 

41 

49 

66 

61.2 

MIN 

34 

24 

26 

29 

30 

32 

38 

37 

38 

36 

39 

41 

34 

35 

34 

35 

35 

30 

24 

38 

32 

25 

23 

28 

20 

32 

33 

30 

29 

21 

25 

31.3 

MAY  RS 

MAX 

63 

72 

74 

77 

80 

70 

69 

70 

57 

55 

55 

60 

71 

73 

75 

79 

73 

65 

72 

67 

54 

42 

42 

60 

62 

66 

52 

39 

43 

45 

51 

61.4 

MIN 

33 

28 

23 

26 

30 

30 

25 

24 

37 

33 

37 

34 

37 

30 

31 

31 

39 

22 

25 

46 

39 

26 

26 

26 

17 

33 

29 

32 

20 

15 

17 

29.1 

MC  CALL 

MAX 

70 

73 

64 

42 

50 

55 

46 

44 

5 1 

68 

72 

70 

56 

62 

65 

63 

50 

34 

34 

42 

44 

46 

34 

34 

42 

46 

46 

53.6 

MIN 

29 

24 

26 

28 

30 

42 

22 

26 

22 

34 

36 

36 

43 

32 

34 

34 

38 

24 

26 

34 

32 

26 

28 

24 

20 

30 

32 

<5 

26 

18 

22 

29.3 

NC  CAMMON 

MAX 

58 

67 

75 

76 

75 

69 

56 

58 

51 

58 

54 

60 

69 

75 

76 

75 

66 

66 

69 

69 

63 

49 

41 

45 

61 

55 

62 

44 

40 

44 

60 

59.9 

MIN 

30 

23 

25 

34 

32 

30 

32 

34 

33 

36 

40 

40 

40 

33 

34 

35 

41 

25 

24 

42 

33 

29 

26 

31 

27 

24 

33 

30 

26 

21 

22 

31.2 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

59 

65 

72 

73 

76 

75 

58 

51 

51 

60 

56 

58 

66 

70 

74 

78 

76 

61 

71 

68 

69 

39 

42 

46 

62 

55 

50 

48 

47 

46 

61 

50.2 

MIN 

35 

33 

34 

37 

41 

45 

33 

29 

29 

36 

37 

37 

38 

39 

40 

42 

44 

32 

33 

48 

30 

29 

27 

31 

31 

40 

32 

28 

30 

23 

22 

34.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Da7  Of  Month 


Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

MONTPELIER  RS 

MAX 

55 

55 

66 

70 

73 

72 

68 

43 

39 

46 

49 

56 

55 

65 

70 

73 

73 

67 

52 

68 

55 

62 

36 

35 

41 

46 

57 

36 

29 

35 

40 

5 

MIN 

29 

21 

23 

26 

28 

30 

30 

28 

29 

30 

30 

32 

36 

32 

32 

33 

34 

25 

23 

26 

42 

23 

17 

22 

14 

14 

26 

24 

19 

15 

15 

2' 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

62 

69 

74 

76 

79 

68 

62 

54 

57 

52 

53 

51 

68 

73 

77 

73 

52 

51 

63 

52 

51 

45 

50 

50 

45 

45 

46 

41 

44 

46 

46 

5 

MIN 

34 

34 

41 

41 

41 

42 

33 

25 

30 

43 

39 

38 

46 

46 

50 

51 

27 

25 

42 

33 

31 

32 

33 

32 

33 

37 

33 

32 

23 

28 

29 

3 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

MAX 

6S 

74 

75 

80 

64 

65 

66 

62 

62 

63 

62 

60 

74 

80 

65 

84 

60 

55 

76 

75 

50 

46 

48 

60 

60 

58 

45 

47 

49 

51 

55 

6' 

MIN 

36 

30 

32 

36 

39 

56 

36 

24 

23 

29 

42 

46 

43 

40 

43 

41 

41 

34 

34 

34 

34 

27 

24 

26 

31 

40 

35 

31 

24 

22 

22 

3' 

HULLAN  FAA 

MAX 

59 

70 

72 

77 

73 

54 

49 

53 

60 

48 

46 

52 

71 

70 

82 

73 

54 

62 

67 

41 

42 

34 

38 

42 

43 

46 

40 

42 

42 

50 

47 

6< 

MIN 

33 

30 

32 

35 

35 

33 

31 

25 

26 

38 

32 

33 

45 

43 

41 

42 

27 

21 

35 

30 

25 

28 

28 

24 

26 

30 

30 

25 

19 

21 

21 

3( 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

60 

65 

69 

75 

72 

72 

60 

44 

46 

62 

44 

52 

51 

70 

75 

77 

71 

57 

57 

70 

40 

36 

40 

36 

46 

46 

45 

43 

38 

40 

49 

5? 

MIN 

2* 

16 

17 

21 

24 

26 

15 

28 

15 

17 

34 

34 

39 

32 

32 

30 

31 

18 

18 

20 

31 

25 

29 

27 

20 

20 

18 

24 

26 

21 

20 

21 

NE2PERCE 

MAX 

56 

64 

70 

74 

76 

64 

45 

50 

55 

49 

54 

53 

66 

70 

75 

76 

55 

57 

70 

48 

39 

36 

45 

46 

41 

49 

48 

40 

38 

43 

42 

5< 

MIN 

32 

34 

35 

39 

34 

44 

33 

28 

26 

39 

37 

36 

43 

43 

43 

47 

35 

26 

37 

32 

27 

25 

32 

30 

30 

31 

30 

30 

23 

25 

25 

3; 

OAKLEY 

MAX 

62 

75 

72 

78 

80 

70 

58 

48 

45 

68 

54 

63 

72 

80 

83 

83 

71 

64 

75 

55 

50 

43 

43 

48 

59 

50 

45 

45 

44 

48 

52 

61 

MIN 

35 

33 

36 

38 

43 

46 

35 

29 

30 

35 

32 

40 

42 

40 

45 

47 

45 

32 

36 

50 

33 

27 

24 

34 

30 

44 

33 

26 

27 

21 

22 

35 

OBSIDIAN  3  SSE 

MAX 

58 

69 

70 

70 

71 

59 

71 

61 

61 

45 

44 

44 

46 

71 

72 

70 

57 

68 

65 

MIN 

15 

12 

13 

18 

17 

15 

18 

12 

6 

21 

29 

30 

31 

20 

22 

22 

28 

14 

19 

OLA  5  S 

MAX 

71 

78 

82 

SO 

76 

70 

62 

69 

63 

58 

57 

64 

72 

75 

80 

78 

75 

65 

71 

65 

49 

49 

46 

54 

54 

46 

46 

48 

50 

55 

53 

53 

MIN 

26 

27 

31 

34 

36 

45 

35 

27 

24 

45 

44 

43 

41 

37 

38 

37 

36 

27 

26 

41 

36 

31 

30 

31 

26 

34 

33 

29 

29 

30 

27 

33 

OROFINO 

MAX 

68 

73 

79 

74 

82 

71 

50 

60 

66 

53 

62 

54 

76 

77 

80 

75 

71 

55 

70 

51 

49 

48 

55 

58 

43 

45 

53 

50 

48 

49 

47 

62 

MIN 

39 

32 

36 

36 

35 

50 

35 

36 

29 

45 

45 

42 

49 

44 

43 

44 

39 

26 

30 

37 

33 

35 

38 

33 

30 

39 

34 

36 

31 

26 

27 

36 

PALISADES  DAM 

MAX 

63 

62 

65 

66 

71 

51 

53 

46 

45 

43 

45 

49 

64 

66 

70 

69 

55 

59 

66 

64 

52 

37 

32 

41 

44 

55 

61 

40 

44 

45 

49 

54 

MIN 

32 

29 

31 

33 

36 

40 

35 

30 

25 

32 

39 

36 

40 

39 

40 

36 

43 

25 

33 

44 

35 

26 

25 

28 

20 

31 

33 

28 

20 

22 

26 

32 

PARMA   EXP  SIA 

MAX 

72 

74 

76 

60 

61 

76 

50 

56 

56 

66 

58 

58 

70 

75 

60 

76 

75 

65 

65 

63 

49 

50 

47 

65 

56 

55 

47 

47 

53 

64 

55 

53 

MIN 

36 

29 

33 

33 

34 

50 

26 

32 

26 

36 

44 

45 

39 

36 

36 

39 

38 

28 

26 

40 

25 

29 

26 

29 

31 

45 

40 

31 

33 

27 

24 

34 

PAUL    1  ENE 

MAX 

60 

61 

70 

73 

76 

79 

66 

53 

56 

45 

63 

55 

61 

72 

77 

79 

81 

53 

53 

75 

65 

40 

42 

47 

48 

54 

54 

46 

42 

44 

49 

5C 

MIN 

36 

29 

31 

34 

35 

38 

35 

30 

30 

31 

37 

40 

38 

39 

42 

40 

44 

33 

33 

36 

36 

32 

27 

33 

29 

30 

34 

31 

28 

23 

24 

33 

PAYETTE 

MAX 

72 

70 

77 

76 

81 

74 

63 

59 

67 

50 

65 

52 

71 

77 

76 

78 

71 

59 

70 

52 

54 

54 

51 

59 

55 

54 

51 

50 

58 

57 

59 

64 

MIN 

35 

30 

33 

35 

35 

52 

36 

39 

30 

38 

44 

47 

40 

40 

39 

40 

45 

30 

29 

44 

26 

30 

32 

32 

29 

45 

41 

35 

37 

32 

27 

35 

PICABO 

MAX 

60 

60 

65 

70 

73 

77 

53 

46 

53 

47 

60 

52 

56 

67 

72 

78 

78 

54 

51 

70 

64 

42 

41 

36 

47 

51 

50 

3'' 

42 

45 

49 

57 

MIN 

24 

25 

29 

30 

30 

35 

25 

19 

20 

20 

29 

36 

30 

31 

36 

41 

35 

20 

20 

29 

31 

25 

22 

23 

20 

28 

30 

28 

22 

17 

19 

26 

PIERCE  RS 

MAX 

59 

59 

64 

67 

56 

71 

52 

47 

45 

53 

46 

52 

50 

63 

67 

70 

69 

50 

55 

56 

36 

39 

37 

39 

42 

40 

40 

40 

40 

35 

41 

51 

MIN 

25 

23 

26 

26 

25 

28 

30 

27 

20 

22 

35 

33 

36 

31 

31 

31 

29 

19 

21 

24 

30 

29 

29 

29 

22 

26 

27 

29 

19 

19 

19 

26 

POCATELLO  2 

MAX 

60 

69 

71 

73 

79 

69 

53 

50 

42 

59 

66 

50 

69 

77 

78 

75 

65 

54 

73 

71 

64 

44 

40 

48 

45 

58 

62 

43 

43 

46 

49 

59 

MIN 

31 

33 

35 

39 

40 

42 

35 

32 

31 

35 

42 

42 

45 

36 

42 

46 

47 

30 

34 

54 

32 

30 

29 

34 

37 

25 

35 

29 

25 

19 

22 

35 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

60 

67 

70 

74 

77 

65 

48 

51 

44 

59 

49 

69 

66 

74 

78 

78 

53 

52 

73 

71 

49 

36 

40 

46 

55 

54 

43 

36 

45 

45 

47 

67 

MIN 

30 

27 

30 

32 

36 

44 

33 

34 

33 

39 

42 

41 

42 

34 

36 

37 

45 

34 

25 

47 

32 

28 

29 

29 

23 

33 

33 

29 

22 

19 

26 

33 

PORTHILL 

MAX 

59 

60 

57 

58 

69 

63 

50 

55 

49 

58 

52 

47 

57 

64 

65 

57 

66 

54 

52 

48 

45 

43 

43 

49 

41 

50 

44 

50 

44 

45 

42 

52 

MIN 

33 

27 

28 

36 

34 

33 

36 

34 

34 

40 

36 

35 

42 

39 

39 

38 

34 

25 

25 

27 

26 

24 

33 

33 

25 

34 

32 

30 

26 

25 

29 

32 

POTLATCH 

MAX 

63 

72 

75 

77 

75 

66 

64 

49 

58 

56 

52 

52 

72 

76 

82 

74 

54 

63 

52 

65 

50 

43 

50 

49 

50 

48 

45 

44 

44 

48 

50 

59 

MIN 

27 

33 

32 

32 

34 

44 

36 

27 

27 

35 

39 

38 

46 

41 

40 

44 

28 

25 

37 

32 

30 

26 

32 

33 

31 

42 

34 

34 

24 

24 

25 

33 

PRESTON  2  SE 

MAX 

61 

57 

53 

55 

58 

57 

60 

51 

63 

55 

69 

62 

70 

73 

75 

74 

73 

59 

59 

70 

68 

53 

36 

46 

55 

57 

55 

41 

41 

44 

49 

58 

MIN 

37 

26 

27 

30 

32 

37 

36 

36 

37 

35 

38 

45 

38 

37 

37 

37 

39 

28 

27 

45 

47 

29 

24 

32 

21 

30 

39 

30 

27 

23 

24 

33 

PRIEST  RIVER  Exp  STA 

MAX 

58 

66 

68 

71 

69 

66 

51 

45 

50 

54 

51 

49 

63 

64 

69 

64 

54 

58 

57 

51 

45 

41 

36 

46 

39 

43 

40 

47 

45 

39 

42 

52 

MIN 

33 

30 

28 

30 

30 

33 

32 

30 

29 

41 

39 

36 

45 

44 

39 

41 

28 

24 

27 

25 

26 

27 

32 

25 

26 

34 

31 

30 

21 

25 

33 

31 

RICHFIELD 

MAX 

63 

69 

73 

75 

60 

75 

57 

54 

47 

59 

54 

57 

70 

76 

79 

79 

72 

55 

72 

55 

56 

40 

37 

47 

50 

52 

45 

43 

45 

50 

51 

50 

MIN 

32 

29 

31 

31 

35 

37 

27 

24 

22 

27 

36 

37 

34 

37 

40 

38 

39 

27 

30 

37 

37 

29 

25 

28 

25 

41 

32 

28 

22 

19 

22 

31 

RIGGINS  RS 

MAX 

70 

76 

79 

82 

64 

84 

63 

54 

64 

64 

58 

61 

75 

76 

78 

60 

61 

57 

79 

77 

38 

45 

50 

57 

52 

52 

49 

49 

46 

50 

53 

64. 

MIN 

48 

42 

44 

47 

47 

65 

38 

36 

34 

48 

45 

47 

47 

47 

50 

50 

50 

35 

46 

35 

36 

36 

40 

35 

38 

40 

42 

38 

35 

32 

30 

41 

RUPERT 

MAX 

60 

64 

69 

75 

76 

81 

64 

58 

54 

49 

63 

52 

60 

70 

75 

79 

62 

62 

63 

76 

62 

55 

54 

44 

57 

52 

55 

47 

45 

45 

49 

61. 

MIN 

36 

36 

32 

33 

37 

44 

39 

35 

30 

35 

37 

39 

37 

39 

40 

41 

45 

31 

33 

43 

31 

29 

25 

33 

30 

31 

33 

31 

29 

22 

23 

34. 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

59 

65 

68 

70 

71 

72 

64 

52 

57 

61 

45 

57 

5  1 

74 

74 

71 

55 

50 

67 

51 

58 

35 

34 

45 

44 

48 

45 

39 

45 

48 

50 

55. 

MIN 

29 

25 

26 

28 

31 

32 

25 

26 

22 

33 

40 

35 

35 

34 

37 

36 

35 

21 

25 

33 

32 

25 

■•7 

20 

19 

27 

33 

27 

23 

19 

24 

28. 

SAINT  MARIES 

MAX 

63 

72 

75 

78 

76 

71 

53 

46 

60 

55 

56 

50 

74 

77 

62 

77 

60 

63 

67 

55 

45 

41 

45 

49 

50 

45 

49 

45 

48 

49 

47 

58. 

MIN 

36 

30 

33 

32 

33 

41 

37 

31 

26 

45 

42 

39 

47 

42 

40 

42 

32 

26 

30 

36 

33 

31 

33 

34 

29 

38 

36 

33 

28 

27 

29 

34. 

SALMON 

MAX 

62 

66 

70 

74 

76 

55 

52 

56 

59 

59 

58 

59 

73 

73 

75 

78 

52 

53 

69 

73 

53 

47 

48 

52 

57 

57 

46 

44 

45 

49 

52 

60. 

MIN 

33 

23 

25 

27 

25 

39 

30 

26 

19 

31 

38 

36 

38 

28 

28 

29 

36 

21 

21 

32 

37 

30 

33 

22 

17 

34 

25 

34 

20 

18 

17 

28. 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

60 

60 

67 

72 

70 

67 

60 

49 

54 

55 

50 

48 

64 

63 

50 

59 

55 

54 

60 

54 

46 

41 

39 

45 

41 

46 

44 

48 

47 

41 

44 

53. 

MIN 

31 

27 

29 

31 

31 

42 

34 

29 

39 

45 

39 

40 

46 

46 

37 

40 

30 

25 

25 

27 

30 

29 

32 

30 

30 

35 

33 

30 

23 

28 

36 

33. 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

49 

66 

73 

75 

81 

79 

60 

54 

51 

61 

57 

58 

75 

80 

79 

76 

62 

72 

70 

57 

46 

40 

47 

52 

55 

45 

45 

44 

43 

49 

50> 

MIN 

22 

32 

37 

36 

41 

41 

29 

26 

24 

33 

40 

41 

42 

45 

40 

43 

28 

36 

40 

37 

27 

25 

30 

28 

43 

30 

29 

22 

24 

21 

33. 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

74 

75 

81 

83 

87 

85 

64 

64 

56 

64 

60 

63 

75 

79 

81 

84 

80 

65 

77 

75 

47 

47 

46 

57 

55 

59 

51 

47 

44 

49 

51 

55* 

MIN 

43 

32 

36 

38 

39 

55 

38 

35 

29 

45 

42 

44 

47 

40 

41 

41 

45 

30 

35 

35 

33 

33 

40 

38 

32 

42 

34 

35 

25 

25 

26 

37. 

STREVELL 

MAX 

58 

63 

67 

71 

71 

59 

56 

45 

44 

60 

57 

50 

59 

70 

71 

71 

68 

63 

55 

66 

54 

34 

39 

45 

50 

53 

47 

44 

35 

40 

48 

57. 

MIN 

38 

24 

32 

33 

41 

35 

30 

32 

32 

36 

40 

39 

35 

43 

42 

38 

28 

32 

34 

26 

24 

17 

29 

27 

41 

30 

25 

20 

17 

24 

31. 

SUGAR 

MAX 

57 

63 

66 

69 

71 

56 

63 

53 

54 

67 

58 

57 

57 

73 

73 

72 

72 

70 

57 

68 

61 

36 

34 

43 

46 

46 

45 

35 

43 

48 

50 

57. 

MIN 

28 

20 

22 

24 

26 

31 

25 

25 

21 

29 

29 

33 

37 

29 

31 

31 

41 

30 

19 

30 

31 

23 

26 

26 

15 

31 

33 

26 

22 

17 

20 

26. 

SUN  VALLEY 

MAX 

58 

65 

69 

71 

74 

71 

55 

49 

54 

56 

54 

52 

67 

72 

74 

74 

70 

67 

66 

65 

48 

40 

36 

44 

53 

48 

40 

33 

40 

45 

51 

56. 

MIN 

21 

16 

21 

22 

24 

27 

16 

13 

17 

24 

36 

32 

29 

24 

25 

25 

27 

18 

16 

25 

32 

20 

17 

15 

13 

32 

25 

26 

20 

7 

17 

22. 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

73 

76 

80 

84 

86 

81 

53 

60 

67 

67 

57 

55 

76 

60 

85 

83 

75 

71 

77 

72 

49 

53 

53 

58 

59 

58 

52 

50 

53 

56 

58 

67. 

MIN 

44 

39 

40 

43 

47 

57 

36 

38 

38 

42 

47 

48 

46 

46 

49 

47 

49 

42 

39 

44 

34 

32 

35 

35 

35 

47 

39 

36 

35 

32 

29 

41. 

SWAN  VALLEY    1  W 

MAX 

55 

60 

67 

69 

71 

64 

59 

48 

46 

45 

50 

54 

56 

56 

72 

73 

52 

59 

69 

65 

60 

40 

33 

44 

47 

58 

49 

32 

44 

48 

51 

55. 

MIN 

30 

27 

21 

25 

30 

29 

24 

29 

22 

28 

30 

38 

32 

31 

32 

31 

39 

20 

23 

33 

20 

27 

23 

23 

15 

34 

30 

30 

19 

18 

20 

26. 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

60 

59 

65 

68 

59 

57 

54 

47 

51 

44 

55 

52 

56 

64 

51 

58 

59 

54 

65 

51 

52 

32 

32 

35 

43 

52 

39 

34 

41 

53 

43 

53. 

MIN 

25 

22 

27 

26 

30 

29 

27 

22 

22 

30 

35 

34 

32 

35 

34 

35 

32 

22 

24 

28 

29 

21 

22 

20 

9 

29 

30 

23 

18 

9 

22 

25. 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

61 

68 

75 

80 

81 

53 

52 

50 

56 

68 

56 

66 

73 

60 

77 

57 

63 

73 

65 

48 

43 

49 

50 

51 

42 

40 

45 

53 

60. 

MIN 

23 

10 

15 

20 

24 

35 

22 

14 

7 

26 

37 

31 

28 

25 

25 

27 

14 

18 

36 

25 

19 

32 

20 

32 

27 

16 

16 

17 

23. 

TWIN   FALLS   2  NNE 

MAX 

65 

72 

73 

75 

65 

78 

60 

52 

50 

62 

59 

50 

71 

79 

83 

80 

75 

55 

77 

71 

58 

43 

45 

46 

54 

57 

50 

49 

44 

50 

51 

62. 

MIN 

37 

29 

30 

32 

35 

48 

34 

29 

31 

34 

39 

40 

38 

38 

37 

39 

51 

35 

30 

48 

35 

33 

27 

32 

29 

42 

34 

32 

27 

22 

23 

34. 

See  Refeionce  Notes  FoUowliig  SUUod  Jnciex 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OCTOBER  1961 


StatioD 

Day  Ol  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

THIN  FALLS  3  SE 

MAX 

62 

66 

70 

73 

76 

84 

69 

52 

53 

50 

64 

55 

63 

71 

77 

80 

81 

65 

66 

75 

72 

42 

43 

48 

50 

54 

57 

50 

45 

46 

51 

61*6 

MIN 

AO 

29 

29 

35 

39 

39 

34 

31 

32 

35 

44 

41 

44 

40 

40 

41 

42 

38 

31 

32 

37 

33 

30 

33 

28 

33 

36 

32 

29 

27 

27 

34.9 

WALLACE 

55 

63 

67 

69 

73 

67 

45 

45 

58 

50 

53 

50 

68 

71 

72 

74 

57 

56 

67 

54 

54 

37 

40 

40 

49 

42 

42 

42 

44 

46 

38 

HIN 

35 

30 

37 

33 

34 

35 

35 

30 

27 

41 

43 

34 

47 

41 

42 

42 

34 

24 

35 

43 

29 

30 

35 

30 

29 

31 

32 

32 

24 

30 

26 

33.8 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

»9 

56 

67 

70 

72 

71 

51 

46 

47 

68 

50 

45 

55 

70 

75 

77 

73 

51 

60 

65 

39 

40 

36 

38 

40 

49 

43 

40 

40 

41 

46 

53.5 

HIN 

33 

29 

30 

31 

33 

35 

36 

30 

26 

28 

38 

34 

38 

40 

40 

41 

34 

24 

25 

31 

33 

29 

32 

32 

27 

34 

31 

33 

23 

24 

27 

31.6 

WARREN 

55 

67 

70 

71 

70 

66 

44 

42 

57 

47 

45 

45 

63 

74 

73 

69 

62 

62 

64 

55 

38 

35 

36 

38 

51 

46 

40 

31 

38 

45 

47 

53.1 

MIN 

2A 

17 

22 

23 

2A 

38 

16 

19 

13 

28 

28 

30 

29 

24 

26 

22 

28 

13 

20 

29 

21 

21 

21 

14 

12 

30 

26 

17 

1 

2 

8 

20.8 

WAVAN 

63 

62 

65 

67 

70 

69 

46 

48 

50 

44 

46 

47 

63 

70 

70 

69 

61 

58 

64 

62 

57 

32 

31 

38 

44 

52 

45 

35 

50 

44 

47 

53.8 

MIN 

29 

26 

29 

29 

28 

31 

33 

32 

23 

31 

34 

35 

33 

44 

41 

42 

42 

24 

32 

28 

29 

23 

23 

28 

21 

32 

31 

23 

8 

9 

11 

28.6 

WEISER  2  SE 

MAX 

71 

6B 

71 

73 

75 

74 

62 

62 

63 

63 

60 

60 

70 

73 

73 

73 

72 

64 

66 

64 

54 

52 

48 

54 

54 

54 

51 

62 

58 

55 

54 

62.7 

MIN 

38 

28 

30 

32 

33 

48 

31 

37 

26 

36 

41 

45 

42 

37 

37 

37 

45 

28 

27 

41 

25 

29 

33 

27 

28 

45 

38 

32 

28 

29 

23 

34.1 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

55 

66 

70 

7« 

74 

68 

52 

51 

56 

51 

50 

52 

67 

79 

75 

72 

61 

61 

66 

52 

38 

36 

43 

46 

49 

49 

40 

37 

41 

44 

48 

55.6 

MIN 

32 

32 

36 

37 

38 

41 

25 

26 

22 

37 

35 

34 

42 

46 

44 

41 

31 

26 

38 

31 

33 

30 

29 

29 

25 

33 

32 

28 

20 

18 

24 

32.1 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


1      2     3      4  5 


20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7.0 

2.0 

T 

7 

9 

7 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

6.0 

0.8 

6 

8 

4 

3 

2 

- 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

2.0 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

2.5 

3.0 

T 

2.9 

0.3 

T 

T 

4 

2 

T 

T 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

2.0 

T 

4.2 

0.2 

4 

3 

3 

T 

T 

8.5 

2.1 

8 

6 

6 

5 

4 

1.2 

2.3 

0.5 

T 

8.2 

1.5 

1 

3 

3 

2 

T 

8 

7 

6 

5 

3 

l.S 

T 

T 

T 

T 

2 

T 

T 

1.0 

T 

T 

0.4 

5.0 

* 

2.0 

0.5 

1 

T 

T 

5 

2 

1 

T 

0.5 

3.3 

1 

3 

3 

2 

1 

2.0 

T 

6.0 

6 

T 

T 

1.0 

3.0 

2.0 

T 

2.0 

2.0 

2.0 

0.5 

1.0 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

0.7 

T 

T 

ANDERSON  DAM 
ARROmoCK  DAU 
ASHTON  1  S 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT  2  SSW 
BOISE  «B  AP 
BONNERS  FERRY  1  SW 
BURLEy  FAA  AP 
CASCADE  1  NX 
CENTERVILLE  ARBAUCH  RCH 
CXIBALT 

COEUR  D'ALENE  RS 
COTTONWOOD 

CRATERS  OF  THE  MOON  MM 
DEADWOOD  DAM 
DUBOIS  FAA  AP 
ELK  CITY 
FAIRFIELD  RS 
GARDEN  VALLEY  RS 
HAILEY  RANGER  STA 
BAMER  4  NW 
IDAHO  CITY 
lOAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IMBO  FALLS  46  W  WB 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


S**  RaUnac9 


Note*  ToUamlng  SUOon  IndM 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


I  DAI 

OCTOBER  19( 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

3  ; 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

7 

8.0 
13 

12 

10 

9 

4.5 
11 

10.0 
19 

16 

14 

1 

KILCXJRE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

- 

LOWMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

MALAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

4 

- 

- 

2.0 
2 

2 

2 

2 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 
T 

0.4 

T 

1.4 
1 

4.0 
1 

0.5 
2 

1 

2.7 
1 

T 

1 

1 

T 

T 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  QND 

T 

2.0 
1 

_ 

1.0 

T 

T 

0.8 

0.2 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

T 

3 

T 
T 

T 

T 

OBSIDIAN  3  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

^3 

5 

^^3 

1 

T 

T 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3 

0.4 

2 

0.2 

T 

0.2 

4 

0.3 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

T 

RIGGINS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

8.0 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

3.0 
3 

4.0 
4 

3 

2 

SWAN  VALLEY  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1 

2 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 
1 

7.0 
8 

7.0 
13 

9 

6 

See  reference  notes  following  Station  Index- 
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TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER  1961 


ISOLINES  ARK  DRAITN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXHIATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  ARKA3. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER  1961 


 I20TM   MERIDIAN   TIME  ZONE 


"'V"  k   105  TH    MERIDIAN  TIM 

/  L  -O  Vaak 


E  ZONE 


Llbby  32  SS£  -O 


t~-\ 

J      '  \\        "O-    Trout  Cr  RS 

/» Deception  Cr  »5x 
f         I  I  U 

I       I         J  Bui-ju-  : 

,saua        i  jV   ::i-0>s.:„a„„       V^>.  K»-I....a 


Hax  1  N«  ,1 

-o  1 


Pull-'iai,  2  NX  -(>- 


St  Regis  RS 

-o- 

Superior 


WB  AP@ 


IDAHO 


STATION  LEG  Em 

O      •     U     Pftcipitohon  only 

O  Precipitation,  storage 

O-   ■♦-  -O-  Procipitotion  and  T&mperoture 
-<J>-  Pracipitation,  Temperature  and  Evaporatio 

Type  ol  gage    Q  fVon-recordina 

•  Recording  O  types 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  A\/AIL- 
ABILITY  OF  MORE  DETAIL  ED  METEOROLOGICAL  DATA 


Br  Exp  St^^ 


.Iheur  B) 

Nyssa  -O- 
Paraa  Exp  Sta^'-<>- 

Adrian  -Q-j  Deer  p? 

Owyhee  Dan    ^      CaldweU  -dL"*')"  ^1 
Deer  Flat  Dan  -Q-       '  | 

^(|\«.na.™.^k>  @^ 

)ufrH-      II  * 

I  -p-S«an  Falls  PH  ' 

.vuie<!l  \W|STER|}J 


■lebgen  Dam-^  | 
I 

."N    Kelt  Vello> 


'"^Tetor'la  Exp  Sta 

-3-       I   I  MoranO- 


_K>»Ua  <  1 


-O-McDorroiti 


 '       120  TH 


12  ESE  I 


berdeen  Exp  S 


Ml  .1  ENE_  _     -<i)-^«lnldpk,a  Dan 
)  Burlry  FM  «> 


SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 


.1,.  RS»' 


Ualad  FAA  APK 


—  1 


"IhlGHtANDS^  \     '  1 

I  Montpelier  fS-Q- 


Sage  4  KN* 

-o 


Revised     4-61      WRPC  -  : 


o-  "2  -9- 


Logan  USU  Exp  Sta  "I 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTEHPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS.  ' 
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STATION  INDEX 

lOAMO 


STATION 

INDEX  NO 

COUNTY 

AGE  I 

E 

NOUV 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

j 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

8 

c 

U 

o 
< 

U 

t 

W 

NOU^ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

< 

J 

o 

1 

i 

DRAIN, 

< 

LONG 

fATQ 

. 

w 

ABCROECN  exP  STATION 

 1 

BINCHAM 

1! 

42  97 

112  50 

9P 

[- 

txPERlHENT  STATION 

 .  

HALAO 

A3  12 

16 

JUNIUS  L  CROwlHER 

*rTt«TMOUGMT  HINf 

OWYNCE 

43  00 

116  42 

72S0 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

HAL AO  FAA  AIRPORT 

9999  ONE  IDA 

42  10 

19 

HiS 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

AWR ICAN  FALLS  1  5W 

oir 

POWER 

42  A7 

112  92 

431B 

'5 

U  S  Bur  RECLAMATION 

MALTA  RANGER  STATION 

9967  CASSIA 

i; 

42  19 

113 

22 

45*0 

1 

: 

U  S  FOREST  SCRVICC 

ANOOSON  0AM 

02  BZ 

ELMORE 

43  31 

115  2B 

6P' 

c 

U  S  BuR  RECLAMATION 

MAY  RANGER  STATION 

960^  LEMHI 

i: 

44  36 

113 

55 

5066 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARCO  } 

0)TS 

BUTTE 

< 

43  40 

113  30 

6P 

JOHN  C  TOOHBS 

t? 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARROlllKICK  CAM 

ELMORE 

2 

43  36 

115  39 

5P 

9P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MC  CAMMON 

5Tlfc  BANKOCK 

42  39 

13 

6P 

R  F  LINDENSCMMIII 

ASHTOM  1  S 

12 

111  27 

5220 

5P 

9P 

H 

OUST  STEINMAMN 

MINIDOKA  DAM 

42  40 

30 

9P 

5P 

u  s  Bur  reclamation 

ATLANTA  J 

0A94. 

Elmore 

2 

43  4« 

115  07 

5989 

9P 

5P 

C 

MONTPELIER  ranger  STA 

609^  &EAR  LAKE 

: 

111 

18 

9960 

0A 

0A 

U  S  'ORES!  SERVICE 

AtLANIA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

♦  OTtI  BOISE 

2 

115 

S990 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

AVCRV  RADGCR  station 

SHOSHONE 

10 

47  13 

115  4S 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6Q0T  lOAMO 

3 

c 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,   Boise,    Idaho,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  Issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.   MST,   except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

*  Amount   included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;     however ,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are    exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  t ime  of  observat ion  column  in  Station  Index  means  after  rain . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  ev^ry  10  inches  of  new  snowfall, 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  \rfiich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations,  exposure ,etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHKLDERFER,  Chi«f 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

IDAHO 


Volume  64      No.  11 


ASHEVILLE:  1962 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NOVEMBER 


Temperature 

'recipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Averoge 
Minimum 

< 

Deporlure 
From  Long 
Term  Meons 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

a 
S 
S 

6 

Snov 

V,  Sleet 

No,  of 

Mox. 

Min. 

a 

Total 

j: 
o- 

s 

0 

0 

0 

Q 

.10  or  More 

t, 

0 

a 

o> 
a 

»  < 

}  1 

^  1 

5  I 
'■=' 

PANHANDLE 

D  A  T  V  1  LW    MUU L L    DA  J  J  IN 

39.2 

22.2 

30.7 

50 

11 

8 

17 

1022 

0 

4 

27 

0 

D2.10 

1  .00 

22 

15.1 

5 

22 

7 

1 

BONNERS   FERRY   1  SW 

37.6 

21,6 

29.6 

48 

14 

8 

25 

1055 

0 

5 

25 

0 

2.23 

- 

.59 

.48 

22 

17.7 

11 

27+ 

9 

0 

CABINET  GORGE 

38.9 

24,5 

31.7 

49 

8 

12 

21 

993 

0 

4 

25 

0 

3.08 

1.06 

22 

17 

24 

9 

1 

COEUR  0  ALENE  RS 

34. 4M 

11  + 

917 

0 

0 

27 

0 

1.02 

22 

7 

24 

1 

PORTHILL 

36.1 

20,0 

29.  1 

-  5.4 

48 

10 

4 

26 

1071 

0 

7 

27 

0 

1.91 

.17 

.48 

22 

7 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

37.1 

20,5 

28.8 

-  4.6 

47 

8 

5 

26 

1079 

0 

7 

29 

0 

2.57 

1.14 

,62 

22 

22.3 

15 

25  + 

8 

1 

SAINT  MARIES 

43. IM 

25. OM 

34.  IM 

-  2.8 

57 

9 

10 

21 

923 

0 

2 

24 

0 

2.81 

,51 

1,32 

22 

25,0 

12 

26  + 

7 

2 

SANDPOINT   EXP  STA 

3  8.2 

23,7 

31.0 

_ 

46 

1 0 

10 

21 

1013 

0 

6 

25 

0 

2,80 

1.14 

,90 

22 

20,2 

10 

27  + 

fj 

1 

DIVISION 

31.2 

-  4.2 

2.45 

_ 

.66 

19.6 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COT  TONWOOD 

.0 

22.7 

31.9 

57 

9 

10 

17 

986 

0 

2 

28 

0 

2,44 

.61 

,66 

23 

24.7 

20 

25 

GRANGEVI LLE 

22,7 

32.3 

973 

0 

1 

28 

0 

1  ,06 

23 

21 

25 

3 

42,1 

26.6 

34.  4 

-  3.5 

57 

9 

13 

16+ 

914 

0 

2 

22 

0 

3.37 

.76 

1,35 

22 

15)2 

13 

25 

7 

2 

NEZPERCE 

40.1 

23,8 

32.0 

-  4,0 

56 

9 

10 

19  + 

982 

0 

5 

29 

0 

3.39 

1.59 

1.15 

25 

23.0 

20 

25 

5 

2 

POTLATCH 

43.9 

24,3 

34.  1 

-  3.8 

61 

9 

8 

21 

920 

0 

2 

25 

0 

D  2.40 

.39 

15.0 

WINCHESTER  1  SE 

42  .0 

24,3 

33.2 

60 

9-f 

1 0 

1  7 

949 

0 

2 

28 

0 

3.41 

1.28 

25 

27.0 

22 

25 

7 

2 

DIVISION 

33.0 

-  3.6 

3.00 

.84 

24.3 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

41  .7M 

25. 5M 

33. 6M 

53 

lOt 

11 

20 

932 

0 

1 

29 

0 

3.48 

.72 

24 

6 

26 

11 

1 

KOOSt;  lA 

44.3 

26.2 

35.  3 

-  4.0 

55 

9  + 

9 

17 

884 

0 

0 

27 

0 

3.08 

.82 

1.07 

25 

17 

25 

3 

LEWISTON  WB  AP  //R 

44.7 

27.3 

36.  0 

-  4.1 

56 

22  + 

15 

21  + 

864 

0 

0 

25 

0 

2.14 

.79 

.70 

24 

14.4 

10 

25  + 

5 

1 

OROFINO 

45. 8M 

26. 8M 

36.  3M 

-  3.6 

58 

8 

15 

17 

850 

0 

1 

0 

4.22 

1.18 

1.07 

21 

9 

3 

RIGGINS  RS 

49.5 

34.7 

42.  1 

60 

11  + 

22 

17 

585 

0 

0 

11 

0 

1.79 

.37 

SLATE  CREEK  RS 

47. 4M 

25. 4M 

35. 4M 

65 

9 

15 

19+ 

851 

0 

0 

27 

0 

1.88 

8.0 

8 

25 

DIVISION 

36.6 

-  3.8 

2.77 

.41 

11.2 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

44.4 

27.6 

36.0 

57 

8 

17 

17 

853 

0 

0 

23 

0 

2.53 

1.48 

22 

10.7 

8 

22 

4 

1 

ARROWROCK  DAM 

42.9 

27,7 

35.3 

-  1.4 

50 

29 

15 

17 

882 

0 

1 

22 

0 

2.86 

.48 

1.46 

22 

5.5 

7 

22 

4 

2 

AVERY  RS 

40. 8M 

24. 7M 

32.  8M 

-  3.2 

55 

9 

962 

0 

2 

28 

0 

3.53 

.20 

1.15 

22 

30.0 

20 

25  + 

7 

2 

BIG  CREEK   1  S 

39.0 

13,1 

26.  1 

51 

14+ 

-13 

21 

1160 

0 

2 

30 

5 

3.68 

.72 

30 

23.0 

18 

30 

11 

3 

BURKE  2  ENE 

34.0 

19,6 

26.8 

44 

9 

5 

21 

1138 

0 

13 

30 

0 

4.47 

1.77 

22 

43.2 

42 

25  + 

10 

2 

CASCADE   1  NW 

39.2 

20,9 

30.1 

54 

9 

4 

21 

1041 

0 

1 

29 

0 

2,68 

.91 

22 

19.0 

9 

23 

6 

1 

COBALT 

39.1 

16,0 

27.5 

51 

9  + 

3 

16+ 

1116 

0 

6 

30 

0 

1.33 

13.0 

0 

DEADWOOD  DAM 

39.6 

16,2 

27.9 

-  0.9 

54 

9  + 

-15 

21 

1106 

0 

2 

30 

2 

4.85 

1.15 

1.43 

23 

48.6 

25 

23 

8 

3 

DEER  POINT 

32.9 

21,9 

27.4 

45 

9  + 

8 

2 

1120 

0 

15 

28 

0 

1.65 

.70 

23 

15.0 

24 

30  + 

4 

1 

DIXIE 

38.2 

9,0 

23.6 

57 

9 

-15 

16 

1234 

0 

5 

30 

11 

4.20 

1.30 

22 

56.5 

32 

22 

11 

1 

ELK  CITY 

41  ,3M 

15, 4M 

28. 4M 

58 

10 

-  2 

18 

1094 

0 

0 

30 

2 

2.70 

.40 

24 

15 

28  + 

12 

0 

ELK   RIVER   I  S 

41  .0 

18.2 

29.6 

60 

9 

7 

21  + 

1056 

0 

1 

30 

0 

5.76 

2.32 

22 

43.5 

25 

26 

10 

3 

FAIRFIELD  RS 

42.1 

18.7 

30.4 

58 

9 

2 

21 

1030 

0 

1 

30 

0 

1.82 

.77 

22 

10.5 

10 

22 

4 

2 

GARDEN  VALLEY  RS 

44. 5M 

20. 6M 

32. 6M 

-  2.4 

57 

9 

9 

18  + 

968 

0 

0 

29 

0 

D  3.44 

.39 

1.25 

23 

6 

22 

2 

GROUSE 

41.2 

12.0 

26.  6 

55 

—  9 

21 

1144 

0 

3 

30 

5 

.45 

.25 

20 

6.0 

3 

20 

1 

0 

HAILEY  RS 

41  .9 

21.3 

31.6 

-  0.9 

57 

9 

4 

21 

994 

0 

2 

29 

0 

.90 

.48 

.32 

22 

9.0 

5 

22 

3 

0 

HEADQUARTERS 

40.81** 

1 7.  3M 

29.  IM 

54 

10 

/, 

21 

1072 

0 

1 

30 

0 

5,30 

1.66 

22 

37.5 

28 

25  + 

HILL  CITY 

40.9 

18.9 

29.9 

-  0.7 

53 

9 

8 

18  + 

1045 

0 

1 

30 

0 

1.29 

.48 

,77 

22 

10 

22 

3 

1 

IDAHO  CITY 

42.7 

19,8 

31.3 

-  3,4 

57 

2 1 

1005 

0 

1 

30 

0 

3.58 

.83 

1.28 

22 

11 

22 

3 

2 

KELLOGG 

41  .0 

23,6 

32.3 

-  4.2 

52 

10+ 

11 

21 

971 

0 

1 

28 

0 

2.74 

- 

.95 

1.00 

22 

17.5 

12 

25 

6 

1 

LCWMAN  3  E 

42. 8M 

20. 5M 

31. 7M 

52 

9 

6 

17 

994 

0 

0 

27 

0 

3.20 

1.22 

22 

14.0 

MC  CALL 

36.5 

18.6 

27,6 

-  2.7 

50 

9 

-  2 

21 

1119 

0 

10 

30 

1 

2,95 

.12 

.70 

23 

27.0 

16 

25 

9 

2 

MULLAN  FAA 

41  .0 

20.7 

30.  9 

65 

9 

7 

21 

1015 

0 

4 

29 

0 

4.74 

1.34 

22 

33.6 

27 

25+ 

12 

3 

NEW  MEADOWS  RS 

42. 2M 

18. OM 

30. IM 

-  1.5 

57 

11 

4 

17 

1020 

0 

0 

30 

0 

2.81 

.08 

.56 

22 

13.5 

7 

22 

6 

3 

OBSIDIAN  3  SSE 

M 

M 

M 

-11 

17 

0 

PIERCE  RS 

36.3 

15.8 

26.1 

45 

11 

1 

21 

1161 

0 

3 

30 

0 

5.89 

1.19 

1  .84 

22 

40.5 

31 

25 

13 

3 

SUN  VALLEY 

41.7 

12,9 

27.  3 

57 

9 

-15 

21 

1122 

0 

1 

30 

3 

1.50 

.54 

22 

25.5 

14 

23 

4 

1 

WALLACE 

39.3 

25.4 

32.4 

-  3.0 

50 

7 

11 

21 

973 

0 

3 

25 

0 

4.64 

- 

.83 

2.04 

22 

35.4 

23 

25  + 

10 

2 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

40.2 

21.6 

30.9 

-  4.7 

55 

11 

10 

22  + 

1017 

0 

5 

28 

0 

3.25 

1.15 

1.35 

21 

23.0 

22 

24 

9 

2 

WARREN 

39,8 

11.1 

25.5 

57 

9 

-11 

15 

1177 

0 

5 

30 

5 

2.59 

.76 

25 

35.0 

24 

25 

8 

1 

DIVISION 

29.6 

-  2.  1 

3.15 

- 

.04 

25.5 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

49.6 

29,8 

39.7 

59 

9 

15 

16 

752 

0 

0 

19 

0 

1.05 

.44 

23 

.0 

0 

4 

0 

BOISE  WB  AP  //R 

46.7 

27.3 

37.0 

-  2.5 

58 

10 

12 

21 

833 

0 

0 

21 

0 

.95 

- 

.40 

.36 

22 

3.4 

3 

22  + 

3 

0 

CALDWELL 

37.7 

810 

0 

0 

24 

0 

.18 

20 

0 

CAMBRIDGE 

44,2 

16,4 

30.3  ■ 

-  5.1 

55 

9 

-  3 

21 

1031 

0 

0 

30 

2 

2.12 

- 

.47 

.75 

22 

10.0 

7 

22 

7 

1 

COUNCIL 

45.0 

22,8 

33.9 

_ 

55 

2 1 

928 

2  8 

Q 

3.09 

.24 

1.33 

22 

7 

22 

2 

DEER  FLAT  DAM 

47. 8M 

24, 6M 

36. 2M 

-  2.2 

52 

3 

8 

21 

854 

0 

0 

25 

0 

.54 

- 

.52 

.27 

23 

4.0 

1 

21  + 

2 

0 

EMMETT  2  E 

48. 9M 

22. 7M 

35.  8M 

-  4.0 

57 

27  + 

5 

21 

868 

0 

0 

25 

0 

.61 

- 

.86 

.38 

20 

2 

0 

GLENNS  FERRY 

52.2 

25.8 

39.0 

55 

9 

9 

17 

773 

0 

0 

23 

0 

1 .04 

.00 

.43 

22 

4 

22 

4 

0 

GRAND  VIEW 

52. 3M 

24. 2M 

-  1.0 

55 

3 

9 

17 

0 

0 

24 

0 

.17 

.52 

.  1 C 

T 

0 

1 

0 

KUNA  2  NNE 

48.5 

24.6 

36.6 

-  2.6 

57 

9 

7 

21 

845 

0 

0 

25 

0 

.50 

.79 

.21 

23 

3,0 

1 

20 

3 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

50.1 

24,1 

37.1 

-  1.8 

61 

9 

6 

17 

0 

0 

27 

0 

.73 

.21 

,25 

2  3 

.0 

0 

3 

0 

OLA  5  S 

47.4 

21,0 

34.2 

59 

9 

-  5 

21 

915 

0 

1 

26 

1 

1.71 

.60 

26 

7 

1 

PARMA  EXP  STA 

48.2 

23,8 

35.  0 

-  2.6 

58 

1 

8 

21  + 

863 

0 

0 

27 

0 

.79 

.23 

,41 

23 

2.0 

1 

22  + 

2 

0 

PAYETTE 

48.5 

26,0 

35.8 

-  1.3 

57 

1 

9 

19 

841 

0 

0 

25 

0 

.94 

.35 

.50 

22 

3.5 

3 

1 

SWAN  FALLS  PH 

52.9 

29,7 

41.3 

66 

4  + 

17 

17 

704 

0 

0 

21 

0 

.18 

.05 

22  + 

T 

0 

0 

0 

WEISER  2  SE 

46.8 

23,8 

35.3 

-  3.5 

53 

30 

9 

19 

885 

0 

1 

24 

0 

I.IO 

.29 

.48 

23 

2 

21 

3 

0 

DIVISION 

36.6 

-  2.3 

.99 

.47 

2.6 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERE 

47.8 

21.4 

34.  6 

63 

9 

8 

17 

905 

0 

2 

28 

0 

.12 

.07 

20 

0 

0 

HOLLISTER 

43.7 

24,3 

34.  0 

-  3.3 

59 

10 

11 

17 

922 

0 

2 

23 

0 

.53 

.35 

,25 

3 

1.0 

1 

21  + 

3 

0 

TRIANGLE  RANCH 

46,2 

15.8 

31.0 

54 

9 

-  7 

17 

1015 

0 

3 

28 

4 

.39 

.15 

3 

2 

0 

DIVISION  33.2       -  3.6  .35     -   .42  1.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 

NTINUED  NOVEMBER  1961 


Temperature 

Precipitotion 

Station 

Average 
Maximum 

S)  1 
2  J 

<  S. 

Si 
• 
< 

Departure 

From  Long 
Term  Meant 

1 
i 

Date 

« 

i 

0 

e 

a 

Degree  Dayi 

No.  of  Days 

Totol 

1 

0 
Q 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

a 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyf 

Max. 

Min. 

Total 

1    Max.  Depth  I 

g 

o 

c 

e 

1    .10  or  More  1 

S 

s 

0 

o 

1 .00  or  More 

5 ; 

0  i 

s  J 

ft  1 

hi 

.  t 

NTRAL  PLAINS 

ss 

25.7 

37.  1 

60 

10 

17* 

.91 

- 

,16 

.  36 

22 

4.6 

1 

22 

4 

0 

0 

L 

60.4 

27.9 

39.2 

0.0 

62 

8 

15 

16 

769 

0 

0 

22 

0 

.35 

- 

.53 

0 

0 

LEY 

48.8 

25.4 

37.1 

_ 

1.0 

65 

11 

16 

17 

830 

Q 

.50 

- 

.35 

.16 

26 

3.6 

1 

22  + 

3 

0 

0 

LEV  FAA  AP 

44.6 

23.9 

34.3 

63 

10 

10 

17 

916 

0 

1 

25 

0 

.53 

.20 

3 

.1 

T 

22  + 

2 

0 

0 

ELTON 

46.9 

25.4 

36.2 

- 

1.9 

10 

13 

18 

858 

.74 

.35 

.22 

3 

3,6 

T 

2 1 

3 

0 

0 

OME 

25.6 

36.9 

62 

9 

12 

16 

8  33 

0 

0 

25 

0 

.61 

- 

.33 

.18 

22 

4,3 

T 

21  + 

3 

0 

0 

1 UU^  A  UAH 

45.4 

2  5.2 

35.3 

10 

883 

0 

0 

26 

0 

.52 

.20 

3,5 

T 

22  + 

2 

0 

0 

L   1  ENE 

47.5 

25.5 

36.5 

65 

14 

17 

0 

0 

24 

0 

.19 

26 

3,0 

1 

22  + 

3 

0 

0 

43.3 

16.2 

29.8 

10 

22  * 

1050 

0 

1 

30 

0 

.70 

.38 

23 

3,0 

1 

26  + 

2 

0 

0 

HFIELD 

22.0 

32.7 

58 

8 

17 

0 

1 

.87 

.23 

.35 

22 

2.6 

4 

0 

0 

46.5 

24.5 

35.  5 

_ 

1.2 

63 

11 

1 7 

877 

0 

0 

25 

0 

.54 

_ 

.27 

.21 

3 

2 

19  + 

2 

0 

0 

SHONE   1  WNW 

44.9 

24.1 

34.5 

_ 

1.6 

58 

9 

9 

17* 

905 

.87 

_ 

.27 

.36 

22 

3 

0 

0 

N  FALLS  2  NNE 

48.8 

25.6 

37.2 

- 

1.0 

61 

10 

12 

18 

825 

0 

0 

24 

0 

.58 

.36 

.20 

3 

2.0 

T 

21  + 

3 

0 

0 

N  FALLS   3  SE 

48.4 

25.4 

36.9 

- 

0.7 

61 

11 

14 

18 

836 

Q 

Q 

Q 

.60 

.33 

.18 

3 

1.5 

0 

3 

0 

0 

D 1 V I S I  ON 

35.7 

- 

1.6 

.64 

.35 

2.9 

KIHtAjiCKIN  VMLLtTO 

LL  I  S 

43.2 

18.9 

31,1 

- 

1.6 

55 

10+ 

3 

21 

1010 

0 

2 

28 

0 

.10 

.23 

.07 

20 

1.3 

1 

21  + 

0 

0 

0 

LLY  BARTON  FLAT 

43.5 

12.3 

27,9 

56 

8  + 

-  3 

19 

1107 

0 

0 

30 

6 

.11 

.04 

23  + 

0 

0 

0 

KAY  RS 

42.7 

19.2 

31.0 

0.1 

59 

8 

2 

17 

1014 

0 

2 

30 

0 

.12 

- 

.48 

.03 

25  + 

0 

0 

0 

RS 

42. SM 

15. 2M 

29, OM 

55 

10* 

-  3 

21 

1072 

0 

3 

1 

.12 

.08 

20 

2.7 

1 

21  + 

0 

0 

0 

DIVISION 

29.8 

- 

0.9 

.  11 

- 

.  54 

2.0 

PER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

RDEEN  EXP  STA 

22.5 

33.4 

1.1 

64 

3 

8 

18 

941 

0 

1 

26 

0 

,30 

.  40 

.14 

26 

.2 

0 

1 

0 

0 

RICAN  FALLS  1  SW 

44.2 

26.1 

35.2 

57 

10 

16 

17 

887 

0 

0 

23 

0 

.48 

.13 

26 

1.6 

1 

22  + 

1 

0 

0 

0  3  NW 

M 

M 

56 

0 

21 

0 

30 

0 

26 

0 

0 

TON  1  S 

40.2 

18.9 

29.6 

- 

1.2 

53 

9 

4 

2 

1056 

0 

1 

29 

0 

1.48 

.10 

.34 

20 

12.5 

10 

22 

5 

0 

0 

CKFOOT   2  SSW 

44  ,0 

23.4 

33,7 

58 

1 0 

10 

19+ 

1 

21  + 

TERS  OF  THE  MOON  NM 

38.8 

19.9 

29.4 

54 

9 

6 

18 

1060 

0 

2 

30 

0 

.38 

,18 

20 

9.5 

6 

23 

2 

0 

0 

OIS  EXP  STA 

37.6 

21.6 

29.6 

- 

1.4 

52 

9 

12 

22+ 

1054 

D  .75 

.03 

,35 

20 

7.3 

7 

23  + 

2 

0 

0 

OlS  FAA  AP 

40.1 

20,2 

30.2 

53 

9 

7 

21 

1039 

0 

2 

29 

0 

.37 

,20 

20 

4.4 

4 

23  + 

1 

0 

0 

T  HALL    IND  AGENCY 

45. 3M 

22. IM 

33. 7M 

- 

1.5 

57 

lot 

8 

18 

933 

Q 

0 

24 

Q 

.75 

.07 

,22 

26 

2 

22  + 

3 

0 

0 

ER  '>  NW 

43.1 

17.4 

30.3 

61 

24 

4 

18  + 

1036 

0 

0 

29 

0 

.42 

,26 

20 

4.0 

3 

20 

2 

0 

0 

43.7 

10 

980 

0 

1 

28 

0 

.26 

,13 

1.0 

0 

2 

0 

0 

HO  FALLS  2  ESE 

42.3 

21.9 

32.  1 

54 

10* 

9 

18 

982 

0 

1 

28 

0 

rt\J     rHl_Ld     r  MM  Mr 

40.1 

19.6 

29.9 

- 

3.6 

50 

10* 

1047 

0 

2 

30 

0 

.32 

.31 

,08 

2.5 

3 

21 

0 

0 

0 

HO  FALLS  '•2  NW  WB  R 

41.2 

18.3 

29.8 

0.9 

52 

10* 

-  2 

18 

1050 

0 

1 

29 

1 

.27 

_ 

.04 

,10 

26 

1 

0 

0 

HO  FALLS   '*(>  W  W6  R 

41.5 

18.1 

29.8 

- 

0.2 

54 

10* 

Q 

18 

1048 

0 

1 

29 

1 

.31 

- 

.26 

,12 

26 

1.8 

1 

22  + 

1 

0 

0 

ATELLO  W8  AP  //R 

43.8 

24,9 

34.4 

- 

1.5 

57 

10 

12 

2 

914 

0 

1 

24 

0 

.68 

- 

.38 

,18 

20 

6.2 

2 

22  + 

4 

0 

0 

NT  ANTHONY 

41.3 

20,2 

30.8 

54 

9 

7 

17 

1022 

0 

1 

28 

0 

.90 

,36 

20 

5 

22  + 

3 

0 

0 

AR 

42.9 

18,0 

30.5 

- 

1.1 

54 

9* 

4 

18 

1030 

0 

1 

28 

0 

.43 

- 

.31 

,20 

20 

6.5 

2 

0 

0 

DIVISION 

31.4 

- 

1.1 

.55 

- 

.20 

4.6 

STERN  HIGHLANDS 

OA 

39. 4M 

13, OM 

26.  2M 

52 

10 

-  5 

5 

0 

30 

.97 

.43 

21 

8 

22 

4 

0 

0 

OGS 

12.8 

25.7 

51 

1 1 

-  3 

2 

1173 

0 

2 

30 

1 

,85 

- 

.  26 

.30 

22 

2 

22 

4 

0 

0 

CE 

39.4 

20,0 

29.7 

l!8 

49 

10* 

7 

5 

1052 

0 

4 

28 

0 

.74 

.43 

.16 

21 

4 

0 

0 

HO  FALLS  16  SE 

18,0 

28.9 

53 

9 

0 

5 

1076 

0 

2 

29 

1 

1  .06 

.26 

25 

11.1 

3 

22* 

6 

0 

0 

AND  PARK  DAM 

35.6 

7,6 

21.6 

50 

9 

-12 

18  + 

1292 

0 

11 

30 

8 

3.06 

.97 

22 

42.0 

34 

22 

9 

2 

0 

GORE 

33.7 

10,7 

22.2 

48 

9 

-  6 

18 

1275 

1 4 

1.38 

.69 

20 

3 

1 

0 

TON  PUMPING  STA 

38.4 

17,4 

27,9 

3.6 

50 

10 

0 

18 

1105 

0 

5 

29 

1 

.36 

.33 

.08 

2 

6.0 

2 

22 

0 

0 

0 

AD 

43.3 

23,7 

33.5 

1.7 

55 

10 

17 

22+ 

937 

0 

1 

2  6 

0 

.98 

- 

.32 

.39 

20 

8,0 

6 

20 

3 

0 

0 

AD   FAA  AP 

44.1 

22.1 

33.  1 

56 

10 

14 

21 

960 

0 

0 

29 

0 

.75 

.32 

20 

5.3 

4 

21 

3 

0 

0 

CAMMON 

42  .0 

20.1 

31.1 

52 

9 

11 

6 

1010 

0 

1 

29 

0 

1.73 

.46 

20 

10.6 

7 

23* 

5 

0 

0 

TPELIER  RS 

39.0 

13,8 

26.4 

4.7 

52 

11 

-  2 

18 

1150 

0 

5 

30 

1 

.90 

.13 

.22 

21  + 

13.5 

6 

23  + 

4 

0 

0 

LEY 

48.4 

1.2 

63 

10 

2 1 

822 

0 

0 

23 

0 

,40 

.40 

.13 

2 1 

3.0 

2 

21 

1 

0 

0 

ISADES  DAM 

37.2 

20,3 

28.8 

44 

1 

9 

2 

1080 

0 

6 

29 

0 

1.47 

.34 

1 

13.0 

8 

22 

6 

0 

0 

45.5 

66 

11 

1 5 

13+ 

866 

0 

0 

24 

0 

.55 

.22 

2 

2 

0 

0 

STON  2  SE 

43.9 

23.8 

33.9 

1.1 

54 

10 

16 

18  + 

928 

0 

1 

26 

0 

.99 

.42 

.29 

20 

11.7 

6 

22  + 

4 

0 

0 

EVELL 

41  .9 

23.2 

32.6 

50 

29* 

8 

17 

955 

0 

3 

26 

0 

.10 

.05 

21 

0 

0 

0 

0 

N  VALLEY   1  W 

40.7 

15.9 

28.  3 

50 

25* 

6 

19+ 

1091 

0 

2 

30 

0 

1.29 

.38 

26+ 

3 

21 

4 

0 

0 

ONIA  EXP  STA 

37.8 

15.3 

26.6 

49 

10* 

-  3 

13 

1146 

0 

6 

30 

1 

.68 

.18 

20+ 

3 

0 

0 

AN 

36.9 

16. IM 

26.  5M 

48 

9 

-  9 

5 

1144 

0 

9 

30 

1.43 

.46 

23 

22.0 

14 

30+ 

5 

0 

0 

DIVISION 

29.3 

2.4 

1.04 

.  19 

13.2 

MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Teitperature  66°  on  the  4th+  at  Swan  Falls  Power  House. 
Lowest  TeiDperature  -16°  on  the  16th  at  Dixie. 

Greatest  Total  Precipitation  5.89  inches  at  Pierce  Ranger  Station. 

Least  Total  Precipitation  0.10  inch  at  Challls  and  Strevell. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.32  inches  on  the  22d  at  Elk  River  1  S. 

Greatest  Total  Snowfall  56. 5  inches  at  Dixie. 

Deepest  Snow  on  Ground  42  inches  on  the  asth'^'at  Burke  2  ENE. 


See  Reference  Nole>  Following  Station  Index 
-  147  - 


DAILY  PRECIPITATION 
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ABEBDCEN  EXP  ST* 

.30 

08 

02 

•02 

•  02 

•02 

.14 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

■  *8 

•  07 

.08 

.03 

•  02 

.07 

.08 

*13 

ANDERSON  DAM 

2.93 

.09 

T 

.30 

T 

■  12 

1  .48 

.48 

■  04 

•  02 

ARCO  3  NM 

.73 

.28 

.45 

arrohrock  dam 

2.06 

* 

• 

* 

T 

•  1 0 

1  .46 

.73 

•  07 

T 

.04 

ASHTOM  1  S 

•  26 

■  13 

•  02 

T 

.34 

■  06 

•  31 

.06 

T 

•  19 

■  02 

.07 

AVERT  HS 

3.93 

.46 

.31 

.03 

.01 

T 

U16 

.02 

■  80 

.44 

•  10 

.  ^0  1 

BATVlEw  MODEL  BASIN 

.08 

•  13 

.01 

1^00 

0.10 

0.20 

.23 

.01 

BIG  CREEK   1  5 

3*68 

.10 

.02 

•  12 

•  20 

03 

16 

1 

•  45 

•  52 

■  52 

•  35 

32 

.72          1  ■ 

9LACKF00T    2  SSW 

" 

•  24 

1 

BLISS 

.91 

02 

.  10 

■  07 

.  36 

.16 

16 

1 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1  .06 

.06 

T 

.10 

T 

T 

■  10 

.25 

.44 

.02 

•  09 

T 

BOISE  W6  AP 

//R 

.9i 

•  05 

T 

.05 

T 

T 

T 

.18 

.15 

.36 

■  06 

T 

T 

•  05 

.01         jl  . 

BONNERS  FERRt   1  SB 

2.23 

•  10 

•  19 

.06 

•  11 

■  05 

.07 

.10 

37 

.16 

BUML 

•  35 

*  18 

'05 

* 

BURKE  2  ENE 

4.*7 

.04 

T 

.12 

1.77 

.36 

BURLEY 

•  50 

.03 

•  n 

.03 

.11 

.05 

.01 

.  16 

T 

BURLEY  FAA  AP 

•  06 

.20 

.09 

T 

■  03 

T 

•  15 

CABINET  GOR&E 

•  17 

.07 

•  01 

•  01 

•  ^^ 

•  30 

19 

■  02 

.<:4 

.40 

CALDWELL 

''37 
* 

•  06 

•03 
* 

■  16 

.06 

'ft? 
•  0 

CAMBRIDGE 

2.12 

.06 

•  25 

■  06 

.10 

.75 

.30 

.07 

•  22 

•  12 

■  05 

.14 

CASCADE  1  NW 

2.68 

.05 

T 

.07 

.04 

•  02 

T 

•  12 

.91 

.47 

.37 

•  09 

•  21 

centerville  arbaugh 

.09 

•  43 

•  11 

T 

T 

T 

•  23 

T 

1.41 

1.56 

•  12 

'26 

'r 

T 

03 

* 

T 

•  07 

T 

T 

Chi lly  barton  flat 

* 

T 

•  04 

.03 

T 

T 

.04 

T 

cobalt 

1.33 

T 

.05 

.21 

T 

•  19 

.14 

• 

.30 

.24 

T 

T 

.20 

T 

COEUR  0  ALENE  RS 

D2^07 

.04 

.15 

.08 

.01 

D  .03 

•  05 

1.02 

.24 

■  30 

•  06 

.09 

.08 

.14 

.12 

.12 

■  43 

.08 

COT  TONWOOD 

2  .** 

01 

04 

.01 

•  59 

66 

■  63 

■  04 

02 

.05 

COUNC I L 

3.09 

!o6 

*  J* 

T 

.05 

1  ^33 

•  53 

•  03 

.45 

.23 

•  07 

*  ^ 

CRATERS  OF    THE  MOON  ^ 

m 

.36 

T 

.16 

.06 

.02 

•  12 

T 

DEAOWOOD  DAM 

*.85 

.09 

.01 

.31 

T 

.17 

.05 

.03 

.30 

1.39 

1.43 

.06 

.25 

•  11 

.02 

J 

.63 

DEER  FLAT  DAM 

.02 

■  02 

.13 

.06 

.27 

■  04 

T 

DEER  POINT 

1  .65 

.02 

05 

.07 

T 

.38 

.70 

.13 

.10 

DIXIE 

A. 20 

1 35 
* 

•  05 
* 

•  32 
* 

* 

.  16 

!l3 

.07 

.03 

.11 

.06 

1  .30 

■  31 

.21 

.35 

.30 

ORIOGS 

.89 

•10  ^20 

■  25 

.  30 

DUBOIS  EXP  STA 

D  .75 

T 

■  35 

D.2& 

•  06 

.03 

■  05 

DUBOIS  FAA  AP 

T 

T 

T 

.20 

T 

.04 

.09 

•  04 

•  32 

2 

T 

.20 

•  16 

•  10 

T 

.40 

.17 

]j 

ELK  RIVER   1  S 

5.76 

'ft 
* 

*31 
* 

•  03 

*07 

*  m 
* 

*n7 
* 

T 

2^32 

.55 

■  47 

.66 

.  18 

•  24 

25  \ 

EMMETT   2  E 

.61 

.38 

•  23 

1! 

FA  I RF 1 E  UD  RS 

1  .82 

T 

•  13 

.21 

.77 

.62 

■  03 

FENN  RS 

3.A8 

-39 

•  30 

•  23 

■  19 

•  41 

.06 

.26 

.72 

.30 

.37 

•  10 

.13 

FORT  HAlL    I no  agency 

•  75 

.08 

.07 

.17 

GARDEN  VALLEY  RS 

03.44 

• 

•  38 

D  .30 

.71 

1  25 

.02 

'  06 
* 

GLENNS  FERRY 

1-04 

.06 

15 

03 

.06 

.43 

.16 

•  15 

GRACE 

.74 

.15 

'01 

.12 

.02 

.16 

.04 

.07 

.  15 

•  02 

GRAND  VIEW 

•  17 

.07 

T 

T 

T 

•  10 

T 

1 

GRANGE V I LLE 

2.97 

■  16 

■  03 

•  06 

■  06 

* 

.06 

.65 

GRASMERE 

.12 

.07 

•  0 

GROUSE 

.45 

.26 

.02 

09 

.08  \ 

HA 1  LEY  RS 

-90 

T 

.31 

•  32 

.27 

T 

T  1 

.26 

.16 

1 

HAZELTON 

07 

02 

* 

19 

HE AOOUARTE  RS 

S-30 

I3I 

.20 

12 

.06 
* 

02 
•  0 

.08 
* 

■  01 

T 

1*66 

1  00 
* 

.78 

34 

* 

* 

.32 

HILL  CITY 

1.29 

■  03 

.08 

T 

.  77 

.22 

•  10 

MOLL  1 STER 

.53 

■  10 

■  26 

.03 

T 

.10 

T 

•  04 

•  26 

.13 

T 

.13 

IDAHO  CITY 

3.5B 

•  0 

.04 

• 

I DAHO  city    11  SW 

2.56 

*08 
* 

• 

•  0 

'15 

^  ^21 

',10 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

- 

•  05 

.02 

.03 

.03 

_ 

_ 

■  05 

26 

.od 

IDAHO  FALLS  16  SE 

1.06 

•  IB 

•  14 

.10 

.12  T 

T 

.18 

.03 

.03 

.02 

T 

.01 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

■  32 

.04 

T 

•  06 

T 

T 

T 

.04 

.04 

T 

T 

.06 

.02 

■  04 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

•  27 

'  1^ 

.02 

1 0 AMO  FALLS  '•6  W  W  B 

•  31 

'nfl 

.  12 

'n? 
•  0 

.01 

.01 

ISLAND  PARK  DAM 

3.06 

.31 

•  14 

.28 

•  03 

.18 

T 

.54 

.12 

.97 

■  26 

04 

04 

.13 

KAM'tAH 

•61 

.04 

•  15 

.01 

T 

T 

.07 

T 

.16 

.05 

.11 

T 

.22 

.05 

■  11 

.02 

.13 

.06 

.01 

.05 

.06 

.65 

1.03 

.34 

.09 

.41 

.47 

•  02 

.15 

KIL6ME 

1  38 

.  18 

!o5 

•  03 

.04 

T 

T 

.59 

.04 

.31 

.  05 

'q7 

•  02 

KOOSKIA 

3^08 

.41 

■  12 

.05 

•  02 

•  01 

•  02 

.01 

.03 

.02 

.56 

.59 

1.07 

.03 

.12 

.02 

T 

T 

.11 

.13 

.21 

.03 

T 

^  ]' 

LEwISTON  HB  AP 

it 

.15 

T 

•  01 

T 

■  05 

T 

T 

.02 

.45 

.70 

.43 

.09 

.  0 

.04  J 

•  01 

.08 

T 

•  04 

.01 

.06 

*05 

■  03 

.07 

T 

.  01 

LCJWMAN  3  E 

•  19 

.35 

.08 

1.22 

.67 

MACKAY  RS 

.12 

.03 

T 

T 

.03 

.01 

T 

,0t. 

r 

.03 

1 

.06 

.03 

.07 

T 

T 

.39 

.01 

.23 

.  19 

LAO  FAA 

.75 

.09 

T 

.07 

T 

.32 

.01 

.13 

■  13 

^  i  ; 

**C^CA^ 

•  12 

•  08 

M  LL 

2.95 

' 

* 

•  0 

' 

■ 

•  12 

.40 

MC  CAMMON 

1,73 

•  07 

.36 

■  46 

40 

33 

MINIDOKA  DAM 

•  52 

•  12 

■  05 

■  06 

.06 

.20 

.02 

.02 

MONTPELIER  RS 

.90 

•  22 

.16 

T 

T 

•  13 

.04  T 

■  04 

■  22 

T 

.03 

■  06 

T 

MOSCOW  U  OF  1 

3.37 

.05 

■  40 

.46 

.15 

MOUNTAIN  hOM£    1  SE 

.73 

•  06 
* 

•  14 

•  02 

• 

• 

.06 

MULL AN  FAA 

4.74 

•  27 

•  01 

•  16 

10 

16 

.01 

01 

.58 

1  34 

1  01 

02 

T 

.11 

.44 

NEW  MEADOWS  RS 

2.81 

T 

•  22 

■  23 

.03 

.02 

•  04 

.10 

.66 

.61 

•  11 

I  58 

•  21  ■ 

3.39 

.15 

.20 

.05 

•  08 

.03 

■  03 

.04 

.03 

T 

T 

T 

.08 

•  41 

.92 

1.15 

■  17 

.05 

•  06 

■  03 

OBSIDIAN  3  SSE 

_ 

!o4 

'24 

■ 

.03 

.09 

OLA  5  S 

1.71 

•  25 

.13 

4-22 

.23 

.21 

•  OS 

.05 

T 

.01 

•  04 

lIo7 

.35 

.37 

.65 

.20 

.78 

•  21 

PALISADES  DAM 

.34 

•  03 

.12 

•IB     T  % 

■  05 

.14 

■  09 

•  21 

.27 

•  04 

parha  Exp  sta 

■  04 

* 

■  1 1 

*?? 

•  41 

'?! 

.04 

PAUL   1  ENE 

•  58 

•  02 

.  18 

OA 

* 

■ 

1 

PAYETTE 

.94 

•  02 

J 

.10 

■  08 

.06 

1 

.12 

•  7C 

T 

T 

T 

T 

.02 

■  38 

T  ' 

.30 

T 

P I ERCE  RS 

.40 

•  10 

.22 

.13 

•  10 

.05 

•  04 

.15 

.08 

■  03 

T 

1.84 

.30 

.69 

.96 

.31 

•  20 

POCATELLO  2 

•  55 

.22 

.01 

//R 

•  68 

*12 

1 10 

_ 

J 

T 

!l8 

-03 

•  06 

1 17 

POBTHILL 

1^91 

T 

T 

04 

•  10 

T 

T 

•  15 

•  20 

46 

T 

•  09 

•  39 

.20 

.07 

.19 

D2^4C 

.02 

•  17 

.04 

.08 

.03 

1.30 

.18 

D.30 

.20 

.08 

PRESTON  2  SE 

.03 

.13 

•  08 

.03 

T 

.29 

■  22 

.08 

.13 

PRIEST  RIVER  EXP  STa 

2-57 

•  07 

07 

* 

.13 
* 

16 

■  37 

'  ?7 

.18 

.46 

.03 

•  20 

R ICHF IElD 

-87 

'tt 

T 

RIGGINS  RS 

1.79 

•  12 

12 

1  55 

RIRIE    12  ESE 

•  71 

.11 

•  12 

.04 

■  09 

.33 

•  02 

RUPERT 

•  54 

SAINT  ANTHONY 

•  90 

.10 

•  06 

.02 

T 

■  36 

.05 

.09 

T 

.  16 

.03 

.03 

SAINT  MARIES 

2.81 

•  10 

•  10 

.05 

.09 

.04 

.10 

1.32 

.09 

■  61 

.10 

■  07 

.14 

SANDPOINT   Exp  STA 

2.80 

•05 

.08 

•  07 

.OS 

.33 

.90 

.06 

■  13 

I 

.33 

.46 

.02 

•  27 

SHOSHONE   1  WNW 

.87 

T 

.08 

T 

.36 

.21 

.22 

T 

T 

SLATE  CREEK  RS 

1.88 

.14 

.01 

.06 

T 

.15 

.40 

1.12 

STREVELL 

.10 

.02 

T 

T 

T 

T 

.03 

•  05 

T 

T 

SUGAR 

•  43 

.08 

T 

T  T 

T 

•  20 

T 

.15 

T 

S*«  lalaiknc*  notM  loUowiog  Slalioti  Indai. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

I 

«  1 

Dfty  of  Month 

To 

1  1 

3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  {  9 

11  1  12 

13  1  U  1  IS 

16  I  17  1  18 

IS 

20  1 

21 

22| 

23| 

24 

25| 

26  1  27 

28 

29  1  X 

31 

N  VALLEY 
AN  FALLS  PM 
AN  VALLEY  1  U 
TONiA  EXP  STA 
(ANGLE  RANCH 

•  18' 
1.2<< 
.661 
.J'i 

I 

.01 
•  09 
.18 
.10 

.38 

.01 
.06 

.19 

.06 

.25 
.08 

T 

T 

.27 
.03 

.18 

T 

.9« 

.06 

.07 
.08 

.0* 

.o» 

I 

.07 
.02 

•  38 

•  11 

•  06 

.19 
.02 

IN  FALLS  2  N/IE 
IN  FALLS  3  SE 
LLACt 

LLACE  VOOOLANO  PARK 
tREN 

.60 
A.6A 
i.2i 
2.6« 

.31 
.10 
.19 

.11 

.17 
.10 

.18 
.17 
.09 
.19 

.03 
.OA 
' 

.13 
•  Oi 

*  U 

.  16  T 
.0* 

.12  .03 

.OA 

T 

T 

.01 
I 

.03 

T 

.06 
.«1 
1.36 

•  19 
.03 
2. OA 
.10 
.38 

T 

.10 
.)» 

.01 
.76 
.)S 
.40 

•  29 

•  09 

•  76 

.17 

.06  T 

T 

.09 

.21 

.16 

.30 

VAN 

ISER  2  SE 
ICHESTtR   1  SE 

l.»3 

1.10 
3.<>1 

.22 

.06 
.39 

.1* 

T 

.21 

.09 

.0« 

T 

.08 

.19 

.02 

.09 
.10 

.07 
.02 
•  03 

.12 

:15 

.)8 

*2b 

•  02 
1.28 

.30 

.03  I 
.OA 

T 

.02  .02 

•  08 

•  08 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

p.  h. 

ReUbve  humidity  averegee  - 
percent 

Number  ol  days  with  predpitatioB 

1 

SlAtiOD 

If 
P 

> 
• 

o  a  ? 

*-  0;3 

s  •  > 

Sl^ 

• 

1 

11 

Direction 
ol 

tastevt  mile 

« 

1 

E- 
Ui 
X 

o 
o 

vi 

E- 
n 
M 

< 

H 
m 

a. 
§ 
in 

H 

M 

m 

a, 

s 
•H 
■-1 

I 

H 

8 

q 

Ol 

i 

I 

s 

1 

H 

Hi 

£  it 

ISE  WB  AIRPORT 

SE 

25 

8.3 

30 

NW 

3 

72 

62 

52 

68 

6 

5 

3 

0 

0 

0 

14 

57 

5.7 

MO  FALLS  42   NW  WB 

NNW 

7.8 

^38 

NW 

1 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

s 

UIO  FALLS  46  V  WB 

S* 

7.4 

^34 

N 

2 

2 

S 

.  1 

0 

0 

0 

8 

»ISTON  WB  AIRPORT 

82 

7S 

63 

4 

9 

4 

1 

0 

0 

14 

7.4 

CATELLO  WB  AIRPORT 

S 

20 

11.3 

34 

S 

29 

79 

68 

60 

76 

8 

2 

4 

0 

0 

0 

14 

63 

6.6 

HAXIHUII  HOLntLY  AVERAGE. 


I 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

36 

46 

46 

48 

46 

49 

MIN 

25 

15 

29 

24 

15 

19 

18 

19 

21 

20 

34 

19 

11 

16 

23 

21 

10 

8 

18 

28 

20 

24 

34 

23 

36 

31 

34 

23 

26 

30 

AMERICAN    FALLS   1  SW 

MAX 

48 

60 

MIN 

31 

23 

29 

26 

19 

22 

21 

23 

24 

25 

36 

22 

17 

20 

27 

19 

16 

17 

22 

30 

20 

24 

36 

34 

42 

36 

34 

26 

29 

33 

ANDERSON  DAM 

MAX 

46 

42 

40 

42 

44 

4  3 

45 

44 

MIN 

33 

27 

28 

24 

22 

27 

26 

30 

31 

31 

34 

24 

22 

27 

26 

20 

17 

20 

21 

28 

20 

26 

34 

31 

34 

36 

35 

29 

30 

36 

ARCO  3  NW 

MAX 

42 

46 

43 

39 

36 

4  1 

40 

42 

MIN 

14 

16 

10 

12 

13 

19 

18 

15 

26 

0 

30 

20 

18 

29 

28 

22 

19 

27 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

46 

47 

45 

MIN 

32 

26 

30 

25 

23 

26 

25 

27 

28 

31 

40 

25 

22 

26 

25 

19 

16 

20 

19 

26 

17 

28 

34 

34 

37 

36 

33 

29 

34 

36 

ASHTON    1  S 

MAX 

41 

MIN 

27 

4 

21 

8 

5 

12 

15 

16 

19 

21 

31 

16 

6 

16 

23 

14 

11 

6 

13 

21 

13 

17 

33 

31 

24 

32 

32 

29 

24 

26 

AVERY  RS 

MAX 

40 

47 

45 

36 

MIN 

33 

17 

28 

26 

30 

18 

25 

28 

24 

20 

19 

22 

23 

32 

20 

16 

16 

16 

23 

28 

30 

30 

16 

26 

33 

32 

32 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

41 

MIN 

31 

16 

24 

21 

13 

20 

27 

27 

22 

26 

37 

23 

22 

26 

12 

11 

8 

10 

16 

24 

16 

19 

24 

25 

26 

17 

22 

31 

36 

34 

BIG  CREEK   1  S 

MAX 

33 

38 

46 

48 

51 

50 

39 

35 

39 

51 

48 

29 

38 

36 

39 

35 

34 

37 

MIN 

20 

4 

18 

20 

-  6 

4 

3 

10 

10 

17 

22 

16 

1 

21 

U 

-  5 

-  4 

-  1 

-  1 

16 

-13 

19 

26 

31 

32 

29 

26 

23 

19 

24 

BLACKFOOT  2  SSW 

MAX 

53 

42 

40 

43 

62 

50 

48 

50 

MIN 

27 

13 

30 

24 

16 

16 

19 

21 

22 

21 

35 

20 

13 

18 

27 

18 

12 

10 

10 

29 

19 

27 

35 

30 

38 

36 

27 

25 

29 

32 

BLISS 

MAX 

51 

52 

5 1 

60 

MIN 

29 

25 

31 

27 

20 

26 

20 

22 

23 

27 

35 

26 

16 

22 

25 

10 

10 

16 

14 

29 

19 

26 

36 

32 

34 

29 

36 

29 

38 

38 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

54 

50 

45 

41 

45 

48 

51 

53 

45 

51 

65 

54 

53 

MIN 

36 

25 

32 

31 

25 

32 

30 

32 

34 

37 

27 

25 

27 

30 

19 

15 

21 

20 

21 

27 

17 

30 

37 

39 

40 

36 

36 

35 

37 

39 

BOISE  WB  AP 

MAX 

42 

38 

41 

3  5 

45 

50 

51 

45 

52 

5  1 

53 

49 

MIN 

33 

25 

35 

24 

23 

30 

26 

27 

29 

30 

28 

23 

22 

28 

21 

14 

16 

20 

15 

16 

12 

30 

40 

42 

36 

36 

35 

30 

35 

36 

BONNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

35 

30 

34 

30 

34 

26 

36 

3  3 

30 

33 

26 

34 

34 

36 

41 

MIN 

33 

17 

27 

20 

18 

20 

20 

22 

21 

29 

36 

20 

26 

34 

17 

15 

11 

15 

18 

17 

1 1 

23 

13 

21 

16 

8 

22 

32 

32 

34 

BUHL 

MAX 

50 

60 

45 

50 

54 

46 

60 

61 

63 

56 

53 

MIN 

33 

24 

36 

24 

22 

25 

24 

27 

23 

37 

32 

27 

22 

27 

28 

15 

19 

22 

21 

28 

19 

27 

30 

34 

41 

32 

38 

36 

30 

35 

BURKE   2  ENE 

MAX 

37 

38 

40 

MIN 

25 

6 

18 

10 

17 

16 

21 

24 

25 

28 

26 

17 

15 

29 

10 

8 

9 

13 

16 

17 

5 

22 

20 

24 

17, 

27 

31 

29 

31 

31 

BURLEY 

MAX 

65 

45 

60 

MIN 

25 

24 

25 

28 

19 

21 

21 

23 

22 

26 

26 

24 

19 

20 

22 

21 

16 

16 

20 

24 

23 

23 

34 

39 

40 

36 

37 

27 

27 

30 

BURLEY   FAA  AP 

MAX 

43 

36 

40 

40 

45 

49 

54 

63 

48 

50 

36 

MIN 

26 

24 

30 

20 

14 

17 

18 

18 

20 

22 

31 

20 

14 

17 

28 

17 

10 

18 

14 

25 

23 

26 

36 

38 

39 

37 

29 

23 

25 

35 

CABINET  GORGE 

MAX 

47 

3 1 

41 

33 

36 

39 

MIN 

33 

17 

27 

24 

18 

23 

25 

28 

29 

31 

38 

22 

23 

33 

17 

16 

17 

19 

25 

21 

12 

26 

22 

27 

23 

13 

28 

33 

32 

34 

CALDWELL 

MAX 

5  3 

60 

46 

46 

44 

39 

40 

38 

34 

54 

65 

50 

46 

45 

51 

50 

60 

56 

MIN 

32 

27 

34 

24 

21 

27 

21 

25 

23 

28 

32 

26 

20 

23 

21 

15 

15 

17 

15 

26 

7 

32 

40 

40 

37 

36 

32 

31 

31 

34 

CAMBRIDGE 

MAX 

50 

40 

39 

47 

47 

51 

50 

53 

55 

49 

49 

60 

48 

41 

45 

^4 

42 

36 

MIN 

21 

12 

22 

22 

11 

17 

12 

12 

13 

18 

13 

18 

9 

14 

20 

11 

5 

0 

19 

-  3 

16 

26 

27 

26 

25 

27 

25 

23 

28 

CASCADE   1  NW 

MAX 

4 1 

54 

40 

36 

36 

41 

40 

'4 

MIN 

25 

11 

26 

25 

13 

20 

18 

20 

21 

24 

26 

22 

13 

21 

19 

18 

7 

10 

7 

23 

15 

31 

32 

33 

32 

31 

25 

24 

32 

CHALL IS 

MAX 

39 

41 

48 

48 

34 

MIN 

27 

13 

23 

16 

10 

20 

17 

20 

24 

24 

29 

19 

11 

21 

22 

9 

5 

7 

11 

15 

3 

18 

29 

11 

26 

34 

33 

20 

20 

29 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

MIN 

19 

10 

17 

10 

-  1 

13 

10 

12 

15 

13 

21 

12 

6 

14 

16 

0 

-  2 

-  2 

-  3 

18 

-  1 

14 

20 

13 

28 

28 

27 

12 

12 

18 

COBALT 

MAX 

41 

51 

39 

37 

39 

30 

MIN 

31 

10 

21 

17 

^4 

12 

10 

11 

23 

15 

9 

8 

21 

14 

3 

3 

4 

7 

17 

11 

23 

29 

26 

24 

32 

22 

17 

20 

19 

17 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

45 

38 

44 

51 

49 

52 

54 

54 

50 

50 

46 

44 

41 

MIN 

33 

20 

25 

24 

17 

25 

27 

30 

35 

40 

24 

28 

17 

16 

18 

22 

22 

27 

15 

19 

28 

30 

30 

18 

24 

29 

31 

30 

CONDA 

MAX 

43 

34 

38 

44 

45 

48 

52 

43 

37 

43 

30 

'4 

32 

39 

38 

MIN 

24 

13 

-  5 

■  3 

9 

1 1 

13 

26 

2 

10 

16 

4 

-  2 

16 

13 

22 

32 

29 

12 

11 

28 

COTTONWOOD 

MAX 

35 

42 

34 

42 

47 

53 

57 

52 

40 

39 

42 

43 

35 

32 

35 

3  7 

36 

32 

35 

42 

37 

38 

37 

45 

MIN 

27 

12 

27 

25 

15 

22 

22 

27 

37 

36 

30 

19 

19 

32 

14 

11 

10 

11 

13 

22 

11 

27 

30 

27 

26 

22 

24 

26 

28 

29 

COUNCIL 

MAX 

41 

51 

51 

55 

55 

52 

49 

47 

47 

45 

42 

40 

41 

MIN 

27 

17 

28 

26 

18 

22 

19 

19 

19 

24 

23 

24 

16 

21 

26 

24 

10 

11 

8 

26 

6 

23 

31 

36 

31 

31 

31 

28 

27 

34 

CRATERS   OF   THE  MOON  NM 

MAX 

5 1 

46 

37 

38 

41 

37 

30 

MIN 

30 

12 

24 

16 

10 

16 

23 

24 

25 

22 

26 

17 

12 

16 

21 

9 

8 

6 

9 

21 

16 

19 

26 

29 

28 

31 

29 

19 

23 

30 

OEADWOOD  DAM 

MAX 

39 

37 

3 1 

MIN 

23 

6 

21 

17 

3 

10 

13 

16 

17 

17 

23 

16 

6 

15 

14 

14 

-  1 

2 

1 

21 

-16 

19 

30 

29 

28 

31 

31 

28 

22 

29 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

41 

39 

66 

MIN 

31 

23 

29 

27 

18 

22 

18 

21 

22 

28 

26 

25 

18 

21 

25 

23 

13 

15 

13 

26 

8 

29 

39 

39 

34 

33 

30 

28 

30 

DEER  POINT 

MAX 

45 

32 

MIN 

26 

8 

17 

15 

18 

18 

28 

37 

38 

31 

18 

17 

20 

29 

15 

13 

18 

19 

15 

16 

10 

14 

28 

26 

27 

27 

28 

27 

29 

26 

DIXIE 

MAX 

40 

46 

36 

MIN 

19  - 

1 

15 

18 

-  9 

0 

0 

11 

12 

18 

15 

11 

-  6 

22  ■ 

-  7 

-16 

-13 

-  7 

-  5 

13 

-  9 

20 

21 

31 

28 

22 

16 

8 

15 

29 

ORICGS 

MAX 

33 

34 

30 

45 

39 

39 

MIN 

10  - 

3 

5 

2 

2 

1 

9 

11 

17 

19 

30 

10 

6 

4 

5 

4 

4 

3 

13 

16 

13 

10 

15 

25 

30 

30 

25 

27 

20 

16 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

34 

34 

51 

60 

52 

41 

36 

34 

36 

35 

MIN 

28 

13 

20 

17 

12 

19 

24 

27 

28 

28 

30 

20 

13 

19 

25 

14 

14 

12 

18 

21 

13 

12 

26 

22 

24 

32 

32 

29 

26 

29 

DUBOIS  FAA  AP 

MAX 

39 

35 

39 

37 

36 

41 

52 

52 

53 

50 

44 

38 

37 

41 

36 

36 

38 

32 

35 

30 

33 

36 

39 

44 

45 

36 

42 

42 

44 

42 

MIN 

25 

15 

23 

16 

12 

18 

20 

20 

22 

22 

24 

16 

10 

17 

19 

17 

13 

9 

17 

25 

7 

21 

25 

21 

27 

33 

29 

28 

27 

27 

ELK  CITY 

MAX 

44 

42 

35 

38 

40 

42 

53 

56 

58 

50 

44 

40 

39 

34 

35 

36 

39 

34 

39 

38 

43 

40 

34 

46 

35 

36 

MIN 

28 

8 

15 

9 

25 

14 

18 

18 

22 

24 

7 

9 

7 

0 

4 

-  2 

10 

11 

14 

26 

29 

28 

26 

12 

14 

20 

ELK    RIVER    1  S 

MAX 

44 

40 

36 

44 

36 

44 

51 

52 

60 

56 

45 

42 

40 

44 

40 

37 

40 

40 

29 

40 

40 

35 

41 

36 

33 

33 

34 

38 

40 

34 

MIN 

24 

10 

14 

11 

13 

12 

18 

20 

20 

20 

32 

21 

18 

20 

13 

9 

7 

8 

18 

19 

7 

12 

29 

31 

29 

6 

28 

25 

27 

See  Reiereoce  Notea  Following  StaUon  indax 
-  150  - 


DAILY  TEMPERATURES 


:onllnu«d    NOVEMBER  1961 


Station 

DarOi  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

• 
< 

4METI  2  E 

MAX 

50 

46 

50 

50 

52 

57 

54 

54 

42 

45 

39 

42 

36 

53 

48 

•  9 

MIN 

28 

20 

20 

19 

18 

24 

20 

20 

20 

25 

26 

16 

24 

13 

10 

24 

6 

26 

5 

29 

36 

36 

31 

26 

29 

36 

22 

.7 

IIRFIELO  RS 

MAX 

46 

37 

48 

38 

40 

46 

52 

55 

58 

52 

41 

40 

39 

40 

41 

41 

39 

42 

•  1 

MIN 

17 

18 

22 

15 

14 

19 

16 

22 

23 

22 

29 

20 

14 

18 

21 

11 

9 

8 

12 

18 

2 

24 

32 

11 

27 

32 

28 

8 

20 

27 

16 

■  7 

iHN  RS 

MAX 

45 

53 

44 

41 

42 

45 

41 

39 

31 

36 

34 

40 

35 

36 

41 

MIN 

32 

22 

22 

25 

24 

25 

26 

29 

27 

28 

31 

35 

26 

30 

28 

19 

16 

19 

21 

11 

18 

16 

31 

31 

29 

31 

31 

31 

25 

.5 

5RT   MALL    IND  AGENCV 

MAX 

45 

40 

46 

45 

42 

47 

54 

57 

48 

40 

37 

38 

39 

41 

36 

50 

50 

45 

•  3 

MIN 

27 

11 

29 

25 

16 

17 

17 

19 

20 

10 

36 

18 

13 

17 

25 

20 

12 

8 

18 

30 

22 

26 

32 

36 

34 

23 

25 

34 

22 

.1 

IROEN  VALLEV  RS 

MAX 

52 

41 

39 

39 

39 

51 

53 

54 

57 

49 

49 

49 

46 

47 

47 

45 

42 

40 

40 

40 

MIN 

22 

11 

28 

23 

20 

16 

20 

20 

23 

23 

16 

17 

15 

19 

20 

9 

12 

9 

12 

19 

12 

16 

32 

32 

31 

32 

29 

34 

20 

.6 

.ENNS  FERRY 

MAX 

51 

47 

57 

56 

54 

59 

64 

44 

47 

40 

MIN 

27 

38 

32 

27 

22 

22 

18 

19 

22 

26 

31 

27 

15 

19 

17 

10 

9 

14 

15 

28 

20 

31 

36 

30 

39 

33 

34 

30 

42 

40 

25 

.8 

!ACE 

MAX 

46 

35 

32 

38 

35 

39 

49 

48 

45 

36 

39 

36 

38 

33 

30 

31 

36 

39 

MIN 

28 

10 

21 

11 

7 

8 

9 

16 

16 

19 

33 

19 

14 

18 

27 

20 

15 

19 

20 

26 

17 

15 

16 

33 

26 

31 

30 

21 

20 

31 

20 

.0 

)AND  VIEW 

MAX 

53 

51 

65 

61 

55 

53 

56 

57 

52 

54 

50 

50 

47 

44 

46 

46 

40 

36 

42 

5 1 

60 

57 

55 

M  I  N 

26 

25 

34 

16 

22 

16 

16 

19 

21 

31 

22 

15 

22 

30 

13 

9 

11 

12 

26 

12 

32 

42 

36 

37 

31 

26 

21 

33 

42 

24 

.2 

tANGEVILLE 

MAX 

53 

42 

45 

36 

40 

45 

47 

54 

57 

56 

42 

41 

40 

50 

33 

33 

34 

34 

30 

34 

38 

MIN 

28 

21 

26 

22 

16 

22 

22 

27 

31 

36 

33 

22 

19 

29 

15 

11 

11 

11 

12 

15 

9 

30 

30 

26 

19 

18 

25 

30 

32 

30 

22 

.7 

lASMERE 

MAX 

50 

45 

53 

47 

43 

52 

50 

59 

63 

60 

51 

41 

47 

56 

41 

31 

40 

47 

MIN 

21 

21 

30 

17 

13 

16 

17 

20 

24 

36 

26 

18 

12 

28 

22 

13 

8 

21 

12 

24 

10 

12 

37 

26 

30 

25 

26 

26 

25 

27 

21 

.4 

lOUSE 

MAX 

44 

45 

45 

36 

32 

46 

41 

45 

36 

36 

40 

34 

MIN 

20 

15 

16 

11 

3 

14 

10 

13 

15 

14 

26 

17 

3 

12 

12 

-  ^ 

-  4 

-  1 

-  2 

20 

-  9 

11 

26 

15 

15 

29 

24 

4 

11 

24 

12 

.0 

klLEY  RS 

MAX 

48 

41 

46 

42 

41 

46 

54 

54 

54 

47 

38 

39 

38 

41 

41 

MIN 

28 

18 

25 

20 

14 

23 

25 

27 

27 

28 

27 

20 

15 

18 

20 

12 

12 

13 

13 

23 

4 

22 

26 

22 

25 

33 

28 

22 

24 

26 

21 

.3 

tMER   <•  NW 

MAX 

44 

40 

45 

44 

39 

41 

46 

40 

37 

37 

40 

35 

39 

34 

42 

60 

MIN 

24 

10 

21 

15 

9 

16 

12 

16 

16 

11 

31 

9 

6 

15 

23 

13 

4 

4 

6 

20 

10 

18 

30 

26 

21 

33 

32 

26 

23 

27 

17 

.4 

IZELION 

MAX 

47 

42 

54 

49 

42 

47 

50 

5  3 

56 

62 

50 

43 

43 

50 

45 

37 

39 

43 

40 

37 

47 

47 

43 

57 

47 

60 

60 

MIN 

26 

23 

29 

25 

18 

22 

21 

23 

25 

27 

36 

23 

17 

21 

27 

16 

17 

13 

18 

28 

20 

25 

36 

28 

36 

33 

36 

27 

31 

34 

25 

.4 

iAOOUARTERS 

MAX 

49 

43 

37 

39 

38 

44 

46 

48 

39 

38 

39 

40 

30 

41 

36 

43 

MIN 

21 

11 

17 

27 

13 

13 

16 

13 

20 

21 

30 

28 

16 

19 

15 

7 

8 

13 

16 

4 

5 

29 

30 

10 

19 

20 

22 

26 

17 

.3 

ILL  CITY 

MAX 

48 

38 

38 

39 

37 

36 

28 

37 

38 

36 

MIN 

21 

19 

24 

20 

13 

18 

17 

20 

22 

22 

27 

21 

16 

16 

20 

8 

10 

8 

11 

24 

11 

20 

28 

11 

20 

30 

27 

11 

21 

30 

16 

.9 

JLLISTER 

MAX 

6 1 

44 

31 

34 

36 

34 

28 

44 

47 

MIN 

28 

21 

28 

21 

20 

18 

16 

20 

24 

33 

25 

22 

16 

20 

26 

15 

11 

21 

15 

23 

13 

23 

40 

34 

38 

33 

35 

30 

25 

35 

24 

.3 

ME 

MAX 

42 

41 

32 

36 

45 

47 

48 

43 

MIN 

20 

19 

24 

13 

17 

15 

16 

18 

28 

26 

26 

12 

16 

17 

22 

12 

3 

5 

13 

24 

22 

28 

30 

33 

33 

25 

24 

26 

24 

25 

20 

.6 

3AH0  CITY 

MAX 

45 

42 

50 

5 1 

54 

43 

42 

41 

41 

42 

40 

36 

MIN 

26 

16 

28 

15 

U 

17 

IS 

20 

23 

23 

22 

20 

24 

19 

19 

8 

7 

10 

6 

27 

1 

16 

27 

28 

30 

30 

32 

16 

20 

32 

19 

.6 

MHO   FALLS   2  ESE 

MAX 

43 

37 

42 

39 

39 

41 

60 

52 

54 

64 

46 

40 

40 

43 

39 

36 

35 

37 

39 

36 

31 

37 

42 

50 

42 

46 

42 

M  I  N 

25 

10 

26 

20 

14 

17 

17 

24 

21 

20 

32 

20 

12 

19 

25 

14 

U 

9 

17 

28 

20 

23 

34 

28 

28 

32 

36 

22 

22 

31 

21 

.9 

3AH0   FALLS    16  SE 

MAX 

38 

40 

35 

43 

47 

40 

34 

35 

35 

38 

35 

30 

37 

33 

30 

36 

38 

45 

44 

38 

40 

42 

45 

^  7 

MIN 

31 

2 

20 

3 

0 

9 

11 

17 

18 

23 

31 

13 

7 

14 

19 

6 

8 

7 

18 

23 

15 

22 

33 

29 

30 

31 

31 

22 

17 

29 

18 

.0 

3»H0  FALLS   FAA  AP 

MAX 

39 

32 

40 

37 

35 

40 

46 

47 

50 

60 

44 

38 

36 

41 

38 

36 

34 

35 

37 

34 

27 

35 

40 

47 

49 

39 

43 

44 

42 

46 

40 

MIN 

23 

10 

27 

20 

15 

17 

17 

18 

19 

19 

22 

17 

11 

16 

20 

14 

9 

7 

15 

25 

17 

23 

31 

26 

23 

28 

26 

23 

22 

28 

19 

•  6 

3AH0  FALLS   42   NW  W8 

MAX 

37 

38 

38 

33 

40 

40 

41 

MIN 

21 

18 

19 

21 

11 

15 

10 

13 

13 

15 

28 

23 

9 

13 

IS 

16 

17 

-  2 

6 

24 

18 

22 

22 

21 

18 

31 

33 

24 

22 

31 

16 

.3 

>AHO  FALLS   46  W  MB 

MAX 

43 

45 

37 

37 

40 

34 

39 

34 

27 

37 

42 

MIN 

24 

17 

25 

18 

10 

15 

12 

14 

16 

14 

23 

14 

10 

14 

16 

11 

4 

0 

6 

25 

9 

23 

35 

29 

22 

32 

29 

23 

23 

29 

18 

•  1 

SLAND  PARK  DAM 

MAX 

28 

30 

29 

29 

26 

28 

26 

34 

38 

45 

36 

39 

33 

34 

MIN 

23 

-  5 

9 

•  2 

-10 

0 

7 

3 

7 

6 

9 

2 

•12 

3 

16 

5 

-10 

-12 

8 

4 

-  1 

12 

27 

21 

14 

30 

29 

22 

12 

13 

7 

.6 

:ROHE 

MAX 

42 

37 

41 

40 

47 

49 

60 

MIN 

29 

23 

31 

23 

17 

25 

24 

25 

28 

29 

33 

23 

16 

21 

27 

12 

14 

13 

16 

28 

20 

27 

37 

29 

32 

30 

37 

30 

33 

35 

25 

•  6 

ELLOOC 

MAX 

40 

43 

41 

40 

40 

39 

32 

37 

34 

43 

45 

33 

34 

41 

39 

41 

MIN 

33 

19 

24 

28 

20 

20 

25 

26 

26 

27 

35 

24 

24 

26 

22 

17 

15 

19 

19 

22 

11 

14 

26 

30 

29 

13 

17 

32 

31 

31 

23 

.6 

ILOORE 

MAX 

30 

46 

34 

29 

30 

30 

27 

31 

26 

29 

28 

26 

29 

33 

40 

39 

35 

38 

37 

35 

34 

33 

,  7 

MIN 

19 

4 

5 

7 

-  5 

6 

8 

9 

10 

11 

28 

16 

•  3 

6 

5 

6 

-  2 

-  6 

11 

7 

11 

12 

21 

11 

10 

30 

30 

25 

14 

14 

10 

,7 

bOSKIA 

MAX 

47 

42 

40 

40 

33 

41 

35 

33 

54 

52 

39 

35 

35 

38 

36 

36 

44 

44 

,3 

MIN 

30 

20 

32 

33 

24 

22 

24 

26 

26 

30 

33 

30 

22 

36 

26 

23 

9 

13 

12 

24 

20 

30 

32 

31 

32 

26 

27 

30 

30 

32 

26 

.2 

\lHH  2  NNE 

MAX 

52 

45 

55 

50 

50 

55 

67 

45 

43 

40 

40 

41 

34 

55 

52 

49 

45 

54 

54 

53 

52 

46 

MIN 

31 

22 

31 

21 

19 

27 

22 

21 

23 

27 

26 

21 

17 

22 

22 

14 

9 

16 

■  10 

27 

7 

30 

37 

37 

40 

34 

31 

28 

32 

36 

24 

.6 

EWISTON  KB  AP 

MAX 

52 

42 

55 

48 

48 

51 

49 

54 

56 

51 

61 

49 

48 

46 

42 

40 

36 

37 

40 

39 

56 

41 

34 

34 

36 

40 

30 

43 

46 

44 

,7 

MIN 

30 

22 

32 

27 

24 

26 

27 

30 

31 

41 

34 

25 

26 

30 

22 

16 

15 

21 

20 

21 

15 

38 

32 

31 

27 

27 

32 

26 

33 

34 

27 

•  3 

IFTON  PUMPING  STA 

MAX 

37 

40 

36 

31 

30 

30 

36 

35 

30 

36 

43 

45 

39 

41 

40 

35 

32 

41 

38 

MIN 

24 

12 

IB 

17 

10 

11 

14 

16 

17 

19 

29 

18 

12 

17 

16 

20 

11 

0 

9 

14 

13 

12 

33 

16 

19 

31 

26 

22 

23 

19 

17 

■  4 

OWMAN  3  E 

MAX 

39 

41 

42 

49 

51 

52 

40 

5 1 

49 

44 

38 

37 

33 

40 

38 

40 

47 

46 

36 

46 

60 

39 

39 

36 

42 

MIN 

29 

16 

26 

20 

11 

17 

16 

19 

19 

20 

12 

17 

16 

8 

6 

9 

7 

22 

13 

26 

32 

30 

31 

33 

34 

30 

21 

33 

20 

.5 

ACKAY  RS 

MAX 

46 

46 

44 

38 

36 

30 

26 

34 

40 

45 

40 

36 

37 

39 

40 

36 

42 

,  7 

MIN 

22 

16 

18 

18 

13 

20 

22 

27 

30 

27 

26 

15 

9 

24 

22 

7 

2 

8 

16 

20 

4 

22 

23 

12 

24 

32 

30 

22 

21 

23 

19 

.2 

ALAD 

MAX 

36 

38 

43 

36 

41 

34 

34 

32 

43 

46 

44 

43 

46 

50 

39 

49 

43 

,3 

MIN 

31 

21 

28 

22 

21 

17 

19 

21 

24 

24 

34 

22 

20 

19 

27 

25 

17 

16 

21 

27 

17 

17 

29 

25 

30 

33 

23 

26 

23 

31 

23 

,7 

ALAD  FAA  AP 

MAX 

46 

39 

36 

43 

37 

45 

35 

34 

35 

43 

44 

43 

50 

47 

40 

51 

44 

MIN 

29 

22 

30 

23 

19 

15 

16 

18 

20 

19 

30 

21 

20 

17 

22 

17 

16 

16 

19 

26 

14 

25 

28 

20 

28 

33 

26 

21 

21 

31 

22 

■  1 

AY  RS 

MAX 

36 

51 

36 

38 

48 

52 

55 

46 

32 

35 

35 

36 

32 

26 

41 

46 

45 

46 

47 

^2 

•  6 

MIN 

25 

8 

20 

22 

9 

17 

12 

16 

19 

20 

26 

21 

9 

20 

13 

3 

1 

2 

7 

17 

-  3 

12 

31 

22 

16 

26 

15 

.2 

C  CALL 

MAX 

42 

34 

38 

34 

37 

46 

46 

48 

50 

46 

40 

38 

39 

40 

38 

34 

34 

30 

32 

30 

24 

30 

30 

32 

30 

32 

36 

36 

34 

32 

36 

.5 

MIN 

25 

10 

23 

18 

8 

17 

16 

18 

20 

24 

20 

15 

10 

20 

20 

18 

6 

10 

6 

20 

-  2 

18 

29 

29 

26 

26 

30 

25 

22 

28 

18 

.6 

C  CAM»40N 

MAX 

42 

43 

44 

45 

40 

43 

47 

46 

52 

44 

40 

40 

44 

39 

34 

39 

37 

37 

40 

33 

30 

42 

39 

46 

46 

41 

45 

45 

46 

50 

42 

.0 

MIN 

28 

16 

16 

15 

13 

11 

16 

15 

22 

20 

23 

16 

17 

21 

19 

20 

16 

16 

21 

23 

22 

17 

19 

16 

27 

33 

32 

21 

26 

26 

20 

.1 
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DAILY  TEMPERATURES 

ConllDU»d  NOVEMBER 


Day  Of  Month 


auuoa 

10 

12 

13 

J4 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

30 

31 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

49 

42 

50 

48 

40 

42 

44 

48 

50 

63 

46 

40 

59 

60 

44 

39 

38 

38 

37 

37 

34 

45 

47 

46 

52 

46 

44 

46' 

47 

48 

MIN 

29 

20 

29 

23 

19 

23 

24 

26 

27 

22 

31 

20 

18 

20 

26 

22 

13 

20 

18 

26 

19 

23 

34 

31 

38 

33 

33 

28 

31 

30 

MONTPELIER  RS 

MAX 

49 

38 

31 

40 

34 

36 

39 

45 

46 

50 

62 

40 

32 

35 

42 

34 

30 

35 

31 

39 

36 

26 

39 

46 

49 

44 

40 

40 

35 

37 

MIN 

20 

9 

10 

12 

3 

6 

8 

14 

14 

17 

20 

16 

10 

9 

15 

13 

5 

-  2 

1 

18 

18 

11 

19 

19 

19 

26 

26 

20 

18 

16 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

iti 

41 

46 

42 

40 

49 

50 

56 

57 

61 

47 

46 

41 

45 

41 

36 

37 

34 

37 

36 

30 

44 

37 

33 

32 

36 

40 

42 

45 

46 

MIN 

30 

13 

28 

28 

24 

30 

26 

34 

35 

40 

35 

22 

27 

37 

15 

13 

16 

22 

22 

18 

14 

27 

30 

29 

26 

21 

31 

35 

35 

34 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MAX 

55 

49 

57 

58 

47 

53 

60 

57 

61 

60 

64 

46 

47 

53 

61 

44 

43 

43 

45 

34 

37 

46 

49 

48 

66 

47 

46 

53 

60 

55 

MIN 

2S 

22 

28 

24 

18 

25 

24 

20 

24 

29 

28 

20 

15 

20 

21 

9 

6 

11 

23 

27 

15 

27 

36 

34 

42 

28 

29 

30 

30 

31 

MULLAN  FAA 

MAX 

<>1 

35 

36 

42 

45 

54 

49 

60 

65 

49 

38 

46 

46 

40 

33 

35 

40 

34 

40 

33 

29 

40 

34 

32 

32 

32 

38 

47 

44 

40 

MIN 

17 

9 

21 

17 

13 

20 

24 

26 

28 

33 

27 

18 

17 

21 

11 

10 

13 

19 

19 

12 

7 

25 

23 

25 

23 

24 

28 

32 

30 

30 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

50 

40 

35 

41 

49 

45 

51 

52 

56 

57 

42 

41 

45 

46 

34 

35 

42 

40 

36 

35 

40 

43 

34 

35 

37 

38 

40 

MIN 

21 

9 

22 

9 

10 

15 

15 

17 

18 

19 

12 

12 

16 

12 

4 

20 

30 

26 

30 

29 

25 

25 

NEZPERCE 

MAX 

48 

37 

47 

36 

39 

45 

47 

51 

66 

53 

41 

40 

36 

42 

36 

34 

32 

30 

33 

32 

30 

44 

37 

39 

31 

33 

42 

43 

46 

42 

MIN 

30 

16 

28 

28 

20 

23 

26 

30 

31 

38 

32 

20 

22 

25 

12 

10 

11 

19 

10 

22 

11 

27 

26 

28 

26 

26 

25 

29 

30 

30 

OAKLEY 

MAX 

»7 

45 

53 

49 

46 

58 

57 

56 

62 

63 

51 

43 

41 

55 

41 

35 

42 

43 

44 

39 

35 

42 

53 

47 

52 

48 

54 

61 

46 

49 

MIN 

31 

23 

29 

22 

19 

25 

20 

27 

30 

34 

30 

24 

27 

23 

27 

22 

11 

18 

17 

27 

10 

23 

30 

35 

36 

36 

35 

29 

33 

36 

OBSIDIAN   3  SSE 

MAX 

39 

41 

31 

35 

34 

36 

36 

31 

32 

32 

36 

36 

37 

40 

44 

39 

37 

MIN 

3 

8 

-10 

-11 

-  5 

-  4 

2 

-  2 

18 

23 

22 

29 

34 

19 

-  1 

7 

21 

OLA   5  S 

MAX 

51 

50 

51 

49 

50 

51 

52 

54 

59 

50 

51 

51 

51 

62 

45 

43 

45 

4<^ 

44 

36 

25 

44 

40 

50 

50 

51 

42 

50 

45 

46 

MIN 

27 

19 

20 

22 

19 

11 

19 

19 

21 

24 

16 

22 

15 

15 

26 

14 

10 

9 

14 

20 

-  5 

20 

29 

34 

33 

35 

32 

31 

26 

33 

OROFINO 

MAX 

46 

47 

49 

51 

52 

52 

56 

55 

48 

61 

49 

45 

42 

48 

43 

44 

40 

46 

43 

32 

47 

38 

37 

37 

44 

MIN 

31 

19 

30 

28 

22 

24 

24 

26 

26 

31 

32 

30 

24 

37 

24 

19 

15 

19 

23 

27 

30 

26 

32 

27 

33 

32 

33 

PALISADES  DAM 

MAX 

44 

38 

41 

42 

29 

32 

38 

36 

39 

42 

41 

40 

33 

40 

36 

33 

31 

30 

36 

30 

30 

36 

37 

43 

40 

42 

39 

39 

37 

40 

MIN 

30 

9 

17 

10 

10 

12 

18 

21 

21 

22 

32 

22 

12 

13 

20 

14 

15 

11 

20 

25 

11 

12 

32 

32 

28 

33 

30 

27 

22 

28 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

58 

55 

57 

51 

47 

51 

51 

52 

51 

49 

49 

49 

51 

48 

45 

44 

45 

41 

36 

40 

37 

56 

56 

52 

48 

39 

47 

46 

43 

53 

MIN 

28 

23 

32 

23 

18 

27 

18 

20 

19 

21 

26 

23 

17 

20 

24 

17 

12 

11 

6 

26 

8 

30 

37 

37 

34 

32 

32 

30 

31 

31 

PAUL    1  ENE 

MAX 

52 

45 

38 

52 

44 

44 

48 

52 

56 

59 

65 

46 

45 

44 

52 

42 

40 

40 

45 

45 

38 

35 

46 

46 

47 

53 

46 

52 

53 

50 

MIN 

24 

23 

24 

27 

20 

21 

25 

25 

26 

27 

31 

21 

17 

17 

21 

24 

14 

15 

19 

20 

23 

23 

34 

34 

41 

38 

37 

31 

30 

33 

PAYETTE 

MAX 

57 

46 

50 

49 

51 

52 

52 

53 

56 

47 

55 

61 

50 

46 

46 

50 

44 

36 

43 

42 

38 

53 

51 

51 

49 

43 

49 

44 

43 

54 

MIN 

30 

27 

34 

26 

18 

24 

20 

19 

21 

26 

24 

22 

17 

21 

26 

18 

11 

13 

9 

29 

11 

27 

37 

43 

37 

36 

32 

30 

31 

31 

:  1 

PICA80 

MAX 

55 

45 

36 

50 

44 

42 

44 

55 

54 

59 

55 

46 

44 

41 

48 

36 

41 

38 

36 

40 

35 

31 

36 

39 

37 

41 

40 

41 

45 

43 

MIN 

19 

16 

16 

13 

14 

11 

16 

17 

21 

20 

23 

14 

14 

15 

15 

7 

6 

6 

7 

18 

6 

6 

20 

18 

22 

24 

28 

21 

21 

30 

]  1 

PIERCE  RS 

MAX 

42 

42 

34 

35 

40 

36 

39 

41 

41 

43 

45 

37 

36 

37 

36 

34 

35 

34 

29 

33 

32 

33 

38 

36 

34 

31 

33 

35 

35 

33 

MIN 

21 

11 

12 

12 

10 

12 

15 

17 

19 

20 

27 

28 

15 

16 

15 

8 

6 

6 

11 

15 

1 

2 

29 

29 

26 

10 

16 

19 

21 

22 

1 ; 

POCATELLO  2 

MAX 

46 

43 

46 

45 

41 

47 

49 

53 

55 

55 

56 

42 

41 

49 

48 

41 

39 

38 

41 

37 

35 

34 

45 

49 

49 

45 

49 

48 

49 

62 

MIN 

32 

10 

28 

23 

15 

21 

22 

27 

28 

35 

32 

22 

16 

21 

28 

16 

17 

22 

23 

29 

21 

28 

32 

37 

43 

36 

36 

26 

30 

36 

;! 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

43 

35 

46 

38 

41 

43 

48 

51 

55 

57 

47 

42 

42 

46 

39 

37 

37 

39 

40 

39 

27 

39 

45 

48 

49 

44 

47 

60 

49 

50 

4  ( 

MIN 

29 

12 

29 

26 

19 

20 

19 

21 

23 

24 

29 

22 

18 

20 

25 

19 

16 

16 

22 

26 

21 

25 

36 

35 

40 

36 

34 

24 

25 

35 

PORTHILL 

MAX 

46 

40 

37 

41 

38 

44 

44 

46 

41 

48 

47 

44 

39 

46 

39 

36 

35 

34 

31 

34 

27 

39 

30 

31 

32 

26 

31 

37 

38 

42 

3  1 

MIN 

33 

21 

26 

21 

18 

20 

20 

19 

19 

20 

39 

22 

26 

33 

16 

15 

9 

9 

20 

9 

10 

23 

9 

12 

11 

4 

21 

29 

31 

32 

It 

POTLATCH 

MAX 

45 

38 

43 

42 

45 

53 

54 

60 

61 

66 

60 

46 

46 

44 

41 

42 

40 

36 

40 

35 

31 

44 

37 

33 

32 

40 

46 

45 

46 

48 

4  A 

MIN 

32 

12 

27 

28 

20 

29 

22 

31 

30 

39 

36 

21 

26 

37 

13 

11 

9 

22 

15 

14 

8 

26 

24 

28 

26 

20 

23 

32 

35 

34 

ii 

PRESTON  2  SE 

MAX 

49 

39 

38 

42 

41 

42 

48 

52 

53 

54 

51 

43 

42 

46 

44 

39 

38 

35 

40 

45 

34 

32 

42 

46 

45 

42 

49 

50 

47 

60 

4  *l 

MIN 

33 

20 

27 

23 

19 

17 

18 

20 

22 

23 

33 

22 

16 

19 

27 

27 

20 

16 

21 

27 

22 

18 

31 

27 

29 

24 

33 

23 

23 

33 

PRIEST   RIVER   EXP  STA 

MAX 

41 

36 

35 

39 

39 

45 

43 

47 

42 

44 

44 

42 

39 

42 

40 

35 

35 

29 

29 

33 

28 

37 

31 

32 

32 

25 

33 

35 

37 

43 

3 

MIN 

32 

12 

26 

16 

14 

19 

20 

23 

21 

30 

35 

18 

20 

29 

12 

9 

6 

16 

20 

20 

6 

27 

16 

24 

20 

5 

23 

32 

32 

32 

2  J 

RICHFIELD 

MAX 

46 

37 

47 

44 

41 

45 

46 

55 

58 

54 

50 

42 

40 

47 

42 

39 

35 

39 

39 

37 

31 

37 

39 

42 

46 

43 

46 

46 

45 

43 

MIN 

26 

19 

26 

20 

16 

23 

19 

22 

26 

26 

26 

16 

11 

20 

23 

9 

8 

10 

11 

27 

19 

24 

33 

26 

30 

31 

30 

26 

29 

30 

2  . 

RIGGINS  RS 

MAX 

53 

44 

50 

48 

46 

53 

56 

58 

66 

60 

60 

66 

50 

52 

50 

42 

44 

44 

44 

42 

40 

48 

44 

52 

50 

42 

48 

48 

52 

52 

4  '^i 

MIN 

38 

28 

34 

37 

26 

36 

33 

34 

40 

46 

47 

36 

34 

44 

30 

24 

22 

26 

24 

32 

24 

36 

38 

36 

32 

32 

36 

46 

42 

42 

3  i| 

RUPERT 

MAX 

52 

45 

37 

45 

48 

42 

44 

49 

53 

47 

63 

49 

51 

50 

5i 

41 

38 

40 

43 

38 

35 

39 

45 

47 

53 

50 

50 

49 

51 

50 

4 

MIN 

26 

23 

24 

24 

18 

26 

23 

25 

27 

25 

21 

22 

15 

15 

20 

24 

13 

14 

19 

22 

22 

30 

33 

34 

35 

37 

29 

29 

28 

33 

2  . 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

39 

36 

40 

38 

37 

42 

50 

52 

54 

62 

44 

38 

37 

43 

37 

39 

37 

34 

36 

33 

32 

36 

40 

49 

60 

41 

42 

45 

43 

43 

4  , 

MIN 

25 

12 

26 

13 

11 

16 

16 

20 

21 

21 

32 

18 

12 

17 

24 

16 

7 

8 

10 

18 

12 

23 

34 

27 

24 

32 

33 

27 

25 

26 

2.  .( 

SAINT  MARIES 

MAX 

46 

39 

44 

42 

48 

53 

48 

53 

57 

46 

45 

45 

44 

45 

41 

44 

43 

40 

36 

29 

46 

44 

34 

34 

32 

43 

43 

41 

44 

) 

I*.  ■ 

MIN 

33 

16 

28 

30 

18 

25 

24 

27 

27 

34 

39 

21 

23 

34 

17 

14 

12 

20 

18 

10 

20 

27 

30 

29 

20 

30 

33 

31 

33 

2' 

SANOPOINT    EXP  STA 

MAX 

45 

37 

38 

41 

40 

44 

45 

45 

42 

46 

45 

44 

41 

45 

39 

36 

35 

30 

32 

35 

29 

39 

35 

32 

30 

28 

33 

37 

37 

42 

3t 

MIN 

35 

18 

27 

20 

17 

22 

21 

24 

22 

31 

38 

20 

23 

35 

20 

15 

11 

19 

22 

20 

10 

29 

21 

24 

23 

20 

28 

32 

32 

33 

2: 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

46 

40 

50 

48 

40 

45 

53 

54 

56 

66 

55 

46 

40 

46 

41 

36 

35 

41 

40 

38 

32 

40 

42 

43 

49 

46 

46 

48 

47 

47 

MIN 

29 

22 

28 

21 

19 

24 

24 

25 

29 

30 

28 

18 

16 

20 

22 

9 

9 

14 

12 

27 

19 

24 

33 

29 

32 

31 

34 

29 

33 

35 

2* 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

57 

47 

55 

51 

46 

44 

64 

58 

65 

64 

55 

48 

60 

48 

36 

38 

39 

39 

38 

39 

44 

43 

50 

46 

34 

34 

36 

57 

55 

4'  ' 

MIN 

33 

25 

35 

32 

31 

30 

28 

21 

22 

23 

24 

20 

20 

18 

16 

18 

17 

16 

16 

24 

32 

31 

28 

27 

27 

21 

26 

31 

42 

2i  ■ 

STREVELL 

MAX 

44 

43 

50 

47 

39 

40 

47 

47 

48 

49 

42 

39 

40 

47 

39 

29 

35 

33 

36 

30 

29 

45 

44 

45 

43 

42 

46 

42 

60 

45 

41  ' 

MIN 

30 

21 

27 

24 

13 

18 

15 

27 

25 

30 

33 

19 

12 

16 

25 

18 

6 

15 

19 

23 

14 

19 

35 

32 

33 

33 

29 

25 

29 

30 

23; 

SUOAR 

MAX 

46 

36 

41 

41 

37 

43 

52 

54 

54 

63 

43 

40 

38 

40 

42 

46 

40 

37 

37 

33 

31 

36 

45 

50 

51 

47 

43 

48 

44 

41 

42 

MIN 

22 

10 

25 

12 

5 

14 

20 

17 

17 

18 

20 

16 

9 

11 

11 

11 

6 

4 

9 

20 

13 

21 

33 

30 

25 

31 

31 

25 

20 

33 

18  < 

SUN  VALLEY 

MAX 

53 

42 

44 

42 

40 

46 

56 

55 

57 

54 

49 

38 

41 

44 

41 

39 

39 

36 

35 

34 

30 

34 

38 

37 

35 

41 

40 

38 

36 

35 

41  '' 

MIN 

20 

12 

17 

5 

3 

13 

13 

15 

19 

17 

26 

10 

5 

14 

20 

8 

-  2 

2 

0 

20 

-15 

16 

31 

6 

21 

26 

28 

4 

7 

26 

12  i 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

61 

56 

66 

66 

51 

66 

56 

66 

59 

52 

54 

53 

52 

55 

46 

46 

47 

40 

41 

38 

40 

57 

58 

65 

54 

46 

63 

55 

65 

64 

52  ; 

MIN 

35 

30 

34 

29 

24 

28 

26 

26 

27 

32 

36 

31 

22 

25 

31 

26 

17 

23 

19 

29 

19 

31 

42 

39 

37 

36 

32 

29 

38 

41 

29  I 

SWAN   VALLEY   1  W 

MAX 

45 

50 

42 

38 

32 

33 

35 

30 

44 

47 

44 

38 

40 

40 

42 

40 

36 

38 

35 

33 

34 

38 

42 

46 

50 

47 

44 

45 

46 

47 

40 

MIN 

10 

9 

9 

11 

19 

8 

10 

14 

27 

19 

28 

21 

9 

11 

9 

8 

9 

6 

6 

20 

20 

21 

20 

22 

20 

16 

25 

24 

24 

22 

15  1 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

37 

33 

36 

33 

36 

40 

47 

49 

48 

49 

41 

33 

31 

39 

33 

36 

34 

32 

30 

31 

28 

33 

38 

44 

45 

36 

39 

42 

43 

40 

37 

MIN 

25 

1 3 

5 

3 

7 

26 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

48 

45 

52 

48 

45 

56 

50 

59 

64 

52 

48 

41 

46 

53 

46 

32 

40 

39 

36 

30 

29 

44 

47 

44 

48 

45 

50 

52 

62 

47 

46 

MIN 

22 

18 

24 

15 

11 

14 

10 

13 

15 

22 

26 

13 

4 

12 

12 

-  2  - 

7 

3 

-  2 

23 

0 

20 

35 

28 

30 

25 

17 

14 

24 

34 

15 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

48 

47 

57 

52 

44 

49 

52 

55 

69 

61 

65 

44 

44 

50 

45 

36 

41 

45 

41 

38 

35 

49 

48 

50 

56 

51 

54 

52 

56 

52 

48 

MIN 

28 

25 

30 

25 

19 

20 

21 

21 

23 

24 

33 

24 

19 

20 

29 

15 

18 

18 

27 

18 

27 

40 

31 

43 

33 

37 

25 

27 

35 

25, 

Sm  Raf*t«&c«  Nolai  Following  SUtton  lod^x 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  1961 


Slalion 

Day  01  Monlh 

> 

01 

a 

1 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IS 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

1 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  31 

> 
< 

Thin  Falls  3  SE 

MAX 

53 

48 

41 

56 

43 

45 

49 

50 

55 

58 

61 

48 

45 

45 

54 

42 

37 

42 

41 

37 

39 

50 

54 

56 

47 

53 

52 

<«8  •4 

MIN 

29 

25 

25 

28 

20 

22 

23 

23 

23 

25 

29 

28 

23 

23 

25 

16 

16 

14 

16 

21 

19 

19 

36 

34 

43 

35 

35 

27 

27 

30 

25.4 

WALLACE 

MAX 

35 

39 

43 

36 

45 

50 

45 

48 

46 

41 

40 

47 

40 

37 

34 

34 

32 

31 

32 

33 

35 

35 

41 

42 

40 

39*3 

MIN 

29 

25 

27 

24 

17 

23 

25 

27 

28 

31 

33 

22 

35 

28 

22 

21 

14 

19 

20 

20 

11 

29 

29 

29 

28 

19 

25 

33 

35 

34 

25.4 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

43 

36 

36 

39 

46 

52 

52 

50 

55 

46 

40 

45 

36 

31 

36 

35 

33 

36 

30 

34 

43 

32 

31 

32 

34 

41 

42 

46 

40 .2 

MIN 

26 

15 

15 

22 

16 

17 

25 

24 

29 

26 

26 

34 

22 

24 

17 

13 

13 

14 

19 

22 

10 

10 

28 

26 

27 

11 

18 

31 

30 

33 

21>6 

WARREN 

3 1 

51 

51 

38 

42 

45 

38 

32 

40 

36 

40 

45 

36 

39*6 

HIN 

16 

19 

13 

10 

-  6 

S 

2 

12 

16 

20 

15 

11 

1 

22 

1 

-11 

-  7 

1 

-  7 

12 

-  8 

16 

26 

26 

27 

21 

16 

17 

15 

25 

11>1 

WAY  AN 

39 

46 

37 

33 

31 

40 

45 

46 

48 

43 

30 

33 

32 

34 

31 

31 

30 

41 

36 

36 

36.9 

MIN 

28 

10 

4 

-  9 

18 

22 

16 

20 

26 

7 

14 

16 

22 

10 

2 

7 

16 

17 

12 

11 

21 

21 

26 

27 

24 

21 

23 

16.1 

WEISER  2  SE 

MAX 

51 

46 

51 

52 

46 

50 

49 

51 

52 

49 

52 

52 

46 

46 

46 

46 

40 

36 

39 

37 

32 

47 

48 

52 

51 

44 

49 

44 

42 

53 

46.6 

MIN 

29 

23 

33 

22 

16 

23 

19 

20 

20 

20 

22 

22 

17 

21 

26 

14 

12 

12 

9 

28 

13 

26 

35 

40 

35 

34 

33 

29 

28 

30 

23.8 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

1.9 

35 

42 

38 

43 

50 

50 

60 

60 

55 

37 

40 

46 

46 

33 

33 

39 

36 

38 

36 

28 

41 

37 

35 

32 

36 

46 

44 

46 

45 

42.0 

MIN 

28 

18 

27 

26 

17 

24 

24 

27 

33 

35 

30 

24 

20 

32 

13 

10 

24 

24 

17 

11 

25 

26 

26 

24 

26 

30 

29 

30 

32 

24.3 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  montli 


otation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ABERDEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

0.1 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.7 

2 

2 

9.0 
8 

5 

S 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

ARROWnOCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.0 
I 

1 

5.5 
7 

T 

4 

3 

2 

2 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

O.S 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4.0 

5 

1.0 

6 

4.0 

10 

S 

T 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14.0 
13 

6.0 

20 

5.0 
20 

2.0 
19 

3.0 
20 

19 

16 

IS 

14 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

3 

1.0 
4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 
3 

3 

4.0 

6 

4.0 

8 

1.0 
8 

1.0 
10 

2.0 
12 

10 

10 

10 

7.0 
18 

BLACKFOOT  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1 

1 

BOISE  «fB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

1.9 
1 

1.5 
1 

T 

3 

0.3 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

2.7 
4 

0.5 
4 

3.5 
8 

5.0 
10 

1.0 
10 

1.0 
11 

_ 

T 

9 

3.0 
11 

8 

7 

6 

BUHLEY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 
T 

T 
T 

T 
T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 

2 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

10.0 
7 

4.0 

9 

1.0 
7 

T 
6 

T 

6 

4 

4 

4 

2.0 
6 

CEKTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
1 

1 

4.0 
4 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.1 
2 

T 

2 

8.6 
9 

2.0 
9 

9 

8 

T 

8 

8 

8 

T 

8 

0.1 
8 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.5 

1.5 

3.0 

4.0 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.3 

8.0 
6 

6.0 
7 

1.0 

4 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

0.4 

0.2 

0.2 

6.7 
7 

6.1 
11 

L0.8 
20 

17 

15 

14 

12 

10 

CRATERS  OF  THE  MOON  NX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

S 

4 

T 

4 

3 

3 

2 

5.5 
5 

5 

1.0 
5 

1.0 
6 

5 

3 

2.0 
5 

4 

3 

3 

T 

3 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 
3 

T 

3 

3.6 
6 

T 

6 

6 

S 

5 

4 

4 

T 

3 

0.2 
3 

O.S 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4.2 

7 

7 

15.5 
20 

14.2 

26 

1.0 
22 

1.5 
23 

1.0 
22 

T 
20 

T 
19 

19 

6.4 
24 

DUBOIS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 

1 

T 

4 

0.4 
4 

4 

2 

1 

T 
T 

KLE  CITY 

SNOWFALL 
SN  OH  GKD 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

6 

7 

9 

15 

15 

12 

12 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

2 

7.5 
10 

1.0 
9 

8 

8 

T 

8 

7 

7 

6 

T 

6 

GAROEM  VALLEY  RS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

* 

4.0 

3.0 

6 

4 

3 

2 

OLXimS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

4 

BAILET  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

5.0 
5 

2.0 
1 

BAMER  4  n 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

3 

roDowtng  SuOon  [ad«x 

153  - 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHC 
NOVEMBER  1961 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

3 

2 

11 

10 

10 

10 

9 

6 

6 

6 

( 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

5.0 

9.0 

• 

0. 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 

0.4 

3 

0.1 
2 

T 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

T 
T 

0.8 
1 

1 

T 

1 

T 
T 

0.2 

0. 
T 

ISLAND  PARK  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
16 

2.0 
17 

3.0 
18 

0.5 
17 

17 

16 

15 

15 

14 

14 

3.0 
16 

16 

16 

IS 

15 

15 

15 

15 

T 
15 

7.0 
21 

2.0 
22 

L5. 0 
34 

3.0 
31 

29 

27 

0.5 
26 

0.5 
25 

24 

24 

1 . 
2 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

T 

T 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

2.0 

6.9 
1 

5.5 
8 

0.8 

T 
10 
1.1 

7 

1.1 

5 

0.9 

4 

0.8 

LOWUAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

» 

* 

11.0 

MALAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4.0 

T 

4 

1.3 
3 

3 

1 

T 

T 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

1.2 
1 

1 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
4 

4 

6.0 
10 

6.0 
11 

11 

6.0 

16 

14 

12 

5.0 
12 

12 

1 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.6 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

1.2 
T 

1 

1 

0.5 
1 

1 

1 

1 

0.1 
1 

0.1 
1 

1 

9.0 
1 

7.2 
14 

1.5 
16 

9.8 
18 

1.6 
27 

0.3 
27 

26 

20 

0.2 
17 

0. 
1 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

5.0 
4 

7.0 
11 

11.0 

20 

T 
16 

13 

10 

8 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

2.0 
2 

T 
T 

OBSIDIAN  3  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

10 

18 

18 

19 

18 

18 

18 

18 

2 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

1.5 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

0.5 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 
T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

0.5 
2 

T 

2 

15,0 
17 

0.5 
15 

5.0 
19 

L1.0 
31 

4.0 
29 

T 
25 

25 

24 

l.( 
2 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.1 

T 

1 

0.8 
T 

T 

T 

2.4 

T 

0.4 

2 

0.2 

0.5 
2 

0.2 

T 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LO.O 

6.0 

3.0 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 

4.5 

5.0 

3.0 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

1.7 

2 

2.8 
4 

4 

8.1 
11 

6.1 
15 

1.0 

15 

1.5 
15 

15 

T 
14 

0.7 
12 

10 

9 

RIGGINS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

7 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.9 

2 

1.7 
3 

2 

7.5 
9 

4.5 

9 

1.0 

9 

1.9 
10 

_ 

T 

9 

1.2 
10 

9 

7 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

4.0 
4 

3 

LO.O 
12 

5.0 
14 

1.0 
12 

T 
12 

1.0 
11 

10 

10 

10 

4. 
1 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SWAN  VALLEY  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 
T 

T 
T 

1.0 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

4.0 
4 

L4.0 
18 

1.4 
11 

L2.0 
23 

2.5 
23 

0.5 

20 

17 

12 

10 

< 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

6 

1.0 
7 

2.0 
8 

7 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

1.0 

5 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

1.0 
4 

4 

6.0 
10 

2.0 
12 

4.0 

16 

ILO 
24 

2.0 
20 

18 

18 

18 

4.( 
2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1961 


mt.Hne  fan, 

-o- 


-rJ  Koael  Basing 


120  TM    MERIDIAN    TIME  ZONE 


P/itJHANDLE 


105  TH    MERIDIAN   TIME  ZONE 
-O- Yftak 


Llbby  1  \E  BS 


Hbby  32  SSE  "O 
-O-    Trout  Cr  RS 


IDAHO 


STATION  LEGEND 
0  9  0  Preciptfofton  only 
<D  Pr0clpitolion,  Storogt 

■O-   ■♦■  -O-   PrecipHotion  and  Ttmptrofure 
^   ^  Pf»eipitation,  Tempgralure  ana  Evaporation 

Tj>p»  al  gog»    O  Non-racording 
9  Rtcording  (ft  tfpdS 

DOUBCe  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


-O  Minim  7  »£ 


Nez  Perec  Pa 


Cornucopia  ^ 

—  o 


jf-  ^  CENrRAl=o.„.„, 


heur  Br  Exp  si 

»y»..  -O 


Paraa  Exp  stal  !  ^' 

Ad.iao  -Q-I  /  l^er  Po 


-O-Ll.a  //g 


^  DuboisVxp  Sti 


'iebK«a  Dam-^-  | 

z  1 


r..„Wa.    ill/  ,  

cVy«s  :  UPPER 


Idabo  Falla  42  NK  «B 


"-V_^  '.^.'"^T.toJla  Exp  Sti 

"1     -O-       II  .orabO- 


►rthought  Hine  \  \ 


'■.r-^Z^    I  I  SNAKE  r»  ' 

)            '^il&io  Falls  46  «  WB  '    Idaho  FalU/TAA  AP  ORirle 
caters  of  the  Moon  KM  ' — Idaho  P^Ib  "  

 ^  Blackloot  2  SS.»-Cy 


^VAbLi:Y^_ 


SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 


AlplD«  2  9     C     Bonduraot  3 


C   iJ  I  11      S  -0-i«.rl<:an  Pall.  1  5.  |  I  -C>-«tO«a» 

^^-J<>J.ro..        1   I  I  i;       I        i        '-  •  -  - 

ft.TJ  ---Nu     ,      Paul  1  E»E  -Q^*"'il'>'' 


105  TM 
.1    ;  IZo""" 


T-lb  '■"^^^^ur^ypTbrf'lfrT^y'' 


-O-0«kl*T  ^ 
O-  lire.  Cr.ek^^  |  l  "  (D  ^  ^ 


■O-Crac*     '"^  I 

WS^       '  t 


lODtpallcr  RS-O- 


^  -O-  Bor<I«r  3  M 


^Pra.lbbU  SI  \  I 


-o 

Lak«lo*o  .v-v.  I  Ka«M«r«r 


-61       WRPC  -  ST 


H5»     -<^- Contact 


»rk  V.U.y-O- 


-o-  "2'  -9- 


Loc.D  (au  Kzp  sta  HI* 


ISOHNES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NOVEMBER  196 


-o- 


Revlaed     4-61  IRPC 


^O-  l'2*  -<^LoKan  USU  Exp 


iSJ^^^^f^il'"^  ^OUf^H  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,   PARTICULARLY  IN 

MOUKTA INOUS  AR£AS . 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  : 

M 

rruDE 

0 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

OBSERVER 

DRAIN 

LATT 

LONG 

1  1 

i 

■ 

spEcua 

A5CRDCEN  EXP  STATION 

BINGHAM 

112  » 

4A0D 

Sf 

ESPERIHCNT  STATION  | 

A^TCBTmOUCMT  minf 

00T( 

12 

4)  00 

116  A3 

7280 

U  S  WEATWR  BUREAU 

AMCBICAN  falls   1  SK 

POWER 

12 

4318 

9P 

u  s  Bur  reclamation 

ANOCtSON  DAM 

07*2 

ELMORE 

38B2 

U  S  Bur  RECLAMATION  1 

*»C0  )  NH 

0179 

BUTTE 

I 

113  20 

9300 

11 

JOHN  C  TOOMBS 

ARROHttOCl  0AM 

0441 

ELMORE 

115  99 

3239 

5P 

9P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ASMTON  1  S 

FREMONT 

9220 

iP 

5P 

GUST  SIEINMANN 

ATLAMIA  I 

si;; 

ELMORE 

4)  48 

115  07 

5585 

5P 

5P 

ATUAMTA  SUMMIT 

ELMORE 

7590 

$ 

u  s  WEATHER  Bureau 

AVCRV  OanCE*  STATIOM 

0S2! 

SHOSHONE 

10 

47  14 

115  48 

2492 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALD  MOUMIAIN 

BLAINE 

8700 

NELSON  BENNETT 

•ATVIEW  MOOEL  basin 

KOOTENAI 

2070 

BA, 

e* 

BENTON  DAM 

otb« 

BONNER 

9 

48  21 

116  90 

2640 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIC  CHEEK  I  S 

O03S 

vallEv 

ll»  20 

sm 

ANNCSLCy  N  EDWARDS 

BLACKFOOI  2  S3W 

BINGHAM 

[J 

43  11 

4495 

TOM  THOMPSON 

Slack roOT  oam 

CARIBOU 

12 

6200 

FORT  HALL    IR  PROJ 

Bliss 

GOODING 

32*9 

«« 

BP 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

Bogus  basin 

lOU 

BOISE 

12 

43  46 

116  06 

6196 

& 

US  SOIL  CON  SERVICE 

BOISE  LUCS.V  PEAK  OAM 

1018 

*'  " 

116  04 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOlSf   MS  AlBPOHT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONNEAS  FEARV  I  SW 

BOUNDARY 

IBIO 

ARLO  T  GRvJNERUO 

BUML 

TWIN  FALLS 

12 

)>00 

5P 

9P 

Shelley  howaro 

Bungalow  rancer  statio* 

Clearwater 

•  6  38 

119  30 

2265 

)P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BuRkC  2  ENE 

SHOSHONE 

CASSIA 

12 

42  32 

11)  A7 

FRANK  0  REDFIELD 

BU«LE»  fACIOBV 

CASSIA 

12 

4140 

AMALOAHAIEC)  SUGAR  CO 

BURLEt  FAA  AIRPOWT 

CASSIA 

12 

4146 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

CABINET  Gorge 

1)61 

BONNER 

48  05 

116  04 

5P 

WASH  WATER  POWER  CO 

CANYON 

116  ftl 

9P 

CALDWELL  BROADCAST  CO 

CAMBRIDGE 

WASHINGTON 

12 

44  )4 

CASCADE  t  Nw 

VALLET 

4865 

C  M 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAVUSC  CREEK 

CLEARWATER  3 

371* 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CCNTERVlLLE  ARBAUOH  RCH 

1636 

BOISE  2 

43  58 

119  91 

4  300 

6P 

MISS  XINIA   1  ARBAuGH 

chall is 

1663 

CUSTER  11 

44  30 

5175 

U  S  FOREST  SERVICE 

Chilly  barton  flat 

CUSTER  6 

113  50 

MRS  K  L  ROBINSON 

CLARKIA  DANGER  station 

SHOSHONE 

10 

2610 

U  S  FOREST  SERVICE 

cobalt  Blackbird  mine 

LEMHI  11 

6810 

8A 

8A 

CLOSED  b/2*/60 

COEUR  D  ALENE  RS 

1«S6 

KOOTENAI  4 

47  41 

116  45 

2198 

6A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONOA 

2071 

CARIBOU  12 

111  33 

6190 

J  R  SIHPLOT  CO 

cottonwool 

IDAHO  3 

46  03 

LOUIS  KLAPPRICH 

COTTONWOOD  2  HSM 

IDAHO  3 

3610 

C 

SABI  FREI 

COUNC 1 L 

ADAMS  12 

29)9 

9P 

5P 

c 

FRED  M  NOLL 

CRATERS  OF   IH{  MOON  NM 

2260 

BUT  TE  6 

ft)  28 

113  34 

5P 

MAOwOOD  DAM 

23BS 

VALLEY  8 

ns  3$ 

5)79 

*P 

CLIFFORD  S  CODE 

OEAOwOOD  SUMMIT 

VALLEY  u 

44  32 

s 

u  S  HEATHER  Bureau 

DECEPTION  CREEK 

KOOTENAI  4 

3060 

c  s 

U  S  FOREST  SERVICE 

OEER  FLAT  DAM 

CANYON 

12 

2510 

7P 

7P 

CARL  PAOOUR 

DEER  POINT 

2451 

BOISE 

12 

43  45 

116  06 

7190 

5P 

V 

C 

GEORGE  E  WYNNE 

on  IE 

2*75 

IDAHO 

11 

45  33 

ll:>  26 

MRS  21LPHA  L  wENZEL 

DRIGGS 

TETON 

12 

609? 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

CLARK  6 

9452 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUBOIS  FAA  AIRPORT 

CLARK  6 

5122 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

ClK  CtlT 

2S7S 

IDAHO  ) 

45  49 

115  26 

BA 

BA 

MRS  DONNA  M  NELSON 

2092 

CLEARWATER  3 

116  11 

MRS  HAZEL  V  WHEELER 

EwETT  it 

GCM  2 

43  52 

WAYNE  F  HARPER 

FAIBFICLO  RANGER  STA 

CAHAS  12 

5069 

U  S  FOREST  SERVICE 

FENN  RANGER  STATION 

IDAHO  3 

1980 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  MALL    INDIAN  AGENCY 

32»T 

B 1 NGHAM               1 2 

43  02 

112  26 

\l 

FORT  HALL    IR  PROJ 

GARDEN  VALLEt  RS 

344( 

BOISE  8 

44  04 

115  99 

3212 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GILMORC    SUHMIT  RANCH 

CUSTER  11 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GLENNS  FERRV 

ELMORE  12 

2560 

MILES  T  MILLER 

GOODING 

GOODING  12 

3964 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GRACE 

37)2 

CARIBOU  1 

42  35 

111  44 

5P 

c 

UTAH  PwR  *  LIGHT  CO 

GRAND  VIEW 

376C 

OWYHEE  12 

42  59 

SP 

MISS  LINDA  BEAMAN 

grangcville 

IDAHO  3 

116  06 

3355 

U  5  w6  OBSERVER 

GRASMCRE 

OWYHEE  12 

9126 

c 

GEORGE  F  THOMSON 

GROUSE 

CUSTER  6 

6100 

5P 

9P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

Gunnel  guard  station 

CASSIA  12 

42  06 

113  12 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

mailEv  ranger  station 

3»»2 

BLAINE  12 

43  31 

114  19 

U  S  FOREST  SERVICE 

name*  ft  NM 

JEFFERSON  6 

4791 

U  S  F  •  H  L  SERVICE 

MAIElTON 

JEROME  12 

4060 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

MEADOUARTCRS 

4)S( 

CLEARWATER  3 

3140 

SA 

8A 

POTLATCM  FORESTS  INC 

HILL  CITV 

42** 

CAMAS  12 

43  18 

115  03 

9000 

5P 

CARROLL  M  DAMMEN 

MOLL ISTER 

4295 

TWIN  FALLS  12 

42  21 

A550 

SP 

SALMON  R  CANAL  CO 

HOVE 

BUTTE  6 

lis  00 

4820 

Charles  d  cowgill 

IDAMO  CITT 

BOISE  2 

3965 

FRED  A  PROFFER 

lOAMO  CITY  IL  SW 

BO  1  SE  2 

5000 

5P 

MRS  BERTHA  GARDNER 

lOAiiO  FALLS  2  ESE 

4455 

BONNEVILLE  12 

43  29 

U2  01 

7P 

CARROLL  SECRIST 

IDAHO  FALLS  14  SE 

445( 

BONNEVILLE  12 

TP 

c 

GEORGE  w  MEvER 

flOAMO  FALLS  FAA  AIRPORT 

BONNEVILLE  12 

45  31 

112  04 

IDAHO  FALLS  *3  NW  W8 

BUTTE  6 

4790 

U   S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS    46  If  WB 

446C 

eUTTE  6 

4)  )2 

112  97 

4933 

MID 

Ml[ 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDA  VAOA 

s 

Chris  callen 

4998 

FREMONT  12 

44  25 

111  24 

u  s  BuR  reclahat ion 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE  8 

44  0) 

s 

us  SOIL  con  service 

JEROME 

4670 

JEROME  12 

114  31 

3765 

5P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

tAMJAM 

479) 

LEWIS  3 

116  02 

1212 

EwART  L  8RUGH 

IELL0G6 

4S31 

SHOSHONE  4 

47  32 

116  OB 

2305 

9A 

4»40 

BLAINE  12 

43  37 

s 

u  s  WEATHER  Bureau 

4908 

CLARK  « 

44  24 

112  07 

9P 

MRS  ROY  MC  GOVERN 

sou 

IDAHO  3 

46  09 

119  99 

*P 

KUNA  i  HMl 

S03B 

ADA  2 

116  24 

2665 

6P 

MARRY  U  GIBSON 

LC ADORE 

5169 

LEMHI  n 

113  22 

6115 

c 

DONALD  B  NOBLE 

LEWISTON  MB  AIRPORT 

5241 

NEZ  PERCE  3 

46  23 

1413 

MID 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LIFTON  Pumping  station 

9275 

BEAR  LAKE  1 

42  07 

111  16 

9926 

9P 

5P 

UTAH  PwR  •  LIGHT  CO 

LITTLE  WOOD  DAM 

9)22 

BL  A  1 NE  12 

43  26 

114  01 

3220 

c 

ROSS  A  STANFORD 

LOLO  PASS 

5356 

IDAHO  3 

114  33 

9700 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOWMAN  }  E 

BOISE  8 

44  09 

115  34 

3670 

5P 

MRS  MARVEL   B  CASTLE 

MACKAT  RANGER  STATION 

5462 

CUSIER  6 

43  99 

113  37 

5697 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAL  AO 

MALAO  FAA  AIRPORT 
MALTA  RANGCR  STATION 
MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 

MC  CAMNON 
1  MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  ranger  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

I  MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME  1  SE 
MULLAN  FAA 

I  MULLAN  PASS 
NEW  MEADOWS  RANGER  STA 


OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 
OLA  5  S 

OROFINO 
I  PALISADFS  DAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 
i  PAUL  1  ENE 

PAYETTE 


pocatello  wb  airport 
;  por thill 
pot latch 

'  PRAIRIE 

,  PRESTON  2  SE 

PRIEST   RIVER  EXP  StA 
PUTNAM  MOUNTAIN 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATU 
RIRIE  12  ESE 


RUPERT 


SANOPOIN 


:P  STATION 
HANGER  STA 


NEW  STATIONS 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SHAKE  CHEEK 
SHOSHONE    1  WNW 

SLATE  CREEK  RS 
SOLDIER  CHEEK  AOm  site 
SPENCFR  RANGER  STATION 

STHEVELL 

SU8LETT  GUARD  STATION 
SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SWAN  VALLEY  1  W 
TETONIA  CxP  STAT  ION 
THREE  CREEK 

TRIANGLE  RANCH 
TRINITY  LAKE   GUARD  ! 


95AM  ONEIDA 
59  5^  ONEIDA 
5967  CASSIA 
566V  LEMHI 
970aj  VALLEY 

57 1«!  BANNOCK 
5*80  MINIDOKA 
I  605)^  SEAR  LAKE 
6077f  BOISE 
60*  71  IDAHO 

6192j  LATAH 

6174^  ELMORE 

62)5^  SHOSHONE 

62)T  SHOSHONE 

6)  8d  ADAMS 

6*24|  LEWIS 
64)0  IDAHO 

421  CASSIA 
655^  CUSTER 
6590  GEM 

6681  CLEARWATER 

I  6764.  BONNEVILLE 

I  66441  CANYON 

6677^  MINIDOKA 

I  669ll  PAYETTE 

7040  BLAINE 
7049  CLEARWATER 
;  7077  ELMORE 
7188  BENEWAH 
72061  BANNOCK 

I  7211  POWER 

I  T264I  BOUNDARY 

7)  011  LATAH 

'  T327  ELMORE 
.  T353  FRANKLIN 

7  366  BONNE fl 

7469  BINGHAM 

767)  LINCOLN 

7706  IDAHO 

7727  BONNEVILLE 

7068  MINIDOKA 
8022  FREMONT 
S062  BEnEwAh 
6076  LEMHI 
8137  BONNER 

930)  ELMOHt 


860*  CLARK 

6786  CASSIA 

8602  POWER 

8616  MADISON 

8906  BLAINE 

8926  ADA 

6937  BONNEVlLLi 

9065  TETON 

9119  OWYHEE 

9197  OWYHEE 

9202  ELMORE 

I  9233  ELMORE 
929*  TWIN  FALL 
9299  TWIN  FALL 
9422  BLAINE 
9*93  SHOSHONE 

9498  SHOSHONE 
9560  IDAHO 
9601  CARIBOU 
9636  WASHINGTO 


5990 
2*60  j 

2660  I 
3160 
I  3966 
'  5962  I 
3870  I 

3220  ! 
6975 
,  4600 
6670  ; 
2960  ' 

,  1027 
I  9397  ' 
2279  , 


1600 
2520 
4670 


ON 


9P  5P 

5P  5P| 
HID  Hid 

6Aj  tAi 

7Pi  7P. 


9P    9P  5PC 


JUNIUS  L  CROwTnCR 

I      FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  FCWEST  SERVICE 

I    !  U  S  FOAEST  SERVICE 

I    I  U  S  FO«EST  SERVICE 

I  R  F  LIN0CNSC»M1TT 

:  U  S  BUR  RCCLAMAT 

U  S  FOREST  SERVICE 

S  U  S  WEAT»CK  BUREAU 

S  U  S  FOREST  SERVICE 


IVERSITY  OF  IDAHO 
TY  OF  MOUNTAIN  HOM( 
0  AVIATION  AGENCY 
S  WEAT»<R  BUREAU 
S  FOREST  SERVICE 


>690  5P  5P 
-621  5P  5P 
'325      »P  5P 


'420      5P  9P 


770      5P  5P 


t      JOHN  KOEPL 

S  U  S  FOHESI  SERVICE 
t      HERBERT  J  HARDY 

<  ALFRED  A  BROOKS 
MRS  DOROTHY  MLLT 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
STATE  EXP  SIAl ION 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 

<  JOSEPH  T  LOwE 
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t      U  S  FOREST  SERVICE 
S  US  GEOLOGICAL  SURVEY 
FRED  0  5MILL 
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IJ     U  S  wEATt«R  BUREAU 
•      OOHALO  A  WRIGHT 
t      CI Tr  OF  POlLAfCM 

OHA  L  ENGCLMAN 
C   N  CRABTHEt 

t      U  S  FOREST  SERVICE 
S  FORT  HALL  IR  PROJ 
LESLIE  F  BUShBy 
I      U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  L  JOLLEy 

MINIDOKA   IR  PROJ 
EL  I  M  JERGENSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WB  OBSERVER 


FOREST  SERVICE 
FOBEST  SERVICE 
FOHESI  SERVICE 


ELMER  TlMOTi 


MBS  GEORGE  ClARi 
EARL  BACWAN 

>  US  SOIL  CON  SER\ 


ICE 


S  US  SOIL  CON  SERVICE 
I  U  S  Bur  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I      w  FEAIHERSTONE  JR 


ELMER  I 


SHERMAN 


ROY  0  STOOR 


MRS  MERELOA  R  GOUGH 


I     1  lEM,     2  MISE.     3  CLEARWATER,     A  COCUR  D'ALEHE,     9  KOOTEMAI, 


B  PAYETTE,     9  PENO  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWYHEE. 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station. 
Box  1718,   Boise,    Idaho,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,    became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau.  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.      (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.   MST,   except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitat ion  Station.     Precipitat ion  measurements ,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are    exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowf al 1 . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  de tai led  dai ly  record .     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace ,   an  amount  too  small  to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price :  20  cents  per  copy ,  monthly  and  annual ;  $2 . 50  per  year .  (Yearly  subscription  inc ludes  the  Annual  Summary . )  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .  Remittances  and  correspondence  regarding  subscript  ions  shou Id  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  vAiich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations,  exposure ,etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above ,   price  15  cents. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


I 

DECEMBER 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

> 

D 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dote 

J 

o 
0 

Degree  Days 

No,  of  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

□ 
o 

Snow,  Sleet 

No.  of  D( 

Max. 

Min. 

Totol 

Max.  Depth 

-0 

o 

u 

.10  or  More 

.50  or  More 

°  1 

0  } 

5  i 

PANHANDLE 

BAYVlEW  MODEL  BASIN 

34  9 

21  2 

28.1 

46 

21  + 

-  7 

11 

1138 

3  67 

7  3 

21 

16.5 

9 

19 

1  5 

1 

BONNERS  FERRY   1  SW 

29. 3M 

20. IM 

24. 7M 

43 

24+ 

-  7 

11 

1274 

Q 

27 

3 

4.48 

.  79 

.93 

17 

35.4 

21 

19 

8 

4 

CABINET  GORGE 

32.1 

22.3 

27.2 

44 

20 

-  8 

11 

1167 

0 

1  4 

26 

3 

6.27 

1.09 

24 

50.3 

22 

19 

17 

4 

COEUR  D  ALENE  RS 

36.0 

23.1 

29.6 

1.8 

48 

1 

-  4 

11 

1092 

Q 

9 

2  6 

2 

4,44 

24.8 

1 4 

19 

PORTHILL 

32.1 

IS. 8 

25.6 

- 

2.9 

47 

24+ 

-  8 

1 1 

1219 

0 

1 6 

30 

3 

2,96 

.32 

.80 

16 

20 

10 

2 

PRIEST   RIVER  EXP  STA 

31.0 

19.0 

25.0 

2.8 

44 

5 

-14 

11 

1232 

0 

17 

31 

3 

6,52 

1.57 

17 

45.8 

31 

19 

15 

4 

35. 7M 

23. 9M 

29.  8M 

1.7 

48 

20 

-  8 

1 1 

1085 

0 

10 

21 

2 

3,30 

- 

.90 

•  80 

1  7 

24.5 

1 2 

1  6 

10 

1 

'31.7 

21.3 

26.  5 

3.1 

45 

-  6 

1 1 

118  3 

0 

15 

28 

1 

7,17 

2.11 

1.43 

24 

50.2 

29 

19 

16 

^ 

DIVISION 

27.  1 

_ 

2.6 

4.  85 

1 . 03 

35.4 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTONWOOD 

33. 9M 

20. 8M 

27. 4M 

47 

1 

-13 

10 

1161 

0 

1 2 

28 

2 

1.26 

- 

.28 

7 

9.2 

1  3 

6  + 

4 

0 

GRANGEVILLE 

36.1 

21.8 

29.0 

2.1 

50 

20 

-11 

11 

1111 

0 

10 

28 

2 

.95 

.58 

.21 

20 

5.0 

12  + 

3 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

34.5 

23.9 

29.2 

- 

2,8 

46 

30 

-11 

u 

1106 

0 

1 1 

26 

2 

D 

2,98 

.28 

•  80 

1 9 

9.3 

8 

18  + 

11 

1 

NEZPERCE 

33.8 

21.3 

27.6 

2.7 

45 

21  + 

-11 

11  + 

1153 

0 

11 

26 

2 

1.62 

_ 

.05 

•  28 

10.8 

g 

1  7  + 

8 

0 

POTLATCH 

36.5 

22.5 

29.  5 

2.8 

48 

1 

-13 

11 

1094 

0 

9 

28 

2 

D 

4.07 

.69 

.60 

20 

20.0 

1 

WINCHESTER   1  SE 

3  3  5 

20.5 

27.0 

45 

-13 

1 0 

1169 

0 

12 

28 

2 

2.32 

.2  5 

24 

16,0 

9 

10+ 

10 

0 

DIVISION 

2.5 

2.20 

.07 

11.7 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

3  5.6 

2  5.7 

30.7 

45 

3 

10 

1057 

0 

5 

2  6 

Q 

3  88 

58 

20 

g 

28  + 

1 

KOOSKIA 

3  7,7 

26.0 

31.9 

1.6 

49 

2  \ 

-  1 

11 

1022 

Q 

25 

1.68 

•  3  3 

.28 

7 

14  0 

16  + 

0 

LEWISTON  WB  AP  //R 

AO  .  2 

27.8 

34.0 

0.0 

52 

-  3 

11 

0 

7 

19 

2 

1.10 

.22 

20 

7*2 

4 

10  + 

OROF  I  NO 

3  8.5 

2  7.1 

32.  8 

1.1 

5 

10 

992 

Q 

4 

26 

Q 

*  57 

•  80 

1  9 

1 

RIGGINS  RS 

A2  .2 

32.5 

37.4 

56 

8 

1 1 

85  5 

0 

3 

1  3 

0 

1.10 

.18 

•  0 

0 

SLATE  CREEIC.  RS 

AA  •  0 

30.2 

37.  1 

59 

20 

4 

1 1 

860 

0 

3 

17 

0 

.78 

,28 

2 1 

2.0 

1 

14  + 

DIVISION 

34 . 0 

0.5 

2.07 

.  45 

5,8 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

32,9 

20.0 

26.5 

46 

2 1 

-  2 

11 

1186 

0 

1  3 

30 

1 

2.66 

1.54 

19 

21.6 

20 

19 

- 

3  A  .  9 

22.7 

28.8 

0,1 

5 1 

2 1 

I 

1 1 

1113 

Q 

g 

26 

0 

* 

1.32 

1 9 

11.7 

10 

19 

A  Tl  AtUT  A  ^ 

27  .2M 

9  •  2M 

18.  2M 

37 

-17 

10 

0 

31 

7 

3.82 

AVERY  RS 

34  ,2 

23.4 

28.8 

1,6 

48 

30 

-  8 

1 1 

1115 

0 

9 

31 

1 

3.87 

•  5 1 

■  49 

23 

43.0 

29 

19 

1 5 

BIG  CREEK   1  S 

31.5 

7.2 

19.4 

44 

20 

-34 

1 1 

1411 

0 

1 6 

31 

9 

2.56 

•  5  8 

21 

32.5 

24 

25 

Q 

28.5 

17.3 

22,9 

37 

2 

-14 

11 

1300 

0 

17 

31 

2 

8.69 

1  •  47 

1 7 

68  •  4 

71 

19 

1 8 

CASCADE   1  NW 

30.5 

15*4 

23.0 

42 

2 

-14 

11 

12  9  7 

0 

2  1 

31 

2 

2.36 

•  6  3 

1 7 

24.  0 

22 

l7 

C06AL  T 

16,  IM 

-20 

11  + 

Q 

3  1 

2  4 

0 

DEADWOOD  DAM 

28.7 

8.2 

18,5 

1,2 

44 

20 

-23 

1 1 

1436 

0 

2 1 

3 1 

10 

4.04 

1.78 

,97 

1 9 

52,4 

48 

19 

1 0 

DEER  POINT 

2A.1 

15.2 

19,7 

39 

3 1 

-  4 

11 

1400 

0 

26 

31 

3 

1.50 

.30 

17 

16*0 

36 

31  + 

g 

DIXIE 

18,1 

-37 

1 1 

1 1?^ 

3 1 

1 9 

45 

30  + 

2 

ELK  CI TY 

3  3  •7M 

10 '6M 

22, 2M 

50 

2  7 

-34 

11 

Q 

1 1 

3  1 

2  72 

*30 

77 'q 

21 

28 

1  A 

ELK  RIVER  1  S 

3  3.5 

19.1 

26,  3 

-  8 

12  + 

1  1  93 

0 

8 

30 

3 

6.39 

.71 

20 

510 

36 

19 

19 

^ 

FA  I RF I E  LD  R  S 

28.3 

6.7 

17,5 

41 

20 

- 1 9 

1 1 

1464 

2.19 

.76 

19,0 

24 

1 9 

6 

2 

GARDEN  VALLEY  RS 

34.8 

19.0 

26,9 

0.3 

46 

16* 

-  2 

1 1 

1175 

Q 

1 1 

28 

1 

2.88 

1.07 

1.09 

19 

1  7 

20 

2 

GROUSE 

28.9 

-  3.3 

12,8 

42 

20 

-30 

11 

1611 

0 

17 

31 

2  1 

.64 

.24 

20 

7.0 

2 

0 

MA  I  1  F  Y    R  ^ 

30.5 

8,3 

19,4 

3.9 

40 

30+ 

-14 

12  + 

1411 

1  7 

1.70 

.72 

1.06 

1 7 

18.0 

10 

I  7 

3 

1 

HEADQU  AR  TERS 

34.1 

18.1 

26,  1 

48 

2 

- 1 2 

1 1 

1199 

0 

9 

31 

3 

6.47 

.87 

47.0 

42 

19 

20 

3 

HI LL  CITY 

28.8 

8.1 

18,5 

_ 

2,7 

41 

20 

-25 

10 

1438 

0 

19 

31 

9 

2.03 

- 

.30 

.65 

19 

6 

2 

1 D AHO  CITY 

32.9 

15.4 

24,  2 

2.5 

-  8 

1 1 

0 

13 

31 

3 

1.26 

1 9 

22 

19 

KELLOGG 

34.2 

22.5 

28,4 

2.6 

46 

2  0 

-  5 

1 1 

1129 

0 

11 

26 

3 

4.34 

•  2  1 

.71 

2 1 

28,9 

13 

19 

1 4 

LOWMAN  3  E 

32.9 

17*5 

25,2 

44 

2 

1 

11  + 

122  3 

0 

12 

31 

0 

3.31 

1.04 

19 

26,9 

22 

19 

MC  CALL 

25  8 

19,4 

• 

-12 

1 1 

0 

25 

31 

2 

• 

19 

31 

19 

MULLAN  FAA 

31.9 

18.2 

25.1 

43 

20  + 

-10 

11 

1229 

Q 

1  4 

31 

2 

7*38 

1*91 

17 

54*2 

41 

19 

NEW  MEADOWS  RS 

31.0 

11.4 

21.2 

2,3 

47 

-19 

1 1 

1351 

0 

1  9 

31 

6 

3.08 

.  72 

•  43 

17 

25.2 

16 

19 

9 

OBSIDIAN  3  SSE 

12,5 

- 

5.0 

-41 

1 1 

1  8 

3 1 

1 6 

'  ^1 

21 

30 

1  9 

PIERCE  RS 

30.3 

16.5 

23,4 

38 

2 1 

-12 

11  + 

1283 

Q 

1 4 

31 

2 

6.31 

*62 

20 

47  .  0 

42 

19 

1  8 

SUN  VALLEY 

27.7 

_ 

13,2 

39 

30 

-32 

11 

1602 

0 

20 

31 

19 

1,92 

•  62 

1  7 

33.0 

24 

22  + 

5 

WALLACE 

?q*4 

27,6 

-  7 

11 

Q 

1  3 

2  8 

2 

^  *q7 

1  7 

33 

1  8 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

32.0 

25,7 

4 

4A 

-_2 

11 

Q 

1  3 

27 

3 

30 

18 

WARREN 

30.2 

A  ? 
• 

18,2 

47 

* 

-31 

11 

144^. 

0 

15 

31 

10 

?  97 
* 

*9A 

I  7 

30. 

31 

28 

1 

D I VIS  ION 

21.7 

2 .  5 

3.65 

.  5 1 

33.4 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE   LUCKY  PEAK  DAM 

39.3 

24.1 

31,7 

55 

21 

5 

11 

1024 

0 

7 

25 

0 

1.07 

.58 

1  9 

1.0 

2 

1 

BOISE  WB  AP  //R 

37.1 

24.6 

30,9 

0.1 

53 

1 

4 

11  + 

1052 

27 

.90 

.39 

.41 

6.5 

1 6 

3 

0 

CALDWELL 

39.4 

25.0 

32,2 

0.2 

54 

20 

4 

1 1 

1009 

0 

7 

23 

0 

.65 

_ 

.65 

.44 

19 

2 

0 

CAMBRIDGE 

34.5 

10.6 

22,6 

_ 

5.5 

50 

1 

-17 

1 1 

1306 

0 

12 

31 

6 

3.13 

.08 

1  .44 

1 9 

1  4 

19 

6 

2 

mtiur  1 1 

26,4 

-  3 

1 1 

0 

11 

29 

1 

15 

19 

2 

DEER  FLAT  DAM 

37.0 

22.5 

29,8 

2.5 

54 

21  + 

2 

1 1 

1087 

0 

8 

26 

0 

.69 

- 

.40 

.21 

19 

5.2 

4 

15 

3 

C 

EMMETT   2  E 

40.8 

22.2 

31,5 

2.1 

57 

20 

-  2 

1 1 

1028 

0 

6 

25 

1 

1.25 

•  41 

.60 

17 

1 

GLENNS  FERRY 

41  .0 

23.4 

32,2 

59 

1 

0 

1 1 

1011 

0 

6 

28 

1 

1  .04 

.01 

.47 

19 

4 

0 

GRAND  VIEW 

41.7 

21.1 

31,4 

- 

1.0 

57 

21  + 

0 

11 

1034 

2  8 

.63 

.08 

.16 

19 

,  5 

4 

0 

KUNA  2  NNE 

38.2 

21.1 

29,7 

2.8 

53 

21  + 

-  3 

11 

1087 

0 

9 

28 

1 

.40 

.71 

.24 

19 

1.6 

3 

15  + 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

39.3 

21.9 

30,6 

- 

1.2 

54 

1 

0 

1 1 

1061 

1 

1.00 

.07 

.45 

19 

2 

7 

5 

0 

OLA  5  S 

37.6 

17.1 

27,4 

55 

1 

-10 

1 1 

1156 

0 

7 

31 

1 

1 .66 

•  84 

19 

4 

1 

PARMA  EXP  STA 

37.9 

23.2 

30.6 

- 

1.5 

55 

20 

4 

11 

1060 

0 

8 

27 

0 

.65 

.22 

•  33 

1  9 

2,0 

15  + 

3 

0 

PAYETTE 

39.1 

23.2 

31.2 

0.3 

51 

21  + 

0 

11 

1041 

0 

5 

27 

1 

.92 

.51 

.29 

19 

7,8 

2 

0 

SWAN  FALLS  PH 

41  .3 

26.3 

33.8 

58 

1 

7 

1 1 

957 

0 

7 

23 

0 

.36 

.16 

1 9 

2,3 

2 

7 

2 

0 

WEISER  2  SE 

38.5 

21.9 

30,2 

- 

1.5 

51 

5 

-  6 

11 

1072 

0 

5 

29 

1 

1.37 

.21 

.49 

19 

5 

0 

DIVISION 

30.  1 

1.7 

1.2? 

.40 

5.7 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERE 

36. 5M 

18. 6M 

27, 5M 

51 

20  + 

-17 

11 

1154 

0 

10 

30 

2 

.67 

•  17 

25 

3 

0 

HOLLISTER 

33.9 

18.1 

26.0 

4.5 

48 

20  + 

-16 

10 

1203 

0 

15 

30 

2 

.98 

•  03 

.31 

19 

7.8 

4 

13  + 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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a 

From  long 
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0 
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— 
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2" 
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s 
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a 

• 

o 

e 
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s 

0 

^ 

s 

a 
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a 

.  J 

Hi 

n2 

i  I 

o3 

THREE  CREEK 

37. IM 

• 

 T\  

21.  3M 

59 

24 

— To 
-28 

10 

1 349 

0 

6 

31 

1.03 

.43 

16*0 

8 

13 

0 

0 

D 1 V I S I ON 

24.  9 

-  4.4 

.  89 

.26 

11.9 

CENTRAL  PLAINS 

BLISS 

M 

M 

53 

1 

11 

0 

1 

,80 

39 

* 

0 

BUML 

36.3 

21.5 

-  1,8 

56 

22 

-  1 

11 

0 

8 

28 

1 

.56 

.32 

.36 

1 9 

^ 

0 

0 

BURLFY 

38.2 

70  R 

-  1.2 

55 

2 

10 

inft? 

0 

6 

26 

1 

1.21 

.21 

.26 

20 

8.0 

5 

0 

0 

JURLEy  FAA  AP 

36.7 

20*3 

27*  5 

54 

20 

10 

1 1  54 

0 

14 

29 

2 

1.10 

.36 

6,5 

6 

13  + 

4 

0 

0 

HAZELTON 

19.9 

26.2 

-  2.4 

55 

1 

-  3 

10 

1131 

0 

8 

28 

2 

.96 

- 

.23 

.36 

U 

7.7 

5 

10 

4 

0 

0 

JEROME 

3b, b 

20.8 

28.7 

-  1.8 

51 

21  + 

-  1 

11 

1117 

0 

7 

29 

1 

.89 

,20 

.35 

19 

8.1 

3 

9 

3 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

35.4 

18.9 

27.2 

49 

21 

-  3 

11 

1165 

0 

10 

31 

1 

.55 

.21 

20 

4.5 

1 

17+ 

2 

0 

0 

PAUL   1  ENE 

36.8 

20.6 

28.7 

56 

2 

2 

10 

1116 

0 

2  7 

0 

1.02 

.35 

20 

5.0 

3 

10+ 

3 

0 

0 

PICA60 

30.7 

5.4 

18.1 

46 

2 

-18 

12 

1450 

^ 

^  ^ 

® 

1  .06 

.40 

20 

1 3  .  0 

8 

1 6 

0 

0 

RICHF lELO 

30.7 

14.2 

22.5 

46 

1 

-13 

11 

1312 

0 

2  1 

31 

3 

1.25 

- 

.19 

.46 

17 

7.7 

6 

l8  + 

5 

0 

0 

RUPERT 

36.5 

-  1,1 

53 

21* 

10 

0 

10 

26 

1 

.88 

.31 

T 

1 7+ 

3 

0 

0 

SHOSHONE   1  WNW 

32.7 

16.8 

24.  8 

-  3,2 

48 

1 

- 1 0 

11 

1240 

0 

13 

31 

1 

1.20 

,27 

,36 

1 9 

o  .  2 

3 

19  + 

3 

0 

0 

ThIN  FALLS  2  NNE 

37.6 

^9  ■  ^ 

-  1.4 

56 

1 

9 

11  + 

J  9^^ 

0 

7 

26 

2 

1,17 

.36 

6.5 

5 

10+ 

6 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

37.6 

21.5 

29.6 

-  1.1 

55 

21  + 

0 

1 1 

1092 

0 

a 

28 

1 

1,30 

,37 

.36 

20 

6.5 

5 

10 

5 

0 

0 

DIVISION 

27.2 

-  2.4 

1.00 

- 

.08 

7.2 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

29.9 

13.0 

21.5 

-  1,2 

46 

1 

-13 

11 

1341 

0 

2  2 

3 1 

2 

,  28 

- 

.21 

.18 

17 

3.0 

2  3  + 

^ 

Q 

CHILLY   BARTON  FLAT 

2fl.7 

_   J  ^  3 

13.7 

40 

20  + 

-26 

1 1 

1563 

20 

D  ,50 

.26 

2 1 

6.  3 

21 

^ACKAY  RS 

28,3 

6.1 

17.2 

-  4,3 

36 

3 

- 1 6 

11 

1478 

0 

22 

3 1 

10 

,58 

.16 

.14 

20 

1 

0 

0 

MAY  RS 

30.3M 

8  3M 

49 

1 

- 1 8 

11  + 

0 

31 

.22 

.10 

2  \ 

2  7 

0 

SALMON 

31.5 

12.0 

21.8 

1.3 

54 

1 

—  1 4 

1 1 

1333 

^ 

31 

■  3  3 

•  32 

,16 

1 7 

31  + 

^ 

DIVISION 

18.7 

-  2.5 

.38 

.  36 

3.8 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

33.1 

-  0.6 

50 

1 

12 

1  3 

.42 

* 

.14 

2 

0 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

34.4 

7n*fl 

50 

20 

11 

0 

1  3 

28 

1 

.69 

.15 

2 

1  8  + 

0 

ARCO  3  NW 

28.5 

6  7 

17  6 

47 

1 

19 

11 

1462 

0 

20 

3 1 

.59 

.25 

0 

ASHTON  1  S 

27.7 

9.1 

18.4 

-  3.5 

40 

21  + 

-20 

11 

1438 

0 

22 

31 

9 

2,96 

.99 

.69 

3 

27.0 

?o 

19 

7 

^ 

BLACKFOOT  2  SSW 

33.0 

50 

1 

11 

0 

13 

30 

2 

.59 

•  38 

.23 

3 

0 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

26.5 

10*4 

18.5 

41 

1 

-12 

12  + 

1439 

0 

22 

31 

4 

.68 

.25 

1 7 

11.8 

11 

19 

3 

0 

0 

DUBOIS  EXP  STA 

24.6 

9.9 

17.3 

-  5.1 

39 

1 

-16 

1 1 

1473 

0 

26 

31 

5 

.63 

.14 

.25 

7 

17.9 

13 

22  + 

3 

0 

0 

DUBOIS  FAA  AP 

26. C 

8.9 

17.5 

43 

1 

-17 

11 

1465 

0 

23 

31 

8 

.51 

.14 

7 

6.1 

6 

19  + 

1 

0 

0 

FORI  HALL   INO  AGENCY 

33  .7m 

19. 2M 

26.  5M 

-  0.5 

51 

1 

-  7 

1 1 

1189 

0 

14, 

26 

1 

.62 

.18 

.22 

3 

2 

0 

0 

HAMER   4  NW 

29.1 

7.5 

18.3 

44 

1 

-26 

11 

1444 

^ 

1 9 

3 1 

9 

HOWE 

31.3 

9.5 

20.4 

46 

4  + 

-13 

11 

1374 

0 

1 8 

3 1 

5 

.41 

,11 

21 

3,0 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

28.3 

13.6 

21.0 

-  3.4 

46 

1 

-20 

11 

1360 

9 

1 9 

^ 

1,01 

.15 

,31 

2 

7,5 

14 

IDAHO  FALLS  *2  NW  WB  R 

26.6 

3.1 

14.9 

-  2.9 

47 

1 

-27 

11 

1548 

0 

24 

31 

1 2 

,65 

.04 

,21 

17 

IDAHO   FALLS   46   W  WB  R 

29.1 

-  0.2 

46 

1 

--^4 

11 

0 

20 

31 

3 

,54 

,13 

3 

20+ 

0 

POCATELLO  we  AP  //R 

33.7 

19*6 

26*7 

-0.1 

49 

20  + 

10 

1181 

1 4 

^'^ 

1 

,93 

*7t 

,22 

2 

R  0 

J  7 

0 

SAINT  ANTHONY 

28.5 

9.4 

19.0 

41 

21  + 

-23 

11 

1420 

22 

2.37 

,56 

3 

? 

19 

g 

SUGAR 

29.8 

11.5 

20.7 

-  1.9 

46 

1 

-24 

11 

1367 

0 

1  7 

31 

6 

1,33 

,03 

,50 

11,0 

1 

^ 

Dl V I S ION 

20.9 

-  2.8 

.95 

.  05 

9.7 

EASTERN  HIGHLANDS 

CONOA 

28. 5M 

8.8M 

1 8  .  7M 

42 

20 

-24 

11 

1427 

0 

31 

1,09 

,27 

19.0 

• 

4 

0 

0 

OR IG&S 

28.1 

4.0 

16.1 

-  5.9 

45 

3 

-21 

11 

1512 

0 

22 

3 1 

14 

1,63 

,  06 

,50 

8 

3 1 

1 

0 

GRACE 

30.0 

14,9 

22.5 

-  0.8 

44 

1 

- 1 4 

11 

1  31  C 

0 

1 6 

3 1 

2 

.94 

,24 

.23 

0 

0 

IDAHO  FALLS  16  SE 

28.7 

11.6 

20.3 

42 

20 

-1  fi 

11 

1379 

0 

20 

31 

5 

1,45 

.36 

15,2 

9 

19 

5 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

2  3.4 

2.2 

12.6 

36 

1 

-3fi 

1 1 

1614 

0 

27 

3 1 

1 5 

58  •  5 

1 9 

3 

< I LOORE 

22.9 

1.5 

12.2 

35 

2  + 

-34 

11 

1629 

0 

25 

31 

15 

2.46 

.46 

J  7 

20+ 

LIFTON  PUMPING  STA 

30.1 

6.1 

19,1 

-  4.2 

48 

20 

-16 

11 

1420 

0 

16 

31 

7 

.64 

'  1  ^ 

.30 

7  5 

29  + 

1 

c 

MALAO 

34.0 

18.5 

26,  3 

-  0.6 

48 

1 

-  9 

11 

1195 

0 

I  1 

29 

1 

1.74 

,13 

.47 

4 

19 

6 

0 

0 

MALAD  FAA  AP 

34.4 

49 

1 

11 

1 207 

0 

1 1 

30 

2 

1.50 

.49 

1 9 

Z,i* 

2 

20+ 

3 

0 

0 

MC  CAMMON 

33.8 

16.5 

25.2 

46 

1 

-13 

11 

1227 

0 

12 

30 

2 

1.47 

6.5 

6 

19 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

30. IM 

8.  IM 

19. IM 

-  3.6 

47 

21 

-16 

11 

1415 

0 

18 

31 

9 

1.42 

.24 

.33 

3 

25.0 

9 

26  + 

6 

0 

0 

OAKLC  Y 

37.4 

20.6 

29.0 

-  2.4 

49 

29 

-  7 

11  + 

1109 

0 

7 

29 

3 

.83 

- 

.03 

.15 

19 

5.5 

2 

14  + 

3 

0 

0 

PALljADES  DAM 

28.2 

12.4 

20.3 

44 

20 

-10 

11 

1380 

0 

22 

31 

4 

1.81 

.48 

3 

17 

19 

6 

0 

0 

POCATELLO  2 

34.9 

20.6 

27.9 

49 

1 

-  2 

11 

1143 

0 

11 

26 

2 

.65 

.16 

28 

3 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

34.6 

16.4 

26.5 

-  0,4 

50 

1 

-  5 

11 

1186 

0 

14 

26 

2 

1.45 

.01 

.49 

3 

16.3 

5 

17 

4 

0 

0 

STREVELL 

32. OM 

15. 7M 

23. 9M 

46 

21 

-14 

11 

1273 

0 

31 

4 

0  ,76 

.19 

20 

.5 

T 

20+ 

4 

0 

0 

jSWAN  VALLEY  i  W 

31. OM 

9.3M 

20. 2M 

47 

1 

-13 

11  + 

1384 

0 

17 

31 

3 

1.91 

,65 

21 

5.0 

7 

28 

4 

1 

0 

TETONIA  EXP  STA 

25.0 

4.3 

14.7 

43 

21 

-19 

11 

1555 

0 

26 

31 

10 

1  .66 

0 

0 

WAYAN 

26.5 

9.0 

17.6 

44 

20 

-24 

11 

1461 

0 

23 

31 

6 

1.56 

,47 

19 

29.5 

29 

31  + 

6 

0 

0 

DIVISION 

21.0 

-  2.4 

1.56 

.02 

15.0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


DECEMBER 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

6 

1 

7 

1 

9 

in  1 
10  1 

11  1 
11 

1 

.  I 

_ 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

1 

25  I  26 

97 

00  1 
28  1 

OQ  1 

on 

ABEBOEEN  EXP  STA 

.42 

14 

.02 

05 

05 

06 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

.69 

Io7 

•  15 

.06 

T 

.01 

.02 

•  10 

.14 

.04 

•01 

.06 

ANDERSON  DAM 

2.66 

.05 

.11 

T 

.09 

.06 

I 

.01 

T 

•  06 

T 

.57 

.01 

1.54 

.11 

.05 

T 

ARCO  3  NW 

-59 

.03 

.08 

ARftOWROCK  DAM 

2.46 

- 

- 

. 

02 

01 

'54 

.01 

32 

*oa 

.04 

ASHTON  1  S 

2.96 

.06 

89 

T 

•  29 

.04 

T 

.07 

.04 

.08 

.07 

10 

.16 

.44 

.46 

04 

14 

06 

ATLANTA  3 

3.82 

.07 

.23 

•  08 

.07 

.07 

T 

.04 

.02 

T 

.12 

.69 

.11 

.76 

•  61 

•  86 

.07 

T 

AVERY  RS 

3.87 

.26 

T 

.43 

.14 

.04 

.14 

.13 

.16 

.12 

.30 

.15 

.03 

.36 

.49 

•  12 

.05 

.30 

.35 

.30 

BAYVIEW  MODEL  BAilN 

3.67 

.02 

.05 

.01 

.16 

.02 

610  CREEK  1  S 

2.56 

.05 

.14 

•  03 

BLACICFOOT   2  SSW 

.» 

12 

23 

-J 

. 

, 

.04 

20 

BLISS 

.80 

.11 

T 

.02 

T 

BOISE  LUCKY  PEAK  0AM 

1.07 

T 

.06 

.01 

T 

.01 

T 

.09 

•  12 

.06 

,58 

,07 

.04 

•  01 

BOISE  WB  AP 

//R 

.90 

I 

.07 

,12 

.05 

• 

.06 

.02 

BONNERS  FERRY  l  SW 

.17 

T 

.31 

BUHL 

.96 

•  0 

BURKE  2  ENE 

8.691 

.59 

.07 

.52 

.12 

.31 

.15 

.03 

.06 

•  25 

.26 

U47 

.74 

.47 

.36 

.71 

T 

.07 

.65 

.22 

•  37 

.38 

•  37 

,5C 

8URLEY 

1.211 

.13 

.09 

.11 

.12 

.04 

T 

.06 

.09 

.26 

.19 

•  07 

.03 

8URLEY  FAA  AP 

1.10 

.02 

.18 

^04 

^  < 

•  09 

CABINET  GORGE 

6.27 

* 

* 

•  12 

13 

*05 
* 

* 

.11 

•  16 

,91 

32 

* 

• 

.64 

.05 

.11 

.09 

.  17 

•  63 

•  35 

•  OS 

CALDWELL 

.6S 

.01 

•  18 

T 

T 

T 

02 

.44 

CAMBRIDGE 

3.13 

.39 

.03 

•  28 

•  26 

•  54 

1.44 

.17 

CASCADE    1  NW 

2.36 

.17 

.11 

.02 

•  06 

.o<; 

•  02 

.04 

T 

•  06 

.05 

•  01 

•  63 

.06 

.31 

.21 

.51 

T 

•  06 

T 

.02 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

3.45 

.06 

.01 

.03 

.03 

* 

•  02 

.14 

•  06 

.02 

1  .27 

,02 

•  14 

I 

CHALL 1 S 

.26 

I 

T 

T^'' 

* 

*  10 

T 

CHILLY  BARTON  FLAT 

D  .iO 

T 

0  20 

.04 

26 

J. 

1.57 

T 

.18 

.22 

T 

T 

T 

T 

•  40 

.15 

.12 

T 

.40 

T 

T 

T 

,1C 

COEUR  D  ALENE  RS 

.05 

•  13 

.03 

.17 

T 

.01 

.09 

•  05 

.15 

* 

1.39 

• 

.32 

.42 

.65 

.67 

.01 

.21 

.09 

CONDA 

1.09 

COTTONWOOD 

1.26 

•  04 

.04 

•  04 

.28 

.0 

•  08 

.03 

•  09 

.  22 

.04 

•  01 

.  0 

.02 

.04 

•  15 

•  1  0 

COUNCIL 

3.56 

48 

07 

20 

01 

08 

15 

07 

64 

10 

1  37 

2j 

.16 

02 

CRATERS  OF   THE  MOON  h 

M 

.66 

.01 

•  10 

.02 

.08 

•  03 

T 

T 

•  25 

.07 

.12 

DEAOWOOD  OAM 

4.04 

.  16 

.03 

T 

.21 

T 

.13 

T 

.09 

•  01 

.05 

.10 

.09 

.76 

.06 

.97 

.23 

.56 

.01 

.03 

T 

.37 

T 

T 

.03 

•  13 

DEER  FLAT  DAM 

.69 

• 

•  07 

.10 

•  01 

*ln 

.05 

.03 

OFER  POINT 

1.50 

.08 

.07 

.  12 

,02 

.07 

.02 

.05 

.10 

.10 

.10 

.30 

•  10 

.20 

■  IS 

T 

.02 

DIXIE 

1 

4.271 

05 

26 

02 

28 

05 

23 

02 

09 

* 

10 

16 

45 

10 

•  59 

.52 

T 

30 

.13 

.20 

05 

I  0 

2C 

ORIOGS 

1.63 

.20 

.25 

.10 

.50 

.13 

.10 

•  30 

•  05 

DUBOIS  EXP  STA 

.S3 

-02 

.17 

.25 

•  04 

•  02 

•  04 

.06 

T 

,01 

.11 

.04 

•  07 

T 

1 

DUBOIS  FAA  AP 

.51 

.02 

•  01 

•  03 

'?n 

'?i 

•  09 

,041 

ELK  CITY 

2.72 

.12 

.14 

* 

• 

* 

.10 

•  11 

.28 

.12 

.  10 

.26 

.16 

.20 

.25 

ELK  RIVER    1  S 

6.391 

,15 

.36 

•  25 

EMMETT  2  E 

1.251 

•  22 

.60 

.30 

FAIRFIELD  RS 

2.19 

.03 

.01 

.04 

.11 

,13 

.01 

I 

•  01 

.51 

•  07 

.76 

.26 

.25 

T 

FENN  RS 

3.86 

.03 

.07 

.33 

•  04 

.06 

.04 

.10 

•  33 

^02 

.58 

.36 

.15 

.25 

•  15 

.11 

.25 

.2G 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

.62 

'1? 
* 

* 

04 

- 

* 

01 

.0 

06 

'01 

.06 

•  0 

GARDEN  VALLEY  RS 

2.88 

' 

.46 

.21 

glenns  ferry 

1.04 

.11 

.01 

T 

.02 

T 

T 

.25 

.47 

.18 

T 

T 

GRACE 

.94 

.01 

.11 

•  02 

.02 

.05 

T 

.05 

•  04 

.10 

.02 

.19 

.23 

T 

.01 

.02 

•  07 

1 

GRAND  VIEW 

.63 

•  10 

*  1? 

•  04 

•  1  5 

.16 

.08 

GRANGEVILLE 

.95 

.02 

,11 

,02 

* 

" 

.05 

,21 

.06 

.06 

.03 

.04 

.0 

GRASMERE 

.67 

4 

* 

.10 

.17 

GROUSE 

.64 

.04 

.06 

.06 

T 

•  16 

.06 

.24 

T 

HAILEY  RS 

1.70 

T 

T 

1.06 

•  43 

.21 

HAMER  4  NW 

.10 

*?^ 

.04 

HAZELTON 

.98 

.01 

.04 

.03 

.15 

.0 

•  01 

''' 

•  03 

^  36 

.15 

.07 

.10 

HEADQUARTERS 

6.47 

.0 

.41 

.15 

.24 

.12 

.19 

•  26 

HILL  CITY 

2.03 

.20 

.12 

.10 

T^° 

.02 

T 

.61 

•  65 

.27 

.06 

HOLLISTER 

.98 

.26 

.04 

.05 

.07 

T 

T 

.31 

.06 

.06 

.13 

HOWE 

.41 

.07 

.04 

.11 

IDAHO  CITY 

2.82 

02 

*  Jo 

J. 

•  26 

T 

IDAHO  CITY   11  SW 

4.35 

05 

.J, 

J. 

06 

10 

16 

1  10 

,10 

2.16 

•  4C 

.J, 

T 

IDAHO  FALLS  16  SE 

1.45 

.38 

T 

T 

T 

.01 

.16 

.03 

.01 

T 

.01 

.01 

•  04 

.01 

.07 

.12 

.01 

.22 

.09 

T 

.05 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

1.01 

.31 

.10 

T 

T 

.08 

T 

.04 

.01 

•  03 

.02 

.02 

.05 

.01 

.02 

.06 

T 

.06 

T 

.16 

.04 

IDAHO  FALLS         NW  W6 

R 

.65 

•  OS 

.01 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

.54 

'10 

'ni 
.05 

* 

' 

'o^ 
.0 

'ni 
• 

'06 

.04 

.07 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

4.45 

T 

•  36 

T 

.04 

JEROME 

.89 

.11 

T 

T 

•  06 

.02 

.10 

T 

T 

.01 

.01 

T 

.08 

T 

.35 

.09 

•  02 

.04 

KAMI  AH 

1.62 

T 

.09 

T 

.12 

.15 

.06 

.15 

.04 

.06 

.20 

.OG 

.18 

T 

•  12 

•  22 

.04 

•  11 

KELLOGG 

4.34 

•  15 

•  19 

•  01 

'?o 

.03 

,  55 

.71 

.02 

.24 

.05 

•  13 

* 

K  ILGORE 

1 

2.48 

•  08 

•  41 

.0 

.18 

.  09 

.0 

*ftA 

.08 

.  09 

.33 

,05 

*4A 
* 

.35 

*09 
* 

•  16 

'  02 

*  ' 

KOOSKIA 

1.68 

* 

•  06 

T 

.03 

KUNA  2  NNE 

.40 

T 

T 

•  07 

T 

.05 

T 

.04 

T 

T 

T 

.24 

T 

T 

LEWISTON  wB  AP 

//R 

1.10 

.01 

•  03 

.02 

T 

.21 

.06 

.05 

.01 

T 

.03 

.02 

T 

.19 

.22 

.01 

.04 

.09 

.02 

T 

.07 

•  02 

LIFTON  PUMPING  STA 

.64 

.08 

.  02 

T 

•  03 

.  07 

.03 

.05 

T 

LOWMAN  3  E 

3.31 

.09 

•  04 

•  12 

.08 

.06 

.08 

.16 

• 

1  .04 

.91 

.25 

•  0 

MACKAY  RS 

.58 

.0 

•  04 

.02 

MAlAO 

1.74 

.31 

•  47 

T 

T 

.10 

T 

.05 

.04 

.11 

.30 

.26 

.01 

•  09 

MALAD  FAA  AP 

1  .50 

.48 

.22 

.03 

T 

.01 

.01 

T 

T 

T 

.04 

.01 

.09 

T 

.49 

.05 

.04 

.01 

T 

•  02 

T 

MAY  RS 

.22 

•  IC 

MC  CALL 

3.27 

•  22 

.  27 

■ 

.75 

.80 

•  55 

.14 

.13 

MC  CAMMON 

1.47! 

.21 

09 

J. 

19 

24 

.06 

MINIDOKA  DAM 

.56 

.04 

.01 

T 

.06 

.02 

T 

.02 

.03 

.10 

.21 

.05 

.01 

T 

MONTPEL IEP  RS 

1  .42 

.15 

•  33 

.10 

•  01 

T 

.04 

T 

.01 

T 

•  05 

.04 

.02 

.04 

•  U 

.03 

.19 

.08 

.03 

.13 

T 

,06 

MOSCOW  U  OF  i 

0  2.98i 

•  05 

.23 

*?J 

.  06 

.25 

.03 

.03 

.  05 

,07 

.13 

.20 

^'  1  a 

*?i 

.12 

.10 

.22 

.01 

.25 

.05 

MOUNTAIN  HOME    I  SE 

l.OU' 

.10 

.10 

.19 

* 

.11 

T 

T 

.05 

MULLAN  FAA 

7.38 

16 

1  2 

36 

42 

03 

J. 

01 

.02 

03 

06 

12 

j2 

1  91 

67 

64 

•  41 

T 

04 

76 

•  02 

.49 

27 

28 

1* 

NEW  MEADOWS  RS 

3.08. 

.09 

.37 

,03 

.10 

T 

•  22 

.01 

T 

.05 

.17 

.18 

.43 

•  05 

.42 

.32 

•  4C 

.02 

.06 

•  05 

T 

.05 

•  06 

NEZPERCE 

1  .62 

.04 

T 

.05 

.02 

T 

.25 

T 

.07 

T 

T 

.06 

.03 

.10 

.28 

T 

.IE 

.17 

.12 

.03 

.10 

•  10 

OAKLEY 

.83 

.07 

T  '^'^ 

.10 

•  08 

'5^ 

'nf 

.04 

.06 

•  07 

OBSIDIAN  3  SSE 

1 .05 

05 

"13 

.35 

T 

T 

OLA  S  S 

1  .66 

08 

02 

14 

09 

23 

J, 

64 

.!£ 

.08 

OROF INO 

3.89 

.17 

.21 

•  20 

.12 

.03 

.30 

.05 

T 

T 

.02 

.20 

.07 

.19 

.60 

.05 

.32 

.01 

.30 

.11 

.01 

.16 

.0 

•  41 

•  14 

•  01 

PALISADES  DAM 

1.81 

.07 

.04 

.48 

.15 

T 

T 

•  05 

.04 

T 

.01 

.02 

.02 

.10 

.09 

.01 

.17 

.16 

•  2! 

•  05 

•  02 

•  08 

PARMA  EXP  STA 

.85 

.10 

.03 

.04 

.07 

.11 

•  07 

"'' 

PAUL   I  ENE 

1.02 

'n 

.13 

.06 

PAYETTE 

.92 

0^ 

.05 

.04 

.  6 

.06 

.08 

PICA80 

1 .06 

T 

.13 

T 

.28 

T 

.20 

.05 

.40 

T 

T 

PIERCE  »S 

6.31 

.45 

.24 

.16 

.03 

.49 

,08 

.18 

.15 

.02 

T 

•  02 

.01 

.05 

.01 

.09 

•  58 

.27 

•  48 

.53 

.62 

.3 

T 

.15 

T 

.14 

.23 

.0 

.32 

.40 

.23 

POCATEllO  2 

.65 

.04 

*nt 

.13 

.06 

POCATELLO  WB  AP 

.93 

.  22 

.02 

.05 

•  05 

•  02 

.0 

■  02 

.05 

.03 

.01 

•  01 

.15 

.10 

.0? 

.01 

•  0 

PORTHILL 

2.96 

04 

- 

1 5 

80 

34 

.2C 

•  57 

25 

.15 

20 

1  5 

POTLAICH 

D  4.07 

.08 

.12 

.  10 

.06 

.04 

0.40 

C.  10 

D.IO 

D.20 

0.30 

0.25 

0.45 

•  40 

•  60 

•oe 

•  14 

D.20 

• 

.26 

PRESTON  2  SE 

1 .45 

.08 

.49 

T 

.01 

.02 

.01 

T 

T 

.05 

T 

•  05 

.07 

.10 

.32 

•  01 

•  17 

.02 

•  05 

PRIEST  RIVER  ExP  STA 

6.52 

'?- 

.17 

.16 

.01 

•  08 

■  08 

.14 

.11 

^  'fil 

•  17 

•  76 

.23 

.75 

.17 

•  23 

1 .02 

T 

.12 

•  47 

.23 

R  ICHF IELO 

1 .25 

.  12 

•  46 

.31 

•  17 

.05 

RI6G1NS  RS 

1.10 

2  3 

32 

.42 

.13 

"lOIE   12  FSF 

1.54 

.01 

.03 

.46 

.10 

.10 

.03 

.03 

T 

.07 

•  20 

•  IS 

.24 

.08 

.04 

RUPERT 

.St 

■  06 

.13 

.03 

SAINT  ANTHONY 

2.37 

.02 

.06 

.58 

.23 

.10 

.  1  L 

.03 

T 

.06 

•  04 

.12 

•  07 

,06 

•  11 

.05 

.IC 

•  04 

.01 

,01 

SAINT  MARIES 

3.301 

.10 

.03 

.01 

.08 

.18 

.27 

T 

.06 

.04 

•  20 

•  22 

•  80 

•  06 

.08 

.06 

.05 

•  03 

.3C 

.  16 

.20 

•  36 

.01 

SALMON 

'  .yy 

.01 

•  01 

T 

.02 

.05 

T 

T 

I 

T 

T 

.16 

.05 

T 

.01 

.01 

T 

T 

.01 

T 

SANOPOINT   EXP  STA 

7.17 

.20 

!  .20 

.18 

.01 

T 

T 

•  08 

.05 

.24 

.11 

1.32 

,17 

.74 

.20 

.89 

•  15 

.20 

1.43 

•  10 

.57 

•  31 

•02 

SHOSHONE    1  WNW 

1.20: 

.07 

!  T 

.06 

.28 

.04 

•  03 

.03 

T 

.20 

•  36 

.09 

.04 

SLATE  CREEK  RS 

.78, 

.14 

.10 

T 

.01 

.01 

.28 

.05 

.13 

.06 

STREVELL 

D  .76| 

.14 

.06 

T 

1 

.06 

.02 

T 

T 

T 

T 

.02 

.10 

T 

T 

.19 

.03 

.13  D .01 

I 

I  Se«  [elsience  nolea  loUowing  Station  Index. 


I 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


To 

1 

1  1 

1 

3 

I  I 
■11 

0 

1 

7 

fl 

8  1 

9 

1 

10 

1 

11  12 

1 

13 

15 

1 

lb 

1 

17 

lo 

19  1 

1 

20 

21 

11 

22  23 

24 

25  1 

1 

28  1  27 

1 

28  1 

29  1 

30 

31 

t» 

1*3S 

.07 

.30 

.20 

T 

.09 

.07 

.07 

.10 

•  10 

.13 

m^'falls  ph 

1  m92 

.19 

.02 

* 

*?n 

.09 

.07 

.62 

7 

■  1  9 

•  24 

.  So 

.36 

.16 

■  26 

•  85 

•  29 

OHM  txP  STA 

l.BS 

• 

• 

.64  • 

.06 

.02 

■  02 

.20 

.06 

.04 

.09 

.07 

.11 

.0* 

. 

.26 

• 

.25 

.06 

.09 

■  12 

■  03 

tE  COEEH 

1.03 

.A3 

.06 

.OS 

•  07 

.06  .01 

.09 

.30 

I 

N  FALLS  2  NME 

1.17 

T 

.22 

r 

.06 

T 

.1* 

T 

T 

.03 

.02 

T 

.36 

.11 

.10 

.11 

N  FALLS  3  S£ 

1.30 

.23 

T 

■  06 

.06 

.06 

.03 

T 

T 

T 

t 

.12 

.36 

.15 

T 

.03 

.20 

LACE 

7.ao 

.3« 

.03 

•  31 

.70  T 

.16 

.09 

T 

T  T 

.07 

.OS 

.2  7 

-07 

1.39 

.19 

.90 

.30 

.71 

T  T 

.83 

T 

.92 

.27 

.61 

.11 

LACE  MOOOLAND  PARK 

t.l2 

.*9 

.10 

.26 

.06  .62 

.06 

■  02 

.02 

T 

.10 

.09 

.96 

■  92 

.10 

.57 

.79 

.06  .02 

.28 

■  20 

.IS  .17 

.10 

.22 

.61 

REN 

2.92 

.03 

■  03 

.06 

.10 

.96 

.32 

.35 

.45 

T 

■  21 

AN 

I.3« 

.09 

.27 

.07 

.16 

.06 

.47 

.10 

T 

.10 

■  06 

■M 

.08 

S£«  2  St 

1.37 

T 

.20 

I 

.20 

.04 

T 

•  03 

•  06 

.20 

.10 

.49 

T 

.05 

I 

CHESTER  1  S£ 

2.32 

■  OA 

.12 

.10 

.OS 

.06 

.29 

.oa 

.10 

.01 

.06 

.20 

.07 

.25 

.25 

.25 

■  22 

.16 

■  02 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  dirwrtioD 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  aTeragei  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

d 

Station 

o- 
a 

£ 

f  i| 

S  C  > 

Aveiog. 

i  • 

Direction 
of 

fastest  mile 

_  a 

0  S 

tn 

o 
o 

in 

lO 

a 

o 
o 

rt 

>:00P  MST 

11: OOP  MSI 

S 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

suoshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

SE  »B  AIRPORT 

SE 

2S 

7.7 

38 

SW 

20 

69 

66 

63 

69 

14 

S 

3 

0 

0 

0 

22 

35 

8.0 

iBO  FALLS  42  N»  WB 

iraw 

4.6 

(i35 

SSW 

21 

0 

10 

1 

0 

0 

0 

11 

lBO  falls  46  «  WB 

sw 

7.0 

Ii34 

SW 

21 

5 

8 

2 

0 

0 

0 

IS 

nSTON  WB  AIRPORT 

79 

73 

72 

4 

14 

3 

0 

0 

0 

21 

8.7 

;ATELL0  WB  AIRPORT 

sw 

17 

12.0 

51 

W 

21 

83 

78 

77 

82 

5 

13 

3 

0 

0 

0 

21 

40 

8.1 

lAXmUH  HOimLY  AVERAGE. 


;] 

i  MONTHLY  EXTREMES 

i Highest  Temperature  59°  on  the  1st  at  Glenns  Ferry,  on  the  20th  at  Slate  Creek  Ranger 
Station,  and  on  the  24th  at  Three  Creek. 
Lowest  Temperature  -41°  on  the  11th  at  Obsidian  3  SSE. 
Greatest  Total  Precipitation  8.69  Inches  at  Burke  2  ENE. 
Least  Total  Precipitation  0.22  inch  at  Hay  Ranger  Station. 
Greatest  One-day  Precipitation  2.16  inches  on  the  19th  at  Idaho  City  11  SW. 
Greatest  Total  Snowfall  68.4  Inches  at  Burke  2  ENE. 
Deepest  Snow  on  Ground  71  Inches  on  the  19th  at  Burke  2  ENE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAH 

DECEMBER  196 


Day  Oi  Month  Si  t 


Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 L 

24 

25 

 L 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

50 

42 

39 

41 

42 

37 

31 

27 

20 

15 

12 

16 

19 

26 

28 

33 

34 

30 

37 

48 

42 

35 

35 

39 

39 

37 

30 

32 

39 

38 

32 

33.  J 

MI  N 

27 

27 

31 

25 

31 

20 

16 

12 

8 

0 

-  4 

—  7 

1 1 

13 

20 

26 

17 

21 

33 

30 

16 

15 

18 

30 

17 

13 

17 

19 

32 

16 

18.  J 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 

46 

48 

42 

43 

43 

40 

33 

26 

25 

IS 

13 

18 

20 

25 

26 

32 

35 

32 

42 

50 

46 

35 

34 

38 

42 

32 

29 

29 

44 

40 

37 

34.  , 

MIN 

30 

35 

32 

27 

34 

24 

1 8 

25 

1 0 

2 

0 

3 

14 

15 

21 

26 

16 

28 

38 

2  3 

23 

1  8 

19 

30 

20 

1 5 

19 

21 

29 

17 

20.  J 

ANDERSON  DAM 

MAX 

4<| 

45 

43 

38 

42 

37 

25 

22 

23 

19 

16 

21 

23 

29 

31 

35 

36 

34 

31 

41 

46 

34 

34 

27 

37 

29 

30 

33 

36 

44 

33 

32.  J 

MiN 

31 

32 

35 

24 

31 

20 

1 5 

1  5 

18 

16 

25 

^' 

23 

26 

^' 

1 5 

16 

16 

26 

1 0 

10 

20 

25 

1 9 

1 7 

20.  i 

ARCO  3  MU 

MAX 

47 

36 

42 

41 

35 

31 

21 

27 

16 

11 

14 

10 

16 

25 

25 

30 

33 

25 

33 

39 

40 

25 

28 

32 

37 

25 

22 

26 

30 

40 

22 

28.  1 

MIN 

17 

2  5 

24 

14 

1 1 

"* 

* 

-19 

-18 

' 

14 

18 

10 

1  3 

1 

1 

1 1 

12 

6.  J 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

44 

46 

44 

39 

41 

40 

36 

26 

23 

19 

20 

23 

24 

34 

33 

35 

40 

35 

37 

44 

51 

39 

32 

34 

35 

33 

30 

35 

37 

37 

35 

34,  \ 

MIN 

31 

35 

35 

2  5 

33 

2  3 

21 

1 2 

1  5 

10 

1 

14 

18 

30 

24 

30 

34 

^' 

14 

26 

26 

26 

19 

22.  1 

ASHION  1  S 

MAX 

39 

39 

35 

27 

37 

27 

23 

24 

14 

10 

6 

10 

25 

26 

32 

37 

30 

27 

32 

40 

40 

26 

33 

32 

33 

22 

19 

25 

30 

28 

26 

27.  ' 

M  I N 

26 

^' 

* 

-20 

20 

ATLANTA  3 

MAX 

37 

35 

30 

33 

27 

20 

21 

17 

11 

7 

16 

23 

27 

31 

26 

29 

27 

30 

37 

36 

26 

29 

31 

35 

31 

32 

27. 

MIN 

1 8 

1 6 

24 

-15 

-17 

19 

" 

AVERy  RS 

MAX 

37 

35 

33 

38 

35 

35 

33 

30 

29 

27 

25 

25 

32 

34 

42 

32 

30 

33 

34 

41 

40 

35 

34 

35 

36 

3* 

33 

32 

35 

46 

37 

34. 

MIN 

3 1 

30 

29 

27 

32 

26 

16 

16 

18 

16 

10 

16 

16 

28 

27 

° 

23. 

BAYView   MODEL  BASIN 

MAX 

46 

45 

42 

43 

46 

40 

40 

33 

28 

23 

10 

14 

17 

23 

26 

30 

38 

35 

34 

42 

46 

35 

34 

41 

43 

39 

33 

30 

35 

43 

45 

34, 

MIN 

35 

31 

32 

26 

32 

22 

2  3 

1 4 

19 

19 

24 

2  5 

26 

26 

3 1 

2 1 

2  7 

33 

26 

2  7 

1 1 

1 1 

33 

2  1 

21  * 

BIG  CREEIC   1  S 

MAX 

43 

41 

40 

35 

36 

28 

26 

25 

22 

16 

16 

20 

23 

25 

33 

32 

29 

24 

37 

44 

40 

25 

36 

39 

33 

27 

29 

29 

42 

43 

37 

31. 

MIN 

2  1 

28 

20 

14 

1 2 

1 1 

-24 

-34 

10 

20 

28 

19 

BLaCKFOOT   2  SSW 

MAX 

50 

44 

38 

40 

43 

37 

30 

27 

20 

11 

17 

15 

19 

28 

30 

30 

34 

31 

38 

49 

42 

35 

34 

40 

42 

33 

29 

28 

39 

37 

34 

33. 

MIN 

2  7 

31 

32 

30 

19 

-  9 

20 

30 

19 

16 

14 

18. 

BLISS 

MAX 

53 

51 

46 

50 

48 

41 

32 

29 

27 

21 

21 

22 

26 

26 

40 

43 

40 

MIN 

30 

16 

20 

BOISE   LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

53 

51 

52 

45 

46 

43 

39 

31 

27 

18 

26 

24 

26 

35 

32 

44 

42 

40 

41 

50 

55 

40 

41 

40 

43 

37 

36 

36 

41 

42 

42 

39. 

MIN 

34 

38 

34 

24 

24 

14 

32 

20 

32 

26 

30 

20 

29 

26 

24. 

BOISE  WB  AP 

MAX 

53 

50 

45 

50 

45 

40 

33 

27 

23 

21 

19 

21 

23 

30 

29 

36 

42 

37 

42 

51 

48 

39 

41 

39 

38 

36 

36 

36 

4C 

3! 

40 

37. 

MIN 

36 

33 

26 

32 

26 

29 

35 

32 

29 

29 

28 

30 

30 

26 

24.1 

aONNERS  FERRY  1  SM 

MAX 

30 

21 

14 

9 

13 

17 

23 

27 

31 

35 

34 

25 

43 

41 

39 

43 

41 

31 

26 

23 

32 

40 

37 

29. 

MIN 

34 

2  7 

29 

26 

29 

2  1 

18 

14 

1 0 

-  5 

-  1 

1 0 

15 

20 

2  3 

2  5 

22 

2 1 

23 

3  3 

30 

35 

27 

20 

16 

1 3 

22 

26 

20. 

BUHL 

MAX 

50 

51 

46 

46 

44 

40 

34 

29 

21 

20 

20 

21 

27 

26 

31 

35 

40 

40 

38 

55 

53 

56 

42 

42 

35 

38 

34 

38 

44 

44 

46 

38. 

MIN 

32 

31 

24 

27 

35 

25 

20 

1  6 

1  5 

3 

-  1 

1 1 

16 

22 

27 

24 

27 

34 

34 

26 

.  22 

24 

20 

18 

25 

30 

21 . 

BURXE  2  ENE 

MAX 

34 

37 

35 

33 

33 

27 

25 

24 

19 

7 

7 

13 

22 

25 

29 

26 

30 

30 

32 

36 

36 

32 

34 

35 

35 

26 

24 

33 

34 

35 

34 

28. 

MIN 

3 1 

30 

1 5 

16 

10 

-14 

' 

22 

2  1 

21 

22 

30 

23 

12 

24 

3 1 

21 

20 

5 

22 

30 

30 

20 

17  • 

BURLEY 

MAX 

48 

55 

45 

43 

46 

45 

35 

34 

27 

23 

17 

16 

25 

31 

33 

37 

37 

38 

36 

42 

54 

40 

42 

47 

48 

35 

35 

35 

39 

50 

45 

r 

38.i»,j 

MIN 

36 

28 

29 

26 

19 

19 

0 

2 1 

23 

33 

24 

19 

16 

19 

26 

20 

21..ljj 

BURLEY  FAA  AP 

MAX 

52 

43 

40 

43 

41 

32 

33 

27 

14 

11 

10 

22 

22 

22 

30 

26 

29 

31 

42 

5< 

47 

43 

44 

48 

42 

3< 

32 

40 

46 

4; 

3C 

34. 

MIN 

30 

35 

10 

22 

23 

16 

30 

22 

CABINET  GORGE 

MAX 

40 

38 

42 

35 

38 

37 

33 

30 

29 

12 

8 

13 

22 

22 

27 

30 

34 

32 

30 

44 

42 

35 

35 

41 

41 

3i 

29 

2f 

33 

4: 

3e 

32. 

MIN 

34 

33 

26 

30 

CALDWELL 

MAX 

53 

52 

51 

49 

49 

42 

38 

36 

32 

25 

22 

26 

27 

32 

34 

37 

45 

38 

42 

54 

43 

44 

43 

38 

41 

43 

35 

38 

4C 

4( 

31 

39.' 

MIN 

38 

36 

36 

28 

" 

* 

18 

25 

24 

33 

34 

26 

30 

24 

CAMBRIDGE 

MAX 

50 

48 

45 

39 

44 

40 

36 

32 

31 

21 

16 

23 

25 

26 

31 

33 

40 

35 

35 

41 

46 

35 

34 

38 

39 

3; 

30 

34 

34 

31 

24 

34.' 

MIN 

24 

18 

* 

14 

-17 

16 

1  9 

1 9 

20 

18 

20 

4 

-  2 

10.1 

CASCADE   1  NM 

MAX 

40 

42 

39 

32 

40 

32 

26 

25 

23 

18 

13 

16 

21 

23 

30 

30 

33 

32 

35 

41 

41 

31 

28 

32 

35 

29 

28 

31 

3; 

38 

25 

30.; 

M 1  N 

31 

32 

30 

1 1 

27 

1 1 

7 

1 1 

0 

4 

-14 

6 

1 1 

12 

2 1 

22 

2  5 

16 

24 

32 

2  7 

1  3 

1 1 

20 

12 

20 

14 

7 

15. 

CHALLIS 

MAX 

48 

42 

41 

32 

40 

36 

27 

25 

19 

10 

10 

15 

22 

25 

25 

30 

31 

30 

31 

46 

42 

29 

25 

24 

29 

2! 

2e 

2" 

36 

43 

32 

29.!  ] 

MIN 

2  6 

26 

14 

26 

19 

10 

-10 

-13 

10 

1 0 

24 

20 

20 

2  5 

27  8 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

40 

39 

37 

31 

36 

29 

30 

23 

22 

11 

14 

9 

14 

22 

21 

30 

31 

29 

28 

40 

36 

34 

36 

32 

28 

30 

24 

3; 

35 

36 

31 

28.. 

MIN 

1 2 

20 

^' 

14 

-  6 

4 

-26 

-28 

-13 

16 

-11 

-  2 

-10 

-12 

-12 

15 

-  8 

COBALT 

MAX 

37 

39 

39 

37 

31 

22 

29 

5 

14 

21 

22 

29 

34 

35 

34 

31 

25 

21 

10 

1 

25 

35 

20 

10 

20 

29 

30 

29 

1::: 

MIN 

16 

13 

* 

-20 

-20 

6 

1 " 

10 

16 

1 0 

-  3 

-  2 

10 

16 

-  2 

-  6 

'  * 

10 

11 

-  5 

■  1 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

48 

45 

44 

45 

46 

42 

39 

34 

29 

26 

20 

15 

16 

23 

26 

34 

40 

39 

33 

43 

39 

37 

40 

45 

33 

32 

31 

3: 

44 

45 

36.1  ! 

MIN 

36 

34 

36 

28 

14 

° 

-  4 

19 

26 

29 

29 

29 

31 

22 

30 

36 

30 

30 

11 

16 

36 

29 

?3.1  i 

CONOA 

MAX 

40 

40 

35 

35 

34 

32 

24 

21 

11 

12 

9 

13 

24 

23 

29 

27 

27 

3; 

42 

40 

29 

34  31 

3( 

26.!' 

MIN 

22 

26 

10 

14 

4 

-10 

-24 

14 

16 

14 

29 

23 

0 

-  2 

7 

COTTONWOOD 

MAX 

47 

40 

37 

3B 

37 

32 

30 

25 

9 

11 

19 

25 

29 

33 

33 

35 

32 

39 

45 

42 

35 

42 

40 

37 

31 

32 

37 

4; 

43 

39 

,  1 
33«f  1 

MIN 

32 

^' 

20 

18 

-10 

-13 

23 

28 

20 

28 

3C 

28 

28 

33 

32 

21 

15 

27 

28 

2Q,J  i 

COUNCIL 

MAX 

50 

47 

45 

40 

43 

39 

35 

33 

28 

25 

16 

24 

26 

27 

31 

31 

38 

35 

37 

42 

44 

33 

35 

32 

37 

28 

31 

33 

3! 

34 

33 

34.4 

MIN 

34 

37 

24 

29 

26 

20 

14 

25 

26 

15 

21 

27 

30 

13 

17 

1 1 

19 

5 

12 

26 

10 

4 

1A  4 

CRATERS  OF   THE   MOON  NM 

MAX 

41 

36 

33 

34 

36 

28 

21 

21 

15 

8 

6 

8 

11 

24 

23 

24 

29 

25 

34 

40 

38 

26 

26 

32 

28 

22 

20 

30 

3J 

40 

28 

26.! 

MIN 

23 

26 

28 

1 1 

26 

1 0 

5 

7 

7 

-10 

-12 

-12 

-  4 

3 

•  7 

10 

1  f 

10 

1 1 

20 

9 

7 

18 

2 

2 

10 

17 

7 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

39 

35 

35 

30 

34 

28 

24 

22 

22 

16 

11 

15 

20 

22 

27 

30 

30 

26 

28 

44 

39 

26 

38 

34 

32 

25 

28 

27 

3; 

38 

34 

28iT 

MIN 

26 

28 

* 

-  2 

-  6 

-  3 

-10 

-23 

-  2 

10 

6 

16 

1  8 

2  3 

13 

22 

26 

25 

-  8 

2 

1 9 

-  8 

4 

20 

12 

-  5 

8.i 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

52 

50 

49 

48 

46 

43 

32 

34 

30 

20 

19 

22 

23 

26 

29 

35 

43 

38 

40 

54 

54 

39 

39 

35 

39 

34 

34 

35 

35 

38 

33 

37  .t 

MIN 

33 

34 

24 

34 

29 

20 

1  3 

16 

2 

18 

10 

15 

30 

27 

3] 

34 

36 

25 

24 

22 

25 

18 

20 

24 

2C 

19 

22. S 

DEER  POINT 

MAX 

31 

31 

29 

30 

27 

20 

16 

15 

12 

4 

2 

12 

15 

17 

22 

20 

23 

19 

32 

31 

37 

28 

34 

35 

31 

le 

24 

26 

32 

33 

39 

24.1 

MIN 

25 

27 

18 

1 7 

1  7 

1 4 

1 2 

-  1 

-  4 

-  2 

14 

16 

16 

11 

16 

27 

28 

15 

25 

3C 

1 2 

IC 

12 

20 

23 

25 

15.2 

DIXIE 

MAX 

38 

39 

35 

34 

30 

27 

22 

23 

16 

6 

8 

14 

22 

23 

30 

31 

28 

24 

34 

36 

35 

28 

38 

33 

31 

23  26 

3: 

3: 

35 

34 

28.4 

27 

2  5 

22 

-  3 

1 2 

12 

-  2 

9 

-  6 

-2  3 

-37 

2 

10 

* 

12 

12 

1 ' 

10 

2  ] 

1 ' 

1  G 

-  a 

11 

0 

26 

3 

7.8 

DRIGGS 

MAX 

40 

44 

45 

35 

30 

30 

25 

25 

12 

6 

6 

12 

22 

24 

29 

30 

2: 

33 

i'. 

40 

37 

20 

30 

35 

39 

30  26 

21 

26 

28 

29 

28.1 

MlN 

10 

1 5 

-  7 

-  4 

-  2 

-  4 

-  4 

4.0 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

39 

37 

36 

30 

32 

30 

22 

20 

15 

12 

2 

8 

16 

21 

25 

26 

30 

25 

27 

33 

35 

22 

29 

30 

29 

19 

17 

22 

26 

25 

24 

24.6 

MIN 

29 

31 

28 

10 

20 

13 

5 

10 

0 

-  9 

-16 

-14 

5 

11 

11 

13 

13 

8 

25 

20 

4 

12 

16 

15 

C 

2 

7 

8 

17 

10 

9.9 

DUBOIS  FAA  AP 

MAX 

43 

39 

38 

31 

37 

30 

21 

23 

13 

4 

6 

10 

21 

23 

27 

24 

32 

19 

31 

35 

36 

21 

36 

33 

31 

18 

19 

25 

26 

27 

27 

26.0 

MIN 

28 

31 

17 

14 

20 

1 1 

9 

6 

-  2 

-10 

-17 

-10 

7 

11 

17 

17 

15 

-  5 

18 

16 

8 

0 

15 

10 

10 

-  8 

-  1 

12 

5 

18 

11 

8.« 

ELK  CITY 

MAX 

49 

47 

45 

46 

36 

34 

31 

28 

21 

18 

10 

15 

25 

26 

32 

37 

35 

34 

45 

31 

32 

36 

50 

35 

35 

40 

33.7 

MIN 

23 

24 

15 

14 

20 

16 

9 

10 

-17 

-34 

-31 

0 

6 

9 

12 

18 

20 

26 

27 

4 

8 

17 

10 

11 

25 

30 

10.6 

&—  E«f«i*ac*  NolM  FoUowIng  SUUoo  iad9X 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DECEMBER  1961 


DayOi  HoDth 


18    19    20    21    22    23    24    25    28    27    28    29    30  31 


.<  RIVER  1  S 
WET  I  2  E 
URFIELO  RS 
LNN  RS 

)RI    HALL    INO  AGENCY 
kROEN  VALLEY  RS 
.ENNS  FERRY 
)ACE 

lANO  VIEW 
lANGEVlLLE 
lASHERE 

iOUSE 
lILEY  RS 
IMER  i>  Nw 
12ELT0N 
iAOOUARTERS 
LL  CITY 
>LL1SIER 
>WE 

)AHO  CITY 

)AHO   FALLS   16  SE 

)AHO   FALLS   FAA  AP 

)AHO   FALLS   »i  NK  NS 

>AHO   FALLS   '•6   N  WB 

>LANO  PARK.  DAM 

[ROME 

iLLOGG 

ILGORE 

30SKIA 

JNA  2  NNE 

lWISTON   M3  AP 

IFTON  PUMPING  STA 

DMMAN  }  E 

tCKAY  RS 

ALAO 

kLAO  FAA  AP 
AY  RS 
C  CALL 
C  CAMHON 


MAX 

43 

44 

38 

37 

35 

37 

33 

30 

30 

21 

18 

14 

19 

25 

31 

33 

34 

34 

33 

37 

43 

35 

36 

38 

36 

34 

35 

36 

34 

39 

45 

33  a  5 

HIN 

30 

32 

32 

22 

27 

24 

15 

6 

9 

-  5 

-  8 

-  8 

8 

15 

18 

27 

24 

24 

23 

31 

30 

15 

22 

33 

27 

26 

6 

11 

29 

32 

16 

19.1 

MAX 

54 

54 

47 

50 

48 

44 

44 

34 

30 

23 

25 

26 

28 

32 

39 

38 

47 

38 

46 

57 

55 

40 

44 

38 

41 

42 

40 

38 

39 

42 

43 

40*6 

MIN 

33 

35 

29 

23 

29 

23 

21 

13 

8 

8 

-  2 

6 

15 

15 

22 

26 

26 

26 

33 

34 

35 

33 

24 

21 

26 

16 

20 

26 

22 

21 

21 

22.2 

MAX 

38 

40 

35 

39 

35 

33 

24 

19 

17 

18 

5 

13 

21 

23 

29 

30 

30 

28 

32 

41 

38 

25 

23 

24 

34 

24 

26 

34 

39 

36 

22 

26.3 

MIN 

12 

22 

28 

15 

24 

7 

1 

-  4 

5 

-18 

-19 

-  6 

7 

-  8 

14 

4 

21 

12 

19 

23 

23 

-  2 

-  6 

-  2 

15 

-  1 

-  7 

3 

15 

14 

-  2 

6.7 

MAX 

40 

45 

40 

40 

42 

43 

35 

30 

33 

26 

15 

16 

23 

34 

32 

34 

38 

40 

40 

36 

44 

40 

39 

41 

36 

39 

34 

36 

33 

34 

44 

35.6 

MIN 

33 

33 

34 

31 

33 

31 

28 

28 

20 

3 

7 

5 

14 

20 

19 

21 

31 

29 

28 

28 

34 

28 

30 

30 

30 

29 

25 

24 

31 

32 

28 

25.7 

MAX 

il 

43 

39 

42 

44 

37 

30 

29 

23 

14 

13 

16 

20 

29 

30 

31 

34 

32 

38 

49 

37 

40 

42 

32 

32 

30 

42 

41 

36 

33.  7 

MIN 

29 

35 

33 

25 

34 

22 

17 

12 

7 

2 

-  7 

2 

12 

14 

16 

19 

25 

18 

24 

33 

20 

14 

31 

15 

16 

19 

25 

26 

17 

19.2 

MAX 

43 

46 

42 

39 

46 

36 

34 

30 

29 

24 

15 

22 

31 

37 

36 

46 

40 

38 

32 

39 

44 

34 

37 

32 

35 

28 

33 

32 

36 

30 

33 

34.8 

MIN 

35 

35 

24 

21 

28 

18 

18 

9 

6 

14 

-  2 

11 

21 

30 

16 

24 

16 

19 

31 

31 

34 

12 

16 

12 

21 

3 

9 

24 

23 

20 

10 

19.0 

MAX 

59 

56 

52 

48 

50 

45 

38 

32 

29 

22 

25 

26 

32 

36 

37 

37 

43 

40 

38 

46 

47 

43 

45 

46 

40 

41 

40 

40 

44 

49 

44 

41  .0 

MIN 

29 

39 

38 

23 

30 

25 

19 

13 

12 

6 

0 

14 

22 

18 

25 

24 

25 

25 

32 

30 

38 

25 

23 

31 

32 

20 

18 

17 

25 

25 

22 

23.4 

MAX 

44 

38 

35 

35 

37 

33 

22 

22 

18 

18 

11 

14 

24 

25 

31 

27 

29 

29 

32 

42 

38 

31 

33 

37 

36 

29 

25 

27 

35 

41 

31 

30.0 

MIN 

29 

31 

30 

12 

27 

19 

3 

13 

3 

9 

-14 

-  1 

12 

12 

13 

12 

22 

14 

16 

31 

28 

6 

8 

27 

9 

6 

20 

26 

27 

8 

14.9 

MAX 

57 

56 

53 

51 

51 

45 

35 

35 

32 

24 

22 

27 

28 

34 

32 

38 

50 

42 

46 

55 

57 

43 

45 

43 

42 

41 

33 

40 

43 

49 

44 

41  .7 

MIN 

32 

33 

32 

19 

29 

29 

15 

12 

20 

10 

0 

8 

20 

14 

21 

13 

30 

27 

34 

27 

36 

20 

19 

25 

25 

14 

16 

20 

22 

17 

15 

21.1 

MAX 

49 

41 

39 

43 

41 

31 

31 

29 

20 

10 

11 

17 

27 

27 

34 

39 

36 

47 

46 

60 

46 

34 

40 

47 

36 

35 

31 

44 

47 

48 

42 

36.1 

MIN 

33 

32 

25 

26 

28 

24 

18 

11 

3 

-  7 

-11 

5 

13 

12 

22 

28 

26 

28 

27 

37 

26 

28 

29 

32 

26 

25 

19 

26 

33 

28 

23 

21.8 

MAX 

51 

45 

39 

40 

42 

29 

27 

20 

16 

13 

21 

26 

32 

31 

34 

37 

33 

44 

51 

49 

42 

44 

50 

42 

30 

35 

41 

47 

44 

41 

36.5 

MIN 

24 

30 

29 

21 

16 

11 

14 

13 

-  8 

-17 

9 

14 

14 

10 

23 

25 

22 

29 

36 

32 

21 

24 

26 

26 

5 

6 

24 

29 

28 

18 

18.5 

MAX 

40 

35 

39 

37 

40 

27 

22 

24 

15 

11 

9 

10 

16 

26 

25 

31 

33 

28 

34 

42 

37 

27 

31 

30 

33 

26 

26 

33 

37 

38 

33 

28.9 

MlN 

4 

24 

18 

-  1 

9 

-  8 

-10 

-  8 

-  2 

-26 

-30 

-  9 

-13 

-  8 

-  3 

-  9 

10 

-10 

1 

7 

20 

-  8 

-  7 

-  3 

-14 

-15 

-15 

-  2 

8 

2 

-  5 

-  3.3 

MAX 

38 

40 

39 

38 

39 

36 

32 

22 

20 

15 

12 

14 

22 

30 

27 

30 

34 

30 

31 

36 

39 

28 

35 

32 

34 

24 

29 

29 

36 

40 

33 

30.5 

MIN 

20 

30 

18 

13 

16 

10 

8 

7 

2 

-13 

-14 

-14 

0 

6 

18 

8 

12 

8 

19 

16 

10 

6 

4 

IS 

10 

-  2 

4 

11 

8 

8 

9 

6.3 

MAX 

44 

37 

40 

32 

37 

34 

26 

24 

28 

26 

5 

10 

20 

24 

30 

25 

35 

30 

30 

34 

39 

26 

34 

30 

34 

24 

22 

25 

27 

34 

37 

29.1 

MIN 

20 

29 

20 

12 

20 

11 

3 

0 

8 

-  4 

-26 

-11 

-  5 

10 

17 

16 

25 

-  5 

6 

18 

24 

0 

10 

8 

9 

-  8 

-  6 

5 

3 

20 

2 

7.5 

MAX 

55 

45 

42 

40 

43 

38 

35 

30 

26 

22 

15 

21 

25 

27 

34 

34 

39 

34 

39 

47 

50 

40 

39 

45 

39 

32 

34 

37 

44 

42 

38 

36.5 

MIN 

27 

34 

32 

26 

28 

22 

16 

19 

10 

-  3 

-  2 

5 

17 

12 

15 

12 

22 

22 

24 

34 

33 

21 

21 

24 

28 

17 

12 

22 

23 

27 

16 

19.9 

MAX 

43 

48 

37 

37 

38 

34 

34 

30 

29 

21 

19 

14 

25 

28 

30 

32 

35 

34 

35 

39 

44 

33 

40 

38 

38 

34 

34 

37 

37 

40 

39 

34.1 

MIN 

30 

30 

31 

18 

27 

24 

15 

20 

7 

-  7 

-12 

-  3 

7 

12 

13 

23 

23 

23 

23 

30 

30 

15 

20 

30 

25 

21 

4 

10 

26 

31 

15 

18.1 

MAX 

35 

38 

36 

38 

36 

30 

27 

20 

16 

12 

10 

12 

17 

25 

27 

32 

30 

29 

30 

41 

38 

28 

28 

27 

37 

22 

28 

33 

39 

38 

33 

26.6 

HIN 

14 

22 

28 

17 

23 

16 

2 

-  3 

6 

-25 

-22 

-  3 

8 

1 

15 

13 

18 

15 

IS 

26 

25 

3 

-  8 

-  6 

17 

-  3 

-  4 

3 

21 

18 

-  5 

8.1 

MAX 

48 

47 

44 

41 

38 

30 

31 

24 

19 

12 

14 

21 

21 

26 

31 

31 

32 

32 

38 

48 

44 

36 

38 

42 

41 

31 

28 

36 

41 

43 

43 

33.9 

HIN 

28 

32 

30 

23 

32 

22 

14 

17 

10 

-16 

-10 

1 

15 

3 

16 

14 

12 

20 

26 

34 

31 

21 

18 

17 

27 

17 

7 

26 

25 

27 

22 

18.1 

MAX 

45 

46 

45 

46 

44 

40 

24 

31 

26 

18 

11 

9 

18 

24 

26 

27 

37 

36 

31 

34 

45 

29 

35 

31 

33 

23 

27 

27 

40 

32 

31 

31.3 

MIN 

21 

22 

22 

16 

16 

16 

5 

2 

10 

-  8 

-13 

-  3 

-  3 

9 

17 

3 

IB 

15 

14 

15 

25 

8 

4 

8 

12 

-  2 

5 

8 

10 

18 

6 

9.5 

MAX 

43 

43 

38 

39 

39 

35 

31 

27 

25 

20 

15 

20 

25 

30 

28 

31 

33 

31 

32 

40 

41 

35 

37 

33 

35 

30 

33 

35 

36 

42 

38 

32.9 

MIN 

25 

22 

31 

16 

28 

17 

8 

0 

4 

1 

-  8 

9 

17 

13 

22 

23 

24 

15 

26 

30 

31 

8 

12 

10 

27 

-  2 

1 

23 

20 

15 

9 

15.4 

MAX 

41 

37 

35 

33 

35 

29 

22 

22 

15 

11 

8 

13 

22 

29 

37 

30 

31 

26 

32 

42 

38 

25 

24 

34 

32 

23 

28 

29 

37 

36 

31 

28.7 

HIN 

28 

27 

28 

13 

27 

14 

1 

-  5 

-  9 

-  5 

-18 

-  3 

10 

11 

12 

17 

22 

15 

19 

30 

21 

8 

9 

14 

8 

5 

7 

10 

23 

22 

7 

11.8 

HAX 

46 

38 

37 

35 

43 

33 

26 

23 

13 

6 

7 

10 

15 

20 

23 

27 

30 

26 

37 

44 

43 

26 

34 

36 

38 

28 

22 

27 

27 

31 

28 

28.3 

MIN 

28 

28 

24 

23 

21 

16 

17 

-  3 

3 

-17 

-20 

-  5 

7 

6 

17 

19 

21 

16 

24 

31 

21 

18 

14 

16 

20 

8 

7 

14 

19 

15 

15 

13.6 

MAX 

47 

37 

42 

31 

41 

31 

17 

26 

16 

1 1 

4 

9 

17 

27 

28 

27 

34 

17 

29 

38 

43 

21 

29 

28 

32 

18 

20 

27 

26 

25 

27 

26.6 

MIN 

16 

28 

25 

11 

17 

6 

-11 

-12 

-  1 

-13 

-27 

-21 

6 

3 

15 

11 

10 

-  7 

15 

9 

12 

-  4 

3 

2 

-  1 

-12 

-12 

4 

0 

8 

16 

3.1 

MAX 

46 

35 

38 

35 

41 

32 

25 

27 

15 

12 

10 

10 

15 

29 

26 

29 

32 

30 

36 

43 

42 

23 

30 

34 

37 

28 

22 

26 

30 

40 

24 

29.1 

MIN 

24 

29 

26 

17 

22 

10 

10 

6 

3 

-  5 

-13 

1 

6 

6 

16 

9 

20 

11 

14 

25 

16 

7 

3 

6 

17 

8 

0 

11 

9 

12 

14 

11.0 

MAX 

36 

35 

32 

25 

29 

24 

17 

2U 

9 

b 

2 

6 

17 

24 

24 

23 

26 

23 

27 

33 

33 

27 

31 

28 

28 

22 

17 

21 

26 

29 

24 

23.4 

MIN 

27 

25 

22 

-  7 

14 

-10 

-15 

-12 

-  4 

-14 

-38 

-17 

2 

0 

9 

14 

12 

-  2 

7 

23 

11 

-19 

3 

-  3 

15 

-12 

-  7 

-  4 

16 

19 

13 

2.2 

MAX 

51 

50 

44 

48 

45 

36 

36 

28 

22 

16 

19 

20 

28 

27 

33 

34 

39 

36 

36 

50 

51 

36 

39 

39 

38 

35 

36 

38 

46 

43 

36 

36.6 

HIN 

29 

31 

34 

26 

32 

21 

16 

18 

16 

2 

-  1 

6 

17 

12 

18 

20 

28 

22 

23 

32 

33 

20 

20 

24 

28 

17 

14 

21 

21 

28 

17 

20.8 

MAX 

47 

45 

37 

40 

44 

38 

38 

31 

24 

21 

12 

1 1 

16 

23 

26 

31 

35 

35 

34 

48 

46 

36 

37 

40 

47 

34 

32 

28 

38 

42 

43 

34.2 

MIN 

35 

34 

34 

29 

31 

24 

25 

19 

13 

-  3 

-  5 

-  2 

9 

15 

19 

25 

27 

27 

28 

31 

32 

19 

28 

34 

30 

26 

11 

12 

28 

35 

26 

22.5 

MAX 

35 

35 

32 

25 

27 

23 

16 

1  7 

12 

0 

0 

5 

16 

21 

24 

26 

26 

23 

28 

33 

33 

19 

31 

33 

28 

20 

17 

21 

25 

34 

24 

22.9 

MIN 

26 

25 

22 

-  7 

19 

-  3 

-12 

-  6 

-  3 

-13 

-34 

-2  7 

1 

3 

9 

11 

7 

-  8 

-  1 

20 

16 

-11 

7 

1 

13 

-13 

-  8 

-  8 

11 

11 

-  1 

1.5 

MAX 

37 

38 

44 

42 

48 

40 

35 

35 

32 

22 

14 

22 

30 

30 

35 

41 

44 

40 

37 

43 

49 

43 

43 

48 

46 

42 

37 

35 

41 

40 

35 

37.7 

MIN 

32 

33 

34 

27 

29 

31 

25 

27 

21 

3 

-  1 

12 

18 

16 

26 

30 

30 

20 

31 

33 

35 

22 

33 

31 

30 

28 

27 

31 

31 

34 

27 

26.0 

MAX 

53 

53 

50 

48 

46 

41 

31 

30 

27 

21 

21 

24 

24 

30 

29 

37 

42 

36 

39 

51 

53 

40 

41 

40 

39 

39 

35 

37 

44 

41 

43 

38.2 

MIN 

32 

30 

30 

21 

36 

22 

18 

6 

9 

8 

-  3 

3 

18 

11 

23 

22 

27 

23 

32 

33 

34 

24 

23 

21 

26 

17 

21 

27 

22 

18 

20 

21.1 

MAX 

48 

43 

46 

50 

48 

44 

34 

32 

27 

21 

13 

20 

29 

32 

33 

37 

44 

38 

50 

52 

52 

46 

48 

48 

43 

41 

36 

45 

62 

48 

45 

40.2 

MIN 

38 

38 

31 

31 

33 

28 

29 

26 

9 

-  1 

-  3 

10 

17 

23 

25 

29 

34 

30 

33 

41 

33 

33 

38 

40 

30 

30 

28 

32 

35 

33 

29 

27.6 

MAX- 

41 

36 

37 

36 

36 

30 

23 

19 

13 

7 

4 

13 

21 

28 

31 

31 

34 

35 

35 

48 

47 

37 

38 

29 

36 

26 

27 

30 

40 

36 

26 

30.1 

MIN 

25 

20 

19 

17 

14 

17 

-  1 

-  5 

2 

-  1 

-16 

-  9 

9 

12 

7 

6 

12 

7 

7 

18 

23 

1 

0 

4 

9 

10 

-  1 

3 

13 

16 

10 

8.1 

HAX 

42 

44 

36 

36 

39 

36 

31 

27 

23 

14 

18 

24 

29 

30 

37 

38 

38 

35 

33 

42 

40 

35 

35 

30 

34 

32 

31 

33 

38 

36 

26 

32.9 

HIN 

31 

30 

31 

17 

27 

12 

9 

12 

9 

1 

1 

10 

18 

13 

24 

24 

25 

22 

26 

29 

29 

6 

11 

12 

15 

e 

9 

22 

25 

25 

10 

17.5 

HAX 

37 

37 

38 

30 

37 

37 

34 

27 

24 

23 

7 

12 

18 

24 

23 

29 

33 

25 

32 

35 

32 

28 

29 

31 

30 

27 

24 

23- 

24 

3S 

31 

26.3 

HIN 

18 

31 

28 

18 

15 

17 

2 

-  6 

-  8 

-12 

-16 

0 

2 

1 

3 

0 

4 

7 

20 

12 

14 

12 

10 

11 

8 

-  7 

-  2 

-  4 

6 

4 

0 

6.1 

HAX 

48 

43 

40 

42 

40 

36 

29 

29 

23 

20 

15 

19 

29 

28 

31 

29 

35 

35 

35 

46 

35 

36 

37 

39 

36 

34 

31 

33 

42 

42 

36 

34.0 

MIN 

28 

35 

32 

27 

27 

.21 

12 

14 

11 

4 

-  9 

5 

16 

22 

12 

13 

25 

19 

23 

33 

24 

13 

14 

15 

21 

18 

9 

22 

28 

26 

14 

16.5 

MAX 

49 

42 

42 

44 

42 

33 

29 

28 

24 

19 

15 

21 

30 

28 

31 

30 

34 

36 

35 

43 

40 

36 

38 

38 

36 

38 

30 

35 

40 

43 

37 

34.4 

HIN 

25 

36 

30 

27 

30 

18 

13 

14 

13 

-  2 

-11 

6 

17 

9 

9 

16 

24 

19 

23 

29 

27 

15 

12 

13 

19 

8 

7 

24 

27 

23 

14 

17.2 

MAX 

49 

44 

40 

34 

38 

32 

40 

30 

20 

20 

6 

15 

21 

25 

36 

30 

30 

39 

42 

28 

25 

24 

34 

28 

2S 

27 

31 

41 

26 

30.3 

MlN 

28 

28 

25 

12 

18 

20 

4 

6 

-18 

-18 

-  3 

7 

8 

8 

7 

18 

18 

23 

-  1 

1 

3 

10 

2 

2 

5 

7 

12 

0 

8.3 

MAX 

36 

34 

30 

30 

30 

26 

22 

20 

20 

10 

8 

12 

20 

18 

24 

25 

26 

24 

32 

36 

34 

26 

28 

26 

28 

24 

28 

26 

34 

35 

28 

25.8 

HIN 

28 

28 

26 

10 

18 

14 

4 

13 

2 

0 

-12 

2 

10 

8 

18 

20 

20 

15 

22 

28 

22 

2 

12 

8 

IS 

2 

6 

20 

24 

10 

2 

12.9 

MAX 

46 

42 

40 

42 

37 

36 

35 

30 

22 

20 

18 

19 

26 

28 

31 

30 

32 

35 

34 

45 

44 

33 

35 

38 

36 

35 

30 

32 

40 

42 

34 

33.8 

HIN 

28 

34 

31 

25 

23 

11 

12 

11 

2 

1 

-13 

-  5 

2 

3 

13 

12 

21 

26 

23 

32 

29 

14 

15 

18 

19 

18 

12 

23 

28 

29 

14 

16.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Costinuvd 


IDAHt 

DECEMBER  1961 


Day  Of  Month 


Sutton 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

1« 

15 

 r 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MINIDOKA  DAM 

49 

43 

26 

20 

12 

22 

25 

29 

31 

31 

33 

40 

45 

49 

32 

42 

MIN 

28 

32 

30 

24 

30 

21 

15 

16 

10 

1 

-  3 

5 

15 

6 

14 

16 

23 

19 

20 

31 

30 

19 

19 

22 

27 

16 

14 

20 

18 

29 

17 

HONTPELIER  RS 

MAX 

43 

38 

40 

36 

36 

24 

19 

14 

10 

7 

15 

23 

29 

29 

30 

30 

32 

38 

47 

34 

29 

28 

35 

35 

29 

MIN 

2* 

25 

29 

20 

14 

13 

-  7 

-  5 

-  1 

-  6 

-18 

-17 

-  4 

12 

7 

9 

14 

15 

6 

19 

26 

3 

-  2 

-  2 

6 

10 

2 

1 

20 

25 

MOSCOW  U  OF  1 

MAX 

43 

41 

39 

39 

43 

37 

31 

29 

25 

22 

11 

17 

25 

27 

30 

32 

39 

37 

38 

43 

44 

34 

36 

41 

36 

33 

31 

36 

42 

46 

MIN 

32 

36 

33 

29 

32 

26 

23 

21 

12 

-  4 

-11 

9 

11 

21 

26 

26 

23 

15 

29 

35 

30 

21 

32 

35 

26 

25 

18 

29 

34 

32 

30 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MAX 

50 

50 

46 

45 

40 

37 

33 

25 

24 

22 

22 

28 

32 

35 

40 

41 

39 

40 

47 

47 

60 

40 

44 

38 

38 

40 

37 

42 

43 

MIN 

32 

40 

36 

20 

22 

29 

16 

17 

12 

15 

0 

11 

19 

14 

21 

12 

21 

16 

32 

24 

22 

29 

22 

26 

32 

16 

19 

26 

24 

26 

23 

MULLAN  FAA 

40 

43 

3  5 

40 

36 

33 

30 

24 

19 

4 

10 

1 6 

27 

26 

30 

30 

33 

30 

40 

43 

40 

34 

40 

41 

31 

29 

31 

34 

38 

42 

4 1 

MIN 

30 

30 

18 

20 

21 

15 

15 

5 

2 

-  8 

-10 

4 

10 

18 

24 

25 

26 

22 

24 

32 

17 

17 

30 

26 

21 

16 

6 

23 

31 

28 

22 

NEW  MEAOOwS  RS 

MAX 

47 

42 

36 

42 

35 

28 

25 

24 

19 

10 

1 9 

22 

26 

29 

33 

35 

26 

40 

43 

32 

2  6 

29 

29 

31 

30 

35 

2  9 

MIN 

32 

32 

31 

14 

19 

19 

8 

4 

0 

-  4 

-19 

-  4 

5 

4 

14 

21 

24 

6 

12 

27 

27 

0 

7 

6 

9 

-  1 

4 

12 

18 

17 

7 

NE2PERCE 

MAX 

44 

39 

36 

38 

36 

36 

31 

31 

24 

13 

9 

15 

24 

25 

33 

37 

36 

32 

39 

45 

46 

34 

40 

41 

37 

32 

32 

36 

43 

43 

38 

HIN 

33 

33 

28 

21 

23 

21 

18 

16 

3 

-11 

-11 

4 

13 

13 

23 

27 

26 

18 

29 

35 

28 

21 

29 

34 

25 

23 

20 

28 

33 

30 

24 

OAKLEY 

MAX 

4S 

47 

^3 

45 

42 

35 

33 

28 

23 

16 

1  g 

27 

31 

31 

34 

37 

38 

35 

44 

42 

45 

41 

45 

48 

42 

36 

33 

41 

49 

42 

40 

MIN 

36 

34 

32 

24 

32 

19 

15 

18 

3 

-  7 

-  7 

-  1 

16 

7 

23 

26 

25 

20 

24 

32 

32 

22 

24 

26 

28 

12 

12 

27 

31 

30 

22 

OBSIDIAN  3  SSE 

MAX 

35 

36 

35 

24 

20 

25 

20 

_  5 

16 

23 

28 

25 

20 

34 

34 

40 

19 

30 

40 

35 

33 

20 

30 

35 

37 

20 

MIN 

21 

20 

19 

-  8 

19 

-15 

-22 

0 

-14 

-36 

-41 

-  7 

-  9 

-  7 

5 

5 

12 

9 

17 

17 

17 

-15 

-  8 

1 

0 

-  5 

-16 

4 

1 

5 

-13 

49 

43 

43 

45 

42 

40 

41 

27 

27 

21 

26 

32 

38 

40 

37 

36 

44 

50 

37 

39 

33 

38 

36 

35 

36 

38 

41 

40 

MIN 

30 

30 

31 

22 

32 

23 

18 

1 

7 

5 

-10 

9 

19 

10 

23 

25 

25 

13 

23 

25 

25 

14 

12 

14 

12 

6 

16 

22 

21 

16 

11 

OROF 1  NO 

MAX 

47 

47 

43 

42 

35 

25 

21 

30 

38 

43 

36 

36 

41 

53 

44 

42 

39 

41 

44 

40 

35 

40 

39 

38 

MIN 

33 

35 

36 

27 

29 

31 

28 

26 

23 

6 

6 

15 

22 

20 

31 

26 

32 

25 

32 

31 

31 

24 

32 

33 

29 

28 

24 

30 

32 

35 

28 

PALISADES  DAM 

MAX 

40 

39 

36 

39 

3  5 

1 3 

7 

25 

28 

26 

30 

30 

30 

44 

39 

30 

30 

31 

37 

29 

20 

21 

32 

36 

20 

MIN 

31 

29 

26 

10 

26 

14 

6 

5 

3 

0 

-10 

-  2 

9 

15 

19 

20 

21 

12 

15 

28 

21 

6 

6 

6 

13 

3 

0 

9 

19 

18 

6 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

51 

45 

46 

47 

46 

42 

3  5 

3 1 

30 

2 1 

20 

23 

27 

29 

34 

44 

36 

40 

55 

50 

44 

40 

34 

36 

44 

42 

38 

40 

39 

42 

MIN 

32 

38 

31 

24 

31 

35 

21 

11 

14 

12 

4 

10 

10 

12 

21 

20 

26 

27 

32 

35 

35 

25 

24 

22 

21 

16 

23 

21 

26 

27 

28 

PAUL    1  ENE 

MAX 

49 

56 

45 

42 

46 

44 

35 

36 

27 

21 

1  5 

15 

2  1 

27 

29 

35 

35 

37 

35 

40 

55 

38 

40 

43 

49 

34 

33 

35 

36 

46 

42 

MIN 

33 

32 

33 

27 

27 

24 

16 

21 

9 

2 

3 

6 

6 

11 

12 

20 

16 

22 

24 

34 

33 

24 

23 

24 

28 

19 

16 

19 

24 

24 

21 

PAYETTE 

MAX 

49 

51 

50 

47 

48 

45 

40 

34 

34 

27 

21 

25 

25 

29 

33 

34 

49 

40 

38 

46 

5  1 

40 

42 

35 

40 

42 

36 

37 

7  7 

41 

43 

MIN 

32 

39 

33 

25 

32 

26 

23 

10 

11 

14 

0 

7 

10 

13 

25 

25 

27 

26 

33 

28 

36 

25 

26 

24 

29 

19 

22 

31 

27 

20 

21 

PICABO 

MAX 

39 

46 

42 

37 

40 

37 

32 

23 

24 

17 

12 

7 

15 

23 

26 

30 

34 

33 

36 

38 

43 

33 

2  7 

32 

36 

36 

25 

26 

26 

35 

MIN 

20 

21 

30 

17 

16 

12 

7 

-  2 

-  2 

-16 

-17 

-18 

-15 

2 

7 

8 

4 

9 

11 

16 

21 

2 

1 

4 

8 

0 

-  2 

5 

5 

7 

5 

PIEPCE  RS 

MAX 

35 

37 

35 

34 

36 

33 

30 

30 

2  9 

12 

10 

9 

1 9 

26 

27 

3  1 

34 

34 

32 

34 

36 

35 

34 

36 

33 

30 

31 

29 

33 

36 

36 

MIN 

29 

30 

30 

19 

24 

22 

13 

20 

7 

-12 

-12 

2 

7 

10 

11 

22 

22 

20 

17 

27 

29 

11 

15 

26 

19 

20 

8 

10 

25 

29 

12 

POCATELLO  2 

MAX 

49 

44 

41 

43 

43 

36 

29 

26 

16 

26 

26 

32 

33 

33 

38 

47 

45 

38 

46 

32 

35 

43 

42 

34 

MIN 

31 

36 

34 

27 

34 

24 

16 

14 

8 

2 

-  2 

0 

13 

15 

20 

22 

28 

21 

25 

35 

33 

20 

16 

18 

21 

20 

18 

20 

30 

26 

15 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

49 

41 

43 

31 

2  5 

19 

2  1 

32 

36 

31 

42 

49 

47 

35 

36 

40 

43 

31 

30 

35 

42 

39 

33 

MIN 

31 

37 

26 

26 

29 

20 

18 

11 

5 

-'4 

1 

2 

13 

15 

14 

22 

25 

20 

28 

38 

26 

21 

17 

16 

26 

19 

16 

20 

28 

21 

18 

PORTHI LL 

MAX 

47 

45 

42 

43 

36 

36 

28 

25 

15 

1 0 

1 3 

1  7 

31 

32 

25 

26 

40 

40 

33 

36 

47 

44 

32 

27 

23 

30 

41 

38 

MIN 

36 

26 

31 

24 

31 

22 

19 

17 

9 

-  7 

-  8 

-  3 

8 

13 

18 

23 

23 

18 

22 

20 

27 

22 

27 

32 

24 

15 

10 

9 

19 

27 

28 

POTLATCM 

MAX 

46 

44 

41 

40 

45 

42 

34 

30 

26 

17 

15 

19 

2  7 

30 

34 

33 

40 

32 

38 

46 

46 

41 

41 

44 

4C 

32 

34 

39 

45 

43 

46 

MIN 

32 

34 

30 

27 

31 

24 

22 

14 

6 

-12 

-13 

3 

14 

21 

26 

24 

29 

20 

29 

35 

30 

22 

32 

38 

27 

27 

20 

23 

29 

27 

28 

PRESTON  2  S£ 

MAX 

SO 

47 

41 

40 

42 

39 

31 

29 

27 

27 

18 

19 

30 

27 

31 

30 

31 

31 

35 

47 

42 

35 

36 

36 

37 

33 

25 

32 

39 

44 

4 1 

MIN 

30 

34 

33 

26 

30 

25 

13 

15 

14 

3 

-  5 

4 

17 

18 

12 

12 

24 

22 

18 

32 

33 

14 

14 

5 

24 

13 

-  1 

16 

29 

29 

11 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

40 

37 

41 

43 

44 

29 

3  3 

2  5 

29 

14 

14 

20 

26 

26 

27 

32 

30 

30 

3e 

40 

3C 

34 

41 

36 

31 

26 

26 

33 

37 

37 

MIN 

32 

29 

27 

20 

25 

12 

17 

12 

9 

-  9 

-14 

-  4 

10 

16 

22 

24 

23 

22 

25 

29 

27 

20 

29 

32 

18 

21 

9 

20 

25 

30 

30 

RI CHF lELD 

MAX 

46 

44 

40 

42 

35 

29 

2^ 

20 

17 

20 

25 

30 

33 

31 

32 

41 

38 

30 

32 

34 

29 

26 

3  ] 

32 

31 

28 

MIN 

25 

30 

30 

23 

26 

14 

10 

12 

10 

-  9 

-13 

-  5 

U 

9 

15 

20 

28 

13 

18 

28 

29 

5 

9 

19 

18 

6 

2 

11 

16 

23  8 

R160INS  RS 

MAX 

56 

54 

52 

48 

46 

44 

42 

34 

36 

30 

22 

28 

35 

35 

42 

44 

42 

42 

42 

55 

54 

44 

3£ 

40 

42 

42 

40 

40 

46 

46 

46 

MIN 

42 

42 

42 

36 

30 

34 

26 

26 

32 

16 

8 

17 

25 

24 

30 

32 

38 

32 

38 

35 

44 

36 

38 

36 

36 

38 

35 

34 

34 

36 

30 

RUPERT 

MAX 

46 

53 

50 

39 

45 

42 

32 

36 

27 

25 

1 4 

14 

24 

27 

30 

37 

32 

34 

42 

53 

3G 

4E 

39 

39 

41 

31 

34 

37 

45 

42 

MIN 

32 

34 

33 

26 

29 

24 

18 

22 

18 

-  3 

3 

7 

6 

10 

11 

20 

22 

21 

23 

23 

33 

21 

19 

24 

22 

20 

14 

19 

23 

23 

21 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

41 

36 

36 

31 

40 

30 

24 

26 

14 

1 4 

14 

12 

22 

26 

30 

26 

3 1 

28 

34 

41 

41 

25 

34 

31 

34 

26 

23 

22 

30 

26 

32 

MIN 

26 

27 

13 

4 

21 

9 

2 

-  7 

-  5 

-15 

-23 

0 

0 

12 

14 

21 

21 

7 

13 

32 

19 

-  1 

15 

11 

16 

-  3 

-  1 

7 

20 

24 

11 

SAINT  MARIES 

MAX 

43 

43 

37 

44 

38 

33 

32 

26 

19 

12 

2  5 

26 

31 

40 

48 

45 

3£ 

45 

46 

34 

40 

47 

46 

MlN 

34 

33 

35 

27 

34 

24 

22 

17 

11 

-  7 

-  8 

5 

16 

18 

25 

26 

28 

28 

3C 

33 

33 

23 

3; 

35 

28 

16 

27 

32 

34 

24 

SALMON 

MAX 

54 

53 

45 

38 

38 

38 

24 

34 

2 1 

13 

2 

24 

29 

37 

34 

36 

29 

32 

40 

43 

2  3 

2  5 

37 

29 

30 

26 

27 

41 

28 

MIN 

26 

25 

25 

15 

25 

18 

12 

13 

0 

-10 

-14 

2 

11 

13 

18 

11 

21 

5 

20 

16 

21 

4 

8 

6 

15 

10 

11 

13 

1 1 

15 

3 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

45 

39 

42 

40 

43 

36 

3  3 

25 

26 

1  3 

9 

16 

20 

27 

28 

3 1 

28 

4 1 

40 

34 

3  5 

4 1 

3( 

3  ] 

2  7 

26 

38 

4C 

37 

MIN 

36 

30 

27 

27 

31 

23 

17 

10 

13 

4 

-  6 

1 

12 

17 

20 

25 

26 

25 

23 

26 

31 

24 

30 

33 

25 

16 

8 

20 

25 

34 

26 

SHOSHONE   1  WNW 

MAX 

48 

46 

41 

42 

44 

36 

29 

2  3 

14 

19 

22 

27 

33 

34 

34 

33 

34 

36 

35 

31 

MIN 

27 

31 

32 

22 

30 

16 

14 

17 

10 

4 

-10 

3 

15 

7 

16 

21 

26 

15 

20 

2£ 

29 

11 

12 

21 

17 

10 

5 

16 

16 

21 

14 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

56 

57 

46 

47 

46 

44 

39 

35 

33 

20 

33 

38 

46 

44 

43 

43 

50 

59 

56 

45 

50 

50 

45 

39 

46 

44 

54 

50 

46 

MIN 

42 

39 

38 

30 

35 

iX 

28 

28 

22 

13 

4 

17 

23 

21 

30 

34 

39 

36 

40 

42 

34 

30 

40 

42 

26 

26 

24 

34 

34 

32 

22 

STREVELL 

MAX 

42 

39 

40 

36 

43 

36 

30 

29 

1 7 

1 3 

31 

30 

32 

39 

46 

39 

32 

32 

2  8 

36 

42 

36 

HIN 

26 

32 

32 

21 

24 

20 

7 

13 

3 

-  7 

-14 

-10 

14 

15 

19 

14 

22 

16 

21 

26 

32 

13 

23 

23 

10 

0 

21 

19 

21 

10 

SUGAR 

MAX 

46 

40 

36 

40 

35 

30 

25 

24 

41 

41 

38 

33 

3  3 

3- 

31 

26 

24 

28 

29 

32 

MIN 

26 

28 

20 

8 

13 

13 

18 

-  1 

-  3 

-  6 

-24 

-  1 

7 

11 

20 

25 

20 

16 

1! 

31 

7 

4 

12 

9 

21 

0 

2 

3 

20 

22 

19 

SUN  VALLEY 

MAX 

36 

36 

36 

36 

36 

29 

20 

1  7 

12 

7 

22 

26 

25 

34 

26 

29 

32 

36 

26 

30 

26 

33 

29 

23 

31 

36 

39 

33 

MIN 

10 

23 

13 

-  3 

9 

-  9 

-14 

-  4 

-  5 

-27 

-32 

-22 

-12 

-  7 

4 

-  9 

3 

-  1 

13 

16 

20 

-  8 

-  4 

0 

20 

-14 

-13 

-  2 

7 

12 

-  6 

SHAN   FALLS  PH 

MAX 

58 

53 

54 

50 

48 

38 

27 

24 

25 

24 

31 

31 

36 

48 

46 

43 

66 

5  5 

43 

42 

42 

42 

36 

36 

43 

48 

43 

MIN 

35 

36 

39 

26 

35 

31 

22 

24 

22 

16 

7 

13 

20 

17 

24 

23 

36 

31 

33 

34 

40 

26 

26 

26 

32 

19 

23 

27 

26 

23 

24 

SWAN  VALLEY    1  U 

MAX 

47 

45 

34 

36 

40 

33 

30 

29 

30 

35 

36 

3C 

29 

30 

29 

MIN 

22 

22 

30 

10 

9 

7 

7 

6 

6 

-13 

-13 

-  6 

12 

12 

16 

22 

16 

11 

11 

16 

26 

6 

; 

5 

f 

4 

4 

2 

7 

5 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

42 

36 

33 

30 

26 

30 

20 

15 

11 

9 

9 

9 

23 

24 

21 

25 

26 

29 

31 

36 

43 

29 

29 

22 

17 

19 

29 

24 

32 

25 

20 

MIN 

27 

25 

21 

2 

4 

7 

-  5 

-10 

-18 

-19 

-  5 

-  3 

5 

3 

9 

8 

7 

9 

22 

10 

0 

7 

3 

-  2 

-  5 

1 

5 

16 

9 

-  3 

THREE  CREEx 

MAX 

46 

45 

37 

45 

42 

33 

24 

21 

16 

32 

24 

26 

36 

35 

54 

59 

38 

33 

34 

40 

41 

43 

46 

MIN 

6 

19 

27 

6 

19 

-  1 

-  8 

-26 

-25 

4 

6 

11 

-  8 

-  6 

14 

16 

25 

0 

-  7 

20 

12 

8 

16 

30.1 
8.1 


34.5 
23.9 


31  .9 
18.2 


37.6 
17.1 

38.5 
^7.1 


37.9 
23.2 


39.1 
23.2 


30.7 
5.4 


20 

26 
9 

35 
23 

31 
12 

31 
21 

32.7 
16.8 


32.0 
15.7 


29.8 
11.6 


27.7 
-  1.4 


41.3 
26.3 


31.0 
9.3 


25.0 
4.3 


37.1 
6.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DECEMBER  1961 


Slalion 

DayOi  Month 

« 

a 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

15 

16  j 

"  i 

18 

"  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

St 

48 

44 

48 

44 

36 

37 

30 

22 

19 

18 

23 

28 

30 

33 

36 

40 

36 

37 

53 

49 

40 

41 

43 

39 

36 

36 

38 

46 

46 

36 

37.6 

MIN 

27 

33 

34 

29 

35 

25 

22 

19 

16 

0 

0 

10 

18 

8 

15 

14 

25 

25 

27 

34 

34 

25 

21 

26 

30 

20 

18 

27 

25 

31 

22 

22.4 

TWIN   FALLS   3  SE 

MAX 

50 

55 

47 

43 

49 

45 

37 

36 

25 

22 

17 

19 

21 

25 

27 

32 

38 

39 

38 

4S 

55 

42 

40 

41 

44 

36 

34 

36 

38 

45 

45 

37.6 

MIN 

30 

31 

33 

28 

29 

26 

22 

19 

17 

1 

0 

9 

12 

10 

13 

19 

16 

26 

25 

33 

33 

26 

23 

23 

26 

20 

17 

21 

28 

26 

24 

21.6 

WALLACE 

MAX 

42 

40 

38 

39 

38 

32 

30 

27 

23 

14 

10 

16 

26 

29 

32 

32 

34 

32 

38 

43 

40 

37 

41 

42 

42 

36 

28 

36 

39 

39 

34 

33.2 

MIN 

32 

32 

28 

25 

26 

20 

20 

10 

7 

-  4 

-  7 

9 

12 

19 

21 

25 

29 

26 

28 

33 

26 

20 

33 

34 

28 

25 

11 

26 

32 

32 

24 

22.0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

41 

38 

40 

35 

39 

35 

33 

30 

23 

18 

8 

10 

15 

25 

30 

30 

34 

34 

31 

44 

46 

33 

37 

42 

42 

32 

29 

29 

33 

37 

40 

32.0 

MIN 

34 

32 

33 

22 

29 

23 

17 

16 

4 

-  2 

-12 

-H 

8 

12 

20 

25 

26 

25 

25 

30 

30 

18 

26 

33 

27 

24 

6 

9 

20 

33 

20 

19.4 

WARRE  N 

42 

42 

35 

32 

29 

33 

23 

24 

18 

7 

10 

16 

20 

24 

35 

33 

29 

25 

36 

41 

38 

33 

37 

36 

33 

28 

29 

35 

40 

42 

32 

30.2 

MIN 

23 

24 

20 

0 

9 

4 

-  7 

8 

-  9 

-24 

-31 

2 

8 

-  1 

14 

9 

15 

4 

17 

21 

24 

-  7 

8 

14 

12 

-  6 

-  5 

17 

13 

20 

-  4 

6.2 

WAVAN 

MAX 

35 

38 

35 

30 

31 

26 

24 

15 

9 

9 

5 

10 

23 

27 

28 

24 

24 

24 

31 

44 

36 

23 

23 

32 

36 

26 

26 

28 

34 

36 

29 

26  .  5 

MIN 

21 

18 

15 

8 

12 

8 

0 

4 

-  4 

-17 

-24 

-  8 

7 

13 

17 

14 

20 

13 

13 

30 

21 

6 

6 

10 

24 

8 

8 

4 

20 

20 

-  8 

9.0 

WEISER  2  SE 

MAX 

50 

50 

45 

43 

51 

45 

40 

36 

34 

23 

20 

26 

28 

32 

34 

34 

46 

42 

37 

41 

49 

39 

43 

35 

43 

35 

36 

37 

36 

41 

42 

38.5 

MIN 

30 

39 

30 

26 

29 

28 

19 

11 

8 

11 

-  6 

5 

6 

18 

25 

25 

28 

23 

32 

23 

35 

26 

25 

23 

27 

17 

19 

31 

26 

20 

20 

21.9 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

45 

42 

39 

38 

36 

39 

28 

24 

21 

18 

10 

17 

24 

27 

32 

30 

29 

30 

37 

44 

44 

36 

38 

39 

40 

36 

35 

37 

44 

40 

39 

33.5 

MIN 

33 

34 

30 

19 

27 

24 

15 

19 

14 

-13 

-11 

7 

12 

17 

23 

21 

20 

21 

27 

31 

28 

19 

20 

22 

24 

22 

16 

28 

34 

30 

24 

20.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Mation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
1 

T 

1 

1.0 

2 

T 

2 

2 

2 

T 

2 

T 

2 

1.5 
4 

0.5 
4 

4.0 
7 

T 

7 

13.0 
20 

T 
17 

T 
15 

IS 

12 

12 

T 
12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

ARCO  3  NX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

ARHOWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
2 

0.2 
2 

0.2 

2 

0.2 
2 

T 

2 

T 

2 

0.4 

2 

T 

2 

0.2 

2 

1.4 
4 

1.0 

5 

T 

4 

5.7 
10 

T 

8 

T 

7 

7 

6 

6 

0.2 
6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

7.0 
10 

T 
10 

T 
10 

9 

3.0 
12 

0.5 
12 

T 
12 

12 

12 

1.5 
12 

0.5 
12 

1.0 
13 

1.0 
14 

2.0 
IS 

2.0 
16 

16 

5.0 
20 

IS 

IS 

IS 

15 

15 

15 

15 

0.5 
15 

2.0 
16 

1.0 
16 

T 
16 

16 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.O 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

T 

0.2 

T 

T 

2.0 

IZO 

1.0 

4.5 

4.0 

0.5 

T 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

T 
12 

T 
12 

12 

4.0 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

4.0 

17 

14 

3.0 
15 

4.0 
18 

6.0 
24 

3.0 
27 

4.0 

29 

21 

18 

1.0 
17 

2.0 
15 

2.0 
16 

T 
16 

5.0 

22 

21 

5.0 
22 

20 

19 

18 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
16 

0.5 
14 

1.0 
15 

15 

3.0 
18 

T 
18 

1.0 
18 

1.0 
18 

1.0 
19 

0.5 
18 

14 

14 

T 
14 

1.0 

15 

1.0 
16 

1.0 
14 

6.0 
20 

3.0 
22 

2.0 
23 

18 

2.0 
18 

2.0 

20 

2.0 
22 

2.0 
24 

0.5 
22 

22 

1.0 
23 

20 

20 

20 

BOISE  m  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

2.2 

T 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1.4 
1 

T 

2 

0.2 

0.9 

2 

0.2 

1.3 
3 

0.3 

0.7 
1 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1.0 

2 

0.5 

2 

T 

3.0 

5 

1.0 

5 

1.5 
6 

0.4 

6 

12.0 
18 

1.0 
17 

7.0 
21 

18 

15 

1.5 
14 

10 

T 

4.0 
13 

2 . 5 
14 

13 

12 

BURLEY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.2 
1 

5.3 
1 

T 

6 

T 

6 

6 

T 

6 

T 

5 

4 

T 

4 

T 

4 

3 

T 

3 

T 

T 

T 

CALDVELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.0 
7 

6 

6 

6 

T 

6 

6 

1.0 

7 

T 

7 

T 

7 

1.0 
8 

8 

T 

8 

T 

8 

1.0 
9 

1.0 
9 

T 

9 

L3.0 
22 

1.0 
19 

3.0 
18 

1.0 
17 

T 
15 

T 
15 

15 

15 

1.0 
16 

16 

16 

T 
16 

T 
16 

16 

16 

CENTERVILLE  ARBAUCH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
8 

8 

0.1 
8 

8 

0.4 

8 

8 

3.6 
11 

T 
11 

0.6 
12 

0.5 
12 

T 
12 

0.8 
12 

12 

0.3 
13 

2.4 
15 

0.8 
16 

8.9 
23 

0.2 
23 

7.5 
29 

T 
27 

0.7 
26 

26 

26 

26 

1.4 

27 

27 

27 

T 
27 

T 
25 

24 

24 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

4.0 

T 

T 

T 

T 

4.0 

2.0 

2.0 

T 

6.0 

T 

T 

T 

1.0 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

3.0 

T 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

2.0 

5 

0.3 
S 

2.0 
6 

* 

7.0 
9 

9 

4.5 
14 

2.0 
6 

T 

4 

0.5 
3 

T 

3 

3.0 
6 

T 

4 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

0.3 
9 

8 

8 

0.3 
8 

5.2 
13 

1.0 
13 

0.2 
12 

0.1 
12 

0.3 
12 

11 

0.1 
11 

0.1 
12 

0.2 
12 

8 

7 

7 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

1.4 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

CRATERS  OF  THE  MOON  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

1.0 
4 

4 

4 

4 

1.0 

5 

5 

1.3 
6 

6 

6 

6 

3.5 
9 

T 

9 

T 

8 

8 

2.5 

10 

10 

2.0 
11 

9 

0.5 
9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

DEADIOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
27 

0.7 
27 

T 
25 

25 

2.4 

27 

T 
26 

3.4 
29 

T 
29 

T 
29 

1.2 
29 

29 

28 

0.4 
28 

0.8 
29 

1.9 
30 

1.8 
31 

12.7 
40 

1.7 
38 

13.2 
48 

1.7 
42 

2.0 
39 

0.5 
39 

0.3 
39 

T 
39 

3.8 
42 

T 
42 

T 
41 

0.4 
40 

1.5 
42 

41 

40 

DUBOIS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

4.0 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

1.0 
4 

1.0 

5 

T 

5 

0.1 
5 

T 

6 

T 

6 

T 

5 

T 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

T 

2 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

4.0 

11 

1.0 
8 

l.S 
10 

2.0 
12 

2.0 
14 

0.4 
14 

1.0 
15 

IS 

IS 

IS 

15 

15 

1.5 

16 

0.5 
16 

l.S 
18 

l.S 
18 

16 

16 

O.S 
16 

0.5 
17 

2.0 
19 

1.5 
20 

1.5 
21 

18 

16 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFAU, 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

T 

6 

6 

2.0 
8 

8 

1.0 
9 

9 

9 

9 

0.5 
10 

9 

T 

9 

T 

9 

5.5 
15 

T 
15 

9.0 
24 

1.0 
17 

T 
16 

16 

16 

16 

T 
15 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4.0 
4 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

6 

5 

5 

4 

17 

IS 

8 

8 

8 

8 

2.0 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SH  ON  GHD 

T 

1 

T 
T 

2.0 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

2 

3 

RAILEY  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GHD 

1.0 
1 

1.0 
1 

11.0 
10 

4.0 
4 

1.0 
1 

HAMER  4  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

- 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Sm  R«lvwie«  NolM  FoUowliig  SWhxi  buUx 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
DECEMBER  1961 


Day  of  month 


btabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6 

6 

6 

6 

T 

6 

6 

2.0 
10 

10 

10 

T 

8 

T 

8 

T 

8 

T 

8 

1.0 
9 

2.0 
11 

T 
12 

4.0 
16 

T 
16 

6.0 
22 

1.0 
21 

1.0 

20 

18 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

T 

9 

9 

1.0 
10 

10 

3.0 

12 

12 

T 
12 

T 
12 

T 
12 

T 
12 

1.0 
13 

T 
13 

2.0 
14 

2.5 
16 

6.0 
19 

1.5 
20 

10.0 
26 

24 

21 

21 

21 

T 
21 

T 
21 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.5 

T 

2 

0.7 
3 

0.5 
4 

0.2 
4 

T 

4 

2.0 
4 

1.0 
6 

T 

5 

T 

5 

0.4 
3 

T 

4 

0.6 
4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.6 
T 

T 

T 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 

0.4 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 

T 

0.5 

T 

0.3 
1 

T 

1 

T 

1 

0.3 
1 

0.1 
1 

0.4 
I 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
25 

2.5 
27 

6.0 
31 

30 

1.5 
30 

29 

6.0 
34 

1.0 
32 

T 
31 

T 
31 

30 

1.5 
31 

1.0 
31 

1.5 
32 

4.5 
35 

2.0 
36 

14.0 
45 

T 
42 

7.0 
47 

3.0 
46 

2.0 
45 

T 
43 

42 

41 

41 

0.5 
40 

T 
39 

2.0 
40 

1.0 
40 

1.0 
40 

39 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

6.0 
24 

1.0 
24 

1.0 
23 

23 

20 

18 

18 

18 

18 

18 

0.5 
19 

0.5 
19 

19 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

2.8 

0.8 

2 

0.2 

1.3 
3 

0.2 

4 

0.3 

2 

0.2 

1.1 

2 

0.2 

3 

0.2 

0.2 
2 

0.1 

1.0 

3 

0.2 

T 

3 

0.2 

2 

0.2 

T 

T 
T 

T 

LOWMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1.0 

0.8 
2 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

T 

1.8 
3 

0.5 

8.0 
15 

T 
11 

11.5 
22 

17 

16 

- 

- 

- 

2.0 
16 

- 

- 

- 

0.3 

- 

- 

MALAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.5 
T 

1 

T 

1 

0.9 
1 

T 

2 

T 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.0 

2 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

3.0 
13 

13 

- 

- 

6.0 
17 

- 

- 

- 

17 

- 

- 

5.0 
22 

- 

- 

9.0 

25 

- 

7.0 
31 

28 

4.0 

25 

3.0 
26 

- 

- 

3.0 
26 

- 

- 

4.0 

25 

- 

- 

- 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
14 

T 
13 

3.5 
13 

1.5 
15 

0.5 
14 

T 
13 

1.3 
13 

0.1 

13 

T 
13 

13 

T 
13 

0.6 
13 

1.1 
14 

0.6 
15 

2.7 
17 

1.8 
19 

19.0 
26 

3.6 
39 

5.3 
41 

34 

1.9 
29 

T 
31 

0.3 
31 

1.8 
29 

0.5 
29 

6.0 
32 

36 

2.0 
35 

32 

0.1 

29 

29 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

- 

T 

4 

4 

T 

4 

4.0 

8 

T 

7 

0.5 
7 

7 

7 

T 

7 

7 

T 

7 

1.0 
8 

0.3 
7 

1.0 
8 

7 

T 

6 

4 

1.0 
3 

3 

2.0 
4 

3 

3 

T 

3 

3 

1.0 
3 

2 

2 

2 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

1.5 

2 

2 

2 

1 

T 

1 

1.0 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

1.0 

T 

1.0 
T 

T 

OBSIDIAN  3  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

25 

27 

30 

29 

28 

28 

28 

27 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

1.0 
3 

T 

0.5 

0.5 
3 

1.5 
4 

0.3 

1.5 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

20 

T 
20 

T 
19 

1.0 
20 

1.0 
21 

4.0 
25 

3.0 
27 

T 
27 

T 
25 

T 
25 

T 
25 

3.0 
27 

T 
26 

1.0 
26 

7.0 
32 

4.0 
35 

6.0 
40 

5.0 
42 

1.0 
38 

T 
36 

T 
35 

2.0 

36 

35 

T 
34 

4.0 
38 

1.0 

38 

3.0 
40 

1.0 
39 

38 

37 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

1.0 

0.3 
1 

0.2 
1 

0.3 
1 

0.3 
1 

T 

1 

1.3 
1 

0.6 
3 

0.2 

0.3 
3 

0.2 

0.1 

2 

0.2 

2.6 
2 
0.2 

T 

3 

0.3 

T 

3 

0.3 

T 

T 

1.0 

1 

T 

FORTH ILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

15 

15 

16 

8 

8 

8 

6 

6 

5 

5 

6 

8 

6 

- 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

1.0 

1.  0 

2.0 

3.0 

2.5 

4.5 

2.0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

4 

0.5 

5 

5 

5 

3.0 
8 

0.2 
8 

8 

7 

7 

0.5 
8 

1.3 
9 

1.4 

10 

1.4 

11 

1.1 

12 

15.4 

26 

3.5 
27 

6.9 
31 

28 

26 

2.0 
28 

1.8 
30 

25 

24 

2.0 

25 

25 

4.4 

28 

0.4 
27 

26 

26 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

1 

1.2 
2 

1 

1 

2.8 
2 

0.2 
2 

2 

2 

T 

2 

0.3 

2 

2.5 
4 

1.0 

5 

2.5 
7 

2.5 
8 

16.0 
22 

2.7 
24 

7.7 
29 

0.3 

25 

20 

1.9 
21 

0.7 
19 

16 

16 

1.6 
17 

16 

6.3 
21 

19 

17 

17 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
14 

12 

2.0 
14 

13 

2.0 
14 

14 

1.0 
14 

14 

1.0 
15 

T 
15 

14 

T 
14 

T 
14 

T 
14 

2.0 
16 

16 

10.0 
22 

T 
22 

4.0 
24 

4.0 
24 

4.0 
24 

24 

23 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

0.5 
1 

T 

1 

1 

T 

SWAN  VALLEY  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 

3.0 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

3 

2 

- 

1 

1.0 

2 

1.0 
3 

1.5 
5 

1.0 
6 

1.5 
7 

1.0 
8 

5.0 

5 

4 

T 

3 

2 

1 

T 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

0.5 
1 

3.5 
5 

1.0 

5 

4 

3 

T 

3 

0.5 

3 

3 

2 

0.5 
2 

T 

2 

T 

1 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

2.0 
9 

T 

9 

T 

9 

9 

3.0 
12 

T 
12 

T 
12 

12 

T 
12 

T 
12 

0.5 
12 

0.5 
13 

3.0 
16 

0.1 
16 

15.0 
31 

4.0 

33 

5.0 

27 

T 
21 

1.0 

22 

T 
22 

T 
21 

16 

T 
16 

6.0 

22 

22 

3.0 
20 

16 

16 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

19 

1.0 
20 

20 

21 

2.0 
21 

2.0 
23 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

1.0 

23 

23 

23 

8.0 
29 

26 

3.0 
27 

26 

2.0 

26 

25 

25 

4.5 
28 

29 

2.0 
29 

28 

5.0 
31 

30 

30 

30 

See  reference  notes  following  Station  Index, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
DELATED  DATA 


Temperature 


Stolion 

Average 

E 
£ 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Lor.g 
Term  Means 

- 

X 

Dale 

> 

Dote 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolol 

Departure 
From  long 
Term  Meons 

1 

1 
o 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

Tolol 

Max.  Oeplh 
on  Ground 

Dole 

.10  or  More 

g 
o 

1 .00  or  More 

S  ! 
«< 

J 
Si 

S  > 

MAY  1961 

KILGORE 

U 

M 

M 

0 

0 

1.61 

.85 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

JUNE  1961 

KILGORE 

75 

4 

38.1 

56. 

8 

84 

25+ 

28 

30 

240 

0 

3 

0 

.64 

.25 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

JULY  1961 

BUNGALOW  RS 

92 

.3 

48.3 

70. 

3 

101 

15 

38 

1 

4 

22 

0 

Q 

0 

.34 

.15 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELK  CITY 

85 

1 

40.9 

63. 

0 

95 

14 

30 

1 

86 

5 

0 

1 

0 

.85 

.66 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

FENN  R3 

94 

.8 

52.7 

73. 

8 

105 

22 

43 

2+ 

0 

27 

0 

0 

0 

1.37 

.48 

S 

.0 

0 

3 

0 

0 

AUGUST  1961 

BLACKFOOT  2  SSW 

88 

.4 

55.1 

71. 

8 

97 

5 

48 

13 

0 

10 

0 

0 

0 

T 

-  .55 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUNGALOW  RS 

96 

.6 

50.5 

73. 

6 

112 

4 

44 

18 

0 

25 

0 

0 

0 

1.11 

.65 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

ELK  CITY 

90 

.  SH 

41.  5M 

66. 

OM 

103 

4 

31 

12+ 

41 

16 

0 

4 

0 

.72 

.22 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

FENN  RS 

97 

.  5 

53.6 

75. 

6 

107 

3 

43 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

.38 

.24 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

OCTOBER  1961 

ATLANTA  3 

53 

.3M 

25.  2H 

39. 

3M 

75 

5 

9 

30 

793 

0 

0 

27 

0 

3.71 

.92 

11 

4 

28 

9 

3 

0 

BUHL 

62 

.9 

36.3 

49. 

6 

-  3.0 

81 

5 

26 

31+ 

471 

0 

0 

12 

0 

.93 

.22 

.57 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

THREE  CREEK 

61 

.5 

23.4 

42 

5 

82 

15 

12 

30+ 

693 

0 

0 

27 

0 

.85 

.63 

21 

7.5 

5 

21 

2 

1 

0 

NOVEMBER  1961 

ATLANTA  3 

37 

.5 

15.5 

26 

5 

50 

10 

1 

21 

1149 

0 

3 

30 

0 

3.09 

1.02 

22 

16 

23 

3 

1 

SALMON 

44 

.8 

18.7 

31 

8 

0.0 

57 

10 

3 

18 

991 

0 

2 

28 

0 

.34 

-  .22 

.09 

20 

1 

21+ 

0 

0 

0 

THREE  CREEK 

47 

.4 

17.1 

32 

3 

65 

9 

1 

18 

976 

0 

0 

29 

0 

.39 

.13 

1 

2.7 

2 

20 

2 

0 

0 

Pr«cipilation 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


.08  .23 

.09     .08  .02 

.66  .04 

.09     .48  .40 


10     U     12     13     14     15     16     17  18 


22    23    24    25    26  27 


.12  .21 
.15 
T  .05 


.35  .57 
.03     .08  .10 
.02 


28    29  30 


.08     .10  .01 


See  Reference  Notes  Followinfl  Slotion  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
DELAYED  DATA 


Day  oi  month 


otation 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OCTOBER  1961 

ATT  AMTA  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

3.0 
3 

2.5 
4 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
S 

T 

3 

0.5 
1 

T 

T 

2.0 
2 

NOVElffiER  1961 
ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

2.S 
6 

1.0 

L2.0 
14 

3.0 
16 

1.6 
12 

1.0 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1.7 
2 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

a 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A  V  c 

MAY  1961 
KILGORE 

MAX 

JUNE  1961 
KILGORE 

MAX 
HIN 

69 
40 

63 
43 

63 
42 

66 
34 

70 
35 

72 
37 

67 
39 

75 
34 

75 
42 

77 
35 

78 
42 

62 
44 

64 
31 

69 
34 

76 
36 

80 
36 

82 
39 

S3 
38 

80 
43 

83 
37 

84 

36 

82 
31 

84 
44 

80 
41 

84 
38 

82 
40 

78 
40 

81 
42 

80 
42 

73 
28 

75.4 
38.1 

JULY  1961 
BUNGALOW  RS 

MAX 
HIN 

85 
38 

90 
43 

90 
46 

87 
57 

81 
51 

88 
51 

89 
56 

89 
44 

95 
46 

91 
47 

94 
42 

96 
49 

97 
52 

92 
53 

101 
53 

98 
53 

90 
45 

87 
46 

89 
46 

93 

55 

100 
52 

99 
54 

98 
57 

90 
49 

92 
44 

93 
46 

95 
46 

93 
47 

86 
41 

92 
44 

100 

5 

92.3 
48.3 

ELK  CITY 

MAX 
MIN 

80 
30 

83 
33 

86 
41 

79 
55 

74 

56 

81 
52 

79 
SO 

80 
39 

85 
39 

84 
38 

83 
35 

85 
39 

87 
42 

95 
44 

94 
38 

86 
36 

82 
36 

82 
34 

85 
43 

84 

55 

88 
57 

94 
42 

93 
45 

84 
41 

85 
36 

84 

35 

89 
35 

84 
39 

83 
33 

86 
34 

93 
36 

85.1 
40.9 

FENN  RS 

MAX 
HIN 

89 
43 

93 
43 

93 
52 

92 
51 

80 
57 

85 
60 

86 

56 

91 

51 

96 
54 

95 
50 

96 
49 

98 

53 

100 

56 

100 

57 

98 

57 

96 
53 

95 
48 

92 
49 

93 
51 

98 

60 

100 

55 

105 
56 

102 
68 

94 
54 

95 
49 

94 
49 

97 
56 

97 
52 

91 
46 

96 
48 

101 
50 

94.8 
52.7 

AUGUST  1961 
BLACKFOOT  2  SSW 

MAX 
HIN 

92 
53 

95 
56 

96 
58 

96 
60 

97 
64 

90 
65 

85 
62 

85 
61 

86 
52 

88 
52 

86 
51 

87 
58 

85 
48 

86 
54 

90 
52 

84 
54 

84 
53 

94 
50 

94 
53 

89 
53 

86 
55 

92 
53 

89 
54 

83 
62 

87 
55 

88 
57 

87 
52 

88 
51 

80 
54 

84 
53 

86 
54 

88.4 
55.1 

BUNGALOW  RS 

HAX 
HIN 

100 
47 

108 
49 

108 
49 

112 
52 

111 
57 

92 
57 

93 
45 

93 
46 

92 
46 

90 
47 

95 
46 

99 
47 

100 
49 

97 

56 

96 

52 

88 

55 

89 
47 

101 
44 

106 
50 

105 
58 

95 
52 

104 
51 

102 
55 

102 
53 

94 
53 

81 

52 

85 
55 

92 
47 

92 
53 

87 
49 

87 
46 

96.6 
50.5 

ELK  CITY 

HAX 
HIN 

93 
37 

99 
37 

99 
41 

103 
44 

98 
49 

83 
59 

91 
31 

88 
32 

98 
40 

81 
36 

90 
32 

93 
31 

89 
43 

90 
47 

83 
47 

86 
38 

93 
34 

100 
37 

96 
60 

89 
40 

89 
40 

95 
40 

94 
45 

93 
48 

81 
51 

82 
43 

87 

82 
42 

80 
37 

90.5 
41.5 

FENN  RS 

MAX 
HIN 

102 
51 

104 
51 

107 
54 

102 
56 

103 
59 

93 
61 

97 
48 

98 
47 

98 
47 

98 
56 

97 
43 

100 
44 

93 

53 

100 

56 

97 
56 

90 

57 

95 
52 

100 
50 

104 

52 

98 
64 

99 
56 

101 
54 

98 
54 

104 

56 

98 
60 

89 
58 

90 
56 

92 
51 

93 
60 

92 
50 

92 
51 

97.5 
53.6 

OCTOBER  1961 
ATLANTA  3 

MAX 
HIN 

64 
22 

71 
26 

72 
28 

75 
31 

71 
33 

49 
21 

50 
21 

55 
19 

46 
21 

45 
26 

42 
33 

60 
32 

69 
29 

72 
32 

69 
33 

58 
30 

63 
24 

66 
26 

59 
34 

44 

32 

37 
26 

34 
20 

40 
22 

59 
16 

46 
32 

36 
28 

36 
21 

36 
12 

36 
9 

40 
16 

53.3 
25.2 

BUHL 

HAX 
HIN 

64 
41 

71 
35 

72 
37 

77 
44 

81 
44 

76 
48 

60 
34 

52 
28 

52 
30 

62 
32 

58 
41 

59 
40 

67 
44 

77 
42 

79 
48 

78 
47 

78 
48 

65 
37 

74 
34 

68 
36 

56 
36 

44 

32 

45 
31 

50 
32 

65 
30 

67 
31 

54 
35 

50 
30 

45 

26 

50 
26 

53 
26 

62.9 
36.3 

THREE  CREEK 

HAX 
HIN 

63 
18 

72 
13 

74 
19 

76 
18 

79 
22 

70 
30 

60 
20 

55 
17 

47 

19 

61 
26 

59 
29 

58 
37 

70 
39 

81 
25 

82 
28 

80 
29 

74 
20 

75 
16 

74 
18 

69 
39 

60 
30 

39 
19 

44 
12 

47 
19 

58 
21 

56 
44 

48 
22 

40 

25 

39 
23 

45 
12 

52 
15 

61.5 
23.4 

NOVEMBER  1961 
ATLANTA  3 

MAX 
HIN 

36 
22 

35 
7 

38 
16 

36 
16 

36 
3 

41 
13 

42 
13 

45 
12 

46 
20 

50 
20 

37 
21 

35 
14 

37 
7 

45 
17 

35 
14 

32 
2 

34 
2 

37 
6 

33 
6 

31 
23 

2', 
1 

34 
19 

34 
31 

37 
28 

38 
25 

39 
29 

36 
11 

46 
18 

38 
30 

36 
18 

37.5 
15.5 

SALMON 

MAX 

HIN 

53 
23 

43 
15 

48 
25 

38 
23 

41 

12 

47 
14 

50 
14 

53 
15 

56 
18 

57 
20 

49 
26 

44 
20 

38 
11 

47 
23 

45 
20 

36 
6 

37 
4 

35 
3 

41 
9 

32 
8 

21 
6 

41 
13 

49 
31 

54 
34 

50 
35 

43 
32 

50 
27 

45 
22 

51 
23 

49 
28 

44.8 
18.7 

THREE  CREEK 

MAX 
HIN 

45 
21 

37 
20 

50 
26 

46 
22 

46 
9 

55 
12 

55 
10 

61 
12 

65 
15 

55 
22 

48 
32 

48 

5 

48 
6 

52 
20 

41 
14 

33 
6 

40 
4 

34 
1 

42 
3 

34 
24 

36 
9 

44 
12 

54 
38 

51 
25 

50 
28 

42 
32 

53 
25 

55 
13 

53 
32 

SO 
14 

47.4 
17.1 

See  lefeieDce  ootes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


DECEMBER  1961 


^    ^  I20TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 


f  |rT(r5~T"MiR10iAN"TIME~F0N 


P/ll\JHANDL^| 

10  B«nton  Dam  3 


-O  Troy 


Llbby  1  Me  RS 


IDAHO 


STATION  LEGEND 

O      #      O     PftcipitQtion  only 

<D  Precipitation,  stofogt 

<>••-■<►-   Precipitation  and  Tgrnpgroture 
•i^  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Tjfpe  of  gage    Q  Nort^reeording 

•  R»cording  9  Both  types 

DOuete  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY Of  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


DECEMBER  1961 


1-61       »RPC   -  SF 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


I     1  ICAJt,     2  BOISE,     3  CLeARHATC*,     4  COTUR  D'ALEHE, 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

i 

U 

u 

^noN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN, 

LONG 

ei 
i 

a 

1 

Si 

ABEROCCN  EX»  STATION 

ooia 

B 1 nGnam 

121 

42  97 

112  50 

AAOO 

51* 

9P 

EXPERIMENT  STATION 

•FTCTMOyOMT  MINE 

0070 

121 

43  00 

7260 

i 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AMERICAH  PALtS  1  SW 

022T 

POWER 

i: 

42  47 

112  52 

4316 

U  $  BUR  RECLAMATION 

ANOERSON  0AM 

02B2 

ELMORE 

3BB2 

*( 

6P 

:  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

AUCO  1  NH 

05TS 

BUTTE 

( 

43  40 

113  20 

5900 

BP 

6P 

JOHN  C  TOOMBS 

AKROMBOCK  DAN 

OAAl 

ELMORE 

2 

43  36 

115  55 

3275 

50 

9P 

9P 

U  S  BUR  RECLAMAt lON 

OA  TO 

12 

44  04 

111  27 

5220 

9P 

M 

GUST  STEINMANN 

ATLAMT*  I 

0«9* 

ELMORE 

; 

49  4B 

119  07 

55B5 

SP- 

5P 

:  H 

CLOSED  7/21/99 

AIIAJITA  SUMMIT 

0«9« 

ELMORE 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AVERT  DANGER  STATION 

0)2) 

SHOSHONE 

47  15 

115  41 

2*92 

3P 

sr 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALD  MOUNTAIN 

OSAO 

BLAINE 

12 

43  39 

114  24 

•  700 

: 

NELSON  BENNETI 

QAVVICW  MODEL  BASIN 

0667 

KOOTENAI 

47  59 

116  3* 

BA 

ti 

BeF«TOH  0AM 

OT0« 

BONNER 

9 

4S  21 

116  50 

2640 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIC  CREEK  1  S 

0S)» 

VALLEY 

1 1 

119  20 

6P 

6P 

:  H 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

BL*C(F00T  2  SSm 

0»1> 

BINGHAM 

12 

43  11 

112  23 

4495 

9P 

SP 

TOM  THOMPSON 

blackfoot  dam 

0920 

CARIBOU 

12 

4  3  00 

6200 

6P 

6P 

: 

FORT  HACL    IR  PROJ 

lOOZ 

GOODING 

\; 

42  56 

114  57 

3269 

6P 

BP 

NORTH  SIOE  CANAL  CO 

BOGUS  BASIN 

101*1 

BOISE 

12 

43  46 

116  06 

6196 

US  SOIL  CON  SERVICE 

BOISE  luCkt  peak  Oam 

10 la  AOA 

2 

43  39 

116  0* 

2840 

4P 

4P 

:  ' 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOISE  MB  AIRPOBT 

AOA 

2 

HID 

-.0 

'  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BONNEOS  'ERRr  1  Sw 

BOUNDARY 

48  41 

116  19 

1810 

5P 

:  H 

ARLO  r  GRUNERUO 

TWIN  FALLS 

i; 

42  36 

3500 

9P 

SHELLEY  HOWARD 

BUNGALOm  ranger  STATION 

12A4 

CLEARWATER 

46  38 

115  30 

2285 

yf 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BURKE  2  ENE 

i2t; 

SHOSHONE 

47  92 

4093 

4P 

4P 

MONTANA  POWER  CO 

Bl'RLEV 

12 

42  32 

115  47 

4160 

%l 

FRANK  0  REOFIELD 

BuRLCr  fACfORr 

129S 

CASSIA 

12 

42  33 

4140 

: 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

BURLE*  *^AA  AIRPORT 

1  )0> 

CASSIA 

42  32 

4146 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

CABINEI  GORGE 

1369 

BONNER 

48  05 

116  0* 

2257 

WASH  WATER  POWER  CO 

CAlDmELL 

Die 

CANYON 

43  40 

MIO 

3P 

CALDWELL  BROADCAST  CO 

CAHea lOGE 

i: 

116  tl 

2650 

bP 

STUART  DOPF 

CASCADE    1  NM 

ISU 

VALLEY 

44  32 

4865 

4P 

C  H 

U  S  6UR  REClAMAI ion 

HT7 

CLEARWATER 

46  40 

115  04 

3714 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CCNTERVILLE  AR8AUGM  RCM 

1636 

BOISE 

43  5B 

US  51 

4300 

6P 

MISS  XINIA   I  ARBAUGH 

CMALLIS 

166: 

CUSTER 

44  30 

9P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHILLY  BARTON  FlAT 

•  4  00 

113  50 

6140 

9* 

MRS  K  L  ROBINSON 

CtARr lA  RANGER  STATION 

tS31 

Shoshone 

10 

47  01 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

19)B 

lEnmi 

11  49  07 

11*  21 

6810 

6A 

H 

COEuR  D  ALENE  RS 

1996 

KOOTENAI 

*  *7  41 

2l»« 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONDA 

207] 

caribou 

12  •2  *3 

6190 

5P 

J  R  SIMPLOT  CO 

COTTONWOOL 

IDAHO 

J  46  03 

116  21 

3411 

6P 

LOUIS  KLAPPRICM 

COTTONvOOtt  ;  mSm 

2159 

IDAHO 

3  46  02 

116  23 

SA61  FREI 

2187 

ADAMS 

5P 

9P 

: 

CRATERS   or    TME    MOON  KM 

2260 

BUTTE 

6  43  ZS 

113  34 

5897 

5P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DCAOhOOO  dam 

2)IS 

d  *4  19 

115  36 

9375 

4P 

C  H 

CLIFFORD  S  CODE 

OEADxOOD  SUMMIT 

239S 

VALLEY 

11  **  32 

115  34 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OECEPT ION  CREEK 

2622 

KOOTENAI 

*  *7  44 

U  5  FOREST  SERVICE 

CANYON 

12  *3  35 

7P 

OCER  POINT 

2*S] 

BOISE 

116  06 

7150 

5P 

c 

GEORGE  E  WYNNE 

OKIE 

257S 

11  45  33 

115  28 

5P 

MRS  2ILPKA  L  wENiEL 

ORIGGS 

2676 

TETON 

12  43  44 

**97 

EDITH  STEVENS 

OOBOIS  EXP  STATION 

2707 

6   44  15 

^  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUBOIS  Faa  *|»P0RT 

2717 

CLARK 

6  44  in 

HID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

ELK  CITt 

3  45  49 

115  26 

4049 

BA 

BA 

MRS  DONNA  M  NELSON 

ELK  RIVER  1  S 

2B92 

3  46  *6 

116  U 

2918 

MRS  HAIEL  V  WHEELER 

EMMET  I  i  E 

2942 

GEM 

2  43  52 

116  28 

2500 

WAYNE  F  HARPER 

rAIRFiELO  RANGER  STA 

SIDB 

CAMAS 

12  4)  21 

U  S  FOREST  SERVICE 

FENN  RAMiER  STATION 

31*3 

IDAHO 

3  46  06 

115  93 

1580 

SA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORI  MALL  INDIAN  AGENCY 

5297 

BINGHAM 

J2  43  02 

112  2b 

4460 

9P 

FORT  HALL    IR  PROJ 

GARDEN  VALLEv  RS 

3**S 

BOISE 

S   4*  04 

3212 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GlLMORE    SUMMIT  RANCH 

3S76 

CUSTER 

11    44  19 

113  91 

6600 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ClEnns  ferry 

3631 

ELMORE 

12  42  57 

115  18 

2580 

5P 

MILES  T  MILLER 

GOODING 

12  42  5S 

3564 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

GRACE 

373; 

CARIBOU 

1  42  35 

111  44 

5400 

5P 

C 

UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 

GRAND  VIEW 

3760 

OWTMEE 

12  42  99 

116  06 

2960 

5P 

MISS   LINOA  SEAMAN 

GRANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

3  65  55 

116  08 

3355 

lOP 

lOP 

U  S  WB  OBSERVER 

GRASMEDE 

3S09 

OWYMEE 

12  42  23 

115  53 

5126 

5P 

c 

GEORGE  f  THOMSON 

3aS2 

CUSTER 

6    49  42 

113  37 

6100 

5P 

Gunnel  Guard  station 

3902 

CASSIA 

12  42  06 

113  12 

5860 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

mailEy  ranger  station 

39*2 

BLAINE 

12  43  31 

1  14  19 

5326 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAMER  4  MM 

3964 

JEFFERSON 

112  15 

4791 

5P 

U  S  f    t  W  L  SERVICE 

HAIELTON 

41*0 

JEROME 

12  42  36 

114  08 

4060 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

CLEARWATER 

3  46  38 

115  48 

3140 

8A 

8A 

POTLATCm  forests  INC 

MILL  CITY 

4261 

CAMAS 

12  43  18 

115  03 

5000 

9P 

CARROLL  M  DAmMEN 

NOiLISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

12  62  21 

11*  35 

4550 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

HOWE 

43  S4 

BUTTE 

6  43  47 

113  00 

4620 

5P 

CHARLES  0  COwOlLL 

lOAMO  CITY 

4*42 

BOISE 

2  43  SO 

115  50 

3965 

5P 

FRED  A  PROFFER 

4450 

BOISE 

2  43  43 

H 

MRS  BERTHA  GARDNER 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

BONNEVILLE 

12  43  29 

112  01 

4765 

CARROLL  SECRIST 

IDAHO  FALLS  16  SC 

445t 

BONNEVILLE 

12  43  21 

5712 

7P 

c 

GEORGE  w  MEYER 

«IDAMO  FALLS  FAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12  43  31 

112  04 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

IDAHO  FALLS  *2  Nd  we 

4459 

BUTTE 

&  *3  50 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS  46  W  w9 

4460 

BUTTE 

6  *3  32 

112  97 

4933 

Mil 

MIO 

:  Mj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDA  VAOA 

4475 

Owyhee 

2  42  01 

s 

CHRIS  CALLEN 

ISLAND  PARC  DAH 

*59B 

FREMONT 

12  4*  25 

111  24 

U  S  euR  RECLAMATION 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

6  4*  03 

115  27 

7090 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JCROi^ 

4670 

JEROME 

12   42  44 

114  31 

3785 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

4793 

LEWIS 

1  4b  1* 

116  02 

1212 

KELLOGG 

4B31 

SHOSHONE 

4  47  32 

116  08 

2305 

9A 

IRVING  H  LASKEy 

KEtC»V««  IT  wsw 

46*0 

BLAINE 

12  43  37 

8421 

U  S  WEATHER  BUREAU 

KILGORE 

490S 

CLARK 

6  44  24 

112  07 

6190 

9P 

MRS  ROY  MC  GOVERN 

KOOSK 1 A 

5011 

lOAMO 

115  59 

1261 

4P 

KUNA  2  NNE 

50)B  AOA 

2  43  51 

lib  24 

2685 

6P 

HARRY   U  GIBSON 

leaoore 

5161 

LEMHI 

11    4*  41 

119  22 

6115 

C 

DONALD  B  NOBLE 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

5241 

Htl  PERCE 

3  46  23 

1413 

MID 

MIO 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LIFTON  Pumping  station 

5275 

BEAR  LAKE 

I  42'  07 

111  16 

5926 

5P 

SP 

UTAH  PwR  ♦  LIGHT  CO 

IITTLE  WOOD  DAM 

5322 

BLAINE 

12  43  26 

114  01 

5220 

ROSS  A  STANFORD 

LOlO  PASS 

5356 

IDAHO 

3  46  3» 

114  33 

5700 

U  5  FOREST  SERVICE 

COWMAN   J  ( 

5420  BOISE 

115  34 

3870 

5P 

MRS  MARVEL  B  CASTLE 

MACKAY  RANGER  STATION 

5*62 

CUSIER 

6  43  55 

119  37 

5897 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MALAD 

MALAD  FAA  AIRPORT 
'  MALTA  RANGER  STATION 
j  MAY  ItANGCR  STATION 
I  MC  CALL 

MC  CAMMON 

MINIDOKA  DAM 

MONTPEL lER  RANGER  STA 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

MOOSE  CREEK  RANGED  STA 

MOSCOW  U  OF  I 


NEZ PERCE 
I  NEZ  PERCE  PASS 
'  OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 


PAL  ISAOfS  f>AM 
PARMA  EXPERIM 
PAUL  1  ENE 
PAYETTE 


PRIEST  ftlvER  Exi 
PUTNAM  MOUNTAIN 
RICHFIELD 
RIGGINS  RANGER 
RIRIE   12  ESE 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 


SHAKE  CREEP 
SHOSHONE  1 
SLATE  CREEi 
SOLDIER  CHI 
SPENCER  RAI 


Ek  ADM  SUE 


SIREVELL 

SUSLETI  guard  STATION 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  MOUSE 

SWAN  VALLEY  1  W 
TETONIA  EkP  STATION 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 
TRINITY  LAKE  GUARD  ST/ 


IfiOUTOALE  GUARD  STA 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 


NEW  STATIONS 
COBALT 
ATLANTA  3 


.ONEIDA 
'5991  ONEIOA 
'96T  CASSIA 
66S  LEMHI 
70«  VALLEY 

7|«  BANNOCK 

>96q  minido.;a 

BEAR  LAKE 

BOISE 
IDAHO 


4Z  CASSIA 
91  CUSTER 
90  GEM 

II.  CLEARWATER 
1*1  BONNEVILLE 

CANYON 
'i\  MINIDOKA 
n  PAYETTE 

040  BLAINE 
'049i  CLEARWATER 
'077j  ELMORE 
66^  BENEWAH 


FRANKLIN 

BONNER 
65  BINGHAM 
3  LINCOLN 
06  lOAMO 
27'  BONNEVILI 

bB  MINIDOKA 
22  FREMONT 
8062  BENEWAH 
807b  LEMMI 
8137  BONNER 

8303  ELMORE 
,  8380  LINCOLN 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,   Boise,    Idaho,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4- foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are    exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month . 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage .       (These  amounts  are  essential ly  accurate  but  may  vary  slight ly  f rom  the  amounts  to  be  published  later  io 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stat  ion  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY.  and  STORM  DATA,  all  of  intiich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations,  exposure ,etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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45.0 

1.9 

50 

4 

_ 

1 

.8 

58. 7W 

0.8 

72. OM 

6 

7 

74. 8M 

1  .0 

75. 4M 

3 

9 

57 

IM 

- 

6 

2 

49 

0 

0 

35. 8N 

- 

0 

31.5 

2 

1 

51.7 

FAIRFIELD  RS 

IB. 2 

28.3 

31.6 

41 

9 

51.1 

63.4 

66.7 

68.5 

48 

42 

1 

30,4 

17.5 

42.3 

FENN  RS 

30.2 

38.6 

42.2 

47 

5f 

56.  IN 

68.5 

73.8 

75.6 

56 

9 

46 

4 

33. 6f 

30,7 

50,0 

FORT  HALL   IND  AGENCY 

23.91' 

1 

3 

35.5 

8 

0 

38.8 

3 

0 

45 

0 

- 

1 

.5 

55. 5f 

0 

4 

67. 5H 

5 

7 

71. IM 

0,4 

72. 5M 

4 

1 

54 

1> 

5 

5 

46 

5 

- 

2 

< 

33. 7N 

- 

1 

5 

26. 5M 

- 

0 

5 

47,6 

GARDEN  VALLEY  RS 

27.9* 

3 

8 

5 

8 

2.9 

2 

.1 

1 

5 

7 

1 

-  0,1 

.4 

45 

0 

32  •6W 

2 

4 

0 

GLENNS  FERRY 

33.1 

42.5 

45.3 

50 

7 

62.2 

74.7 

78.4 

78.9 

60 

0 

52 

ON 

39.0 

32.2 

54.1 

GRACE 

22.6 

4 

0 

28.6 

6 

.2 

34.0 

4 

7 

42 

2 

0 

.6 

51.6 

1 

3 

63.2 

6 

2 

68.2 

2,4 

68.3 

4 

.0 

51 

6 

42 

9 

_ 

2 

9 

29.7 

_ 

1 

8 

22.5 

_ 

0 

8 

43,8 

GRAND  VIEW 

26.61' 

-  2 

6 

40.  8M 

5 

6 

44.  7» 

1 

8 

50 

9f 

1 

.9 

61. 5M 

0 

8 

77. 5« 

10 

2 

79.5 

3,4 

78.  9M 

5 

.5 

59 

7 

3 

6 

50 

3^ 

- 

2 

.0 

38,31' 

- 

1 

0 

31.4 

- 

1 

0 

53,3 

GRANGEVILLE 

32.9 

5 

0 

37.4 

5.8 

38.0 

0 

9 

43 

2 

- 

1 

.9 

50.6 

- 

1 

6 

63.5 

5 

8 

69.2 

2,3 

71.4 

5.1 

51 

9 

- 

6 

4 

45 

2 

- 

3 

.0 

32,3 

- 

4 

5 

29.0 

- 

2 

1 

47,1 

GRASMERE 

35. IM 

GROUSE 

18.6 

27.2 

29.3 

37 

6 

46.4 

58.4 

62.0 

64,0 

46 

4 

38 

9 

26.6 

12.8 

39.0 

HAILEY  RS 

23.3 

4 

6 

27.5 

4 

0 

29.6 

-  1 

4 

40 

2 

- 

3 

.5 

49.5 

_ 

3 

0 

65. 4H 

6 

7 

69.8 

1,6 

69,9 

3 

7 

52 

3M 

5 

5 

43 

8 

- 

3 

.6 

31.6 

- 

0 

9 

19.4 

- 

3 

9 

43.6 

HAMER  h  NW 

16. 3M 

32.0 

35.3 

43 

OM 

55. IM 

67.3 

71. 8M 

71  ,2M 

52 

.4 

43 

8N 

30,3 

18.3 

44.8 

HAZELTON 

30.4 

4 

3 

38.5 

7 

2 

40.4 

1 

4 

46 

2 

- 

2 

.7 

57.3 

0 

1 

69.7 

5 

4 

72.9 

-  1,0 

73,1 

1 

,6 

54 

7 

- 

7 

4 

49 

0 

- 

2 

6 

36,2 

- 

1 

9 

28.2 

- 

2 

49.7 

HEADQUARTERS 

HILL  CITY 

17.5 

2 

5 

28.5 

9 

1 

30.7 

4 

1 

42 

3 

2 

.0 

51  .2 

1 

4 

63.4 

7 

6 

68.6 

3,1 

69,7 

6 

.0 

51 

8 

2 

5 

41 

7 

2 

.5 

29,9 

0 

7 

18.5 

2 

7 

42.8 

HOLLISTER 

31.3 

5 

0 

36.0 

5 

1 

38.4 

1 

6 

44 

4 

- 

1 

.6 

54.4 

0 

6 

67.9 

7 

6 

72.4 

1,1 

72,8 

4 

.0 

51 

2M 

- 

8 

4 

45 

6 

- 

4 

34,0 

_ 

3 

3 

26.0 

- 

5 

47.9 

HOWE 

21.3 

32.  5M 

36.9 

47 

6 

55.7 

68.1 

71.2 

69,8 

51 

7M 

44 

7K 

32.2 

20.4 

46.0 

IDAHO  CITY 

28.0 

5 

3 

32.7 

5 

4 

36.1 

1 

8 

42 

4 

- 

2 

.0 

52.3 

0 

1 

64.7 

6 

5 

68.3 

1 .4 

70,7 

5 

.6 

51 

7 

- 

5 

6 

44 

0 

- 

3 

.9 

31.3 

- 

3 

4 

24,2 

- 

2 

5 

45.5 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

70,8 

52 

0 

IDAHO  FALLS   16  SE 

21.8 

27.5 

30.9 

38 

1 

48.5 

60.3 

64.7 

66,3 

47 

5 

41 

5 

28.9 

20.3 

41.4 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

18.5 

-  0 

7 

31.4 

7 

2 

36.4 

3 

3 

42 

9 

2 

.5 

53.9 

0 

1 

67.0 

6.9 

70.3 

1,1 

70,4 

3 

.5 

50 

.6 

- 

7.4 

42 

6 

- 

4 

9 

29.9 

- 

3 

6 

21.0 

- 

3 

4 

44.6 

IDAHO  FALLS  42  NH  WB 

17.2 

4 

9 

29.5 

11 

0 

32.7 

4 

.0 

42 

0 

- 

0 

.4 

53.5 

1 

5 

66.5 

6 

9 

70.9 

2,8 

69,4 

.1 

50 

.0 

- 

5 

4 

41 

5 

- 

2 

8 

29.8 

0,9 

14.9 

- 

2 

9 

43.2 

IDAHO  FALLS  kb  W  WB 

19.5 

3 

8 

29.6 

9 

0 

33.8 

3 

8 

41 

8 

- 

0 

.7 

52.8 

0 

2 

67.5 

7 

9 

70.8 

1.6 

70.2 

3 

.3 

50 

8 

- 

5 

2 

42 

3 

- 

1 

6 

29.8 

- 

0 

2 

20.1 

- 

0.2 

44.1 

ISLAND  PARK  DAM 

25.4 

58.5 

62,9 

43 

2 

JEROME 

32.3 

6 

1 

38.3 

7 

4 

41.7 

3 

0 

47 

7 

1 

,4 

58.6 

1 

3 

71.4 

7 

3 

75.3 

1.3 

75,9 

4.3 

56 

5 

_ 

5 

9 

48 

5 

3 

2 

36.9 

1 

3 

28.7 

1 

8 

51.0 

KELLOGG 

32.0 

4 

7 

38.0 

6 

4 

39.6 

1 

4 

45 

0 

_ 

2 

.1 

53.7 

1  .2 

66.8 

6 

2 

70.1 

2,1 

72.8 

6 

.6 

54 

- 

3 

45 

7 

- 

2 

9 

32.3 

2 

28.4 

_ 

2 

6 

48.2 

KILGORE 

- 

- 

- 

M 

56.8 

61.1 

60,9 

43 

4 

35 

9M 

22.2 

12,2 

KOOSK lA 

30.8 

0 

1 

39.0 

2 

9 

42.5 

-  0.6 

47 

1 

- 

3 

.9 

57.9 

- 

0 

6 

70-4M 

6.3 

74.1 

2,4 

76.3 

6 

58 

0 

4 

6 

49 

5 

- 

2 

4 

35.3 

- 

4 

0 

31,9 

- 

1 

6 

51.1 

KUNA  2  NNE 

2 

3 

5 

4 

2 

0 

0 

1 

5 

5 

3 

.7 

55 

8 

8 

2 

6 

2 

8 

LEWISTON  WS  AP 

35.7 

4 

9 

42.5 

6 

6 

44.6 

1 

0 

49 

7 

1 

.7 

56.8 

I 

2 

1 

71.4 

5 

1 

76.6 

1,4 

78.4 

5.3 

59.7 

I 

3 

5 

49 

5 

_ 

2 

4 

36.0 

1 

34.0 

0 

0 

52.9 

LI  ETON  PUMPING  STA 

19.4 

2 

0 

27.3 

7 

8 

30.4 

3 

6 

39 

1 

- 

1 

.6 

50.6 

. 

0 

6 

63.5 

4 

8 

67.7 

0,6 

66.3 

1 

8 

49 

4 

- 

6 

3 

40 

8 

- 

4 

2 

27.9 

- 

3 

6 

19.1 

- 

4.2 

41.8 

LOWMAN 

25.3 

3 

2 

34.4 

6 

7 

36.5 

2 

3 

42 

6 

- 

1 

.1 

53.1 

2 

1 

65. 2H 

3 

1 

68.6 

3.8 

M 

- 

- 

- 

LOHMAN  3  E 

- 

M 

53 

43 

9 

31. 7« 

25.2 

- 

MACKAY  RS 

2  32 

6 

.4 

29  6M 

8 

4 

323 

2 

4 

1 

498 

1 

5 

65.6 

7 

7 

68*2 

2 

.9 

31.0 

0 

1 

4 

3 

MALAO 

29.2 

7 

0 

34.5 

7 

7 

38.1 

3 

0 

45 

2 

_ 

1 

.3 

55.6 

1 

0 

69.2 

7 

6 

73.7 

2.( 

72.6 

3 

.4 

54 

9 

5 

3 

46 

8 

_ 

2 

4 

33.5 

1 

7 

26.3 

_ 

0 

6 

48.3 

MALAD  FAA  AP 

26.3 

32.9 

37.1 

44 

2 

54.4 

68.0 

72.7 

72.2 

54 

6 

46 

3 

33.1 

25.8 

47.3 

MAY  RS 

21. 6M 

34. 7M 

36.7 

43 

6M 

51. 6M 

63.9 

67.3 

68.9 

50 

.5 

45 

3 

29. Of 

19. 3M 

44.4 

MC  CALL 

22.5 

.2 

30.8 

9 

.3 

31.0 

3 

4 

37 

2 

- 

0 

.1 

47.3 

0 

3 

62.1 

8 

65.8 

3.3 

67.9 

7 

.5 

49 

0 

- 

3 

5 

41 

5 

- 

1 

7 

27.6 

- 

2 

7 

19.4 

- 

3 

1 

41.8 

HC  CAHHON 

8 

54.  3 

66.5 

70.9 

53 

0 

45 

6 

31.1 

25.2 

MINIDOKA  DAM 

27.9 

36.1 

39.2 

46 

0 

56.4 

70.6 

75.2 

75.1 

55 

4 

47 

3 

35.3 

27.2 

49.3 

MONTPELIER  RS 

18.4 

0 

.4 

26.2 

5 

.2 

30.8 

2 

6 

38 

5 

_ 

2 

.6 

50.4 

0 

1 

64.0 

6 

2 

69.2 

2.8 

67.2 

2 

.8 

49 

_ 

6.2 

40 

6 

4 

5 

26.4 

_ 

7 

19. IM 

3 

6 

41.7 

MOSCOW  U  OF  I 

33.3 

5 

1 

38.7 

6 

.3 

40.9 

2 

) 

45 

1 

- 

2 

.0 

53.2 

0 

9 

65.2 

5 

5 

69.2 

2.2 

72.8 

7 

.1 

54 

7 

_ 

3 

46 

8 

- 

2 

8 

34.4 

3 

6 

29.2 

_ 

2 

8 

48.6 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

32.3 

4 

.5 

39.6 

6 

.6 

42.3 

2 

0 

46 

9 

- 

2 

.7 

57. 7M 

0 

4 

71.4 

7 

6 

76.1 

2.7 

77.5 

6.5 

56 

8M 

5 

1 

49 

5 

- 

2 

5 

37.1 

1 

8 

30,6 

- 

1.2 

51.5 

MULLAN  FAA 

48.  3 

62.1 

66.6 

49 

6 

42 

7 

25,1 

NFW  MFADOWS  RS 

19.6 

0 

.3 

33.3 

9 

.4 

35.3 

2 

40 

2M 

1 

.7 

49.5 

0 

2 

63.0 

7 

5 

64. 5M 

1  .9 

67. OM 

6 

4 

46 

9M 

6.2 

40 

0 

4 

2 

30. IM 

- 

1 

6 

21,2 

_ 

2 

3 

42.6 

NEZPERCE 

31.1 

4 

37.1 

6 

.4 

38.4 

1 

9 

42 

3 

2 

.4 

50.7 

_ 

1 

2 

63.7 

6 

4 

67.2 

2.0 

70.5 

6.0 

52 

3 

_ 

5 

2 

44 

I 

3 

7 

32.0 

_ 

0 

27.6 

_ 

2 

7 

46.4 

OAKLEY 

33.4 

6.2 

37.0 

5.2 

39.9 

1 

7 

46 

1 

- 

1 

.2 

55.4 

0 

4 

67.9 

6 

2 

72.7 

1.3 

73.2 

3 

9 

54 

1 

- 

6 

6 

48 

- 

2 

7 

37.4 

_ 

1 

2 

29.0 

- 

2 

49.5 

OBSIDIAN  3  SSE 

13.8 

-  0 

.8 

23.5 

4 

8 

24.8 

0 

3 

32 

0 

- 

1 

.6 

42.3 

- 

0 

4 

53.5 

5 

0 

55.7 

-  1.4 

59.2 

3 

8 

45 

2H 

- 

3 

1 

4" 

M 

12.5 

5 

0 

OLA  5  S 

30. 7H 

38.8 

41.8 

46 

4 

56.3 

68.4 

73.2 

74.4 

57 

2 

48 

34.2 

27,4 

49.6 

OROFINO 

33.7 

2 

.6 

40.4 

4.2 

45.1 

2 

.0 

50 

7 

I 

.3 

59.6 

0 

1 

71.8 

6 

3 

75.7 

2.0 

77.1 

5 

3 

59 

2 

3 

49 

2 

6 

36.  3N 

- 

3 

6 

32.8 

1 

1 

52.7 

PALISADES  DAM 

12.1 

28.0 

30.3 

39 

9 

51.6 

64.7 

69.7 

69.0 

50 

4 

43 

3 

28.8 

20.3 

42.4 

PARMA  EXP  STA 

29.4 

1 

.0 

41.1 

6 

.8 

44.9 

2 

.3 

50 

2 

1 

.4 

59. 6M 

0 

8 

72.1 

7 

1 

76.3 

2.9 

75.9 

7 

57 

7 

4 

4 

48 

8 

3 

0 

36.0 

2 

6 

30.6 

1 

5 

51.9 

PAUL   1  ENE 

29.0 

36.8 

39.1 

8 

55.5 

68.7 

72.5 

73.2 

54 

1 

46 

8 

36.5 

28.7 

48.8 

PAYETIE 

30.1 

2 

.7 

41.2 

8 

.3 

45.5 

3 

.3 

50 

5 

1 

.1 

59.3 

0 

2 

M 

76,5 

0 

58 

9 

3 

4 

50 

6 

0 

6 

36.8 

1 

3 

31.2 

0 

3 

PICABO 

22.9 

29.0 

34.0 

41 

7 

51.7 

66.5 

69.3 

70,9 

51 

6 

42 

1 

29.8 

18.1 

44.0 

PIERCE  RS 

23.9 

32.7 

33.9 

39 

8 

49.3 

62.0 

66.8 

69,6 

51 

4^ 

39 

2 

26.1 

23,4 

43.2  1 

POCATELLO  2 

29. IM 

36.4 

40.3 

46 

4 

57.1 

68.8 

73,2 

72.9 

54 

9 

47 

5 

36,0 

27.9 

49.2 

POCATELLO  WB  AP 

25.6 

3 

.6 

35.1 

6 

.6 

38.6 

2 

.0 

44 

9 

1 

.4 

55.1 

0 

2 

69.1 

6 

1 

73.9 

1.2 

73.1 

3 

0 

53 

5 

6 

3 

45 

4 

3 

9 

34,4 

1 

5 

26.7 

0 

1 

47.9 

PORTHILL 

29.4 

5 

.2 

35.4 

7.8 

39.8 

4 

.0 

45 

2 

1 

.1 

54.4 

0 

0 

65.9 

5 

9 

67.6 

1.0 

67,7 

3 

0 

51 

4N 

5 

2 

42 

1 

3 

6 

29.1 

5 

4 

25.5 

2 

9 

46.1 

POTLATCH 

33.7 

4 

.9 

39.5 

7 

.2 

40.7 

2 

.3 

44 

3 

2 

.2 

54.0 

0 

8 

65.1 

6 

67.8 

2.6 

70,6 

6 

8 

53 

2 

4 

3 

46 

3 

2 

5 

34.1 

3 

8 

29.5 

2 

8 

48.2 

PRESTON  2  SE 

26.8 

5 

.3 

34.0 

7 

.6 

38.9 

4 

.1 

45 

6 

0 

.6 

55.3 

1 

0 

67.6 

6 

4 

72.8 

2.5 

72,5 

4 

1 

55 

1 

4 

3 

45 

8 

3 

0 

33.9 

1 

1 

25.5 

0 

4 

47.9 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

27.9 

4 

.0 

34.5 

6 

.9 

37.5 

3 

.1 

42 

5 

1 

.4 

52.1 

0 

2 

63.1 

5 

1 

66.7 

2.3 

68.8 

6 

2 

51 

5 

3 

8 

42 

2 

2 

9 

28.8 

4 

6 

25,0 

2. 

8 

45.1 

TlnC  Station  Intfaz. 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


luuary 

Fabnury 

Much 

April 

May 

July 

Auguit 

S«pt«inb«r 

October 

Nov«nib«c 

D«OMiib«i 

Ajuual 

StdUon 

1 
1 

• 

1 

c 

1 

• 

1 

1 

■a 

1 
« 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
& 

a 

I 

I  1 

t 

a 

I 

a 

i 

a 

i 

1 

a 

t. 

1 

a 

1 

a 

& 

a 

i 

3 

i 

i 
i. 

S, 

a 

H 

i  f 

e 
i! 

& 

B 

& 

Q 

a 
fS 

r 

a 

H 

m 

a 

a 

& 

a 

& 

a 

• 

Q 

a 

• 

Q 

i 

^•  1 

• 

a 

a 
iS 

• 

Q 

a 

H 

• 

Q 

• 

H 

a 

CHF lEUO 

27.1 

33.7 

37.8 

43.3 

 , 

54.4 

68.2 

72.0 

74.8 

54.6 

45  .5 

32.7 

22.5 

47.2 

>0.> 

45.4 

47.8 

52.1 

60.0 

73.4 

79.6 

82.4 

62. 7« 

53.1 

42.1 

37.4 

56.4 

28.2 

3.8 

36.6 

7.4 

39.5 

2.3 

46.5 

-  0.8 

56.7 

1  .0 

70.3 

7.5 

74.0 

1.5 

74.5 

4.9 

54.7 

-  5.5 

47.8 

-  2.0 

35.5 

-  1.2 

28.3 

-  1.1 

49.4 

1.5 

INT  ANTHONY 

H.O 

30.3 

34.5 

41  .6 

53.3 

64.3 

66.9 

66.8 

49.7 

42.7 

30.8 

19.0 

43.2 

33.4 

5.4 

38.4 

6.3 

41.1 

2.4 

45.8 

-  1.6 

55.1 

0.0 

66.8 

6.2 

70.6 

3.1 

72.5 

6.5 

54.9 

-  3.7 

46.7 

-  1.9 

34. IM 

-  2.8 

29. 8« 

-  1.7 

49.1 

1.5 

LMON 

20.5 

4.3 

35.6 

10.0 

37.9 

2.1 

44.1 

-  2.2 

53.2 

1.4 

66.0 

5.1 

69.7 

1.5 

69.8 

4.0 

52.0 

-  3,8 

44.2 

-  1.7 

31.8 

0*0 

21.8 

1.3 

45.5 

1.5 

MnoniNT 

29. t 

3.6 

36.0 

6.7 

38.6 

2.5 

43.4 

-  2.4 

52.1 

- 

1.6 

63.8 

4.7 

67.7 

2.5 

68.2 

4.7 

52.8 

-  3.3 

43.5 

-  2.9 

31.0 

-  4.3 

26.5 

-  3.1 

46.1 

0.6 

OSHONE   1  WNW 

29.1 

6.3 

35.6 

8.0 

39.3 

3.0 

45.  5M 

-  2.0 

57. 4M 

1.7 

72. 6M 

10.0 

76.51' 

4.0 

78.3>l 

8.5 

57.2 

-  3.1 

46.7»< 

-  3.5 

34.5 

-  1.6 

24.8 

-  3.2 

49.8 

2.3 

ATE  C9EF<  RS 

to. 2 

45.4 

51.5 

58. 7M 

71.4 

77.9 

80.8 

61.5 

51.6 

36.  4H 

37.1 

55.0 

REVELL 

26.8 

33. OM 

36. 7M 

43. 3M 

53.6 

66.7 

72. 4*' 

71.8 

52*6* 

44.4 

32.6 

23.9» 

46.5 

JGAR 

18.4 

1.1 

31. 9M 

10.6 

35.0 

6.1 

42.6 

-  1.3 

53.6 

1.1 

63.6 

4.6 

67.0 

0*2 

67.0 

3.0 

49.4H 

-  6.3 

42.1 

-  3.6 

30.5 

-  l.l 

20.7 

-  1.9 

43.5 

1.0 

16.4 

24.6 

26.3 

37.6 

46.2 

57.8 

61.6 

64.1 

47.3 

39.4 

27.3 

13.2 

38.5 

ah^fallI  ph 

34.6 

44.0 

47.7 

53.8 

64.2 

78.7 

82,8 

82.3 

62.8 

54.1 

41.3 

33.8 

56.7 

fAN  VALLEY    1  W 

16.1 

28.9 

32.7 

39.2 

50.0 

59.9 

64.5 

65.0 

48.6 

41,2 

28.3 

20.2^ 

41.2 

TOHIA  exP  STA 

16.9 

24.8 

30.0 

37.0 

47.2 

59.6 

64.4 

64.6 

46.4 

39.6 

26.6 

14.7 

39.3 

2B.7H 

33.9 

34.3 

39.5 

46. 2N 

61. 4H 

64,9 

64.9 

46  .OM 

42.5 

32.3 

21. 3M 

43.0 

'Iangle  ranch 

48.6 

61. IM 

63.5)' 

66.  2M 

47. 7M 

41.7* 

31,0 

IIN  FALLS   2  NNE 

11.5 

39.6 

7.2 

41.9 

2.1 

48.4 

-  0,9 

58.4 

1.1 

71 .0 

7.1 

74.8 

2.1 

74.9 

4.9 

56  . 1 

-  5.1 

48.6 

-  2.5 

37,2 

-  1 .( 

30,0 

-  1,4 

51.1 

1.6 

tin  FALLS   3  SE 

31.3 

4.7 

38.9 

7.3 

40.7 

2.1 

48.2 

-  0.1 

57.5 

1.3 

71.1 

8.1 

74.8 

2.7 

74.8 

5.7 

56.4 

-  3.9 

48.3 

-  2.0 

36.9 

-  O.T 

29.6 

-  1.1 

50.7 

2.0 

kLLACE 

31.5 

4.6 

36.2 

5.0 

37.3 

0.5 

42. 3M 

-  3.4 

50.9 

2.3 

62.6 

4.3 

67.1 

1.3 

68.7 

4.5 

52.5 

-  4.3 

44.2 

-  2.9 

32.4 

-  3.0 

27.6 

-  2.5 

46.1 

0.1 

VLLACE   h^OOOlAND  PARK 

35.  1 

5*5 

35.5 

0.3 

41.1 

-  2.8 

50.2 

1  .0 

62.8 

5.9 

65.9 

1.8 

68.7 

6.0 

50.2 

-  5.6 

42.6 

-  4.3 

30.9 

-  4.7 

25.7 

-  4.1 

" 

23.0 

29.5 

29.0 

33.3 

43.9 

55.7 

56.0 

59.0 

43.2 

37.0 

25.5 

18.2 

38.0 

VAw'* 

19.9 

27.1 

29.5 

38.1 

48.9 

61. 2»' 

65. OM 

65.0 

47,9 

41.2 

26.  5N 

17.8 

40.7 

ISER  2  SE 

28.9 

1.4 

40.2 

6.9 

44.6 

1.8 

50.0 

-  2.4 

59.2 

- 

1.1 

72.6 

5.9 

75.2 

-  0.3 

75.9 

3.0 

58.3 

-  5.1 

48.4 

-  4.1 

35.3 

-  3.5 

30.2 

-  1.5 

51.6 

0.1 

NCHE  ST  ER   1  SE 

32.7 

35.3 

36.4 

41.3 

48.5 

60.5 

65.4 

68.0 

51.1 

43.8 

33.2 

27.0 

45.3 

DIVISION  AVERAGES 

MUHANOLE 

30.4 

4.8 

36.4 

6.4 

39.2 

3.0 

44.2 

-  1.5 

53.  1 

0.5 

64,6 

5.3 

68.7 

2.6 

70.2 

5.5 

53.4 

-  3.9 

44.4 

-  2.3 

31.2 

-  4.2 

27.1 

-  2.6 

46.9 

1.0 

3RTM  CENTRAL  PRAIRIES 

32.6 

5.3 

37.4 

6.1 

38.5 

1.9 

43. 1 

-  1.9 

51.1 

0.9 

63.5 

6.1 

67.8 

2.4 

70.7 

6.3 

52.5 

-  4.9 

44.9 

-  3.1 

33.0 

-  3.6 

28.3 

-  2.5 

47.0 

1.0 

3RTM  CENTRAL  CANYONS 

35.2 

3.4 

41.9 

5.4 

44.9 

1.3 

49.8 

-  2.1 

58.2 

1.2 

71.2 

5.7 

76.8 

3.0 

79.0 

7.1 

59.7 

-  4.3 

49.9 

-  2.9 

36.6 

-  3.8 

34.0 

-  0.5 

53.1 

0.9 

:nTRAL  MOUNTAINS 

24.3 

3.7 

31.9 

7.3 

33.5 

2.9 

39.7 

-  1.0 

49.5 

0.5 

02.6 

7.5 

65.9 

2.2 

67.9 

5.9 

49.9 

-  4.5 

42.0 

-  2.7 

29.6 

-  2.1 

21.7 

-  2.5 

43.2 

1.4 

DUTHWE STERN  VALLEYS 

30.3 

2.3 

40.4 

6.8 

44.4 

3. 1 

49.3 

-  1.6 

59.3 

0.  7 

72.8 

8.0 

76.4 

2.4 

77.0 

5.3 

58.1 

-  4.3 

49.5 

-  2.6 

36.6 

-  2.3 

30.1 

-  1.7 

52.0 

1.3 

3UTHWESTERN  HIGHLANDS 

30.6 

6.5 

35.0 

4.8 

36.5 

2.6 

42.3 

-  1.5 

50.6 

1.1 

64.7 

7.0 

68.4 

-  0.1 

68.9 

2.6 

49.6 

-  7.7 

44.5 

-  3.4 

33.2 

-  3.6 

24.9 

-  4.4 

45.8 

0.2 

ENTRAL  PLAINS 

29.7 

4.9 

36.8 

6.8 

39.9 

2.3 

46.3 

-  1.6 

56.9 

0.9 

70.5 

7.7 

74.0 

1.5 

74.8 

4.8 

65.5 

-  5.4 

47.2 

-  3.1 

36.7 

-  1.6 

27.2 

-  2.4 

49.5 

1.2 

3RTHEAST6RN  VALLEYS 

21.8 

5.1 

32.5 

9.5 

35.4 

3.6 

42.3 

-  0.7 

51.3 

0.2 

64.7 

7.6 

68.0 

2.5 

68.5 

4.7 

50.7 

-  4.3 

43.6 

-  1.7 

29.8 

-  0.9 

18.7 

-  2.5 

43.9 

1.9 

PPER  SNAKE  RIVER 

PLAINS 

21.1 

1.3 

31.7 

7.5 

35.4 

3.8 

43.0 

-  1.1 

53.9 

1.1 

66.7 

7.2 

70.5 

1.8 

69.8 

3.2 

51.5 

-  6.2 

43.6 

-  3.4 

31.4 

-  1.1 

20.9 

-  2.8 

46.0 

1.0 

ASTERN  HIGHLANDS 

22.0 

3.0 

30.0 

7.1 

33.6 

4.2 

41.2 

-  0.3 

51.4 

0.9 

63.7 

6.7 

68.2 

2.1 

67.8 

3.4 

50.0 

-  6.1 

42.5 

-  3.1 

29.3 

-  2.4 

21.0 

-  2.4 

43.4 

1.1 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


February 


April 


August 


September 


ABERDEEN  EXP  ST* 
AMERICAN  FALLS   1  SW 
ANDERSON  DAM 
ARCO   3  NW 
ARROwROCt  DAM 

ASHTON  1  5 
ATLANTA  3 
AVERY  RS 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
8IG  CREEK    1  S 

BLACKPOOT    2  SSW 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP  //R 

BONNERS  FERRY  I  SW 
BUHL 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  ENE 
BURLEY 

BUHLCV  FAA  AP 
CABINET  GORGE 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE   1  NW 

CENTERVlLLE  ARBAU6H 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
COBALT 

COEOR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  N 
DEADWOOD  0AM 

OEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
DIXIE 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 

DUBOIS  FAA  AP 
ELK  CITY 
ELK  RIVER   1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 

FEW*  RS 

FORT  HALL   IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEW 
GRANGEVILLE 
GRASMERE 
GROUSE 
MAILEY  RS 

HAMER  h  NW 
HAZELTON 
HEADQUARTERS 
HILL  CITY 
HOLLISTER 

HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS   16  SE 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

IDAHO  FALLS  «2  NW  W 

IDAHO  FALLS  46  W  W& 

ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 

KAMI AH 

KELLOGG 
KlLGORE 
KOOSK lA 
KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WB  AP  //R 
LIFTOH  PUMPING  STA 
LOWHAN 
LOWMAN  3  E 
MACKAY  RS 

MALAD 

MALAD  FAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMHON 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME   1  SE 
MULLAN  FAA 

NEW  MEADOWS  RS 

NEZPERCE 

OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 
OLA  5  S 

OROFINO 
PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL    1  ENE 
PAYETTE 

PICAflO 
PIERCE  RS 
POCATELLO  2 
POCATELLO  WB  AP 
PORTMILL 


.12 

.63 

.63 

.00 

.64 

.12 

.61 

.03 

2.14) 

1.25 

.12 

.77 

.31 

- 

.03 

•  47 

.09 

2.59 

2 

11 

2 

10 

1.36 

.30 

- 

.40 

.42 

- 

.46 

10.65 

2.43 

•  13 

1.23 

1.02 

.87 

1.25 

.17 

•  30 

•  27 

2.10 

2 

08 

.48 

.69 

10.59 

^*afl 

^'17 

'32 

*82 

*95 

.  41 

1*01 

7« 

'75 

1*05 

1  67 
* 

2*17 

* 

34 

• 

2*39 
* 

26 

* 

*62 

87 

* 

* 

_ 

•  40 

.72 

•  12 

.14 

.  34 

■  22 

1  *ni 

64 

2.35 

.86 

.48 

2*4* 

44 

•  0 

.65 

.2A 

1.50 

2.94 

1.18 

2.0<t 

.63 

i.n 

.14 

1.28 

- 

•  07 

•  49 

1.60 

•  22 

- 

.66 

1.16 

.18 

2.94 

2 

00 

2 

73 

1.38 

1 

.48 

- 

■  10 

2*98 

.99 

19.61 

2.57 

- 

3 

71 

3 

.09 

3.82 

.52 

* 

21 

* 

.43 

1^40 

^*7ft 

"44 
'  , 

64 

•  51 

.31 

125 

44 

.93 

.20 

1.99 

4*78 

1*24 

2*7? 

,55 

8« 

g  2 

'ic 

1*61 

IIP 
* 

4*90 

* 

3*23 
* 

1  *45 

*8T 
* 

*7S 

2*51 

73 

3 

.66 

2*56 

30  8< 

.26 

.70 

1.68 

.86 

1  .45 

.53 

.67 

- 

.23 

1.56 

.44 

.12 

1.18 

.53 

.08 

T 

-  .55 

E  3.61 

2 

.93 

2 

65 

1.79 

E 

.53 

- 

.36 

.59 

- 

•  38 

E  13.67 

3.25 

" 

2.64 

.94 

.77 

2.50 

2.72 

05 

* 

- 

.29 

25 

.46 

56 

* 

.38 

^00 

24 

' 

1  .56 

33 

* 

18 

65 

* 

91 

* 

•  39 

1.77 

*  - 

1  '54 

.49 

•  59 

•  46 

•  35 

1  .01 

10*  1( 

* 

91 

1  20 

15 

* 

1  .39 

.05 

.22 

88 

* 

.  54 

.55 

.55 

29 

•  2? 

07 

.21 

.00 

•  7? 

.33 

7( 

.82 

*9' 

AO 

.90 

.39 

2  30 

2.93 

.27 

4.37 

2.17 

1.75 

.05 

1.61 

.56 

2.92 

1,71 

1.41 

.18 

1.01 

.20 

.38 

-  .37 

.70 

- 

46 

2 

48 

.02 

2 

.23 

- 

.59 

4.48 

.79 

26.27 

3.61 

.53 

.38 

1.33 

.57 

1.29 

•  51 

.02 

.80 

.89 

•  04 

.31 

.56 

.38 

.13 

.03 

-  .10 

1.72 

1 

43 

93 

•  22 

.35 

•  53 

.56 

.32 

8.34 

.13 

3~93 

10.31 

5.95 

4.59 

4  43 

2*02 

'41 

1  ^42 

1  .85 

06 

^ 

.41 

52~2l 

T 

1  .05 

1.19 

24 

.67 

02 

.42 

40 

.64 

■  14 

*14 

.63 

.20 

_ 

.05 

.27 

•  03 

1  .64 

1 

26 

15 

53 

.50 

35 

* 

1.21 

.21 

6.22 

•  43 

.11 

1.24 

.89 

.35 

.82 

.23 

•  11 

.38 

1.63 

I 

33 

.53 

1.10 

8.72 

4.29 

6.64 

2.70 

2.92 

4.65 

1.55 

.68 

.60 

1.33 

3 

62 

3 

.08 

6.27 

38.33 

•  73 

13 

1  .06 

.12 

T 

1.08 

.  34 

66 

74 

.08 

16 

•  00 

93 

E  6-39 

1*90 

.93 

E  3.36 

.81 

1  .29 

1*06 

1  .02 

•  21 

.21 

1  .20 

•  44 

.2G 

'51 

*ni 

2 

\* 

*oi 
1.01 

2 

*l - 

• 

3*1^ 

*06 
.0 

E  19.14 

.25 

1  '71 
* 

2.77 

2.62 

•  63 

1  .66 

.27 

.2C 

*2e 

* 

1*5^ 
* 

2 

5C 

2 

* 

19,39 

1.42 

3  •64 

3.95 

1.23 

1  .79 

.35 

•  11 

.64 

1^26 

3 

65 

4 

.21 

3.45 

26.10 

.00 

•  49 

.44 

.10 

.03 

.32 

.32 

.22 

2.43 

1.39 

1.00 

.27 

.50 

.14 

.72 

.18 

i^es 

1 

.28 

15 

-  .30 

.10 

.23 

.26 

- 

.21 

7.86 

•  77 

.48 

•  02 

^34 

1»28 

•^86 

35 

E  6.91 

1 

.  32 

1.51 

2.35 

1*03 

5.67 

3.18 

2.78 

.43 

1.47 

.19 

2.22 

.39 

1 .05 

•  91 

.36 

_ 

.33 

•  62 

-  .03 

.35 

1 

01 

1 

53 

.94 

E  2 

.01 

_ 

1  -03 

4.44 

■  45 

E  24,91 

1.02 

.00 

1.66 

1.63 

1.21 

1.39 

.32 

1.31 

2,27 

3.05 

1 

45 

.97 

1.09 

16.35 

.56 

1^01 

1.71 

.04 

1.93 

.43 

1-16 

.59 

4^96 

2.49 

1.84 

.62 

.  17 

.60 

.55 

-  .17 

2.06 

81 

2 

11 

.38 

2 

.44 

.61 

1.26 

■  34 

20.77 

1.03 

1  .33 

•  01 

•  85 

.53 

I  •  58 

1.59 

.28 

.11 

.37 

■  06 

15 

77 

1.67 

3 

.  09 

•  24 

3,58 

.72 

23.60<- 

3.54 

^'12 

^'89 

^*38 

*50 

1  .49 

3.51 

.66 

12.09 

2*12 
* 

_ 

4*30 

21 

3.53 

•  03 

*45 

-  _ 

* 

2,03 

.03 
* 

.52 

1  40 

Izi 

.41 

•  98 

■  39 

1  .97 

1 

•  04 

3 

92 

1.70 

4 

Ib\ 

1.15 

4.04 

1  78 

29.96 

2,35 

.76 

.20 

.99 

.07 

1.22 

.13 

.15 

.77 

.87 

.02 

.15 

- 

.61 

•  18 

.00 

.41 

.26 

.67 

.40 

1 

47 

.60 

.54 

.52 

.69 

- 

.40 

8.10 

.8A 

•  35 

2.22 

2.94 

.63 

1.52 

.14 

•  13 

.46 

1.24 

2 

69 

1 

.65 

U50 

15.49 

4.09 

1.32 

33.88 

^*14 

1  27 

1*26 

18 

.87 

.36 

E  .87 

.18 

24 

•  07 

2.08 

1 .2( 

•  31 

1  Ise 

30 

4*76 

61 

31 

99 

*8' 

26 

1*6' 

05 

E  17.62 

1  18 

•  15 

.73 

1 .32 

.60 

1.14 

.46 

.  33 

1  .64 

.34 

K13 

.72 

•  4C 

_ 

•  29 

.75 

-  ,ot 

2.4< 

1 

.7C 

2 

01 

1.2] 

E 

•  7f 

•  02 

.63 

_ 

.  14 

E  12.98 

2.07 

•  17 

•  99 

.72 

.45 

1.28 

.50 

•  45 

.78 

2.73 

1 

49 

.37 

.51 

10.44 

.54 

E  ua6 

1.55 

3.47 

3.04 

1.02 

•  85 

.72 

3.66 

E  2 

70 

2 

.70 

2^72 

E  24.83 

4.93 

2.85 

^  *33 

'\l 

t  *3« 

45  .05 

.69 

.78 

1  •  30 

.05 

2*16 

•  87 

1  17 

.61 

.73 

*3? 

.25 

21 

• 

^*6< 

23 

5( 

.6 

'I* 

.86 

-41 

9.73 

2.38 

.73 

1  >  10 

•  90 

.34 

.57 

.98 

•  01 

• 

1  *9S 

1 

8C 

1 

,3; 

* 

13.33 

2.29 

4.38 

3^79 

5.60 

4.93 

•  91 

U37 

.38 

3.70 

4 

31 

3 

.46 

3.68 

39.02 

.06 

.71 

1.27 

•  59 

.93 

•  14 

.68 

.21 

1.65 

.59 

.85 

.50 

.40 

.05 

.05 

-  ,55 

2.75 

2 

03 

2 

70 

1.6C 

.75 

- 

•07 

.62 

- 

•  18 

12.73 

2.86 

.73 

.18 

1  .26 

.06 

tl 

E  3 

.44 

^  *36 

.82 

^*86 

*04 

'l3 

I27 

*54 

*75 

'41 

*?ft 

'oi 

1  *51 

36 

1 

.04 

*nf 

7.33 

- 

.01 

1 .16 

1*38 
* 

*23 

1.14 

•06 

•  64 

.75 

I75 

.99 

I42 

1*18 

.  84 

.06 

2*16 
* 

1  .25 

2  .62 

1 

56 

3' 

•  IS 

.74 

I4' 

*9< 
* 

*2< 

13.00 

1  54 

.10 

.56 

•  65 

.07 

1.51 

.58 

T 

- 

.72 

.20 

.76 

•  46 

.43 

.07 

- 

.11 

.24 

.14 

.45 

19 

72 

.23 

.17 

- 

.52 

.63 

- 

.08 

5.20 

1.99 

.26 

1.08 

1.19 

-  .34 

2.77 

-73 

2.16 

.49 

5.65 

2.67 

3.17 

.09 

T 

.91 

.39 

-  .20 

2.09 

64 

2 

00 

-  ■IS 

2 

.97 

1.13 

.95 

.58 

23.59 

1.51 

1  .16 

2*4^ 

.12 

a,  36 

'01 

1 80 

*53 

1*22 

*9l 

*2e 

1  *ni 

50 

.45 

*6* 

8^93 

*32 
* 

1.86 
* 

1  '44 

1-  ,37 

•  86 

.43 

1 5* 
* 

.56 
* 

1  .48 

34 

* 

•  72 

41 

.02 

.42 

1  *0H 

1  *33 

76 

- 

Of 

13 

* 

.90 

48 

7? 

• 

12.39 

.11 

.69 

.31 

.26 

1.08 

•  28 

.82 

•  35 

1.65 

87 

.42 

E  .50 

E  7.54 

.19 

I.IS 

1.27 

.16 

.74 

.30 

.35 

.71 

1.00 

•  02 

•  14 

•  76 

•  15 

.11 

•  33 

•  14 

1.01 

64 

1 

57 

.79 

.74 

.35 

.98 

•  23 

8.47 

1.86 

1*2^ 

^'31 

^*67 

r1 

5 

.30 

1 

1*34 

.06 

.76 

^*65 

49 

23 

•  26 

.02 

*48 

•  16 

2  'le 

05 

89 

* 

1 

.29 

48 

1'*!] 

_ 

*  A 

I3I42 

* 

'57 
* 

1  46 
* 

'74 
* 

* 

.  38 

•  67 

1.10 

•  06 

*33 

*76 
• 

.63 

*83 

.56 

1*2' 

81 

r 

■ 

.53 

*96 

10.45 

92 

* 

•  03 

.76 

.34 

.21 

•  72 

.49 

.13 

3.14 

2.56 

34 

■  26 

.41 

9.39 

1.20 

2.21 

2.71 

•  .35 

3.76 

1.22 

1-31 

.34 

1.09 

.52 

.62 

- 

■  77 

.04 

.35 

.72 

,45 

1  .44 

91 

3 

1.69 

3 

.56 

.83 

2.82 

.92 

22.73 

■  10 

^'02 

2.43 

•  38 

^*13 

.59 

^*Q6 

•  50 

.82 

.58 

.63 

.23 

■  96 

*9 

3.08 

2 

.58 

.93 

■  45 

24.92 

1.26 

* 

1*17 

*nft 

.06 

1*1? 
* 

2  .76 

2 

06 

E 

■  69 

E  9.17 

•  12 

1*7? 
* 

1  *  7^ 
* 

1.10 

.0 

•  57 

1.0 

3.20 

_ 

2fi 

1 

.06 

15.46 

.03 

r 

•  89 

1.06 

.33 

.49 

•  22 

•  53 

- 

.16 

.56 

- 

.38 

.42 

.80 

.54 

.05 

.66 

.15 

2.70 

2 

04 

1 

52 

.91 

.32 

- 

.31 

1.01 

.15 

9.84 

.67 

T 

- 

.53 

.59 

.22 

.42 

- 

•  03 

•  31 

.28 

.69 

.35 

.38 

.70 

.60 

-09 

•  69 

-  .11 

2.51 

1 

92 

67 

.40 

.27 

.04 

.65 

.04 

7.96 

.63 

^63 

•66 

«;*^A 

.23 

.33 

.21 

.53 

.27 

.24 

3 

16 

?t 

.  .28 

.31 

•  25 

.21 

10.04 

2.35 

3!44 

1I74 
* 

1*32 
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* 

.64 

2,83 

3*52 

- 

3 
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33.95 
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l.ll 
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* 

.  16 
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.0 
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* 

1.0 
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* 

•  46 

28 
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1 

82 

03 

43 
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.90 
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T«bl»  2-Coiihna.d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


POTLATCM 

PRESTON  2  SE 

PDlfST  ftlVFP  eXP  STA 

RICHF lELO 

RIGOINS  RS 

«|0|f   12  F5F 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINI  EXP  STA 
SHOSHONE    1  WNM 
SLATE  CREEK  RS 
STREVELL 
SUGAR 

SUM  VALLEY 
SHAN  FALLS  PM 
SHAN  VALLEY    1  H 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 

TQ [ANGLE  RANCH 
THIN  FALLS   2  fME 
THIN  FALLS   3  SE 
HALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

hARREN 
MAYAN 

HFISER  2  SE 
HINCHESTER   I  SE 

DIVISION  AVERAGES 

PANHANDLE 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 
NORTH  CENTRAL  CANYONS 
CENTRAL  MOUNTAINS 
SOUTHWESTERN  VALLEYS 
SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 
CENTRAL  PLAINS 
NORTHEASTERN  VALLEYS 
UPPER  SNAKE  RIVER 

PLAINS 
EASTERN  HIGHLANDS 


l.9»-  1.01 
.02-  1.A9 

.37n 


"L 

oil-  . 

56^  1. 


.66(- 
.33^  1.27 
.20i 


i.ii  3.29 


2.98 


1.871 
1.19i 
1.7l' 
6.711 


7.13  3.9* 


1.751 
1.59! 
1  .00' 


.72^     .64  10.12 


2.96,-  l.»l 


2.93r 
1.07|- 
1.1<*- 
1.92r 


.IT- 
.191- 
.0*1- 


3.30 
1.53 


«.1« 

i.<>a 

■9« 


I  .6^ 
3.0<^ 


•'5 


3.02; 

.44- 

2.51' 


.65 

1  .28 

.67 

1.02 

1.60 

.60 

1.30 

.45 

.74 

1.28 

.39 

5.86 

5.11 

I. 11 

4.89 

4.60 

1.17 

1.1 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Last  spring  mttiiTniim  of 


16*  or 
below 


20'  or 
below 


24' or 
below 


28'  or 
below 


Highes 

Date 

Lowest 

Date 

Date 

Temp. 

Date 

Temt 

0 

Q 

d 

§ 
H 

O 

Temf 

Date 

Temp 

Date 

Temf 

Dale 

1  Temp.j 

Date 

d 

a 

o 

Date 

1  Temp.j 

Date 

1  Temp.| 

o 
h 

0 
b 

0 

0 
00 

J  ' 

ABERDEEN  EXP  STA 

98 

8-  4 

-  7 

12-12 

4-  8 

16 

4-20 

18 

5-  3 

23 

5-  6 

27 

5-15 

31 

9-  3 

31 

9-14 

28 

10-  2 

23 

10-30 

20 

11-  2 

15 

208 

193 

152 

131 

l:  : 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

97 

7-23 

-  2 

1-  5+ 

1-28 

2 

4-  8 

20 

4-20 

24 

4-25 

28 

5-  5 

30 

9-14 

30 

10-18 

22 

10-18 

22 

11-  5 

19 

11-17 

16 

293 

211 

181 

176 

i:  1 

ANDERSON  DAM 

105 

8-  4 

-  2 

12-11 

1-28 

11 

3-  8 

19 

3-11 

23 

4-20 

26 

4-26 

32 

10-  8 

29 

10-29 

27 

11-  4 

24 

11-16 

20 

12-  7 

15 

313 

253 

238 

192 

11  1 

100 

8-  4+ 

-19 

12-11 

4-  5 

12 

5-  6 

20 

5-  8 

24 

5-  8 

24 

5-14 

30 

9-  3 

31 

9-13 

28 

9-25 

24 

10-  8 

20 

10-25 

16 

203 

ARROWHOCK  DAM 

109 

8-  3 

1 

12-11 

1-28 

11 

1-29 

19 

4-19 

24 

4-20 

26 

4-26 

32 

9-22 

31 

10-  8 

28 

11-  5 

23 

11-16 

19 

11-17 

16 

293 

291 

200 

171 

1' 

ASHTON  1  S 

96 

8-  4 

-20 

12-11 

3-29 

14 

4-15 

20 

4-25 

22 

5-15 

28 

5-19 

32 

9-  2 

31 

9-  3 

28 

9-30 

24 

10-25 

17 

10-29 

16 

214 

193 

158 

111 

11  i 

AVERY  RS 

111 

8-  4 

-  8 

12-11 

3-  5 

5 

4-  5 

20 

4-  5 

20 

4-20 

28 

5-  5 

32 

9-13 

29 

10-18 

27 

11-  2 

17 

11-  2 

17 

11-16 

16 

256 

211 

211 

181 

i:  . 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

99 

7-14 

-  7 

12-11 

3-  5 

11 

4-20 

20 

4-20 

20 

5-  3 

28 

6-  8 

32 

9-12 

30 

9-27 

23 

9-27 

23 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

242 

196 

160 

147 

'■  ' 

97 

8-  5 

-34 

12-11 

4-21 

13 

5-  3 

19 

5-19 

26 

6-30 

26 

7-  1 

26 

7-  1 

26 

9-13 

9-13 

19 

9-27 

16 

BLACKFOOT  2  SSW 

97 

8-  5 

-12 

1-29 

4-  5 

15 

4-20 

20 

4-20 

20 

5-  3 

26 

5-13 

31 

9-14 

29 

9-23 

28 

10-25 

21 

10-30 

20 

11-  2 

13 

211 

193 

188 

143 

i:  , 

BLACKFOOT  DAM 

93 

8-  5+ 

- 

- 

5-  5 

15 

5-  5 

15 

5-15 

24 

5-15 

24 

6-  4 

32 

7-  1 

31 

9-  3 

26 

9-14 

20 

9-14 

20 

- 

- 

132 

122 

111 

BLISS 
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197 

170 

139 

137 

MALAD  FAA  AP 

102 

7-28 

-11 

12-11 

3-  8 

16 

5-  5 

18 

5-  6 

23 

5-  8 

27 

5-17 

31 

9-14 

29 

9-22 

27 

10-  2 

24 

10-19 

24 

11-  6 

15 

243 

167 

149 

137 

120 

MAY  RS 

101 

8-  3 

-18 

12-11+ 

4-  5 

14 

4-21 

20 

4-21 

20 

5-11 

27 

5-11 

27 

9-12 

31 

9-24 

20 

9-24 

20 

9-24 

20 

10-30 

15 

208 

156 

156 

136 

124 

MC  CALL 

98 

8-  4 

-12 

12-11 

4-14 

16 

4-20 

20 

4-27 

24 

5-11 

28 

5-22 

30 

9-  3 

31 

9-22 

24 

9-22 

24 

10-25 

20 

11-  2 

10 

202 

188 

148 

134 

104 

MC  CAMMON 

100 

8-  3 

-13 

12-11 

2-26 

14 

3-10 

20 

5-  5 

24 

5-  6 

26 

5-15 

30 

9-14 

27 

9-14 

27 

10-  2 

23 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

249 

237 

150 

131 

122 

MINIDOKA  DAM 

98 

8-20+ 

-  3 

12-11 

1-29 

16 

3-  3 

18 

4-20 

24 

4-23 

26 

5-  7 

32 

9-23 

32 

10-23 

27 

10-30 

23 

11-  2 

20 

11-17 

13 

292 

244 

193 

183 

139 

MONTPELIER  RS 

98 

8-  5 

-18 

12-11 

5-  5 

15 

5-  6 

20 

5-  6 

20 

5-  8 

25 

5-24 

32 

9-  3 

29 

9-13 

28 

9-24 

24 

10-23 

17 

10-25 

14 

173 

170 

141 

128 

102 

MOSCOW  U  OF  I 

109 

8-  4 

-11 

12-11 

1-  4 

12 

3-  3 

20 

3-  4 

26 

4-24 

29 

9-  8 

32 

9-26 

27 

10-29 

11-  2 

13 

11-  2 

13 

137 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

106 

8-  3 

0 

12-11 

1-29 

14 

4-  5 

20 

5-  4 

24 

5-  6 

28 

5-  7 

30 

9-22 

26 

9-22 

26 

10-  8 

24 

11-  5 

18 

11-13 

15 

288 

214 

157 

139 

138 

MULLAN  FAA 

104 

8-  4 

-10 

12-11 

3-  5 

10 

4-  5 

18 

4-20 

22 

5-  3 

27 

5-28 

32 

9-  7 

30 

9-21 

27 

10-18 

21 

10-29 

19 

11-  2 

9 

242 

207 

181 

141 

102 

NEW  MEADOWS  RS 

103 

8-  5 

-19 

12-11 

4-  4 

15 

4-  5 

19 

5-  3 

23 

5-19 

28 

6-30 

32 

9-  3 

30 

9-12 

25 

9-13 

24 

9-24 

17 

10-  2 

16 

181 

172 

133 

116 

65 

NEZPERCE 

104 

8-  4 

-11 

12-11+ 

3-  3 

15 

4-  6 

20 

4-  6 

20 

4-20 

27 

5-11 

32 

9-12 

30 

9-27 

27 

10-29 

23 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

244 

210 

206 

160 

124 

OAKLEY 

99 

8-  4 

-  7 

12-11+ 

3-  3 

15 

4-20 

19 

5-  5 

24 

5-  6 

28 

5-  6 

28 

9-14 

32 

9-24 

27 

10-23 

24 

11-  5 

19 

11-17 

11 

259 

199 

171 

141 

131 

OBSIDIAN  3  SSE 

90 

8-  4 

-41 

12-11 

5-  3 

16 

5-11 

20 

5-19 

22 

6-22 

28 

6-25 

31 

7-  1 

23 

7-  1 

23 

7-  1 

23 

9-13 

20 

9-22 

13 

142 

125 

43 

6 

OLA  5  S 

107 

8-  4 

-10 

12-11 

1-28 

9 

4-20 

19 

4-27 

21 

5-  3 

28 

5-  8 

29 

9-22 

26 

9-22 

26 

10-  9 

24 

11-  2 

19 

11-  6 

11 

282 

196 

155 

142 

137 

OROFINO 

116 

8-  4 

5 

12-10 

1-28 

12 

1-28 

12 

3-  4 

22 

4-  7 

27 

4-20 

30 

9-27 

30 

10-18 

28 

11-  2 

19 

11-  2 

19 

11-17 

15 

293 

278 

243 

194 

160 

PALISADES  DAM 

97 

8-  4+ 

-17 

1-28+ 

3-29 

11 

4-20 

19 

4-25 

21 

5-  7 

28 

5-16 

31 

9-21 

32 

10-  9 

26 

10-25 

20 

10-25 

20 

11-  2 

9 

218 

188 

183 

155 

128 

PARMA  EXP  STA 

106 

8-  4 

4 

12-11 

1-29 

13 

1-29 

13 

4-20 

22 

4-23 

26 

5-  5 

31 

9-22 

31 

9-25 

28 

10-31 

24 

11-  5 

18 

11-17 

12 

292 

280 

194 

155 

140 

PAUL  1  ENE 

100 

8-  6+ 

2 

12-10 

1-30 

11 

4-  5 

19 

4-21 

23 

5-  5 

28 

5-  6 

30 

9-22 

30 

9-24 

28 

10-30 

23 

11-  5 

20 

11-17 

14 

291 

214 

192 

142 

139 

32'  or 
below 


First  fdU  iniTiifnitT"  of 


32"  or 
below 


28"  or 
below 


24*  or 
below 


20*  or 
below 


16"  or 
below 


Numbei  of  days 
between  dates 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

T»bl«  3-Conluiuod  1961 


Station 

Higher 

Date 

Loweat 

« 

a 

Laat  spring  minimum  oi 

Fint  fall  wiinimnm  oi 

Number  of  days 
between  dates 

16*  or 
b«low 

20*  or 
b«low 

24*  or 
below 

28*  or 
below 

32*  or 
below 

32*  01 
below 

28*  or 
below 

24"  or 
below 

20*  or 
below 

16"  or 
below 

16*  or  below 

20*  or  below 

24*  or  below 

I  28*  or  below 

32*  or  below 

• 

a 

1  Temp.  1 

s 
a 

1  Temp.j 

S 
0 

pfem^ 

Date 

Temp. 

e 

a 

a. 
B 

i2 

• 

a 

1  Temp.] 

Date 

a 

a 

e 

H 

Date 

d 

a 

(S 

e 

a 

d 

a 

e 

H 

e 

a 

d 

a 
i5 

PAYBTra 

104 

8- 

3 

0 

12-11 

OR 

11 

9Q 

20 

23 

4-23 

28 

5  3 

^ 

32 

10-21 

11-  5 

293 

280 

199 

181 

142 

PICABO 

100 

8- 

5 

-18 

12-12 

4  20 

15 

4  20 

15 

5  7 

23 

5-15 

27 

5-19 

31 

93 

29 

9-21 

27 

9-25 

23 

10  8 

19 

112 

16 

196 

171 

141 

129 

107 

PIEKCE  RS 

108 

8- 

4 

-12 

12-11+ 

3-  8 

15 

4-  5 

20 

4-  7 

21 

5-  3 

28 

5-28 

31 

9-  7 

30 

9-14 

27 

9-25 

24 

10-  9 

20 

11-  2 

11 

239 

187 

171 

134 

102 

POCATELLO  2 

101 

8- 

4+ 

-  2 

12-11 

1-28 

7 

3-  4 

19 

4-20 

24 

4-20 

24 

5-13 

30 

9-14 

29 

9-24 

27 

10-30 

19 

10-30 

19 

11-  2 

10 

278 

240 

193 

157 

124 

POCATELLiO  WB  AP 

101 

8- 

4 

-  8 

1-  3 

1-28 

2 

4-  8 

20 

4-  8 

20 

5-  3 

28 

5-  6 

31 

9-14 

26 

9-14 

26 

10-25 

23 

10-30 

19 

11-  2 

12 

278 

205 

200 

134 

131 

POBTHILL 

97 

8- 

4 

-  8 

12-11 

3  5 

13 

„  _ 

13 

.  , 

23 

4-21 

25 

Q  1 9 

30 

9-27 

10-22 

- 

256 

245 

200 

159 

130 

POTLATCH 

110 

8- 

4 

-13 

12-11 

1-28 

15 

3"  4 

17 

4~10 

22 

4-20 

27 

5  4 

30 

9~  6 

32 

9-24 

28 

10-29 

24 

11  2 

12 

112 

12 

278 

243 

202 

157 

125 

PRESTON  2  SE 

98 

8-19+ 

-  5 

12-11 

2-  5 

12 

4-20 

20 

5-  6 

24 

5-  8 

28 

5-14 

31 

9-14 

31 

9-25 

28 

10-23 

24 

11-  2 

20 

11-13 

16 

281 

196 

170 

140 

123 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

103 

8- 

4 

-14 

12-11 

3-  5 

9 

4-20 

20 

4-21 

21 

4-21 

21 

5-28 

32 

9-  8 

29 

9-12 

28 

9-27 

24 

11-  2 

12 

11-  2 

12 

242 

196 

159 

144 

103 

RICHFIELD 

100 

8- 

5+ 

-13 

12-11 

3-  3 

16 

4-20 

17 

5-  5 

23 

5-  8 

26 

5-15 

29 

9-21 

30 

9-22 

26 

10-  8 

24 

10-30 

19 

11-  5 

16 

247 

193 

156 

137 

129 

RIGCINS  RS 

114 

8- 

4 

8 

12-11 

NONE 

1-28 

20 

1-28 

20 

4-  6 

28 

4-20 

30 

10-30 

32 

11-  2 

28 

11-16 

24 

12  10 

12 

12  11 

316 

292 

210 

193 

RUPERT 

100 

8- 

5+ 

-  3 

12-10 

1-29 

12 

3-  8 

20 

4-24 

24 

4-24 

24 

5-  6 

29 

9-22 

31 

10-23 

26 

10-30 

22 

11-  5 

18 

11-13 

15 

288 

242 

189 

102 

139 

SAINT  ANTHONY 

96 

8- 

3 

-23 

12-11 

4-  5 

15 

4-25 

19 

5-  3 

24 

5-  8 

28 

5-19 

30 

9-  3 

29 

9-14 

28 

9-30 

24 

10-24 

20 

11-  2 

12 

211 

182 

150 

129 

107 

SAINT  MARIES 

109 

8- 

4 

-  8 

12-11 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

4-  6 

24 

4-20 

28 

5-  8 

31 

9-12 

32 

9-27 

28 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

242 

242 

210 

160 

127 

SAUION 

103 

8- 

3 

-14 

12-11 

4-  6 

15 

4-21 

18 

4-21 

18 

5-13 

28 

5-13 

28 

9-14 

27 

9-14 

27 

9-24 

21 

10-  9 

19 

11-  2 

15 

210 

171 

156 

124 

124 

SANDPOINT  EXP  STA 

100 

8- 

4 

-  6 

12-11 

3-  4 

16 

4-21 

18 

4-21 

18 

4-24 

26 

5-24 

31 

9-13 

31 

9-27 

25 

10-29 

23 

11-  2 

18 

11-16 

15 

257 

195 

191 

156 

112 

SHOSHONE  1  WNW 

103 

8- 

4-f 

-10 

12-11 

3-  3 

15 

5-  5 

20 

5-13 

22 

5-13 

22 

5-19 

31 

9-21 

28 

9-21 

28 

10-  1 

22 

11-  5 

19 

11-13 

15 

255 

184 

141 

131 

125 

SLATE  CREEK  RS 

lis 

8- 

4 

4 

12-11 

1-28 

16 

1-28 

16 

1-28 

16 

4-21 

28 

4-21 

28 

9-24 

32 

10-29 

26 

11-  8 

21 

11-12 

20 

11-15 

16 

291 

288 

284 

191 

156 

STREVELL 

97 

8- 

2+ 

-14 

12-11 

5-  5 

16 

5-  6 

20 

5-  6 

20 

5-15 

28 

5-16 

31 

9-  3 

32 

9-22 

26 

10-  2 

24 

10-23 

17 

11-  5 

13 

184 

170 

149 

130 

110 

SUGAR 

96 

8- 

4+ 

-24 

12-11 

4-  5 

15 

4-26 

18 

4-26 

18 

5-  3 

25 

5-14 

31 

9-  3 

27 

9-  3 

27 

9-24 

22 

10-  2 

20 

10-25 

16 

203 

159 

151 

123 

112 

sun  VALLEY 

96 

8- 

2 

-32 

12-11 

5-  6 

16 

5-  8 

20 

5-19 

23 

6-30 

26 

6-30 

26 

7-  1 

28 

7-  1 

28 

9-  3 

24 

9-22 

19 

10-  2 

16 

149 

137 

107 

1 

1 

SWAN  FALLS  PH 

111 

8- 

3 

7 

12-11 

1-28 

14 

1-29 

20 

2-26 

24 

3-  8 

28 

4-20 

29 

9-27 

32 

11-  5 

24 

11-  5 

24 

11-17 

17 

12-10 

16 

316 

292 

252 

242 

160 

SWAM  VALLEY  1  W 

98 

8- 

4 

-17 

1-27 

4-14 

11 

4-25 

19 

5-  6 

21 

5-19 

28 

5-31 

32 

9-  3 

30 

9-24 

21 

9-24 

21 

10-18 

20 

10-25 

15 

194 

176 

141 

128 

95 

TETONIA  EXP  STA 

93 

8- 

4+ 

-20 

1-27 

4-14 

15 

5-  6 

18 

5-13 

23 

5-14 

26 

5-31 

31 

9-  3 

28 

9-  3 

28 

9-26 

24 

10-24 

20 

10-25 

9 

194 

171 

136 

112 

95 

THREE  CREEK 

94 

8- 

4+ 

-28 

12-10 

5-  5 

13 

5-  5 

13 

5-18 

23 

5-18 

23 

6-30 

31 

7-20 

32 

9-  3 

26 

9-12 

23 

9-22 

17 

9-24 

14 

142 

140 

117 

108 

20 

TRIANGLE  RANCH 

102 

8- 

4 

- 

5-  3 

16 

5-  5 

18 

5-  5 

18 

6-30 

27 

6-30 

27 

7-  1 

27 

7-  1 

27 

9-  3 

20 

9-  3 

20 

9-22 

10 

142 

121 

121 

1 

1 

TWIN  FALLS  2  NNE 

103 

8- 

3 

0 

12-11+ 

1-29 

14 

3-  8 

19 

4-20 

21 

4-20 

21 

5-  6 

29 

9-22 

30 

9-25 

27 

10-30 

22 

11-  5 

19 

11-16 

15 

291 

242 

193 

158 

139 

TWIN  FALLS  3  SE 

101 

8- 

4+ 

0 

12-11 

1-30 

14 

3-  8 

19 

4-  7 

23 

4-23 

28 

5-  5 

29 

9-24 

32 

10-25 

28 

11-  5 

20 

11-  5 

20 

11-18 

14 

292 

242 

212 

185 

142 

WALLACE 

106 

8- 

4 

-  7 

12-11 

3-  5 

11 

3-  5 

11 

4-  6 

24 

4-20 

26 

5-  8 

31 

9-  7 

32 

9-24 

28 

10-18 

24 

11-  5 

17 

11-17 

14 

257 

245 

195 

157 

122 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

lOS 

8- 

S 

-12 

12-11 

3-  6 

9 

3-11 

19 

4-  7 

23 

4-20 

26 

5-  8 

32 

9-  7 

32 

9-27 

25 

10-18 

24 

11-  2 

15 

11-  2 

IS 

241 

236 

194 

160 

122 

WARREN 

94 

8- 

4 

-31 

12-11 

4-20 

6 

5-  3 

20 

5-22 

24 

6-30 

25 

6-30 

25 

7-  1 

26 

7-  1 

26 

9-  3 

23 

9-13 

17 

9-24 

15 

157 

133 

104 

1 

1 

WAYAN 

92 

8- 

5+ 

-24 

12-11 

4-14 

14 

5-  4 

18 

5-  6 

22 

5-  8 

28 

5-19 

30 

9-  3 

28 

9-  3 

28 

9-14 

24 

10-29 

8 

10-29 

8 

198 

178 

131 

118 

107 

WEISER  2  SE 

105 

8- 

5+ 

-  6 

12-11 

1-28 

12 

1-30 

19 

4-20 

22 

4-20 

22 

5-  5 

29 

9-22 

30 

10-  2 

28 

10-31 

23 

11-  5 

18 

11-16 

14 

292 

279 

194 

165 

140 

WINCHESTER  1  SE 

104 

8- 

4 

-13 

12-10 

3-  4 

14 

4-  5 

20 

4-  7 

24 

5-  3 

28 

5-15 

32 

9-12 

31 

9-27 

28 

10-  9 

22 

10-29 

20 

11-15 

13 

256 

207 

185 

147 

120 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

ABERDEEN  EXPERIMENT  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  8.17 
1.21 
B  3032 

9.66 
2.25 
1669 

10.80 
1.94 
1604 

8.25 
.41 

1304 

B  5.17 
.04 
1939 

B 

3.46 
.36 

2402 

ARROWROCK  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

6  5.60 
-  .79 

B  880 

7.89 
.63 

618 

10.01 
-  .63 

737 

8.14 
-  1.33 

576 

4.23 
-  1.57 

610 

B 
B 

2.28 
.13 

520 

LIFTON  PUMPING  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

e  4.52 
.50 

3476 

6.42 
-  .10 

2294 

8.95 
1.34 
1499 

9.04 
-  .23 

1322 

7.26 
-  1.17 
1219 

4.24 
-  1.53 
429 

MINIDOKA  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

6.85 
4700 

9.37 
4770 

B12.55 
3410 

13.74 
3600 

10.96 
3460 

B  6.69 
4100 

3.75 
3710 

MOSCOW  U  OF  1 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.16 
.08 

2782 

5.96 
1.78 

2314 

6.45 
1.22 
1740 

9.05 
1.31 

1595 

9.02 
2.91 
1540 

5.S9 
2.16 
1905 

_ 

PALISADES  0AM 

EVAP 

DEP 

WIND 

6.37 
4232 

10.48 
4413 

12.83 
4347 

9.83 
4520 

B  4.26 

3360 

See  reference  note*  following  Stdtion  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ANNUAL  -  196 


Crasmere  0~ 

SOUTHWESTERjN     HIGHLANDS  \ 
-»- 


105  TH 
120  TH 


 iSiJiiO'j, 

 -Q-  Jarbidgo 


j        Halid  PAA  AP@r       |  Litton  P         -<S-  ( 

 i  -  _^\£ii'i.l  !-[- 


4-61       WRPC  -  SF 


Sage 

o 

LaketowD  [  Kemmorer 


1^  112"  '•<^Logaa  USU  Exp  Sta  HI" 


MOUNT^fNoS^^A^™  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,   PARTICULARLY  IN 


-  182  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


AUmiAL  -  1961 


IgOTH   MERIDIAN   TIME  ZONE 


I20TH    MERIDIAN  TIME 
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ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  HAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Precip. 

1  Evap.  1 

Month 
opened 

Month 
closed 

0010 

12 

42  57 

112  50 

4400 

46 

47 

26 

0070 

12 

43  00 

116  42 

7280 

0227 

12 

42  47 

112  52 

4318 

40 

44 

ANDEASON  DAU 

0282 

SLMCmE 

2 

43  21 

115  28 

3882 

17 

20 

1  2  3  c 

ARCO  3  KW 

0375 

BUTTE 

6 

43  40 

113  20 

S300 

26 

39 

12  3 

0448 

2 

43  36 

115  55 

327  5 

46 

48 

45 

0470 

12 

44  04 

111  27 

5220 

54 

54 

0491 

2 

43  46 

lis  07 

5450 

0 

0 

OCT 

ATLANTA  2 

0494 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

5585 

1 

2 

13-3  C 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

s 

0525 

10 

47  15 

lis  48 

2492 

29 

40 

0540 

12 

43  39 

114  24 

8700 

0667 

B 

47  59 

116  34 

2070 

10 

11 

BENTON  DAM 

BONNER 

9 

48  21 

116  50 

c 

BIG  CREEK  1  S 

0835 

VALLEY 

45  06 

115  20 

5686 

17 

19 

1  2  3  C 

0915 

12 

43  11 

112  23 

4495 

54 

56 

12 

43  00 

111  43 

6200 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

114  57 

3K9 

29 

41 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

2 

43  46 

116  06 

6196 

s 

BOISE  LUCKY  PtlAK  DAM 

1018 

ADA 

2 

43  33 

116  04 

2840 

4 

7 

12  3  C 

1022 

2 

43  34 

116  13 

2842 

22 

22 

BONNERS  FERRY  1  SW 

1079 

BOUNDARY 

5 

48  41 

116  19 

1610 

28 

33 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

42  36 

114  46 

3500 

45 

42 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

1244 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  30 

2265 

6 

6 

12  3 

BURKE  2  ENE 

1272 

SHOSHONE 

4 

47  32 

115  48 

4093 

22 

22 

12  3 

1288 

12 

42  32 

113  47 

4180 

44 

44 

1298 

12 

42  33 

113  48 

4140 

1303 

12 

42  32 

113  46 

4146 

21 

21 

CABINET  GORGE 

1363 

BONNER 

9 

48  05 

116  04 

2257 

5 

5 

12  3 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

2 

43  40 

116  41 

2370 

55 

55 

12  3 

1408 

12 

44  34 

116  41 

2650 

50 

55 

1514 

8 

44  32 

116  03 

4865 

20 

20 

1577 

12 

46  40 

115  04 

3714 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RANCH 

1636 

BOISE 

2 

43  58 

115  51 

4300 

12 

2 

CHALLIS 

1663 

CUSTER 

11 

44  30 

114  14 

5175 

40 

45 

12  3  C 

1671 

6 

44  00 

113  50 

6140 

18 

21 

CLARKIA  HANGER  STATION 

10 

116  15 

0 

COBALT  BLACKBIRD  MINE 

LEMHI 

10 

lU(f6C 

12  3 

COEUR  D'ALENE  RANGER  STATION 

1956 

KOOTENAI 

47  41 

116  45 

2158 

47 

49 

12  3  C 

2071 

12 

42  43 

111  33 

6190 

14 

21 

COTTONWOOD 

3411 

43 

COTTONlf OOD  2  WS  W 

3610 

COUNCIL 

ADAMS 

12 

44  44 

116  26 

2935 

40 

43 

12  3  C 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

2260 

BUTTE 

43  28 

113  34 

5897 

12  3 

DEADWOOD  DAH 

2385 

8 

44  19 

lis  38 

5375 

31 

32 

DEADWOOD  SUMMIT 

DECEPTION  CREEK 

KOOTENA I 

47  44 

116  29 

3060 

DEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  45 

2510 

39 

41 

12  3 

DEER  POINT 

2451 

BOISE 

12 

43  45 

116  06 

7150 

5 

7 

12  3  C 

2575 

11 

45  33 

115  28 

5610 

9 

9 

2676 

12 

43  44 

111  07 

6097 

29 

38 

DUBOIS  EXPERIMENT  STATION 

2707 

6 

112  12 

5452 

30 

30 

DUBOIS  FAA  AIRPORT 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

5122 

21 

21 

12  3 

ELK  CITY 

2875 

IDAHO 

3 

45  49 

115  26 

4058 

2 

8 

12  3 

2892 

3 

46  46 

116  11 

2918 

9 

10 

2942 

2 

43  52 

116  28 

2500 

42 

48 

3108 

12 

43  21 

114  47 

5065 

10 

13 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

46  06 

115  33 

1560 

30 

35 

1  2  3  C 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

12 

43  02 

112  26 

4460 

39 

44 

12  3 

3448 

8 

44  04 

115  55 

3212 

23 

48 

3576 

11 

44  19 

113  31 

6600 

GLENNS  FERRY 

3631 

12 

42  57 

115  18 

2560 

31 

38 

GOODING 

3677 

GOODING 

12 

42  58 

114  43 

3564 

C 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

1 

42  35 

111  44 

5400 

48 

50 

12  3  0 

3760 

12 

42  59 

116  06 

2360 

26 

33 

3 

45  55 

3355 

37 

41 

3809 

12 

42  23 

115  53 

5126 

7 

7 

GROUSE 

CUSTER 

6 

43  42 

113  37 

6100 

15 

27 

12  3 

GUNNEL  GUARD  STATION 

3902 

CASSIA 

12 

42  06 

113  12 

5680 

s 

HAILEY  RANGER  STATION 

3942 

12 

43  31 

114  19 

5328 

51 

53 

HAMER  4  NW 

3964 

JEFFERSON 

6 

43  58 

112  15 

4791 

11 

13 

HAZELTON 

4140 

12 

42  36 

114  08 

4060 

36 

42 

HEADQUARTERS 

4150 

CLEARWATER 

3 

46  38 

115  48 

3140 

2 

2 

12  3 

HILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

29 

33 

12  3 

HOLLI STER 

4295 

TWIN  FALLS 

12 

42  21 

114  35 

4550 

33 

46 

4384 

6 

43  47 

113  00 

4820 

3 

25 

4442 

2 

43  50 

115  50 

3965 

41 

44 

IDAHO  CITY  11  SW 

4450 

BOISE 

2 

43  43 

116  00 

5000 

48 

2 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

4455 

BONNEVILLE 

12 

43  29 

112  01 

4765 

5 

9 

12  3 

IDAHO  FALLS  16  SE 

4456 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  47 

5712 

1 

5 

12  3  C 

K IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

31 

31 

12  3 

IDAHO  FALLS  42  NW  ITB 

4459 

BUTTE 

6 

43  50 

112  41 

4790 

8 

6 

1  2  3  C 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

4460 

BUTTE 

6 

43  32 

112  57 

4933 

9 

9 

1  2  3  C 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

S 

ISLAND  PARK  DAH 

4598 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

6300 

24 

23 

12  3 

Station 

Index  No. 

County 

Dreunaget  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap.  1 

Month 
opened 

Month 
closed 

JACKSON  PEAK 

4612 

8 

44  03 

115  27 

7050 

S 

JEROME 

4670 

12 

42  44 

114  31 

3765 

40 

45 

12  3 

4793 

3 

46  14 

116  02 

1212 

33 

2 

KELLOGG 

4631 

SHOSHONE 

47  32 

116  06 

2305 

54 

56 

12  3 

KETCBTOI  17  WSW 

4640 

BLAINE 

12 

43  37 

114  41 

6431 

S 

4908 

6 

44  24 

112  07 

6150 

0 

0 

12  3 

5011 

3 

46  09 

lis  59 

1261 

43 

53 

12  3 

43  31 

116  24 

2685 

48 

51 

12  3 

LEADORE 

LEMHI 

11 

44  41 

113  22 

6115 

c 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

5241 

HEZ  PERCE 

3 

46  23 

117  01 

1413 

15 

15 

12  3 

c 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

1 

42  07 

111  18 

5926 

42 

42 

27 

12  3  4 

LITTLE  WOOD  DAM 

5220 

c 

LOLO  PASS 

5700 

S 

LOWHAN 

BOISE 

44  05 

3890 

20 

49 

AtX) 

12  3 

s 

LOWMAN  3  E 

5420 

BOISE 

44  05 

115  34 

3870 

0 

0 

AUG 

12  3 

HACKAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6 

43  55 

113  37 

5897 

43 

S2 

12  3 

c 

ONE I DA 

4420 

42 

45 

12  3 

c 

HALAD  FAA  AIRPORT 

4476 

15 

16 

12  3 

MALTA  RANGER  STATION 

CASSIA 

113  22 

4540 

c 

MAY  RANGER  STATION 

5665 

LEUHI 

44  36 

113  55 

5066 

23 

27 

12  3 

5708 

8 

44  54 

116  07 

5025 

41 

46 

12  3 

MC  GAMMON 

5716 

BANNOCK 

12 

42  39 

112  12 

4774 

12 

12 

12  3 

MINIDOKA  DAM 

5980 

12 

42  40 

113  30 

4280  1  14 

14 

12  3  4 

HONTPELIER  RANGER  STATION 

6053 

BEAR  LAKE 

1 

42  19 

111  16 

5960 

39 

44 

12  3 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

2 

43  56 

115  40 

5990 

3 

MOOSE  CREETX  RANGER  STATION 

6067 

3 

46  06 

114  55 

2400 

CS 

MOSCOW  UNIVERSITY  OF  IDAHO 

6152 

7 

46  44 

117  02 

2660 

66 

70 

22 

12  3  4 

MOUNTA I N  HOME  1  SE 

6174 

12 

43  07 

115  41 

3180 

47 

52 

12  3 

C 

UULLAN  FAA 

6235 

SHOSHONE 

4 

47  28 

115  46 

3566 

3 

3 

UULLAN  PASS 

6237 

SHOSHONE 

4 

47  27 

lis  40 

5962 

17 

17 

12  3 

6368 

11 

44  S8 

116  17 

3670 

44 

47 

12  3 

6424 

3 

46  14 

116  14 

3220 

48 

51 

12  3 

6430 

3 

45  43 

114  30 

6575 

S 

OAKLEY 

6542 

CASSIA 

12 

42  14 

113  53 

4600 

59 

58 

12  3 

OBSIDIAN  3  SSE 

6553 

CUSTER 

12 

44  02 

114  50 

6670 

33 

40 

12  3 

6590 

8 

44  07 

116  17 

2960 

10 

10 

12  3 

C 

OROFINO 

3 

116  15 

1027 

51 

54 

12  3 

PAL  I SADE  S  DAll 

5397 

13 

13 

12  3  4 

C 

PARMA  EXPERIMENT  STATION 

CANYON 

35 

37 

12  3 

PAUL  1  ENE 

6677 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  45 

23 

12  3 

6891 

8 

44  OS 

116  56 

62 

12  3 

PIC ABO 

43  18 

114  04 

4875 

^2 

2 

12  3 

PIERCE  RANGER  STATION 

46  30 

3171 

17 

32 

1  2  3 

c 

PINE  1  N 

7077 

ELMORE 

2 

43  30 

115  16 

s 

PLUHHER  3  WSW 

7188 

BENEWAH 

47  19 

116  57 

c 

POCATELLO  2 

7208 

BANNOCK 

12 

42  S2 

112  26 

5 

12  3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

7211 

12 

42  55 

112  36 

4444 

23 

23 

12  3 

c 

PORTHILL 

7264 

BOUNDARY 

5 

49  00 

116  30 

1800 

64 

66 

12  3 

POTLATCH 

7301 

LATAH 

7 

46  54 

116  S3 

2520 

36 

41 

12  3 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

2 

43  30 

115  35 

4670 

C 

PRESTON  2  SE 

7353 

1 

42  04 

111  51 

4716 

37 

36 

1  2  3 

7386 

9 

48  21 

116  50 

2360 

49 

50 

12  3 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

12 

43  03 

112  07 

5667 

S 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

36 

37 

12  3 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

11 

45  25 

116  19 

1801 

25 

37 

12  3 

7727 

12 

43  34 

111  33 

5590 

S 

2 

7968 

12 

42  37 

113  41 

4204 

54 

55 

12  3 

6022 

12 

43  58 

111  40 

4968 

17 

18 

12  3 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

47  19 

116  34 

2085 

53 

56 

12  3 

SALMON 

6076 

LEMHI 

11 

45  11 

113  53 

3949 

50 

50 

12  3 

8137 

9 

48  17 

116  34 

2100 

SO 

51 

12  3 

C 

8303 

2 

43  37 

115  10 

4730 

s 

12 

42  58 

114  26 

3950 

49 

51 

12  3 

SLATE  CREEK  RANGER  STATION 

IDAHO 

2 

45  38 

116  17 

1566 

1 

1 

lEtyao 

12  3 

SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 

8548 

CAMAS 

12 

43  30 

114  50 

5755 

s 

6604 

6 

44  21 

112  11 

5663 

s 

8766 

12 

42  01 

113  13 

5260 

17 

19 

12  3 

5600 

s 

SUGAR 

MADISON 

111  45 

4890 

35 

49 

12  3 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

43  41 

114  21 

5821 

22 

24 

12  3 

c 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

6928 

12 

43  IS 

116  23 

2325 

24 

25 

12  3 

SWAN  VALLEY  1  W 

8937 

BONNEVILLE 

12 

43  27 

111  22 

5240 

1 

1 

12  3 

TETONIA  EJtPEBIMENT  STATION 

9065 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

5904 

22 

27 

12  3 

c 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

12 

42  OS 

115  09 

5420 

8 

16 

12  3 

c 

TRIANGLE  RANCH 

9197 

OWYHEE 

13 

42  47 

116  37 

S290 

0 

0 

KAY 

12  3 

TRINITY  LAKE  GUARD  STATION 

9202 

ELMORE 

2 

43  38 

115  26 

7400 

s 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

9233 

2 

43  43 

115  38 

347S 

s 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

12 

42  J4 

114  28 

3770 

54 

56 

12  3 

TWIN  FALLS  3  SE 

9299 

TWIN  FALLS 

12 

42  32 

114  25 

3770 

32 

37 

12  3 

VIENNA  MINE 

9422 

BLAINE 

11 

43  49 

114  51 

6800 

s 

WALLACE 

9493 

SHOSHONE 

47  28 

lis  56 

2770 

SO 

52 

12  3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

4 

47  30 

115  53 

29  SO 

34 

40 

12  3 

c 

WARREN 

9560 

IDAHO 

11 

45  16 

115  40 

5899 

2 

2 

12  3 

WAYAN 

9601 

CARIBOU 

12 

42  58 

111  22 

6440 

3 

4 

12  3 

V.-,ISEB  2  SE 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  14 

116  57 

2120 

48 

50 

12  3 

WINCHESTER  1  SE 

9640 

LEWIS 

3 

46  14 

116  37 

3950 

22 

22 

12  3 

X       1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATER,     4  COEUR  D'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PAL0U3E ,     8  PAYETTE,     9  PEKD  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1961 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Box  1718,  Boise, 
Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  "P;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  also  Salmon)  are  based 
on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-terms  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau 
stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Climatologlcal  divisions    outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 
No  record. 

+     Also  on  an  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  Included  in  following  measurement. 

V     Includes  total  for  previous  months.     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  ihe  thermometers  are 
exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  In  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  arc  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days'  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days'  record  is  missing.     See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed  daily 
record . 


Amounts  from  recording  gage.  These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fr 
Data. 


the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 


S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage 

Stations"  Bulletin. 
T    Trace,   an  amodnt  too  small  to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  'Substation 
History'   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C.   for  40  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above, price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


RELOCATIONS  AND  EQUIPMENT  CHANGES 


ARROWROCK  DAM 

COUNCIL 


ELK  CITY 
FAIRFIELD  RS 


All  equipment  moved  40  feet  S  December  7,  1961  GRASMERE 

Temperature  and  nonrecording  rain  gage  KELLOGG 

equipment  moved  30  feet  N  and  record-  KILGORE 

ing  rain  gage  3  feet  N  October  3,  1961  PAYETTE 

All  equipment  moved  150  feet  E  .    .    .    .  June  8,  1961  THREE  CREEK 

All  equipment  moved  90  feet  NNW.    .    .   .  August  1,  1961 


Recording  rain  gage  equipment   installed   .April  3,  1961 

All  equipment  moved  500  feet  W  April  18,  1961 

All  equipment  moved  0.2  mile  S  October  15,  1961 

All  equipment  moved  0.1  mile  NE  July  14,  1961 

Recording  rain  gage  equipment  installed  .March  31,  1961 


CHANGE  IN  STATION  NAME 


SOLDIER  CREEK  RANGER  STATION  Changed  to 


SOLDIER  CREEK  ADM  SITE         November     1,  1960 


-  185  - 


USCOMM-WB-Ashevillc  -2-26-62  ^000 


f 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 


"'o 


JANUARY  1962 
Volume  65       No.  1 


ASHEVILLE:  1962 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAH 

JANUARY  196 


Temperaturd 

Precipitation 

Stalton 

Average 

Avoroge 
Minimum 

Average 

Deporlure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dote 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

□ 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Doyi 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

•D 
0 

.10  or  More  1 

.50  or  More 

0 

s 

0  a 

n  at 

0  01 

PANHANDLE 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

32  0 

15  8 

23  9 

29 

19 

1  266 

1  5 

28 

5 

1  79 

40 

7 

12.0 

17 

6 

0 

BONNERS  FERRY   1  SW 

29.8 

15.4 

22.6 

51 

28 

-18 

19 

1309 

0 

1  7 

28 

6 

1  .69 

1.47 

.57 

3 

9.1 

18 

24  + 

5 

1 

0 

CABINET  GORGE 

29.7 

15.0 

22.4 

50 

28 

-15 

21 

1319 

0 

18 

29 

5 

3,14 

.99 

7 

16.1 

24 

16 

6 

COEUR  0  ALENE  RS 

33. OM 

14. 8M 

23, 9M 

-  3.6 

51 

29 

-19 

21 

1266 

Q 

1  5 

2  8 

7 

2,27 

_ 

1.15 

23.  1 

15 

24  + 

PORTHILL 

29.2 

11.8 

20.5 

-  3.5 

50 

28  + 

-25 

19 

1374 

1  7 

29 

g 

.86 

1.32 

.43 

4 

4 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

28,1 

12.1 

20,  1 

-  3.7 

48 

28 

-23 

21  + 

1389 

0 

18 

30 

9 

2,42 

_ 

1,89 

.75 

3 

19.1 

36 

1  7 

6 

1 

SA INT   MAR  I ES 

33.9 

17.3 

25,6 

-  2.2 

52 

2ft 

-19 

21 

1216 

0 

16 

27 

5 

D 

2,16 

- 

1,63 

•  46 

17.5 

10 

J  7 

6 

n 

0 

SANOPOINT   EXP  STA 

29.5 

16,4 

?3.  0 

2.6 

49 

?P 

-16 

22 

1  300 

0 

17 

26 

5 

2.7] 

1  .  7P 

.92 

18.9 

24 

19  + 

^ 

7 

0 

U  1  V  1  D  1  UrI 

3.0 

2.13 

1  .43 

16.5 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTONWOOD 

31.4 

15.7 

23.6 

48 

8  + 

-15 

21 

1282 

Q 

1  5 

29 

5 

1.20 

.  34 

.22 

8 

16.4 

6 

18  + 

6 

0 

0 

GRANGEVILLE 

34.4 

16.7 

25.6 

-  2.1 

56 

7 

-19 

21 

1217 

Q 

1  5 

2  8 

1.80 

.42 

.50 

9 

15.0 

7 

21  + 

5 

1 

MOSCOW  U  OF  I 

33.6 

19.5 

26.6 

-  1.5 

51 

7 

-18 

21 

1185 

2  3 

^ 

D 

1.01 

1  .79 

.27 

6.6 

6 

24  + 

4 

0 

0 

NEZPERCE 

32.4 

18.2 

25.3 

-  1.2 

49 

28 

-17 

21 

1225 

0 

16 

28 

4 

1.13 

.40 

.27 

3,7 

3 

1  5 

4 

0 

0 

POTLATCH 

37.9 

16. 2M 

27.  IM 

-   1  .6 

55 

30 

-23 

21 

1203 

0 

12 

4 

0 

1.30 

- 

1  .80 

D  .40 

4 

7.3 

5 

0 

WINCHESTER   1  SE 

33.9 

17  3 

25,6 

30 

21 

2 1 

1213 

0 

16 

31 

4 

2.35 

1.05 

8 . 0 

+ 

1 

D I V I S I ON 

ft 

1.8 

1.47 

•  60 

9.5 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

33.9 

19.3 

26.6 

49 

29 

- 1 0 

2 1 

1 1  84 

0 

1  4 

3  1 

4 

4.61 

1.55 

8 

16.5 

15 

1  0 

KOOSK lA 

36.6 

21  .9 

29,3 

_     J  ^  Q 

5  3 

30 

- 1  0 

2 1 

1 1 00 

0 

26 

3 

1.24 

60 

•  3  7 

7 

7  Q 

13 

LEWISTON  WB  AP  //R 

40.0 

24.2 

32.1 

60 

7 

—  2 

2  \ 

1013 

0 

8 

2  1 

2 

.51 

,59 

.25 

f:, 

4,0 

_ 

1  3  + 

OROFINO 

36.9 

21.5 

29,  2 

_  1,8 

^  3 

2  7 

_  7 

1 1  00 

0 

\  1 

28 

3 

1.75 

1  .  04 

.65 

7 

RIGGINS  RS 

3  8  »  6M 

2  4.  4M 

31  .  5M 

58 

2  2 

103  2 

0 

25 

21  + 

SLATE  CREEK  RS 

42,1 

2  5,5 

33,8 

59 

2  8 

-  g 

2  1 

96  1 

0 

5 

24 

2 

1.76 

5.5 

2  0 

DIVISION 

30 . 4 

_ 

1   9  7 

.13 

ft 

CENTRAL  MOUNTAINS 

1 

ANDERSON  DAM 

30  7 

12.5 

21.6 

'  50 

-71 

2  2 

1  339 

0 

1  7 

29 

5n 

1 2 

1 

1 

ARROWROCK  DAM 

3 

-19 

30 

*78 

1  ^' 

^  ^ 

7n* 
20 

1 

ATLANTA  3 

29  '4 

7.1 

18.3 

42 

-23 

2 1 

1442 

0 

1  9 

3 1 

2*57 

1*05 

?n 

7R*n 

1 

AVERY  RS 

28.4 

16.3 

22.4 

40 

- 1 6 

2 1 

1313 

0 

1  8 

28 

3 

5.15 

1  58 

1.25 

7 

75*8 

1 7 

; 
1 

BURKE   2  ENE 

26.8 

12.8 

3 1 

2 1 

1395 

Q 

J  7 

30 

7 

5   5  3 

^  *^7 

39*7 

7^ 

J  7 

1 

CASCADE   1  NW 

27.3 

16*4 

43 

-36 

2  2 

30 

9 

20 

18.5 

23  + 

0 

0 

COBALT 

2  6.2 

0.0 

13.1 

50 

2  7 

-  30 

2 1 

1604 

0 

20 

3  1 

1  3 

,47 

'  ?7 

7fl 

^ 

n* 

0 

DEADWOOD  DAM 

2  9,8 

2.0 

15.9 

9 

22 

1517 

1  8 

3  1 

1  4 

*  70 

26*6 

1 

0 

DEER  POINT 

26,3 

13.9 

20.1 

48 

29 

- 1  3 

2 1 

1387 

0 

2 1 

30 

4 

2,59 

.82 

12,3 

43 

19  + 

DIXIE 

28,1 

2.3 

15.2 

49 

30 

-35 

22 

1536 

0 

1  9 

3  1 

1  2 

3.84 

.90 

32,5 

5 1 

1  0 

ELK  CITY 

34  . 9M 

2  a  2M 

18.  6M 

55 

3 1 

—32 

2  2 

143  7 

Q 

1  2 

3 1 

f 

ELK   RIVER   1  S 

31,8 

8.8 

20.3 

48 

29 

-31 

2  1 

0 

1  6 

30 

7 

4*00 

90 

23  3 

39 

1  9 

FAIRFIELD  RS 

24,5 

-  1.3 

11.6 

41 

8  + 

-37 

22 

1648 

0 

26 

31 

1  8 

1  .36 

1.12 

7n 

20,9 

20 

2 

1 

GARDEN  VALLEY  RS 

29, 7M 

8.0M 

18. 9M 

-  5.3 

45 

27 

-24 

22 

1432 

20 

3  1 

D 

1.48 

* 

1  .90 

.65 

1  9 

16,0 

21 

77  * 
22  + 

1 

0 

GROUSE 

27,8 

-  5.8 

11.0 

49 

7 

-41 

22 

1668 

0 

1  9 

3 1 

2  5 

.79 

.70 

11.0 

1 

1 

HAILEY  RS 

27. 9M 

0.4M 

14. 2M 

-  ft. 5 

52 

7 

-27 

21 

1570 

0 

3  1 

1.18 

.93 

.87 

2  0 

16.0 

12 

2  0 

3 

1 

HEADQUARTERS 

33.0 

9.5 

21.3 

52 

29 

-27 

22 

1352 

0 

14 

31 

B 

5.28 

1.28 

16.0 

40 

9 

5 

HILL  CITY 

25.9 

-  0.5 

12.7 

-  2.6 

50 

-42 

22 

1615 

0 

22 

30 

16 

1  .04 

- 

1.2ft 

.86 

70 

14.0 

14 

70* 

2 

1 

^ 

IDAHO  CITY 

^1  *A 

A*^ 

OA*  ? 

~  t*^ 

-32 

0 

16 

30 

7 

1.86 

1.55 

26 

77 

:  _* 

5 

1 

0 

KELLOGG 

3.1 

0 

18 

27 

6 

•  2  0 

1.04 

8 

^  9  '  n 

1 1 

1  ' 

7 

1 

LOWMAN   3  E 

29  9 

9  2 

19*6 

44 

0 

18 

30 

7 

1  ftfi 

*7^ 

20 

1 

0 

MC  CALL 

25.3 

4.2 

14.8 

_   3  7 

44 

- 

22 

0 

25 

31 

9 

• 

7 

^7  n 
32,0 

Jz 

20 

0 

MULLAN  FAA 

AM 

w 

^  ■ 

1.62 

7 

16,4 

38 

25  + 

7 

^ 

1 

NEW  MEADOWS  RS 

3.6M 

T  n  *  RM 

26 

75 

1  AAA 

:  z^Z, 

31 

'^^ 

7 

2  7,8 

26 

20 

^ 

1 

0 

OBSIDIAN  3  SSE 

23*2 
•_ 

•  ■ 

ifi 

zz 

24 

3  \ 

2  0 

'  Z^ 
,  66 

1 . 05 

.  2  5 

20 

2*^ 

25  + 

3 

0 

PIERCE  RS 

^*  0 

45 

2  8 

-28 

z. 

1447 

9 

w 

4,62 

•  20 

1.09 

8 

31.0 

52 

15 

1 1 

4 

1 

SUN  VALLEY 

^ 

1  7ft^ 

: 

9 

.65 

20 

15,0 

26 

21  + 

2 

1 

0 

WALLACE 

2.7 

z. 

2  1 

1  ^  A 

29 

A*  7B 
t  *  7 

1.05 

1.04 

2  7,0 

3  3 

1  7 

9 

4 

1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

30  0 

10 

* 

~    7  ft 

5 1 

, 

W 

: 

^  •  ■ 

.6? 

1.15 

2'' 

19  + 

't 

1 

WARREN 

• 

0*9 
• 

* 

49 

3  1 

-3 

22 

1510 

1 A 

31 

3,1. 

1.08 

2^.5 

36 

1 

1 

D I V I S I ON 

17,5 

-  3.5 

2.  53 

- 

1.03 

20.8 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

31.9 

14,0 

23.0 

54 

8 

-16 

22 

1297 

0 

1 4 

29 

4 

.  74 

.28 

2 

n 

BOISE  WB  AP  //R 

28.0 

14.2 

21.1 

-  7.5 

51 

8  + 

-12 

23  + 

1354 

0 

22 

3  1 

5 

1  .00 

.32 

.40 

20 

9,2 

2  2  + 

3 

n 

g 

CALDWELL 

30.3 

13.4 

21.9 

-  7.0 

54 

7 

-20 

23  + 

1335 

0 

16 

29 

4 

.43 

.86 

.24 

20 

8 

2  0 

1 

CAMBR I DGE 

25.0 

4,0 

14.5 

-  7,8 

43 

9 

-32 

23  + 

1  561 

0 

26 

31 

11 

.82 

- 

2.06 

.30 

12.3 

15 

2  0 

3 

n 

COUNC IL 

26.6 

5.  8M 

16.  2M 

_  8,5 

22 

152  5 

0 

25 

31 

7 

^  'fl7 

76  + 

0 

DEER  FLAT  DAM 

28.8 

20  1 

55 

8  + 

22 

0 

23 

30 

4 

^  *  19 

'23 

20 

1  1  2 

10 

1^ 

0 

EMMETT  2  E 

31.3 

10^7 

2l!o 

-  8,5 

55 

8 

-27 

23 

1357 

0 

16 

30 

4 

.62 

- 

.48 

20 

12.0 

12 

25  + 

2 

n 

0 

GLENNS  FERRY 

35.5 

15,0 

25,3 

57 

-17 

2  2 

0 

8 

28 

4 

70 

20 

0 

GRAND  VIEW 

31  ,5M 

9.2M 

20.  4M 

-  9.0 

58 

7 

-22 

22 

1377 

Q 

1  6 

3 1 

5 

5 

26  + 

KUNA    2  NNE 

29.6 

in.o 

19. e 

-  9.2 

50 

8  + 

-26 

23 

1396 

(> 

20 

30 

.59 

.53 

.25 

20 

9.5 

9 

23  + 

2 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

33.3 

13.1 

23.2 

-  5.1 

53 

8 

-18 

23 

1291 

0 

12 

29 

4 

.26 

.78 

.15 

18 

7.0 

1 

0 

Q 

OLA    5  S 

31  .3 

6.5 

18.9 

43 

10 

-37 

22 

1425 

Q 

1  7 

30 

7 

.78 

.54 

20 

8 

21  + 

2 

1 

Q 

PARMA   EXP  STA 

28.2 

10.8 

19.5 

-  8.8 

52 

8  + 

-27 

23  + 

1405 

0 

24 

29 

4 

1.28 

.  1  7 

.44 

12.0 

9 

^  t  * 

5 

n 

0 

PAYETTE 

29.9 

11.8 

20.  9 

-  6.6 

52 

8 

-26 

22 

1363 

0 

19 

30 

4 

.90 

.61 

.58 

20 

9.0 

6 

26  + 

1 

1 

SWAN   FALLS  PH 

33.3 

15.8 

24.6 

60 

7 

-15 

23 

1246 

0 

15 

29 

4 

.47 

.16 

20 

9.7 

6 

20 

1 

0 

0 

WEISER  2  SE 

30.0 

13,4 

21.7 

-  5.8 

57 

8 

-26 

23  + 

1334 

0 

17 

29 

4 

.71 

.99 

.46 

6 

22  + 

2 

0 

0 

DIVISION 

20.8 

-  7.4 

.  72 

.82 

10.2 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERE 

3  5.3M 

1  1  .4M 

23. 4M 

50 

2ft 

-30 

22 

1284 

0 

13 

28 

6 

.39 

0 

0 

HOLLISTER 

28. IM 

10. 6M 

19.  4M 

-  7.2 

44 

8 

-26 

22 

1406 

0 

18 

31 

5 

.68 

.41 

.20 

19 

7.0 

7 

20 

3 

p 

0 

REYNOLDS 

33.1 

10,6 

21.9 

54 

8 

-24 

22 

1333 

0 

15 

29 

4 

.76 

.36 

20 

12.5 

8 

24  + 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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25* 

3 

0 

0 

SHONE   1  WNW 

2eli 

e.2 

18.2 

-  4.0 

50 

8 

-25 

22 

1445 

0 

18 

31 

5 

.22 

1.36 

.10 

19 

7.3 

5 

26* 

1 

0 

0 

N   FALLS   2  NNE 

31.3 

12.1 

21.7 

-  5.5 

51 

8  + 

-25 

22 

1337 

0 

1  4 

30 

.53 

- 

.41 

.29 

19 

10.5 

8 

23* 

2 

0 

0 

N  FALLS  1  SE 

31  .7 

11,0 

21.8 

-  5.1 

52 

8 

-IB 

23  + 

1  332 

0 

14 

29 

4 

.54 

.48 

.26 

19 

10.2 

5 

19 

2 

0 

0 

DIVISION 

19.3 

-  6.  1 

.57 

.  61 

10.6 

RTHEASTERN  VALLEYS 

LL  IS 

2''. 4 

4.5 

16.0 

-  2.4 

48 

27  + 

-32 

27 

1515 

0 

19 

31 

9 

.40 

- 

.08 

.40 

20 

7.0 

7 

23* 

1 

0 

0 

LLY  BARTON  FLAT 

27.3 

-  5.0 

11.2 

44 

31* 

-34 

72 

1650 

0 

20 

31 

24 

.07 

.07 

19 

3.0 

0 

n 

0 

KAY  RS 

25.4 

2.4 

13.9 

-  3.0 

46 

7* 

-19 

21 

1580 

0 

21 

31 

14 

.58 

_ 

.23 

.45 

20 

2 

0 

0 

RS 

2ft, 9M 

1  .  '>» 

14. PM 

46 

7 

-38 

22 

1575 

0 

20 

31 

.24 

.20 

20 

6 

25* 

1 

0 

0 

MON 

23.6 

-1.7 

11.0 

-  6.9 

45 

6 

-32 

22 

1570 

0 

21 

31 

16 

.61 

.05 

.22 

7 

9 

26  + 

2 

0 

0 

DIVISION 

13.2 

-3.5 

.38 

.19 

5 

PER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

RDEEN  EXP  STA 

24,7 

3.0 

-37 

1579 

0 

24 

31 

12 

.54 

.24 

.33 

20 

12 

31* 

2 

0 

0 

mCAN  FALLS   1  SW 

26.7 

6,5 

16.6 

48 

7 

-31 

22 

1494 

0 

25 

30 

8 

.81 

,55 

20 

9.5 

9 

26  + 

2 

1 

0 

0  3  NW 

25 . 1 

-0.3 

12.4 

52 

7 

-28 

23 

1525 

0 

24 

31 

15 

.75 

20 

1 

1 

0 

TON  1  S 

23.2 

-  1.6 

in.  B 

-  7.3 

37 

30* 

-30 

22 

1574 

0 

25 

31 

14 

1.19 

- 

.53 

^30 

7 

17!o 

25 

25 

5 

n 

0 

CKFOOT   2  SSW 

-33 

1512 

6 

31* 

TERS  OF   THE  MOON  NM 

24,0 

3.5 

45 

7 

-23 

21 

1582 

0 

23 

31 

11 

.90 

.75 

20 

13.5 

16 

28* 

2 

1 

0 

CIS  EXP  STA 

19,6 

3.5 

11.6 

-  5.2 

35 

30 

-15 

21 

1550 

0 

29 

3  1 

1 1 

.37 

- 

.52 

.09 

12 

12.7 

1  2 

19* 

0 

0 

0 

OlS  FAA  AP 

20,9 

0.0 

10. 

37 

30 

-21 

23 

1686 

0 

26 

31 

15 

.49 

.23 

20 

5.2 

8 

28  + 

1 

0 

0 

T  HALL    IND  AGENCY 

28, 5M 

4,7M 

15.  7M 

-  6.0 

44 

7 

-32 

22 

1  494 

Q 

.79 

- 

.07 

.50 

20 

20 

3 

1 

0 

ER  4  NW 

22. 2M 

-  3.5M 

9.4M 

34 

30  + 

-33 

22 

1729 

0 

28 

31 

20 

.19 

.10 

20 

6.0 

7 

29  + 

1 

0 

0 

E 

25. 5M 

-  l.C 

12. 3M 

45 

8 

-30 

22 

1529 

0 

25 

31 

18 

.48 

.42 

19 

1 

0 

0 

HO  FALLS  2  ESE 

23.2 

4.5 

13.9 

41 

8 

-29 

22 

1579 

0 

25 

31 

10 

.60 

.50 

16 

5.0 

7 

25  + 

1 

1 

0 

HO  FALLS   FAA  AP 

19.5 

1  .3 

10.3 

-  9.0 

38 

7 

-29 

23* 

1691 

0 

28 

31 

14 

.44 

- 

.45 

.11 

20 

10.7 

10 

22* 

1 

0 

0 

HO  FALLS  42  NW  WB  R 

2'^. a 

-  fl.2 

5.3 

-  7.1 

38 

7 

-42 

23 

1815 

0 

27 

31 

25 

.52 

- 

.03 

.27 

20 

2 

0 

0 

HO  FALLS  46  W  WB  R 

23.4 

-  3,4 

10.0 

-  5.4 

42 

7 

-40 

21 

1599 

0 

25 

31 

18 

.80 

.07 

.44 

20 

8.5 

9 

24* 

3 

0 

0 

ATELLO  WB  AP  //R 

26.5 

4.8 

15.7 

-  6.6 

44 

7 

-30 

22 

1525 

0 

23 

31 

7 

1.17 

- 

.04 

.45 

20 

17.4 

12 

21* 

2 

0 

0 

NT  ANTHONY 

21  .9 

-  1.2 

10.4 

35 

20  + 

-31 

23 

1590 

0 

27 

31 

13 

1.28 

.48 

20 

19 

25 

4 

n 

0 

AR 

2  7.4 

-  3.5 

9.5 

-  8.0 

35 

30+ 

-35 

22 

1718 

0 

25 

31 

17 

.88 

_ 

.24 

.35 

20 

6 

20 

3 

0 

0 

DIVISION 

12.2 

-  7.4 

.72 

.31 

10.8 

STERN  HIGHLANDS 

DA 

26. 6M 

-  ".P''! 

1  3.  5M 

42 

28 

-32 

22 

1592 

0 

24 

31 

1.58 

1.03 

21 

1 

1 

GG5 

23.5 

-  3.5 

10.0 

-  7.3 

38 

31* 

-37 

1  0 

1699 

0 

25 

31 

16 

1.13 

.28 

.37 

20 

4 

0 

0 

CE 

26.3 

5.1 

15.7 

-  3.7 

42 

7 

-25 

23* 

1521 

0 

26 

31 

8 

.85 

- 

.28 

.25 

21 

3 

0 

0 

HO  FALLS  1*  SE 

27.8 

5.0 

16.4 

42 

31* 

-27 

22 

1500 

0 

18 

31 

8 

.91 

.50 

20 

•  15.1 

10 

21* 

1 

1 

0 

AND  PARK  DAM 

10.5 

-  9.5 

5.0 

40 

31 

-45 

22 

1858 

0 

27 

31 

22 

2.53 

.62 

20 

40.0 

58 

20 

6 

2 

0 

GORE 

70.4 

-  6.1 

7.2 

39 

8 

-34 

22 

1793 

0 

2  5 

2  1 

1.31 

.35 

7 

28 

17* 

4 

0 

0 

TON  PUMPING  STA 

23.5 

n.5 

12.1 

-  5.3 

44 

7 

-37 

22 

1535 

0 

25 

31 

13 

.51 

.17 

.41 

20 

7.0 

7 

31* 

1 

0 

0 

AD 

2H.9 

9.5 

19.2 

-  3.5 

47 

7 

-15 

23 

1412 

0 

22 

30 

4 

.96 

.55 

.52 

20 

6.0 

7 

26* 

2 

1 

0 

AD   FAA  AP 

29.0 

6.9 

18.0 

48 

7 

-21 

23 

1453 

0 

22 

30 

8 

.68 

.32 

19 

5.2 

5 

28* 

2 

0 

0 

CAMMON 

77,4 

'.3 

17.4 

45 

8* 

-28 

72 

1  470 

0 

74 

30 

7 

.46 

12.0 

11 

30* 

3 

n 

0 

TPELIER  RS 

75.0 

-1.1 

12.0 

-  5.S 

40 

2P* 

-31 

73 

1641 

74 

30 

20 

1.14 

.01 

.48 

20 

17.4 

18 

22* 

3 

ft 

0 

LEY 

?4.6 

11.5 

23.  1 

-  4.4 

52 

7 

-23 

72 

1292 

0 

1  1 

29 

5 

.90 

.08 

.31 

20 

17.5 

7 

23* 

3 

n 

0 

ISADES  DAM 

21  .1 

1  .0 

11.1 

39 

27 

-3? 

22 

1669 

0 

77 

31 

15 

1.22 

.51 

8 

20.0 

26 

20 

4 

1 

0 

ATELLO  2 

30.1 

0.1 

19.6 

46 

8* 

-24 

22 

1400 

0 

17 

30 

5 

.82 

.42 

20 

0 

0 

STON  2  SE 

20.0 

9.1 

19.  I 

-  2.9 

48 

7 

-24 

22 

1419 

0 

24 

31 

5 

.87 

.53 

.40 

20 

12.2 

8 

20 

3 

0 

0 

EVFLL 

?7.5 

8.2 

17.9 

50 

7 

-23 

22 

1455 

0 

24 

30 

5 

.17 

.05 

13 

.4 

T 

31  + 

0 

0 

0 

N  VALLEY   1  W 

26.4 

1.5 

14.0 

•40 

27  + 

-32 

22 

1575 

0 

24 

31 

14 

.54 

.26 

20 

19.0 

3 

0 

0 

ONIA  EXP  STA 

2'.1 

-  3.8 

9.2 

39 

7 

-31 

IC 

1731 

0 

77 

31 

20 

.80 

0 

0 

AN 

24,4 

!  .2 

12. e 

38 

27+ 

-33 

22 

1513 

0 

22 

31 

11 

.81 

.49 

20 

16.5 

35 

27* 

2 

0 

0 

DIVISION 

14.4 

-4.7 

.99 

.38 

14.5 

NOTE:     Beginning  with  this  issue  departures  from  nomal  are  based  on  normals  calculated  for  the 
period  1931  -  1960. 
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DAILY  PRECIPITATION 


JANUARV 


13 

Day 

ot  Month 

Station 

(2 

1  j  2  1 

1 

g 

J  1 

g  1 

10  1 

11  1  12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23  1 

24 

25  ^ 

27 

28  I  29  I  30 

ABERDEEN  EXP  5TA 

•  S4 

.09 

T 

.12 

•  33 

AMER  KAN  FALLS   1  SW 

•  61 

T 

.12 

•  06 

.02 

.04 

•  55 

ANDERSON  OAH 

1.50 

.05 

.12 

.06 

.11 

T 

•  03 

1.13 

T 

ARCO  3  NW 

.76 

.75 

ARROWROCK  DAM 

1  (56 

T 

T 

.09 

.30 

.15 

T 

.16 

T 

.07 

.78 

T 

T 

.01 

T 

ASHTON  1  S 

1  a  19 

.30 

.02 

.11 

.07 

.04 

.15 

.03 

.13 

T 

.29 

05 

X 

T 

2«57 

•  11 

.23 

.43 

•  12 

.  16 

.09 

•  05 

1.05 

T 

AVERY  RS 

5.19 

•  40 

•  53 

.75 

1.25 

.55 

•  02 

.04 

.06 

.72 

.12 

.35 

■  11 

.29 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

1.79 

•  25 

•  14 

•  02 

.40 

.38 

.01 

•  01 

•  19 

T 

■  29 

.03 

•  05 

T 

.02 

8LACKFC0T  2  SSW 

.01 

- 

.10 

•  15 

.16 

T 

BL  I  SS 

.2* 

T 

T 

.01 

.01 

.06 

■  04 

.01 

•  01 

•  05 

■  05 

T 

BOISE  LUCKY  PEA<  DAM 

•  74 

•  08 

.28 

.01 

.13 

.04 

•  06 

■  05 

■  03 

BOISE  WB  AP 

//R 

1.00 

T 

T 

T 

.19 

•  02 

.18 

T 

.01 

.04 

T 

.07 

•  09 

■  40 

T 

T 

T  T 

BONNERS  FERRY  I  SW 

1  .69 

■  12 

.57 

•  08 

T 

•  01 

.27 

.03 

.13 

.04 

.06 

•  36 

.02 

BURKE  2  ENE 

•  74 

1  .43 

.71 

.06 

■  02 

•  22 

.23 

.15 

* 

' 

* 

.22 

burley 

.65 

.05 

•  03 

.01 

•  18 

•  51 

•  01 

BU9LEY  FAA  AP 

.52 

T 

T 

T 

.01 

.02 

.02 

.05 

■  20 

•  22 

T 

T 

T 

CABINET  GORGE 

3.14 

.01 

•  68 

T 

.99 

•  02 

T 

•  23 

.08 

.  10 

.09 

.09 

.13 

■  46 

.06 

CALDWELL 

•  43 

T 

T 

T 

•  08 

T 

T 

•  01 

.07 

.03 

•  24 

CAMBRI DOE 

.62 

.07 

•  30 

•  03 

T 

.05 

•  17 

.18 

.02 

T  T 

CASCADE   1  NW 

1.04 

T 

•  10 

•  29 

•  06 

.10 

.01 

T 

•  42 

T 

•  01 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

1.58 

.03 

T 

.03 

•  28 

.04 

.16 

.04 

Il9 

.04 

.14 

.66 

T 

.01 

CHALLIS 

•  40 

T 

T 

T 

T 

•  40 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.07 

T 

.07 

COBALT 

•  47 

T 

.22 

.20 

•  05 

T 

T 

T 

COEUR  D  ALENE  RS 

2.27 

.35 

•  03 

.50 

T 

T 

» 

.75 

•  05 

•  08 

.02 

CON  DA 

1.56 

.05 

.11 

•  04 

• 

• 

.23 

•  12 

1.03 

COTTONWOOD 

1.20 

.16 

.19 

*  14 

•  22 

•  04 

.03 

.09 

.20 

T 

.03 

T 

•  10 

T 

COUNCIL 

1  (OO 

•  05 

.12 

.22 

T 

.12 

.03 

.11 

T 

.17 

T 

•  12 

•  ''6 

CRATERS  OF  THE  MOON  ^ 

•  90 

T 

.05 

.10 

T 

.79 

DEAOWOOD  DAM 

1  ^98 

.02 

T 

.20 

.34 

•  17 

.15 

.04 

T 

.03 

T 

.70 

T 

T 

•  11 

.01 

DEER  FLAT  DAM 

.87 

.10 

.13 

.13 

•  06 

.05 

.12 

.28 

DEER  POINT 

2.59 

T 

T 

.43 

.82 

.61 

T 

•  08 

•  04 

.02 

•  13 

.04 

.13 

.23 

•  04 

T 

T 

T 

•  02 

DIXIE 

3.84 

•  1  5 

.15 

.43 

.90 

.89 

•  10 

.08 

.08 

•  42 

T 

T 

.07 

a  26 

T 

•  19 

•  10 

.06 

OR IGGS 

1  •13 

•  05 

•  35 

•  10 

■  04 

.12 
* 

•  37 

.09 

.04 

DUBOIS  EXP  STA 

•  37 

■  04 

•  09 

•  06 

•  06 

T 

.01 

.03 

.01 

DUBOIS  FAA  AP 

.48 

T 

T 

.09 

.06 

.03 

!o2 

T 

T 

T 

.03 

.23 

T 

.02 

T 

''' 

ELK  CITY 

2^45 

•  12 

.14 

1.10 

.10 

.16 

.30 

.11 

.10 

.  10 

.10 

.12 

ELK  RIVER   1  S 

4*00 

•  21 

.67 

.56 

•  44 

.11 

.06 

.07 

.90 

•  16 

•  14 

.03 

T 

•  09 

T 

.48 

.06 

EMMETT  2  E 

•  62 

.14 

.48 

FAIRFIELD  RS 

1  .36 

.01 

T 

.06 

1.12 

FENN  RS 

4.51 

•  03 

.43 

T 

.13 

1.17 

1.55 

.12 

.13 

.18 

T 

1 44 

.16 

.10 

.07 

.04 

.04 

FORT  MALL    IND  AGENCY 

.79 

T 

T 

•  12 

.01 

.02 

T 

.14 

•  90 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

D  1  .48 

.01 

■  1  3 

.22 

.11 

T 

■  01 

D.20 

.13 

■  65 

T 

T 

.02 

GLENNS  FERRY 

•  34 

T 

T 

.09 

T 

T 

.04 

T 

T 

•  21 

GRACE 

.86 

.01 

.02 

.07 

.04 

.02 

.02 

.01 

•  01 

•  01 

■  14 

a  25 

.26 

T 

GRAND  VIEW 

.10 

.17 

•  20 

GRANGEVILLE 

1  .80 

T 

•  02 

.37 

.  50 

.07 

*  18 

.03 

.08 

.12 

.01 

T 

.35 

.07 

GRASMERE 

•  39 

.09 

GROUSE 

.79 

T 

.09 

.70 

HAILFY  RS 

1  .16 

T 

.15 

.16 

.67 

HAMER  4  NW 

.19 

.09 

T 

.10 

T 

hazelton 

•  61 

.02 

.08 

•  01 

T 

•  31 

.19 

HEADQUARTERS 

5.28 

.06 

•  55 

.73 

1  .28 

1  .28 

.12 

.03 

.05 

.93 

T 

.11 

•  19 

.08 

HILL  CITY 

1  .04 

T 

.03 

•  15 

T 

«  66 

HOLL ISTER 

.68 

T 

T 

.05 

.12 

.05 

.05 

•  06 

•  20 

•  15 

HOWE 

.48 

T 

T 

.05 

T 

.42 

IDAHO  CITY 

1  .86 

.02 

T 

.12 

.26 

.02 

.  16 

T 

.20 

•  02 

.06 

.96 

.02 

I DAHO  CITY    11  SW 

2.10 

.03 

T 

.11 

.27 

T 

•  18 

■  01 

.26 

•  04 

.06 

1.12 

.02 

T 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

.60 

T 

T 

•  04 

•  90 

.01 

•  05 

IDAHO  FALLS   15  SE 

.01 

■  05 

T 

.09 

.03 

•  0' 

T 

.60 

T 

.04 

•  01 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

•  44 

T 

T 

.01 

T 

■  06 

.04 

!o7 

.02 

T 

•  03 

■  03 

.11 

T 

.02 

■  03 

IDAHO  FALLS  42   NW  WB 

R 

•  52 

.02 

.01  .13 

.03 

•  06 

.27 

IDAHO  FALLS  66  W  WB 

R 

.80 

■  05 

.16 

.04 

•  10 

.01 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

2.53 

•  02 

.02 

T 

•  02 

.53 

•  06 

■  10 

.06 

.04 

.35 

.07 

.06 

.09 

.82 

.07 

■  10 

.12 

T 

JEROME 

•  41 

T 

T 

T 

.02 

.06 

T 

■  19 

.10 

T 

KAMI  AH 

1.22 

.04 

.11 

T 

.51 

.21 

•  07 

.12 

.01 

.07 

.01 

.02 

,05 

KELLOGG 

3.41 

•  37 

.23 

•  68 

1  .04 

.03 

.03 

.05 

.33 

.35 

•  04 

.08 

.04 

•  01 

■  ^: 

K ILGORE 

1.31 

T 

T 

•  35 

.02 

.13 

.07 

.01 

•  20 

.01 

.03 

.03 

.34 

.03 

•  02 

•  07 

KOOSKl A 

I  .24 

•  07 

•  11 

.11 

.37 

.25 

•  12 

.10 

T 

.05 

T 

T 

T 

.06 

KUNA  2  NNE 

.59 

.08 

•  IC 

•  02 

T 

.05 

.25 

T 

T 

LEWISTON  WB  AP 

//R 

•  51 

•  01 

.25 

.07 

T 

.07 

•  03 

T 

T 

.07 

T 

.01 

T 

T 

T 

LIFTON  PUMPING  STA 

.51 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

.07 

.41 

.01 

•  01 

LOWMAN  3  E 

1.80 

•  06 

•  15 

.20 

.11 

.12 

T 

•  22 

T 

•  86 

T 

•  06 

MACKAY  RS 

■  56 

T 

.10 

•  46 

.02 

MALAD 

.96 

T 

.01 

T 

.09 

.01 

T 

.07 

•  06 

•  15 

•  52 

.09 

MALAD  FAA  AP 

•  68 

.01 

T 

T 

.03. 

T 

.03 

.02 

T 

•  07 

•  32 

.18 

•  02 

MAY  RS 

.24 

T 

T 

.04 

T 

.20 

MC  CALL 

2.29 

.42 

.74 

.  12 

■  24 

•  67 

•  10 

HC  CAMMON 

.97 

.02 

T 

T 

T 

T 

.04 

•  32 

.48 

.  1 1 

MINIDOKA  DAM 

.42 

.05 

T 

•  16 

MONTPELIER  RS 

1.14 

.02 

.03 

.07 

.07 

.03 

.04 

T 

T 

.02 

•  11 

■  48 

.24 

.03 

MOSCOW  U  OF  I 

D  l.Ol 

.22 

.27 

.10 

.08 

T 

0.25 

T 

.08 

T 

.01 

T 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

.26 

.03 

.08 

•  15 

MULLAN  FAA 

3.83 

•  04 

.70 

.01 

•  03 

.10 

1 .62 

.06 

.06 

•  01 

.30 

•  01 

.18 

.  18 

.02 

T 

.06 

.07 

.37 

.01 

NEW  MEAD9wS  RS 

1  .8E 

T 

.02 

.17 

.64 

.08 

.01 

.08 

•  05 

T 

•  0( 

.39 

T 

.02 

T 

.07 

T 

NEZPERCE 

1.13 

.08 

.07 

.10 

.23 

.27 

.08 

•  08 

.03 

.10 

.04 

T 

.04 

.01 

OAKLEY 

•  90 

T 

.24 

.02 

.03 

•  03 

•  27 

.31 

OBSIDIAN   3  SSE 

.66 

.12 

T 

.09 

T 

T 

T 

•  20 

T 

■  25 

OLA    5  S 

.78 

.20 

.02 

.01 

.01 

T 

T 

■  94 

T 

OROFINO 

1  ^75 

•  26 

.19> 

.04 

.65 

■  16 

.0] 

.06 

T 

.10 

PALISADES  OAM 

\.22 

T 

T 

.31 

.51 

•  04 

T 

.12 

.06 

T 

■  18 

T 

PARMA  EXP  STA 

U26 

.06 

.27 

.03 

.17 

•  11 

.07 

.13 

■  44 

PAUL   I  ENE 

•  65 

T 

.04 

•  08 

.17 

.36 

PAYETTE 

•  90 

,0( 

.09 

.05 

•  02 

PICA60 

1  .00 

T 

.18 

•  03 

PIERCE  RS 

4.62 

.13 

.63 

T 

.86 

1.09 

T 

.16 

.10 

•  21 

•  97 

T 

.05 

•  10 

•  02 

■  02 

•  11 

.03 

•  13 

T 

POCATELLO  2 

.82 

.06 

.14 

•  04 

•  16 

.42 

T 

POCATELLO  W6  AP 

//tt 

1.17 

T 

.01 

T 

.07 

■  07 

.08 

.02 

.05 

•  01 

•  40 

T 

•  01 

PORTHI LL 

.  66 

•  43 

.12 

T 

.17 

04 

.10 

T 

POTLATCM 

0  1,3( 

•  2< 

•  05 

D.20 

0.13 

J 

T 

PRESTON  2  SE 

.87 

.02 

.21 

•  02 

T 

.10 

T 

T 

.02 

•  06 

•  40 

.02 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

2.42 

T  .13 

•  79 

T 

T 

.47 

T 

T 

.01 

.37 

•  02 

.19 

.19 

T 

.12 

.02 

•  15 

REYNOLDS 

•  76 

.06 

.03 

•  07 

T 

* 

36 

R [CHFI ELD 

•  57 

.04 

T 

.06 

.06 

.07 

1  0 

* 

* 

RIGGINS  RS 

•  12 

1.19 

.05 

• 

.20 

RIRIE  12  ESE 

Tei 

.18 

T 

.13 

•  14 

•  04 

.12 

RUPERT 

.72 

.15 

.01 

•  18 

.36 

SAINT  ANTHONY 

i.2e 

.16 

.18 

.08 

•  09 

.05 

.01 

•  10 

T 

.46 

.09 

•  05 

■  03 

SAINT  MARIES 

D  2.16 

.43 

.05 

T 

.46 

.15 

T 

.05 

.30 

•  04 

.  16 

.35 

D  .05 

.08 

.02 

.02 

SALMON 

.61 

T 

T 

•  22 

.08 

.06 

.01 

T 

■  OA 

T 

■  20 

SANOPOINT  EXP  STA 

2.71 

.07 

•  92 

.65 

.01 

.42 

.25 

.05 

.09 

.04 

.21 

T 

SHOSHONE   1  WNW 

.22 

T 

.01 

T 

.02 

.03 

.02 

■  10 

■  04 

SLATE  CREEK  RS 

1.76 

T 

.09 

1  .40 

.03 

T 

.05 

T 

.01 

T 

•  01 

.17 

Sm  i«lHaac«  nolu  loUowIng  Station  ladmm. 


DAILY  PRECIPITATION 


"  mtmued   januarv  i962 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

*  1 5 

6 

^  1 

« 1 

9 

10  1  U  1  12 

13  1 

14  1 

IS 

16  1 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22  1  23 

24 

25 

26  27 

28  1  29  1  n 

31 

TRCVeiL 

JH  VALLET 
WAN  FALLS  PM 
•AH  VALLt"  1  » 

.17 

.aa 

.7a 

.»7 

.«« 

T 

T 

.06 

.la 

T 

.07 
.03 

T 

T 

T 

.11 

T 

.09 

.06 
.09 
.03 

T 

•  02 

T 

•  01 

•  10 
.09 
.19 

T 

T 

•  06 

•  It 

.09 

•  08 

T 

•  06 

T 

•  06 
.36 
.69 
.16 

•  29 

T 
T 

•  oe 

.0  1 

■      -J  1  , 

ETWIA  EXP  STA 
K«EE  CREEH 
HIH  FALLS  2  mtte 
MIN  PALLS  9  SE 
•LLACC 

.ao 

.79 
.63 
.94 

A.ja 

T 
T 

r  .9A 

T 

.06 
T 

T 

.2« 
.06 
.01 
.01 
1.06 

.96 

T 

r 

T 

.12 
.07 

T 

.  la 

.10 

.oa 

.07 
.02 

•  03 

•  09 

•  61 

T 
T 

.09 

.2? 

T 

•  21 

•  09 

T 

•  01 
T 

•  20 

•  29 

•  26 

•  la 

•  la 

•  13 

•  23 
.01 

t 

.17 

•  03 

•91  ^19 

T 

ALLACE   WOODLAND  PARK 

ARREN 

ATAN 

EISER  2  SE 
INCHCSTER  1  SE 

3.67 
3.13 

•  ai 

.71 
2.33 

.30 

T 

T 

.10 

.3a 

.26 

_  .12 

.66 

.oa 

.02 
.39 

.91 

i.oa 

.09 
.13 
.10 

1.19 
.30 

1.09 

T 

.32 
.06 

.oa 

.07 
.10 

•  01 

•  09 

T 

.10 

.30 
.19 

T 

.13 

•  02 

•  29 

•  03 

.06 
.06 

.02 

•  19 

•  06 

•  39 
.69 
.66 

•  15 

.01 
.02 

.06 

.oa 

T 
T 

•17  .60 

T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StAtlOQ 

Wind  diraction 

Wind 

m. 

ipeed 

p.  L 

Relative  humidity  average*  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

S  3  3 

<£  as 

.  is 

.3 

'a 
> 

P«rc«Dt  of 
time  fiom 
pravsiling 

Average 

$  • 

£  a 

DirectioD 
ot 

tastesi  mile 

Date  of 
faiteet  mile 

CO 

< 

o 
o 
irt 

< 

o 
o 

3: OOP  HST 

m 

D. 

O 
O 

rl 

s 

H 

60-10 

10-49 

k 

661-001 

2.00 

and  over 

Total 

)ISE  W8  AIRPORT 

SE 

21 

6.8 

24 

SE 

14 

73 

70 

64 

72 

10 

5 

3 

0 

0 

0 

18 

52 

7.0 

)AHO  FALLS  4  2  NW  WB 

*- 

i  - 

%  - 

%- 

%  - 

0 

4 

2 

0 

0 

0 

e 

)AHO  FALLS  46  »  WB 

ws« 

4.S 

Sir 

7 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

8 

i»ISTON  »B  AIRPORT 

72 

6S 

63 

7 

6 

1 

0 

0 

0 

14 

e.i 

KATELLO  WB  AIRPORT 

«sw 

13 

8.4 

47 

S 

20 

85 

78 

72 

85 

5 

8 

2 

0 

0 

0 

15 

49 

7.2 

MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
INSUFFICIENT  DATA. 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Tefflperature  60°  on  the  7th  at  Lewiston  Weather  Bureau  Airport  and  Swan  Palls 
Power  House. 

Lowest  Temperature  -48°  on  the  22d  at  Obsidian  3  SSE. 
Greatest  Total  Precipitation  5.53  Inches  at  Burke  2  ENEe 
Least  Total  Precipitation  0.07  Inches  at  Chilly  Barton  Plat. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.62  inches  on  the  7th  at  Mullan  Federal  Aviation  Agency. 
Greatest  Total  Snowfall  40.0  inches  at  Island  Park  Dam. 
Deepest  Snow  on  Ground  66  inches  on  the  l7th  at  Burke  2  ENE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


I 

JANUARY 


Da;  Of  Month 


Stabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

3D 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

33 

35 

37 

36 

31 

39 

46 

44 

23 

18 

20 

23 

22 

21 

27 

23 

27 

26 

23 

30 

6 

-  9 

-  3 

12 

16 

25 

28 

27 

27 

27 

27 

MIN 

10 

10 

11 

21 

9 

18 

31 

23 

3 

0 

10 

11 

-  4 

19 

-  8 

3 

9 

9 

5 

-23 

-37 

-32 

-17 

9 

15 

-  1 

1 

-  4 

-  2 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

MAX 

31 

32 

39 

38 

30 

41 

48 

45 

26 

18 

20 

24 

25 

25 

29 

28 

28 

27 

26 

33 

12 

0 

-  1 

10 

23 

26 

32 

32 

25 

28 

29 

MIN 

l* 

13 

13 

28 

13 

21 

34 

24 

5 

-  2 

2 

11 

15 

7 

18 

1 

8 

13 

10 

10 

-20 

-31 

-28 

-15 

10 

17 

3 

7 

0 

0 

ANDERSON  DAM 

MAX 

28 

26 

40 

38 

30 

44 

47 

50 

45 

26 

28 

26 

32 

26 

34 

25 

25 

33 

27 

23 

10 

3 

7 

21 

32 

44 

40 

39 

35 

34 

35 

MIN 

!<• 

12 

15 

26 

15 

15 

37 

44 

22 

7 

9 

17 

16 

7 

15 

5 

12 

15 

12 

7 

-10 

-21 

-18 

-  2 

14 

30 

19 

17 

13 

12 

11 

ARCO   3  NW 

MAX 

30 

32 

30 

33 

21 

36 

52 

49 

20 

14 

18 

20 

23 

16 

29 

20 

28 

24 

20 

13 

11 

1 1 

7 

19 

19 

22 

30 

27 

33 

35 

37 

MIN 

9 

15 

12 

13 

13 

17 

19 

20 

-14 

-12 

-  8 

2 

7 

-13 

-  7 

-11 

-  1 

2 

0 

1 

-20 

-13 

-28 

-14 

-11 

-  5 

12 

0 

1 

1 

3 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

29 

28 

40 

41 

37 

38 

52 

52 

48 

26 

28 

28 

26 

25 

32 

30 

29 

28 

25 

27 

6 

0 

4 

12 

24 

34 

37 

35 

31 

27 

22 

MIN 

16 

15 

19 

27 

20 

28 

32 

47 

25 

10 

13 

19 

n 

5 

15 

13 

12 

15 

14 

5 

-14 

-19 

-16 

-  5 

9 

12 

19 

19 

16 

15 

16 

ASHTON   I  S 

MAX 

25 

28 

29 

27 

27 

29 

35 

28 

10 

8 

15 

20 

21 

14 

20 

24 

28 

22 

25 

15 

3 

8 

10 

20 

23 

27 

34 

35 

37 

37 

35 

MIN 

4 

1 

2 

11 

13 

16 

23 

5 

-24 

-28 

-18 

-  9 

-  6 

-22 

U 

0 

4 

-  1 

-16 

-  5 

-15 

-30 

-19 

-17 

11 

14 

22 

6 

4 

9 

5 

ATLANTA  3 

MAX 

32 

29 

29 

33 

34 

36 

40 

42 

38 

16 

23 

23 

24 

18 

25 

24 

25 

24 

22 

29 

21 

10 

22 

27 

30 

37 

39 

38 

39 

40 

41 

MIN 

5 

12 

14 

19 

7 

26 

29 

32 

8 

-10 

-  3 

9 

9 

7 

6 

-  9 

2 

9 

4 

0 

-23 

-21 

-15 

-15 

15 

25 

27 

18 

10 

11 

12 

AVERV  RS 

MAX 

32 

34 

35 

37 

37 

38 

37 

40 

27 

18 

23 

26 

24 

25 

27 

22 

25 

23 

17 

14 

12 

15 

19 

26 

32 

35 

37 

34 

38 

36 

36 

MIN 

19 

20 

33 

32 

29 

34 

34 

26 

12 

4 

6 

17 

16 

14 

13 

4 

21 

8 

3 

11 

-16 

-  9 

-  4 

15 

25 

24 

22 

23 

25 

23 

22 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

40 

35 

43 

43 

39 

45 

43 

38 

34 

25 

20 

25 

26 

27 

28 

28 

24 

22 

19 

15 

15 

14 

17 

22 

40 

44 

43 

40 

53 

45 

40 

MIN 

2S 

28 

29 

30 

30 

31 

33 

31 

17 

3 

-  1 

-  1 

11 

20 

6 

1 

9 

14 

8 

-19 

-17 

-13 

11 

20 

37 

36 

27 

24 

25 

25 

BLACKFOOT   2  SSW 

MAX 

35 

37 

37 

36 

33 

35 

45 

44 

23 

20 

23 

23 

28 

22 

29 

25 

30 

27 

22 

18 

12 

-  3 

2 

16 

20 

24 

34 

30 

27 

29 

35 

MIN 

11 

10 

10 

19 

18 

24 

29 

23 

4 

-  3 

0 

9 

11 

5 

19 

5 

8 

11 

7 

10 

-18 

-33 

-30 

-16 

11 

14 

6 

4 

3 

-  2 

BLISS 

MAX 

42 

37 

40 

43 

40 

42 

52 

54 

34 

27 

32 

28 

22 

28 

33 

29 

29 

26 

24 

20 

12 

5 

6 

18 

24 

34 

40 

38 

37 

40 

35 

MIN 

18 

16 

20 

2' 

19 

29 

35 

33 

19 

5 

10 

21 

16 

4 

22 

4 

10 

13 

13 

10 

-10 

-22 

-16 

-  5 

13 

8 

11 

15 

11 

11 

17 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

40 

35 

40 

42 

41 

40 

53 

54 

49 

30 

35 

34 

28 

29 

38 

34 

30 

29 

26 

26 

10 

5 

7 

12 

22 

38 

34 

39 

38 

28 

23 

MIN 

21 

20 

22 

24 

27 

30 

33 

39 

24 

13 

15 

18 

13 

9 

19 

15 

16 

16 

15 

9 

-  9 

-16 

-13 

-  9 

8 

8 

14 

13 

14 

10 

16 

BOISE  WB  AP 

MAX 

34 

31 

39 

42 

41 

37 

51 

51 

31 

26 

34 

26 

25 

30 

33 

27 

27 

26 

32 

32 

0 

1 

2 

1 1 

19 

30 

31 

31 

22 

23 

23 

MIN 

27 

24 

23 

28 

23 

28 

32 

31 

20 

13 

14 

13 

13 

3 

17 

17 

17 

21 

12 

-  6 

-12 

-11 

-12 

-  4 

9 

13 

16 

17 

15 

IB 

20 

BONNERS   FERRY  1  SW 

MAX 

35 

34 

43 

41 

40 

42 

38 

35 

24 

12 

21 

25 

27 

26 

27 

17 

18 

16 

6 

17 

14 

11 

21 

31 

45 

44 

47 

51 

44 

40 

3^ 

MIN 

31 

28 

29 

24 

27 

32 

31 

24 

7 

-  2 

9 

15 

17 

20 

7 

0 

14 

-  8 

-18 

-  9 

-17 

-12 

-  7 

16 

30 

37 

36 

36 

27 

26 

28 

BUHL 

MAX 

40 

37 

40 

42 

39 

38 

54 

56 

45 

25 

34 

31 

29 

34 

34 

30 

34 

31 

27 

20 

28 

-  2 

-  3 

20 

25 

35 

40 

37 

37 

36 

45 

MIN 

21 

16 

21 

29 

20 

29 

37 

20 

15 

3 

9 

15 

10 

14 

22 

4 

14 

18 

15 

7 

-10 

-  6 

-14 

-  6 

U 

15 

16 

16 

14 

13 

15 

BURKE  2  ENE 

MAX 

30 

33 

35 

33 

33 

35 

33 

38 

17 

20 

25 

22 

21 

20 

22 

23 

23 

15 

8 

4 

12 

14 

20 

27 

33 

35 

38 

40 

38 

40 

41 

MIN 

11 

18 

31 

28 

22 

25 

27 

15 

3 

-  6 

5 

11 

6 

12 

10 

-  3 

13 

2 

-  9 

-  3 

-16 

-10 

14 

16 

32 

32 

30 

25 

35 

24 

BURLEY 

MAX 

31 

37 

42 

41 

41 

42 

42 

51 

50 

24 

27 

39 

28 

24 

32 

33 

34 

34 

33 

33 

22 

8 

4 

8 

18 

26 

41 

43 

37 

36 

37 

MIN 

19 

16 

18 

22 

18 

18 

34 

40 

13 

4 

4 

9 

16 

15 

20 

3 

3 

18 

19 

-11 

-25 

-25 

-18 

1 

15 

12 

11 

10 

10 

BURLEY  FAA  AP 

MAX 

37 

38 

40 

40 

37 

41 

51 

51 

23 

23 

35 

25 

21 

26 

29 

25 

29 

29 

25 

35 

0 

-  7 

-  1 

14 

24 

34 

36 

29 

28 

30 

25 

MIN 

20 

15 

18 

25 

16 

31 

38 

18 

8 

3 

7 

16 

15 

14 

16 

-  2 

8 

16 

16 

-  3 

-24 

-30 

-25 

-12 

12 

13 

5 

6 

4 

2 

4 

CABINET  GORGE 

MAX 

30 

30 

41 

36 

36 

45 

35 

35 

21 

16 

25 

26 

28 

25 

26 

19 

20 

17 

11 

.13 

8 

16 

20 

25 

41 

43 

44 

50 

49 

45 

45 

MIN 

26 

27 

29 

25 

30 

31 

31 

21 

7 

3 

9 

15 

10 

19 

12 

4 

14 

0 

-14 

5 

-15 

-14 

-  8 

12 

23 

34 

34 

28 

22 

23 

21 

CALDWELL 

MAX 

35 

31 

41 

45 

42 

38 

54 

52 

46 

33 

35 

33 

33 

35 

35 

32 

31 

20 

28 

25 

10 

3 

1 

12 

20 

30 

35 

30 

24 

24 

26 

MIN 

19 

20 

23 

23 

18 

31 

44 

42 

20 

15 

13 

18 

14 

17 

23 

12 

15 

16 

10 

10 

-15 

-20 

-20 

-  8 

6 

9 

12 

6 

6 

18 

19 

CAMBRIDGE 

MAX 

24 

24 

31 

32 

27 

35 

36 

42 

43 

30 

24 

28 

29 

24 

30 

28 

21 

20 

20 

25 

10 

5 

10 

20 

28 

34 

30 

18 

20 

MIN 

-  3 

-  3 

13 

5 

5 

24 

30 

32 

19 

-  2 

1 

10 

6 

-  2 

11 

14 

1 

-  3 

-  9 

10 

-13 

-32 

-32 

-13 

2 

15 

16 

8 

7 

-  2 

10 

CASCADE   1  NW 

MAX 

30 

21 

37 

32 

31 

34 

43 

43 

37 

25 

16 

26 

24 

23 

25 

26 

26 

28 

24 

22 

13 

7 

2 

22 

30 

37 

38 

38 

34 

26 

23 

MIN 

2 

2 

6 

19 

8 

17 

29 

35 

11 

-  7 

-  2 

10 

8 

-  5 

13 

11 

4 

10 

-10 

-  4 

-21 

-36 

-30 

-  6 

15 

25 

24 

17 

10 

8 

6 

CHALL IS 

MAX 

22 

29 

41 

43 

40 

48 

43 

41 

27 

14 

20 

20 

22 

17 

30 

25 

27 

25 

20 

15 

0 

-  3 

-  5 

19 

27 

41 

48 

43 

36 

38 

36 

MIN 

3 

7 

6 

23 

11 

25 

22 

27 

5 

-  8 

-  1 

10 

10 

0 

10 

1 

6 

8 

-  1 

-  4 

-23 

-32 

-30 

-12 

2 

14 

18 

17 

10 

8 

8 

CHILLY    BARTON  FLAT 

MAX 

33 

32 

30 

32 

35 

37 

44 

43 

38 

28 

23 

17 

14 

20 

23 

20 

25 

25 

22 

22 

12 

-  6 

12 

16 

20 

23 

43 

39 

36 

43 

44 

MIN 

-  8 

-  3 

-  4 

-  3 

-  5 

12 

27 

23 

5 

-13 

-  7 

-  9 

-11 

-18 

-  4 

-  8 

-16 

-  6 

-23 

-34 

-28 

-15 

-10 

-  2 

0 

-  3 

3 

0 

COBALT 

MAX 

18 

20 

30 

33 

35 

25 

39 

36 

11 

10 

15 

19 

25 

32 

29 

22 

18 

27 

20 

11 

10 

2 

27 

36 

49 

50 

40 

40 

40 

39 

MIN 

1 

1 

5 

5 

19 

12 

19 

-  3 

-12 

-21 

-11 

5 

6 

5 

-12 

-  6 

-  2 

-11 

-  7 

-30 

-27 

-22 

-  9 

5 

12 

27 

14 

12 

11 

1  1 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

34 

34 

44 

44 

42 

42 

36 

44 

34 

32 

21 

25 

29 

24 

26 

19 

23 

16 

16 

13 

20 

25 

38 

41 

43 

44 

51 

49 

48 

MIN 

30 

23 

23 

35 

31 

30 

31 

31 

15 

4 

4 

10 

6 

1 

17 

-  6 

-  8 

-  8 

-19 

-1/ 

-  9 

-  5 

24 

37 

39 

27 

27 

26 

26 

CON  OA 

MAX 

19 

33 

33 

38 

32 

38 

37 

21 

10 

17 

29 

23 

28 

29 

30 

12 

3 

8 

22 

28 

30 

39 

42 

28 

32 

31 

MIN 

-  5 

16 

14 

19 

25 

21 

-13 

-20 

-20 

-  2 

-  6 

-  3 

7 

6 

-16 

-32 

-26 

-  3 

6 

20 

12 

3 

0 

1 

-  1 

COTTONWOOD 

MAX 

37 

38 

40 

40 

39 

40 

48 

48 

23 

25 

30 

27 

22 

24 

27 

29 

33 

24 

14 

l3 

1 1 

1 1 

16 

26 

33 

39 

45 

46 

42 

44 

38 

MIN 

24 

25 

34 

26 

23 

29 

30 

18 

9 

3 

12 

19 

14 

13 

3 

8 

21 

0 

0 

-  5 

-15 

-14 

1 

14 

19 

30 

33 

27 

28 

29 

28 

COUNCIL 

MAX 

31 

25 

30 

34 

32 

36 

40 

43 

42 

28 

24 

28 

30 

25 

32 

30 

28 

23 

21 

20 

12 

5 

2 

13 

20 

30 

35 

31 

26 

25 

24 

MIN 

2 

3 

17 

7 

6 

27 

32 

2 

12 

9 

4 

17 

15 

4 

-  2 

-  1 

8 

-  2 

-24 

-23 

-  7 

9 

15 

17 

9 

2 

0 

5 

CRATERS   OF  THE   MOON  NM 

MAX 

28 

30 

34 

37 

25 

39 

45 

39 

19 

15 

14 

20 

22 

16 

23 

19 

23 

23 

18 

16 

5 

13 

3 

17 

21 

19 

28 

25 

35 

35 

37 

MIN 

7 

11 

9 

16 

6 

14 

21 

19 

-  2 

-  9 

-  3 

2 

10 

-  2 

5 

4 

5 

3 

2 

-23 

-20 

-15 

-  6 

-  5 

0 

14 

12 

10 

15 

13 

DEADWOOD  DAM 

MAX 

28 

29 

40 

37 

35 

35 

40 

40 

39 

26 

26 

25 

25 

23 

25 

24 

23 

24 

21 

13 

6 

14 

14 

27 

26 

36 

38 

44 

44 

49 

48 

MIN 

-  7 

-  6 

0 

19 

-  1 

23 

29 

32 

4 

-18 

-11 

5 

-  4 

-15 

7 

4 

-  6 

8 

-17 

6 

-27 

-38 

-33 

15 

24 

26 

24 

11 

7 

5 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

28 

28 

39 

45 

39 

37 

55 

55 

46 

29 

30 

30 

28 

30 

29 

25 

29 

28 

26 

25 

10 

3 

0 

12 

21 

31 

34 

30 

23 

24 

23 

MIN 

16 

20 

20 

21 

19 

29 

32 

42 

24 

14 

9 

18 

9 

15 

15 

5 

8 

16 

10 

7 

-15 

-22 

-20 

-10 

7 

8 

9 

7 

3 

16 

18 

OEER  POINT 

MAX 

35 

37 

38 

28 

37 

32 

34 

34 

29 

21 

22 

21 

13 

16 

15 

13 

20 

19 

14 

21 

2 

13 

16 

17 

23 

28 

32 

42 

48 

47 

47 

MIN 

26 

24 

22 

19 

22 

24 

25 

28 

7 

0 

10 

11 

7 

2 

11 

9 

10 

9 

4 

-  9 

-13 

-12 

6 

7 

12 

21 

22 

28 

31 

37 

32 

DIXIE 

MAX 

35 

34 

36 

36 

32 

32 

39 

38 

22 

14 

25 

23 

21 

15 

23 

21 

26 

23 

15 

13 

4 

10 

18 

27 

29 

39 

40 

42 

44 

49 

47 

MIN 

-  6 

-  5 

8 

22 

1 

27 

27 

22 

-  2 

-29 

-16 

17 

6 

6 

14 

-14 

7 

-  2 

-  2 

-  6 

-30 

-35 

-28 

5 

15 

24 

22 

9 

5 

5 

DRIGGS 

MAX 

29 

31 

31 

28 

27 

30 

38 

31 

28 

10 

12 

15 

15 

20 

22 

25 

25 

20 

25 

22 

3 

-  5 

0 

19 

25 

29 

35 

33 

33 

35 

38 

MIN 

-  3 

-  2 

-  2 

12 

12 

15 

20 

0 

-27 

-32 

-15 

-10 

-18 

-15 

5 

5 

7 

6 

-10 

-12 

-27 

-28 

-26 

-15 

10 

7 

20 

8 

1 

4 

1 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

29 

27 

27 

22 

26 

27 

31 

30 

8 

8 

17 

19 

17 

13 

13 

15 

22 

18 

10 

12 

-  5 

6 

5 

17 

18 

21 

22 

31 

34 

36 

32 

MIN 

8 

7 

13 

7 

11 

19 

18 

7 

-  4 

-14 

-  5 

5 

9 

-  9 

2 

-  4 

10 

1 

-  7 

-  8 

-15 

-14 

-14 

-  5 

5 

2 

19 

21 

11 

16 

17 

DUBOIS   FAA  AP 

MAX 

35 

32 

26 

21 

26 

29 

30 

30 

7 

9 

19 

18 

18 

12 

15 

17 

25 

17 

13 

14 

-  3 

3 

8 

19 

20 

22 

27 

33 

36 

37 

33 

MIN 

7 

5 

5 

5 

1  7 

17 

23 

2 

-  4 

-15 

-  9 

6 

-  4 

-16 

-  9 

-  9 

7 

-  1 

-  4 

-11 

-12 

-17 

-21 

-  4 

-  5 

-  3 

20 

8 

6 

9 

7 

ELK  CITY 

MAX 

45 

37 

35 

43 

40 

45 

35 

32 

25 

34 

32 

36 

30 

32 

30 

35 

25 

28 

23 

15 

20 

24 

35 

40 

42 

53 

50 

55 

MIN 

0 

5 

10 

12 

14 

19 

5 

-20 

-20 

10 

12 

10 

11 

0 

5 

5 

5 

8 

-31 

-32 

-30 

-27 

18 

20 

18 

5 

15 

15 

ELK   RIVER   1  S 

MAX 

40 

39 

38 

35 

39 

40 

38 

45 

37 

25 

24 

32 

25 

23 

29 

30 

27 

30 

23 

18 

9 

18 

18 

25 

27 

33 

35 

43 

48 

47 

47 

MIN 

10 

9 

10 

32 

25 

29 

31 

33 

13 

-  5 

-  5 

3 

17 

16 

16 

-  3 

15 

17 

9 

6 

-31 

-30 

-25 

-15 

2 

26 

15 

15 

16 

13 

9 

See  Relerence  Notes  FoUowtng  StaUos  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  1962 


Station 

Day  Of  Month 

« 
I 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

MMfTT  2  E 

MAX 

39 

29 

37 

44 

41 

38 

50 

55 

47 

42 

31 

29 

35 

31 

34 

31 

33 

31 

26 

25 

13 

4 

3 

14 

24 

33 

35 

35 

31 

26 

31>3 

MIN 

17 

17 

23 

19 

20 

27 

32 

36 

24 

13 

10 

17 

11 

15 

19 

12 

12 

19 

5 

9 

-18 

-25 

-27 

-16 

7 

9 

6 

7 

4 

11 

17 

10.7 

AIRFIELD  RS 

MAX 

23 

22 

36 

32 

29 

40 

41 

41 

26 

19 

23 

24 

26 

24 

20 

19 

21 

24 

26 

24 

0 

0 

1 

1 3 

20 

26 

39 

31 

27 

31 

30 

2*.! 

MIN 

-  7 

-  2 

-  3 

8 

-  1 

11 

32 

25 

9 

-  6 

0 

7 

10 

-12 

6 

-14 

-  1 

5 

9 

-  3 

-25 

-37 

-35 

-15 

-  4 

5 

6 

2 

-  3 

-  4 

-  4 

ENN  RS 

MAX 

44 

42 

39 

36 

40 

40 

37 

35 

37 

32 

27 

32 

26 

26 

31 

37 

31 

34 

30 

26 

16 

17 

20 

23 

26 

34 

39 

45 

4S 

46 

47 

33.9 

MIN 

22 

20 

21 

32 

29 

32 

31 

32 

19 

12 

12 

14 

23 

21 

21 

20 

21 

23 

13 

12 

-10 

-  7 

-  7 

-  2 

20 

26 

32 

32 

29 

27 

27 

19.3 

CRT   HALL    INO  AGENCY 

MAX 

40 

40 

38 

35 

38 

44 

43 

30 

23 

28 

25 

24 

21 

29 

30 

32 

27 

25 

32 

13 

1 

5 

17 

20 

26 

37 

33 

32 

36 

28.6 

MIN 

9 

10 

21 

12 

20 

32 

24 

4 

-  7 

-  1 

7 

13 

4 

19 

2 

5 

11 

8 

12 

-12 

-32 

-31 

-16 

12 

6 

5 

3 

2 

0 

-  2 

lAROEN  VALLEY  RS 

MAX 

29 

32 

31 

39 

34 

36 

38 

40 

43 

26 

27 

21 

31 

23 

32 

26 

29 

30 

28 

24 

14 

12 

6 

18 

24 

35 

45 

4] 

40 

31 

29.7 

MIN 

5 

5 

9 

23 

14 

28 

30 

32 

17 

1 

1 

13 

12 

1 

19 

13 

9 

14 

6 

7 

-14 

-24 

-22 

-  5 

3 

5 

5 

4 

10 

16 

LENNS  FERRY 

MAX 

44 

33 

40 

47 

43 

44 

56 

57 

49 

33 

37 

33 

31 

34 

38 

35 

36 

33 

30 

20 

12 

9 

10 

22 

31 

41 

44 

44 

41 

37 

35 

35. S 

MIN 

19 

18 

20 

30 

20 

33 

38 

42 

23 

7 

10 

20 

19 

12 

25 

9 

13 

20 

14 

10 

-  6 

-17 

-15 

-  2 

15 

10 

15 

17 

15 

15 

19 

1 5»< 

RACE 

MAX 

30 

28 

29 

38 

32 

35 

42 

36 

27 

18 

20 

27 

23 

16 

26 

25 

29 

25 

24 

30 

15 

5 

5 

18 

23 

27 

34 

32 

29 

32 

32 

26.3 

MIN 

2 

4 

2 

17 

9 

25 

28 

27 

2 

-  8 

-  3 

9 

13 

0 

13 

0 

9 

11 

13 

12 

-15 

-25 

-25 

-15 

4 

17 

23 

4 

2 

3 

1 

5.1 

RAND  VIEW 

MAX 

39 

26 

40 

49 

40 

58 

57 

50' 

30 

36 

29 

35 

34 

34 

30 

32 

35 

25 

30 

12 

4 

3 

15 

27 

29 

33 

34 

23 

24 

31.5 

MIN 

15 

16 

21 

22 

15 

31 

22 

23 

5 

6 

17 

9 

4 

17 

0 

11 

18 

15 

9 

-11 

-22 

-20 

-  6 

11 

5 

8 

6 

9 

12 

9  •  J 

IRANCEVILLE 

MAX 

40 

39 

48 

40 

46 

46 

56 

52 

27 

24 

28 

26 

24 

29 

32 

32 

34 

20 

16 

10 

10 

11 

17 

27 

40 

45 

49 

55 

45 

50 

47 

34.4 

MIN 

21 

21 

34 

27 

25 

30 

30 

23 

13 

7 

11 

19 

14 

15 

12 

13 

18 

10 

6 

-  9 

-19 

-13 

-  5 

15 

23 

36 

38 

26 

25 

25 

25 

16.' 

iRASMERE 

MAX 

38 

47 

45 

40 

44 

45 

49 

48 

41 

23 

39 

31 

25 

29 

30 

34 

31 

23 

31 

16 

10 

22 

30 

30 

39 

41 

50 

44 

41 

42 

35.; 

MIN 

17 

18 

25 

24 

26 

35 

40 

37 

16 

0 

6 

11 

5 

5 

0 

17 

15 

9 

6 

-27 

-30 

-22 

-  1 

9 

23 

25 

15 

11 

12 

15 

iROUSE 

MAX 

35 

38 

37 

38 

28 

41 

49 

47 

21 

17 

18 

22 

26 

19 

28 

21 

27 

24 

17 

19 

1 

6 

13 

19 

21 

25 

37 

37 

41 

46 

41 

27.8 

MIN 

-  6 

-  1 

-  4 

12 

3 

19 

19 

-  2 

-12 

2 

8 

-12 

-  1 

-13 

-  1 

-  7 

-  9 

0 

-39 

-41 

-31 

-16 

-16 

-  9 

-  2 

-  3 

-  6 

0 

-  4 

—  3 

lAlLEY  RS 

MAX 

35 

34 

36 

36 

36 

44 

52 

50 

26 

20 

22 

22 

19 

19 

30 

22 

26 

22 

20 

20 

6 

10 

12 

41 

36 

27.« 

MIN 

6 

4 

3 

7 

2 

11 

20 

20 

-  2 

-  6 

-  2 

10 

-  4 

-12 

-  1 

-  1 

8 

1 

2 

-10 

-27 

-14 

-18 

6 

8 

lAMER  4  NW 

MAX 

34 

30 

27 

25 

27 

29 

32 

26 

1  4 

6 

16 

22 

16 

17 

31 

26 

10 

15 

4 

4 

20 

15 

24 

31 

30 

34 

29 

22.2 

MIN 

2 

0 

-  1 

0 

18 

18 

22 

14 

-  4 

-17 

-10 

-20 

-11 

-  3 

1 

-  7 

-  8 

-33 

-32 

-16 

-  4 

-15 

16 

12 

-  5 

-  5 

-  7 

-  3,1 

IA2ELT0N 

MAX 

36 

40 

38 

39 

36 

39 

50 

50 

30 

25 

32 

27 

21 

29 

30 

30 

32 

29 

29 

39 

34 

0 

2 

15 

24 

36 

39 

31 

30 

32 

29 

30.7 

MIN 

19 

15 

20 

26 

17 

27 

36 

28 

13 

3 

7 

17 

15 

9 

20 

1 

10 

16 

16 

7 

-21 

-27 

-23 

-  6 

9 

16 

7 

11 

7 

9 

3 

9.9 

lEAOOUARTERS 

MAX 

40 

39 

37 

38 

38 

38 

38 

44 

33 

29 

28 

35 

35 

22 

26 

30 

29 

30 

21 

22 

5 

18 

20 

26 

29 

36 

40 

47 

52 

46 

46 

33. C 

MIN 

10 

8 

8 

30 

22 

26 

29 

30 

10 

-  7 

-  6 

0 

16 

15 

17 

-  2 

13 

14 

5 

2 

-20 

-27 

-20 

-15 

16 

26 

30 

21 

15 

12 

14 

HILL  CITY 

MAX 

28 

22 

38 

33 

30 

40 

41 

50 

39 

15 

19 

22 

22 

21 

27 

25 

26 

25 

23 

20 

3 

-  2 

1 

14 

22 

33 

47 

35 

26 

30 

26 

25.9 

MIN 

-10 

-  6 

-  7 

21 

-  2 

12 

32 

35 

10 

-  6 

-  1 

8 

5 

5 

12 

-11 

-  3 

7 

4 

1 

-30 

-42 

-36 

-17 

5 

12 

4 

HOLLISTER 

MAX 

36 

38 

36 

37 

39 

42 

44 

30 

18 

30 

23 

20 

26 

30 

29 

32 

27 

25 

21 

-  3 

-  2 

8 

15 

25 

37 

43 

38 

36 

33 

29 

28.1 

MIN 

14 

22 

25 

20 

30 

29 

27 

12 

-  2 

5 

13 

14 

9 

19 

8 

13 

14 

6 

3 

-21 

-26 

-19 

-12 

11 

20 

24 

18 

16 

14 

10 

10.6 

HOWE 

MAX 

31 

28 

28 

33 

28 

30 

38 

46 

22 

16 

20 

24 

20 

31 

25 

22 

21 

15 

10 

17 

1 

14 

16 

25 

33 

31 

29 

40 

40 

30 

25.5 

MIN 

5 

e 

4 

8 

7 

15 

18 

20 

-  1 

-12 

-  6 

6 

8 

-11 

0 

-12 

0 

-  8 

4 

-  8 

-25 

-30 

-12 

-15 

-  8 

16 

6 

-  4 

-  2 

-  2 

-  1 

- 

IDAHO  CITY 

WAX 

35 

35 

39 

40 

38 

37 

42 

45 

40 

24 

28 

27 

26 

25 

30 

30 

32 

28 

28 

20 

10 

12 

12 

18 

26 

40 

42 

42 

38 

41 

36 

31»3 

MIN 

5 

4 

9 

16 

10 

28 

26 

34 

15 

-  6 

-  2 

11 

2 

-  7 

14 

8 

5 

13 

4 

6 

-26 

-32 

-30 

-11 

11 

23 

20 

14 

9 

6 

4 

5.S 

IDAHO   FALLS   2  ESE 

MAX 

36 

36 

28 

31 

29 

32 

40 

41 

23 

13 

21 

21 

17 

20 

26 

19 

29 

21 

19 

16 

3 

2 

0 

12 

20 

21 

35 

28 

24 

26 

29 

23.2 

MIN 

9 

11 

9 

18 

21 

24 

26 

22 

1 

-  7 

-  1 

7 

9 

-  4 

18 

9 

8 

10 

0 

-  2 

-19 

-29 

-25 

-11 

7 

10 

12 

5 

1 

2 

0 

4.: 

IDAHO   FALLS   16  SE 

MAX 

34 

36 

36 

34 

34 

40 

40 

38 

1 2 

7 

20 

26 

23 

20 

23 

22 

27 

25 

22 

30 

6 

7 

17 

26 

25 

29 

42 

38 

40 

40 

42 

27. ( 

MIN 

6 

9 

9 

8 

4 

25 

23 

11 

-  7 

-13 

-  5 

4 

4 

12 

14 

9 

9 

10 

-  4 

4 

-25 

-27 

-15 

-  3 

14 

20 

13 

10 

10 

11 

14 

5.C 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

MAX 

33 

31 

26 

29 

27 

29 

36 

37 

13 

12 

16 

16 

16 

20 

24 

17 

22 

20 

15 

15 

-  4 

-  3 

-  4 

10 

13 

16 

29 

22 

20 

22 

21 

19.! 

MIN 

9 

10 

9 

16 

20 

18 

26 

4 

-  1 

-  6 

-  1 

7 

-  6 

-  9 

8 

5 

7 

9 

0 

-10 

-29 

-27 

-29 

-16 

6 

6 

7 

2 

-  1 

0 

-  3 

1  .c 

IDAHO   FALLS   42   NW  WB 

MAX 

33 

28 

26 

23 

25 

30 

38 

26 

13 

7 

15 

20 

23 

10 

22 

15 

25 

19 

11 

16 

5 

4 

3 

16 

19 

22 

35 

34 

31 

27 

24 

20. G 

MIN 

-  1 

-  2 

-  3 

-11 

18 

16 

14 

2 

-  4 

-26 

-  6 

-  1 

-11 

-13 

-16 

-14 

-  1 

-  4 

-19 

-  6 

-30 

-41 

-42 

-16 

-17 

-11 

6 

8 

-  6 

-  6 

-  5 

-  B.2 

IDAHO   FALLS   46  W  WB 

MAX 

32 

31 

31 

37 

25 

36 

42 

38 

1  5 

1 1 

16 

18 

26 

16 

26 

15 

25 

23 

19 

16 

6 

7 

2 

13 

19 

24 

29 

30 

31 

29 

35 

23.* 

MIN 

8 

6 

3 

9 

16 

13 

22 

9 

-  2 

-10 

-  7 

2 

0 

-13 

0 

-12 

-  4 

3 

-  2 

-  6 

-40 

-36 

-37 

-15 

-17 

4 

7 

3 

-  3 

-  2 

-  2 

- 

ISLAND  PARK  DAH 

MAX 

20 

32 

24 

23 

24 

33 

32 

31 

5 

4 

14 

17 

16 

8 

12 

17 

20 

16 

9 

8 

-  4 

4 

14 

14 

18 

22 

28 

33 

30 

37 

40 

19.5 

MIN 

-  9 

-  8 

-12 

9 

14 

18 

19 

-  3 

-22 

-44 

-31 

-16 

-10 

-36 

0 

-20 

7 

-  7 

-37 

-13 

-21 

-46 

-40 

-19 

8 

10 

19 

13 

-  7 

-  4 

-  5 

-  9.S 

JEROME 

MAX 

41 

40 

35 

42 

40 

42 

50 

51 

30 

25 

31 

28 

21 

27 

32 

26 

31 

30 

26 

36 

9 

7 

6 

20 

23 

33 

41 

39 

38 

40 

36 

31  .6 

MIN 

19 

13 

19 

27 

15 

28 

35 

30 

16 

1 

7 

16 

14 

6 

19 

0 

10 

16 

16 

6 

-13 

-20 

-17 

-10 

10 

13 

13 

14 

U 

13 

ll.C 

HELLOGG 

MAX 

31 

28 

45 

45 

38 

47 

39 

42 

32 

25 

19 

24 

25 

26 

26 

26 

27 

25 

21 

15 

12 

12 

12 

21 

39 

44 

49 

48 

50 

43 

46 

31  .e 

MIN 

23 

22 

23 

35 

32 

33 

32 

32 

17 

5 

8 

9 

18 

19 

15 

2 

13 

14 

-  6 

0 

-14 

-14 

-10 

-  1 

20 

37 

36 

29 

26 

25 

26 

16.3 

HILGORE 

MAX 

26 

29 

23 

24 

24 

35 

31 

39 

6 

1 

18 

17 

15 

6 

13 

16 

23 

17 

8 

9 

-  6 

6 

12 

19 

20 

24 

29 

33 

33 

37 

38 

20.4 

MIN 

-  4 

0 

-  5 

0 

1 

17 

19 

5 

-  7 

-33 

-21 

-  6 

-  4 

-25 

-  7 

-16 

6 

-  7 

-25 

-11 

-20 

-34 

-29 

-13 

-  4 

-  6 

16 

IS 

1 

2 

2 

-  6*1 

(OOSKIA 

MAX 

36 

38 

42 

45 

40 

41 

39 

42 

37 

32 

37 

30 

30 

32 

41 

35 

35 

32 

27 

20 

15 

17 

20 

32 

46 

45 

52 

52 

48 

53 

44 

36.6 

MIN 

20 

21 

30 

35 

30 

34 

34 

35 

25 

12 

15 

24 

25 

24 

28 

21 

25 

23 

18 

14 

-10 

-  8 

-  3 

18 

25 

34 

32 

27 

25 

23 

24 

21  .S 

KUNA   2  NNE 

MAX 

38 

31 

45 

43 

42 

36 

50 

50 

44 

27 

34 

29 

29 

30 

33 

31 

28 

29 

29 

29 

6 

2 

3 

11 

20 

31 

32 

33 

26 

24 

22 

29.6 

MIN 

19 

17 

17 

20 

18 

30 

30 

36 

23 

12 

11 

17 

7 

2 

21 

12 

9 

16 

9 

6 

-19 

-22 

-26 

-14 

8 

5 

4 

6 

5 

12 

17 

lO.C 

LEWIS  TON  WB  AP 

MAX 

43 

48 

48 

49 

48 

48 

60 

57 

34 

34 

36 

28 

28 

40 

37 

36 

35 

31 

23 

20 

18 

18 

25 

34 

44 

49 

56 

56 

53 

54 

49 

40. C 

MIN 

29 

25 

41 

35 

33 

36 

36 

26 

21 

17 

22 

24 

17 

19 

23 

22 

25 

16 

17 

4 

-  3 

0 

5 

24 

31 

37 

35 

35 

34 

34 

30 

24.2 

LIFTON  PUMPING  STi 

MAX 

25 

24 

24 

33 

33 

37 

44 

40 

26 

7 

17 

28 

25 

19 

24 

23 

24 

26 

24 

31 

19 

3 

0 

4 

18 

34 

31 

21 

20 

22 

24 

23a< 

MIN 

5 

3 

3 

18 

7 

12 

20 

27 

1 

-  7 

-  6 

3 

12 

-  2 

11 

0 

1 

6 

12 

10 

-11 

-37 

-35 

-21 

-12 

10 

5 

-  2 

-  8 

-  6 

-  7 

O.S 

LOWHAN   3  E 

MAX 

25 

27 

34 

35 

34 

39 

38 

42 

39 

18 

24 

25 

30 

20 

32 

25 

31 

30 

23 

21 

9 

12 

16 

24 

26 

38 

44 

41 

40 

42 

41 

29.9 

MIN 

5 

5 

9 

20 

8 

28 

32 

34 

13 

-  5 

0 

10 

14 

0 

6 

8 

4 

14 

12 

2 

-16 

-26 

-26 

-  2 

16 

25 

32 

29 

13 

11 

10 

9.2 

MACItAY  RS 

MAX 

28 

31 

32 

35 

40 

46 

46 

42 

43 

26 

19 

19 

22 

20 

21 

17 

10 

14 

15 

9 

9 

-  9 

10 

17 

21 

23 

29 

33 

38 

42 

40 

25.* 

MIN 

3 

0 

6 

4 

4 

3 

32 

1 

-  3 

-  5 

6 

3 

0 

9 

-  1 

-  7 

-  4 

-  4 

-  9 

0 

-19 

-18 

-11 

0 

5 

10 

16 

15 

10 

16 

12 

2.4 

"ALAD 

MAX 

34 

34 

29 

40 

40 

40 

47 

46 

29 

22 

27 

30 

25 

25 

30 

30 

35 

29 

29 

34 

15 

13 

13 

16 

19 

27 

26 

27 

30 

25 

29 

28.9 

MIN 

11 

11 

15 

19 

14 

26 

33 

27 

12 

1 

5 

15 

17 

5 

17 

3 

12 

18 

16 

14 

-  7 

-14 

-15 

-  9 

10 

16 

9 

3 

5 

3 

3 

9.9 

MALAD  FAA  AP 

MAX 

38 

37 

30 

38 

36 

40 

48 

47 

25 

22 

29 

30 

27 

24 

32 

29 

33 

32 

31 

35 

7 

14 

10 

18 

20 

29 

27 

30 

28 

25 

28 

29. C 

MIN 

11 

10 

13 

17 

14 

28 

34 

19 

9 

2 

4 

14 

6 

0 

9 

3 

14 

18 

18 

6 

-12 

-20 

-21 

-13 

12 

8 

7 

2 

-  1 

0 

0 

6.9 

MAY  RS 

MAX 

22 

23 

37 

40 

28 

41 

46 

41 

25 

13 

22 

21 

29 

2  '- 

2G 

14 

14 

26.9 

MIN 

2 

0 

2 

22 

5 

19 

26 

21 

1 

-11 

-  5 

10 

-  4 

-  8 

1 

4 

-13 

-28 

-3« 

-3: 

C 

12 

1' 

13 

4 

< 

< 

3 

1.0 

MC  CALL 

MAX 

25 

26 

27 

30 

28 

28 

32 

34 

32 

20 

22 

24 

20 

16 

24 

23 

24 

24 

19 

9 

10 

10 

10 

20 

20 

32 

38 

44 

40 

36 

36 

25.3 

MIN 

2 

-  2 

6 

14 

2 

22 

26 

30 

10 

-10 

-  7 

7 

4 

-  5 

9 

2 

6 

-  4 

-14 

2 

-14 

-31 

-26 

14 

19 

20 

22 

12 

9 

6 

4.2 

"C  CAMMON 

MAX 

33 

34 

32 

35 

36 

40 

45 

45 

24 

22 

24 

30 

28 

23 

27 

30 

32 

26 

27 

32 

14 

-  1 

3 

20 

21 

27 

29 

29 

26 

27 

30 

27.4 

MIN 

10 

9 

10 

26 

12 

25 

33 

25 

8 

1 

6 

14 

15 

6 

7 

3 

9 

15 

17 

14 

-11 

-28 

-26 

-15 

12 

12 

12 

10 

-  1 

-  1 

-  < 

7.3 

Sm  It«l«r«iic«  No(M  FoOowIiig  SUHon  inj^ 


DAILY  TEMPERATURES 


I  DA  Hi 

JANUARY  I9b 


DayOf  Month 

Average 

g 

g 

10 

Jl 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

33 

35 

38 

38 

38 

43 

44 

49 

35 

20 

27 

28 

28 

24 

31 

26 

28 

29 

26 

37 

9 

-  6 

-  1 

13 

22 

33 

35 

32 

26 

26 

26 

28, 

MIN 

15 

16 

15 

24 

14 

24 

28 

25 

9 

-  1 

1 

14 

13 

5 

19 

0 

7 

14 

12 

7 

-26 

-41 

-32 

-17 

10 

19 

4 

5 

4 

6, 

MAX 

26 

25 

25 

28 

30 

35 

35 

40 

36 

14 

11 

19 

30 

17 

20 

28 

26 

26 

31 

31 

32 

9 

2 

3 

14 

22 

34 

40 

28 

22 

33 

25, 

MIN 

3 

0 

-  4 

0 

14 

14 

26 

33 

-  2 

-12 

-14 

-  8 

8 

-  3 

2 

-  2 

-  4 

7 

10 

12 

-  8 

-28 

-31 

-25 

-13 

-  6 

14 

-  4 

-  5 

-  4 

-  3 

-  1) 

39 

39 

43 

40 

39 

46 

51 

49 

32 

25 

29 

29 

23 

30 

32 

29 

27 

22 

20 

15 

13 

12 

18 

27 

36 

45 

46 

46 

46 

48 

45 

33. 

MIN 

29 

27 

35 

31 

32 

33 

32 

31 

21 

13 

18 

20 

17 

16 

9 

3 

12 

3 

-  4 

3 

-16 

-  7 

3 

14 

26 

36 

33 

33 

35 

34 

33 

19t 

MAX 

40 

34 

42 

42 

40 

39 

52 

53 

45 

28 

34 

33 

26 

31 

35 

31 

35 

34 

30 

30 

12 

10 

10 

16 

25 

36 

42 

40 

42 

36 

28 

33. 

MIN 

20 

14 

20 

27 

20 

31 

34 

44 

21 

17 

10 

18 

16 

7 

16 

7 

13 

12 

8 

5 

-  8 

-15 

-16 

-  6 

11 

7 

15 

17 

17 

12 

15 

13. 

MAX 

43 

45 

39 

37 

40 

38 

40 

38 

15 

19 

33 

23 

24 

25 

27 

27 

23 

12 

7 

4 

15 

20 

25 

32 

39 

39 

42 

53 

54 

58 

56 

32. 

MIN 

25 

20 

33 

27 

25 

30 

28 

13 

4 

-  2 

6 

14 

9 

13 

2 

2 

9 

0 

0 

-11 

-13 

-  8 

-  2 

19 

26 

32 

33 

30 

27 

25 

24 

14. 

MAX 

24 

24 

24 

34 

28 

34 

38 

40 

27 

19 

20 

24 

23 

18 

31 

29 

21 

27 

12 

10 

8 

7 

8 

20 

22 

31 

41 

37 

34 

37 

25. 

MIN 

0 

3 

-  3 

» 

8 

26 

31 

13 

-17 

-16 

-13 

-  2 

-15 

-  8 

-  2 

-  2 

4 

-21 

-20 

-24 

-39 

-38 

-32 

7 

11 

20 

11 

3 

2 

0 

-  3. 

MAX 

38 

40 

40 

38 

38 

42 

47 

47 

27 

24 

30 

26 

22 

24 

29 

29 

31 

25 

20 

13 

14 

11 

19 

27 

35 

40 

48 

49 

42 

45 

43 

32. 

MIN 

25 

25 

34 

29 

28 

32 

31 

23 

15 

6 

12 

21 

15 

15 

17 

12 

21 

3 

0 

0 

-17 

-11 

1 

17 

22 

33 

33 

30 

32 

30 

30 

18. 

MAX 

42 

44 

41 

42 

44 

44 

52 

46 

29 

26 

36 

32 

24 

28 

33 

35 

36 

34 

28 

33 

5 

9 

19 

25 

31 

44 

50 

41 

42 

42 

35 

34. 

MIN 

16 

17 

22 

29 

22 

35 

36 

27 

14 

-  3 

8 

18 

10 

1 

20 

5 

10 

14 

16 

1 

-19 

-23 

-20 

-  8 

8 

23 

22 

16 

12 

14 

14 

11a 

MAX 

20 

22 

39 

35 

29 

34 

43 

40 

30 

5 

15 

22 

20 

14 

23 

10 

19 

18 

14 

20 

1 

-  7 

6 

25 

30 

40 

29 

26 

29 

3? 

32 

23. 

MIN 

10 

12 

12 

1 

-10 

-  9 

27 

25 

-  9 

-32 

-21 

0 

5 

-25 

6 

-25 

-  8 

0 

-24 

0 

-34 

-46 

-39 

-13 

1 

1 

-  1 

2 

-10 

-  5 

-  9 

MAX 

38 

36 

32 

42 

38 

37 

39 

40 

39 

43 

37 

32 

32 

32 

35 

33 

31 

28 

30 

■:2 

10 

10 

12 

23 

32 

37 

39 

32 

31 

24 

24 

31. 

MIN 

12 

9 

18 

13 

12 

13 

17 

33 

15 

7 

10 

10 

2 

0 

14 

9 

4 

18 

-  2 

5 

-24 

-37 

-17 

9 

15 

12 

9 

0 

0 

3 

12 

6. 

MAX 

42 

39 

42 

47 

36 

43 

41 

43 

40 

32 

32 

30 

30 

33 

37 

29 

34 

33 

28 

25 

19 

20 

24 

32 

39 

40 

53 

52 

49 

51 

47 

36. 

MIN 

23 

24 

34 

34 

31 

34 

32 

30 

21 

11 

14 

24 

25 

22 

21 

15 

25 

23 

14 

10 

-  7 

-  5 

0 

21 

27 

31 

32 

25 

27 

25 

25 

21 . 

MAX 

18 

14 

16 

27 

26 

29 

34 

37 

24 

4 

9 

17 

18 

17 

31 

21 

20 

20 

20 

31 

16 

-  4 

-  4 

17 

25 

31 

39 

34 

20 

22 

21 

21. 

MIN 

-  b 

-  5 

-  6 

18 

16 

21 

24 

22 

-11 

-20 

-12 

-  3 

6 

-12 

11 

0 

1 

6 

-  1 

9 

-17 

-32 

-26 

-17 

12 

19 

27 

6 

-  2 

2 

0 

1* 

MAX 

32 

30 

32 

43 

36 

37 

52 

52 

47 

32 

31 

27 

31 

30 

33 

28 

31 

30 

27 

18 

9 

1 

-  2 

10 

19 

26 

26 

29 

26 

20 

26 

28. 

MIN 

18 

20 

23 

20 

19 

32 

34 

38 

24 

15 

11 

19 

9 

10 

8 

15 

10 

12 

5 

7 

-16 

-27 

-27 

-  7 

7 

10 

6 

4 

3 

16 

18 

10. 

MAX 

32 

39 

40 

39 

40 

39 

41 

50 

49 

25 

25 

34 

26 

21 

28 

32 

32 

33 

33 

35 

31 

4 

1 

5 

15 

23 

37 

38 

30 

31 

33 

30. 

MIN 

21 

17 

17 

22 

17 

17 

35 

39 

13 

3 

5 

8 

16 

10 

15 

1 

2 

11 

16 

18 

-13 

-26 

-27 

-22 

1 

14 

12 

10 

6 

8 

8 

8. 

MAX 

36 

33 

34 

42 

40 

39 

47 

52 

47 

33 

30 

31 

34 

31 

32 

30 

32 

31 

29 

23 

13 

6 

-  2 

13 

20 

29 

33 

32 

27 

23 

27 

29r 

MIN 

17 

19 

19 

20 

20 

19 

32 

34 

19 

13 

14 

21 

12 

11 

21 

22 

13 

15 

10 

11 

-21 

-26 

-24 

-  9 

10 

14 

16 

6 

5 

14 

16 

11. 

MAX 

34 

33 

33 

37 

32 

29 

39 

44 

44 

20 

20 

22 

23 

28 

21 

29 

22 

25 

26 

23 

22 

3 

1 

4 

18 

18 

29 

35 

34 

28 

35 

26. 

MIN 

1 

1 

2 

7 

1 

1 

17 

33 

6 

-  2 

-  2 

0 

12 

-10 

-12 

-  6 

-  7 

-  2 

0 

10 

-21 

-21 

-32 

-33 

-12 

-  9 

5 

2 

-  4 

-  2 

-  2 

-  2. 

MAX 

32 

31 

33 

35 

35 

37 

36 

41 

34 

25 

22 

24 

20 

25 

27 

25 

26 

29 

22 

16 

6 

12 

15 

20 

27 

32 

35 

45 

40 

38 

38 

28. 

MIN 

8 

6 

6 

29 

22 

23 

28 

30 

6 

-12 

-10 

-  2 

10 

16 

14 

-  2 

10 

14 

7 

1 

-27 

-28 

-24 

-14 

14 

22 

29 

20 

13 

11 

11 

MAX 

36 

38 

40 

40 

34 

40 

46 

46 

26 

21 

29 

26 

27 

28 

29 

31 

33 

28 

27 

31 

15 

6 

10 

17 

24 

32 

36 

34 

34 

33 

37 

30. 

MIN 

16 

16 

17 

29 

15 

25 

35 

16 

3 

-  2 

1 

10 

15 

16 

21 

5 

9 

16 

8 

12 

-  6 

-24 

-22 

-10 

-10 

19 

12 

10 

5 

10 

12 

35 

38 

38 

35 

32 

36 

44 

43 

17 

19 

26 

24 

20 

22 

27 

27 

31 

26 

21 

32 

4 

0 

2 

15 

24 

28 

36 

26 

28 

32 

30 

26. 

MIN 

14 

14 

12 

19 

13 

22 

32 

10 

3 

-  4 

1 

10 

13 

8 

17 

2 

5 

13 

8 

-  5 

-25 

-30 

-27 

-16 

12 

14 

6 

2 

1 

0 

MAX 

36 

41 

42 

42 

34 

44 

36 

33 

28 

14 

20 

23 

24 

25 

25 

15 

19 

18 

8 

15 

11 

10 

19 

26 

44 

42 

50 

50 

42 

37 

31 

29. 

MIN 

30 

27 

34 

17 

25 

26 

29 

25 

9 

-  6 

11 

10 

12 

11 

9 

-  ' 

10 

-11 

-25 

-12 

-19 

-15 

-13 

6 

20 

20 

37 

31 

23 

25 

25 

11. 

MAX 

45 

44 

45 

44 

42 

45 

48 

48 

33 

29 

32 

31 

28 

28 

31 

35 

35 

33 

30 

27 

20 

20 

23 

30 

42 

46 

47 

52 

53 

55 

54 

37.' 

MIN 

28 

26 

36 

28 

31 

32 

31 

29 

18 

15 

11 

19 

17 

18 

9 

-  2 

19 

14 

1 

-  9 

-23 

-12 

8 

17 

24 

27 

26 

16. 

MAX 

40 

32 

30 

39 

37 

46 

48 

47 

33 

20 

26 

30 

30 

22 

30 

31 

32 

30 

27 

28 

17 

15 

7 

15 

20 

30 

30 

28 

29 

26 

25 

29.1 

MIN 

8 

8 

9 

22 

16 

30 

32 

31 

12 

2 

4 

14 

18 

5 

17 

1 

9 

16 

17 

12 

-  5 

-24 

-20 

-14 

-  3 

16 

19 

19 

8 

2 

1 

'' 

MAX 

32 

30 

39 

34 

34 

35 

34 

34 

21 

15 

25 

26 

27 

24 

23 

18 

20 

16 

7 

15 

10 

15 

18 

20 

40 

40 

i3 

48 

43 

42 

44 

28. 

MIN 

28 

24 

30 

26 

30 

27 

31 

19 

3 

-11 

6 

12 

13 

17 

-  3 

-  2 

15 

-  8 

-23 

-  3 

-23 

-20 

-14 

14 

20 

30 

33 

31 

25 

25 

22 

12. 

MAX 

37 

35 

48 

45 

45 

47 

53 

54 

45 

26 

30 

25 

26 

29 

33 

33 

29 

29 

21 

24 

12 

10 

9 

16 

34 

46 

42 

42 

36 

30 

30 

33. 

MIN 

15 

13 

16 

26 

11 

31 

36 

43 

19 

7 

6 

15 

13 

14 

17 

5 

6 

15 

6 

4 

-19 

-24 

-22 

-10 

1 

26 

16 

15 

11 

7 

5 

10. 

MAX 

34 

31 

34 

36 

30 

38 

47 

47 

33 

26 

25 

23 

22 

21 

24 

23 

27 

22 

22 

21 

10 

-  2 

11 

15 

20 

26 

32 

31 

35 

37 

31 

26. 

MIN 

12 

5 

10 

10 

11 

16 

32 

25 

9 

1 

5 

13 

14 

4 

16 

-  8 

6 

11 

13 

10 

-27 

-30 

-26 

-22 

-  4 

15 

6 

10 

5 

7 

6 

MAX 

46 

44 

42 

43 

43 

41 

40 

58 

40 

32 

33 

32 

39 

35 

40 

37 

34 

21 

10 

20 

20 

31 

33 

46 

53 

52 

52 

53 

50 

38.1 

MIN 

30 

30 

34 

33 

26 

37 

34 

36 

27 

16 

21 

25 

21 

21 

27 

24 

20 

11 

1 

-  1 

7 

16 

23 

30 

36 

30 

30 

30 

30 

MAX 

36 

36 

40 

39 

39 

44 

48 

50 

46 

21 

21 

32 

27 

26 

27 

30 

22 

33 

30 

31 

35 

25 

-  5 

2 

14 

24 

28 

34 

39 

30 

31 

30. 

MIN 

16 

15 

15 

21 

15 

18 

35 

36 

10 

0 

1 

7 

11 

8 

13 

-  1 

0 

12 

15 

6 

-14 

-32 

-32 

-19 

1 

14 

11 

12 

8 

6 

7 

7.1 

28 

28 

28 

25 

30 

31 

31 

35 

12 

4 

13 

19 

20 

17 

20 

22 

27 

23 

10 

15 

5 

2 

-  5 

20 

22 

25 

32 

36 

36 

35 

32 

21.' 

MIN 

4 

3 

3 

9 

20 

14 

25 

6 

-17 

-24 

-12 

-  3 

-  7 

-20 

5 

-  6 

8 

6 

-12 

-  4 

-26 

-27 

-31 

-16 

11 

14 

24 

5 

3 

5 

2 

1. 

MAX 

38 

37 

45 

45 

40 

46 

50 

50 

30 

24 

28 

27 

26 

26 

30 

23 

26 

21 

18 

15 

10 

15 

22 

27 

39 

47 

46 

52 

48 

51 

46 

33.' 

MIN 

20 

21 

34 

33 

30 

32 

32 

29 

18 

5 

8 

21 

11 

19 

11 

20 

6 

-  4 

-  1 

-19 

-12 

-  5 

19 

25 

34 

35 

26 

26 

27 

27 

17. 

MAX 

23 

25 

25 

42 

28 

45 

37 

35 

12 

7 

12 

18 

24 

23 

36 

16 

24 

25 

18 

8 

-  5 

-  7 

-  4 

20 

25 

37 

43 

41 

34 

33 

31 

23.1 

MIN 

2 

-  1 

0 

6 

4 

20 

29 

0 

-20 

-27 

-13 

-  1 

-  2 

4 

* 

-  9 

5 

-  6 

-12 

-  8 

-26 

-32 

-28 

-  5 

4 

17 

20 

10 

5 

3 

3 

MAX 

34 

31 

39 

39 

41 

40 

35 

35 

25 

15 

22 

26 

30 

26 

26 

19 

19 

16 

11 

13 

12 

12 

20 

26 

41 

42 

44 

49 

41 

43 

41 

29. 

MIN 

27 

27 

30 

32 

31 

33 

33 

24 

12 

3 

8 

14 

16 

20 

1 

3 

10 

6 

-  3 

-  6 

-15 

-16 

-  6 

18 

25 

36 

36 

34 

24 

25 

23 

MAX 

36 

33 

34 

37 

35 

40 

48 

50 

29 

22 

27 

24 

22 

23 

25 

25 

28 

25 

23 

25 

10 

0 

5 

15 

23 

29 

34 

33 

35 

38 

37 

28. 

MIN 

15 

11 

15 

21 

IJ 

23 

32 

27 

13 

3 

8 

15 

13 

-  4 

18 

-  1 

9 

11 

14 

2 

-21 

-25 

-20 

-  6 

9 

10 

9 

11 

11 

13 

MAX 

46 

49 

52 

49 

51 

50 

54 

56 

38 

35 

39 

38 

33 

33 

33 

40 

41 

35 

28 

25 

25 

18 

29 

36 

40 

48 

54 

59 

58 

55 

53 

42. 

MIN 

25 

29 

42 

35 

28 

36 

35 

38 

27 

19 

25 

28 

25 

22 

30 

20 

32 

24 

20 

12 

-  8 

-  7 

3 

25 

32 

38 

43 

27 

29 

27 

27 

25 . 

MAX 

35 

30 

24 

38 

35 

43 

50 

46 

25 

20 

22 

23 

21 

24 

30 

27 

29 

30 

26 

31 

9 

6 

14 

16 

19 

25 

31 

32 

33 

29 

26 

27. S 

MIN 

10 

12 

12 

20 

13 

24 

37 

24 

6 

-  5 

9 

4 

12 

4 

12 

2 

9 

14 

9 

7 

-17 

-23 

-18 

-  1 

3 

12 

13 

15 

13 

11 

11 

6  . 

28 

30 

31 

27 

29 

30 

31 

36 

15 

7 

14 

19 

20 

17 

22 

26 

26 

15 

25 

23 

-  2 

-  2 

5 

7 

22 

25 

33 

33 

34 

36 

33 

22.' 

MIN 

1 

1 

1 

11 

20 

16 

24 

15 

-12 

-24 

-13 

-  4 

-  5 

-20 

0 

6 

6 

6 

-13 

-  7 

-27 

-36 

-31 

-27 

-  7 

9 

3 

3 

-  2 

-  2 

-  3 

31 

33 

39 

40 

32 

44 

50 

50 

36 

16 

23 

23 

23 

21 

25 

26 

23 

26 

21 

23 

8 

11 

13 

16 

23 

26 

37 

39 

41 

46 

44 

29. 

MIN 

-  3 

1 

0 

6 

-  2 

10 

25 

35 

10 

-22 

-  6 

2 

6 

-16 

-  5 

-16 

-  3 

-  9 

-10 

6 

-33 

-35 

-25 

-15 

-16 

0 

2 

3 

-  2 

5 

0 

-  3.f 

MAX 

42 

37 

43 

47 

43 

38 

60 

59 

50 

31 

35 

32 

32 

35 

40 

36 

33 

31 

27 

27 

13 

8 

5 

15 

26 

31 

40 

36 

30 

26 

24 

33.3 

MIN 

21 

21 

23 

27 

23 

32 

34 

44 

25 

12 

12 

21 

18 

16 

26 

13 

17 

21 

18 

14 

-  6 

-14 

-15 

-  6 

10 

10 

12 

14 

11 

15 

19 

15. f 

MAX 

33 

29 

29 

30 

32 

33 

34 

40 

33 

30 

28 

16 

19 

20 

29 

23 

25 

20 

20 

31 

19 

2 

2 

20 

27 

34 

40 

30 

30 

30 

30 

26. « 

MIN 

0 

1 

2 

0 

19 

19 

26 

20 

-13 

-13 

-11 

-  1 

-  2 

-15 

14 

12 

1 

9 

-  2 

9 

-19 

-32 

-21 

-15 

15 

20 

15 

1 

0 

3 

5 

1.! 

MAX 

27 

30 

26 

25 

25 

30 

39 

37 

5 

7 

18 

20 

15 

13 

19 

23 

25 

19 

16 

29 

0 

-  1 

11 

19 

19 

29 

29 

32 

32 

34 

34 

22.1 

MIN 

-  3 

-  2 

-  2 

15 

-  5 

18 

19 

0 

-24 

-31 

-13 

-  7 

-  1 

-16 

2 

-  9 

5 

3 

-10 

-  3 

-25 

-29 

-22 

-11 

9 

U 

11 

0 

-  6 

3 

6 

-  3.f 

MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME    1  SE 
MULLAN  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 


OBSIDIAN  3  SSE 


PALISADES  DAM 
PARMA   EXP  STA 
PAUL    1  ENE 
PAYETTE 
PICABO 
PIERCE  -RS 
POCATELLO  2 
POCATELLO  WB  AP 


POTLATCH 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER   EXP  STA 

REYNOLDS 

RICHFIELD 

RIG6INS  RS 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT   EXP  STA 
SHOSHONE    1  WNW 
SLATE  CREEK  RS 
STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN   FALLS  PH 
SWAN   VALLEY    1  W 
TETONIA  EXP  STA 


See  Beleiencs  Note.  Following  SlaUos  XQ^ja^ 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JANUARY  1962 


DayOl  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26  j 

27 

28  1 

29 

30 

31 

• 

< 

THREE  CREEK 

WAX 

'>6 

50 

47 

39 

51 

42 

45 

»3 

39 

29 

39 

41 

38 

36 

39 

41 

38 

31 

26 

37 

5 

11 

27 

32 

38 

42 

48 

51 

49 

50 

48 

38.6 

MIN 

8 

9 

15 

20 

11 

30 

39 

38 

17 

-  1 

3 

5 

10 

-  2 

10 

-12 

-  2 

13 

7 

4 

-32 

-37 

-27 

-  9 

12 

7 

12 

8 

3 

4 

10 

5.6 

TWIN   FALLS  2  NNE 

MAX 

39 

37 

38 

41 

40 

41 

51 

51 

32 

25 

34 

30 

22 

31 

33 

31 

34 

30 

28 

21 

8 

5 

9 

17 

26 

39 

40 

36 

34 

35 

33 

31.3 

MIN 

21 

17 

21 

29 

18 

29 

38 

31 

16 

5 

6 

16 

15 

14 

23 

5 

11 

19 

16 

7 

-13 

-25 

-18 

-10 

14 

16 

9 

12 

10 

8 

14 

12.1 

Twin  falls  3  SE 

HAX 

3» 

38 

39 

40 

42 

40 

40 

52 

51 

26 

24 

33 

25 

23 

32 

34 

29 

30 

32 

39 

27 

6 

6 

8 

17 

32 

37 

39 

37 

35 

35 

31.7 

MIN 

22 

19 

20 

23 

24 

21 

36 

39 

17 

6 

6 

10 

14 

14 

17 

8 

8 

13 

18 

13 

-  8 

-18 

-18 

-16 

4 

15 

14 

15 

11 

11 

11 

11.9 

WALLACE 

MAX 

30 

36 

*1 

38 

44 

44 

35 

38 

23 

20 

21 

22 

25 

25 

26 

26 

26 

20 

15 

10 

12 

13 

19 

33 

39 

43 

45 

47 

42 

45 

46 

30.6 

MIN 

19 

28 

33 

29 

30 

31 

31 

17 

11 

1 

9 

9 

12 

11 

8 

2 

18 

6 

-  3 

-  3 

-12 

-  8 

-  2 

12 

31 

33 

32 

30 

27 

26 

26 

15.9 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

35 

31 

40 

39 

35 

43 

36 

37 

29 

20 

20 

26 

22 

25 

25 

24 

28 

21 

17 

13 

7 

16 

15 

27 

35 

41 

43 

44 

51 

43 

43 

30.0 

MIN 

19 

18 

19 

33 

28 

31 

30 

28 

12 

1 

1 

7 

11 

11 

17 

-  3 

15 

11 

2 

6 

-19 

-18 

-13 

-  3 

24 

33 

33 

28 

25 

23 

23 

14.0 

WARREN 

MAX 

33 

34 

37 

3* 

35 

31 

40 

40 

40 

22 

28 

25 

19 

22 

23 

22 

28 

25 

20 

14 

14 

20 

25 

37 

29 

43 

45 

47 

43 

47 

49 

31.3 

MIN 

~  4 

3 

9 

9 

0 

24 

25 

28 

0 

-21 

-10 

5 

-  1 

3 

11 

-12 

1 

-11 

-14 

-14 

-33 

-37 

-21 

5 

13 

18 

20 

9 

8 

1 

8 

0.9 

WAVAN 

MAX 

2» 

26 

35 

28 

34 

38 

38 

35 

16 

5 

14 

30 

19 

19 

20 

20 

21 

22 

16 

29 

6 

3 

9 

25 

25 

30 

38 

35 

31 

33 

33 

24.4 

MIN 

-  9 

-  5 

6 

19 

20 

21 

21 

16 

-19 

-20 

-15 

2 

-  4 

9 

8 

8 

3 

6 

9 

4 

-21 

-33 

-24 

-  6 

8 

9 

11 

9 

-  4 

7  1 

1.2 

WEISER   2  SE 

MAX 

38 

30 

35 

41 

40 

40 

45 

57 

46 

33 

30 

40 

34 

34 

33 

33 

30 

2S 

19 

10 

1 

0 

14 

21 

29 

30 

31 

26 

24  27 

30.0 

MIN 

18 

18 

25 

22 

22 

32 

36 

34 

27 

20 

18 

25 

18 

19 

24 

20 

13 

15 

9 

10 

-19 

-26 

-26 

-  9 

10 

12 

9 

6 

6 

12 

16 

13.4 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

43 

44 

»1 

41 

43 

41 

49 

44 

26 

26 

32 

27 

26 

22 

23 

28 

28 

23 

14 

10 

10 

18 

25 

31 

38 

43 

45 

51 

53 

55 

52 

33.9 

MIN 

25 

23 

32 

28 

25 

27 

30 

25 

12 

12 

17 

20 

16 

10 

17 

9 

18 

11 

4 

-  8 

-21 

-11 

-  2 

17 

20 

32 

30 

32 

32 

28  27 

17.3 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  ODD 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

IS 

12 

12 

12 

ANDERSON  DAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

10 

9 

9 

T 

9 

5 

2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

3 

2 

2.0 
4 

4 

4 

T 

4 

1.0 

5 

7.0 
12 

12 

12 

11 

11 

T 
10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

ARCO  3  N* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 

ARKOWROCK  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S 

5 

T 

5 

T 

5 

S 

T 

5 

1 

2.1 

2 

2 

T 

2 

3.2 
4 

4 

T 

3 

0.8 
3 

7.2 
4 

T 
11 

9 

8 

8 

T 

8 

T 

8 

8 

7 

7 

7 

T 

7 

T 

7 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

16 

16 

IS 

15 

3.0 
18 

0.5 
18 

18 

18 

18 

1.5 
19 

1.0 
19 

0.5 
19 

2.0 
21 

0.5 
21 

21 

2.0 
22 

22 

5.0 

25 

25 

25 

25 

25 

1.0 
26 

T 
25 

T 
25 

24 

24 

24 

24 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

1.0 

1.5 

T 

0.8 

1.7 

1.0 

18. 0 

T 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

18 

18 

16 

3.0 
21 

21 

21 

20 

20 

20 

0.8 
22 

1.0 

23 

1.0 
23 

6.0 
28 

2.0 
27 

8.0 
35 

32 

30 

29 

27 

27 

27 

1.0 
27 

3.0 
29 

28 

27 

27 

26 

26 

25 

BLACKfTOT  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

6 

- 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

BOISE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 
T 

1.9 

T 

2 

0.1 

0.2 
1 

0.4 
2 

0.1 

T 

1 

1 

1.0 
1 

0.9 
2 

0.2 

4.8 

7 

0.3 

7 

0.7 

7 

0.7 

6 

0.7 

T 

6 

0.7 

T 

6 

0.7 

6 

0.6 

5 

0.6 

4 

0.5 

T 

4 

0.5 

T 

4 

0.5 

T 

4 

0.5 

80KNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

0.3 
12 

11 

11 

0.5 
11 

0.3 

4.0 
15 

1.0 
15 

2.5 
18 

0.5 
18 

10 

8 

5 

BURLEY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.5 

T 

1 

0.2 
1 

1.0 

T 

5.5 
3 

6.0 
7 

T 
13 

10 

8 

6 

T 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

0.8 

4 

8 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

T 
16 

16 

16 

2.0 
18 

4.0 

19 

14 

14 

14 

14 

1.5 
15 

T 
15 

T 
15 

2.0 
17 

17 

16 

T 
16 

16 

9.0 
25 

25 

25 

25 

T 
24 

21 

T 
20 

19 

19 

19 

19 

19 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

23 

0.6 
23 

T 
24 

24 

0.5 
24 

1.6 
24 

23 

23 

23 

23 

1.7 
24 

24 

1.0 
25 

3.7 
28 

26 

24 

0.7 
25 

2.2 
27 

11.7 
37 

T 
36 

35 

34 

32 

0.2 
30 

30 

29 

28 

28 

28 

28 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

28 

28 

23 

21 

19 

3.0 
22 

2.5 
24 

24 

24 

24 

1.0 
25 

25 

T 
24 

24 

24 

24 

24 

T 
24 

24 

24 

24 

24 

24 

T 
23 

21 

19 

18 

16 

15 

14 

COEUH  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

1 

• 

1.0 
1 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

* 

T 

« 

T 

7.0 
7 

T 

7 

12.0 
15 

0.1 
15 

15 

15 

15 

15 

15 

1.0 
15 

9 

6 

COTTONKOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

1.0 

5 

0.8 
1 

1 

1 

1 

1.0 
1 

0.9 

2 

3.0 
1 

6.4 

6 

5 

1.4 

5 

0.8 
6 

0.2 

5 

0.8 
5 

5 

5 

5 

0.1 
5 

5 

4 

2 

2 

2 

1 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

2.5 
7 

1.0 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

T 

8 

10. 0 
16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

13 

13 

12 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

40 

40 

0.4 
40 

T 
40 

40 

2.2 
42 

2.4 
39 

37 

36 

36 

36 

1.6 
37 

37 

0.4 
37 

5.4 
43 

T 
42 

41 

0.5 
41 

T 
41 

13.2 
51 

SO 

48 

47 

T 
46 

T 
45 

0.5 
44 

T 
43 

42 

42 

42 

41 

DUBOIS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

l.O 
4 

T 

5 

1.0 

5 

0.5 
7 

T 

6 

T 

6 

T 

6 

0.7 
6 

1.0 
6 

7 

7 

7 

T 

7 

1.0 
8 

T 

8 

T 

8 

T 

8 

7 

6 

5 

EUC  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS 

1.0 
16 

1.0 
17 

17 

17 

15 

1.5 
16 

16 

16 

2.0 
18 

18 

18 

7.0 
26 

26 

25 

0.5 
26 

0.5 
26 

26 

1.0 

27 

27 

27 

1.0 
28 

5.0 
29 

26 

27 

17 

16 

16 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

13 

13 

12 

11 

9 

6 

1.0 
5 

5 

5 

0.9 
5 

5 

T 

5 

2.0 
7 

7 

7 

7 

1.0 
8 

16. 0 
20 

20 

20 

20 

20 

19 

18 

17 

16 

16 

15 

15 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

T 
10 

10 

10 

10 

7 

7 

5 

4 

2.0 

6 

6 

1.0 
9 

2.0 
11 

10 

10 

10 

11.0 
21 

T 
21 

T 
21 

21 

20 

20 

19 

T 
18 

18 

16 

15 

14 

14 

OLEKNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 

3 

T 

0.2 
2 

4.0 

6 

T 
T 

HA 1  LEY  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2.0 

1 

12.0 
12 

RAMER  4  Nil 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

1.0 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

4.0 

7 

7 

7 

7 

7 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

15 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

14 

16 

16 

15 

16 

16 

26 

36 

3« 

25 

24 

24 

24 

23 

20 

19 

18 

18 

8m  B«lmc«  Mom  ToOrmtut  SMaa  Igda 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
JANUARY  1962 


Day  of  month 


Statioo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

T 
18 

T 
18 

18 

T 
17 

17 

16 

16 

16 

IS 

2.0 
17 

17 

0.4 
17 

4.0 

21 

21 

21 

1.0 

22 

1.0 
23 

11. 0 
34 

33 

33 

30 

28 

0.2 
27 

T 
25 

24 

23 

22 

20 

20 

IDAHO  FA1J.S  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.7 

T 

0.3 
2 

0.8 
3 

0.2 
3 

T 

3 

2 

0.4 
2 

1.0 
3 

5.5 
4 

10 

10 

9 

T 

8 

0.5 
7 

0.3 
7 

7 

6 

6 

5 

4 

IDAHO  FALLS  46  W  VfB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

T 

T 

T 

l.S 
T 

0.4 
2 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

1.0 

2 

5.0 
9 

9 

9 

9 

9 

0.2 
8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

ISLAND  PARK  DAK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

39 

38 

0.5 
38 

0.5 
38 

T 
37 

0.5 
37 

7.0 
43 

1.0 
42 

41 

40 

40 

1.0 
40 

O.S 
40 

0.5 
40 

5.0 
44 

1.0 
45 

2.0 
47 

1.0 
46 

46 

L4.0 
58 

56 

53 

52 

51 

3.5 
54 

1.0 
54 

1.0 
52 

T 
50 

49 

49 

49 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

19 

T 
19 

T 
19 

19 

5.0 
24 

1.0 

25 

24 

22 

22 

1.0 

23 

1.0 
24 

T 
24 

3.0 
27 

1.0 

28 

1.0 
28 

T 
26 

25 

25 

25 

24 

24 

24 

2.0 
26 

T 
26 

T 
25 

25 

25 

25 

24 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  ESUIV 

1.8 

0.5 

2 

0.1 

T 

1 

T 

1 

T 

1.2 

T 

T 

1 

0.4 
T 

0.1 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

LOWMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

16 

1.0 
17 

T 

- 

1.0 

17 

13 

13 

2.0 

T 

5.0 

T 

13.0 

22 

21 

T 
21 

T 
20 

18 

18 

18 

18 

18 

HALAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

0.2 
1 

T 
T 

0.7 

T 

3.0 

2 

1.0 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

T 

4 

4 

T 

4 

HAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

- 

- 

0.5 
1 

1 

1 

T 

1 

1 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

- 

HC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

25 

25 

25 

25 

3.0 
30 

7.0 
34 

30 

28 

28 

28 

3.0 
30 

30 

8.0 
38 

38 

35 

35 

35 

35 

9.0 
40 

39 

39 

39 

38 

38 

2.0 

37 

37 

36 

35 

35 

35 

HULLAM  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

29 

T 
29 

T 
28 

28 

1.0 
26 

2.0 
29 

0.2 
30 

30 

30 

29 

0.6 
29 

0.2 

30 

5.6 
30 

0.2 

36 

3.5 
36 

1.8 
38 

0.2 
38 

38 

T 
38 

38 

38 

38 

0.6 
38 

0.5 
38 

T 
37 

36 

36 

35 

35 

34 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

0.5 
1 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

0.2 
2 

T 

2 

1.0 
3 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.5 
7 

0.5 

6 

1.0 
3 

2 

1 

0.5 
1 

4.5 

5 

4.5 
7 

7 

7 

7 

6 

6 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

OBSIDIAN  3  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

26 

25 

25 

25 

25 

24 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

24 

24 

24 

24 

24 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

7.0 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

5 

5 

5 

S 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

37 

37 

36 

1.0 
36 

35 

35 

2.0 
38 

34 

34 

34 

34 

1.5 
35 

3.0 
38 

6.0 
43 

L2.0 

52 

T 
49 

1.0 
48 

2.0 
49 

1.0 
49 

T 
47 

46 

45 

45 

1.0 
45 

T 
45 

0.5 
45 

43 

42 

42 

42 

42 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

0.6 

T 

T 

T 

1.2 

T 

2.2 

2 

0.1 

0.7 
4 

0.2 

1.2 
4 

0.2 

3 

0.1 

2 

0.1 

0.3 
1 

5.1 
3 

0.2 

6.0 

9 

0.2 

12 
0.2 

10 
0.2 

10 
0.2 

T 
10 
0.2 

0.1 

8 

0.2 

7 

0.2 

6 

0.2 

5 

0.2 

T 

4 

0.2 

T 

4 

0.2 

3 

0.1 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

- 

2 

2 

2 

- 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.3 

4.0 

6 

6 

T 
T 

T 
T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

26 

T 
26 

24 

T 
24 

24 

T 
24 

4.5 
28 

T 
28 

28 

28 

27 

T 
27 

0.4 

27 

6.5 
33 

0.3 
32 

2.7 
34 

3.3 

36 

35 

35 

35 

T 
31 

31 

30 

1.4 

32 

30 

29 

26 

25 

25 

25 

25 

RIGGINS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

0.2 
17 

T 
15 

14 

14 

13 

4.0 

16 

16 

16 

16 

16 

0.2 
16 

16 

8.2 
24 

23 

3.3 
24 

1.5 
24 

24 

24 

23 

23 

22 

22 

1.5 

22 

22 

18 

16 

14 

13 

12 

11 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

T 
16 

13 

T 
13 

12 

12 

T 
12 

1.0 
13 

13 

2.0 
15 

15 

IS 

T 
15 

T 
15 

L2.0 
26 

T 
26 

23 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

T 

1.5 
T 

T 

0.8 
1 

2.0 

2 

5.0 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

SWAN  VALLEY  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

5 

T 

4.0 

6.0 

6 

7.0 

9 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

3.0 
7 

7 

5 

3 

2 

2.0 
3 

4.0 

7 

3.0 
10 

10 

10 

10 

9 

7 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

2.0 
3 

3 

T 

2 

2 

1 

0.5 
1 

6.0 

7 

1.0 
8 

8 

8 

8 

7 

T 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

T 

5 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

T 
15 

14 

13 

12 

T 
12 

4.0 
14 

1.0 
15 

15 

15 

15 

T 
15 

2.0 
17 

11.0 
28 

1.0 

29 

4.0 
31 

4.0 
33 

T 
31 

31 

31 

30 

30 

30 

29 

T 
27 

23 

22 

21 

21 

21 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

29 

27 

4.0 
31 

31 

6.0 

36 

30 

28 

27 

27 

27 

3.0 
30 

30 

1.0 
30 

3.0 
31 

29 

29 

1.0 

29 

29 

4.5 
33 

33 

33 

32 

32 

1.0 

32 

32 

31 

32 

32 

30 

31 

See  reference  cotes  following  Station  Index. 
-  10  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


JANUARY  1962 


Adn.n  -Q-i    /     I        *«r  t„,„P  Jjnr   Ti-outcu'le  OS  A 


_*Sun  Valley. 

..uV>„^     ll     \a>  ^.-nx.^K.CS     )^^_^^_^^^1»  H.J  V/^ 


ulls  46  H^lfB  I    Idaho  F-tUs/aA  - 


A*  AP  Ob 

Swan  Valley 

o- 

— Idaho  Falls  2  ESE 


NjJUU    H-  "  ~tk'         X '   S  Crater,  ol  the  noon  Nil         y  — Idaho  Fall.  2  ESE  ✓  | 

VVA  A..^o„X^  I  -O-Fairli.ld  r'-s'"';J°°'"'"V  ,  I      o(^\  |  Md  ■J-^-t  ^  P^,.,a...  Da. 


-C>-McD»r»itt  ; 


\  I    Fort  Hall  ln"3~XKcyl/  m  Pul""^  Utni 

-V — I — " — —  '"T"  ^o^^:^iSi 

V>>«rdeen  Exp  Sla  Blackfoot  D»a  /— 


 ■  1:      n\    \    \  /     \  A-o-co. 


Gra«,ryO-  / 

SOUTHWESTERN  HIGHiIaNDS 


°  "'i?  ^  Burlcy  Factory  'ourlAv  V 


v.n.,-0- 


-61       TRPC  -  3r 


-O  "2'  -<{)- 


Lockn   U3U  Exp  St 


I30LINES  ARE  DRAVN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALOI.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  UTTERPOLATING  ON  THESE  HAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS.  j^j^ 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JAKUARY  1962 


120  TM   MERIDIAN   TIME  ZONE 


DAHO 


-61       »IIPC  -  SF 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  rAIITION  SHOULD  BE  USED  IN  INTKKPOLATING  ON  THESE  RAPS.  PARTICULARLY  IM 
MOUNTAINOUS  AREAS. 

-   1^  - 


STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO 

COUNTY 



1  DRAINAGE  : 
j  LATITUDE 

I 
S 

3 



ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

i 

i  i 

SB 

ASCRDEen  CXP  STATION 

BINGHAM 

}} 

30 

spi 

EXPERIMENT  STATION 

MAtAD 

"v 

ONEIDA 

A'  TE*<TMOUGMT  M|Nf 

00  T< 

POWt" 

1 

s 

<j  s  MEAT»cR  Bureau 

MALAD  FAA  AIRPORT 

ONEIDA 

ANCftlCAN  fALLS  1  $W 

02?T 

l3  42  47 

11 

92 

4318 

iP' 

5P 

U  S  BuR  RECLAMATION 

MALTA  RANGER  STATION 

5961 

ANDFR50N  DAM 

02BZ 

ELMORE 

2  45  21 

11 

2* 

3882 

6P 

6P 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MAY  RANGER  STATION 

5665 

ARCO  3  NH 

BUTTE 

tl  43  40 

11 

20 

5  300 

4P 

JOHN  C  TOOMBS 

MC  CALL 

AltROwROCK  DAM 

Elmore 

Z  43  36 

11 

99 

3275 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MC  CAMMON 

BANNOCK 

AS^'TON  1  S 

11 

17 

9P 

5P 

H 

Gust  steinmann 

MINIDOKA  DAN 

ATLANTA  2 

Elmore 

2  43  4S 

11 

07 

9989 

9P 

9P 

C  H 

CLOSED  7/21/99 

HONIPELIER  RANGER  STA 

6055 

bear^'lake 

ATLANTA  SUMMIT 

ELMORE 

2  43  45 

n 

14 

7990 

u  s  WEATHER  Bureau 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

607? 

AVEHV  BAMGEH  STATION 

0S2! 

SHOSHONE 

10  47  15 

11 

40 

MOOSE  CREEk  ranger  STA 

BALD  MOUNTAIN 

BLAINE 

11 

NELSON  6ENNEII 

MOSCOW  U  OF  1 

LATAH 

KOOTENAI 

11 

34 

6A 

8A 

U   S  NAVY 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

ELMORE 

BENTON  0**t 

0789 

9  40  21 

lib  90 

2640 

C 

U  5  FOREST  SERVICE 

623; 

SHOSHONE 

BI&  CREEK   1  $ 

VALLEY 

11  4  3  06 

U 

20 

5686 

ANNESLEy  N  EDwARDS 

623T 

SHOSHONE 

BlACkFOOI   2  SSM 

BINGHAM 

11 

23 

TOM  THOMPSON 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

BLACKfOOT  0AM 

CARIBOU 

11 

43 

FORI  HALL    IR  PROj 

NE2PERCE 

LEWIS 

12  42  96 

a 

97 

6P 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

NE2  PERCE  PASS 

IDAHO 

BOGUS  BASIN 

lOlA 

BOISE 

12  43  46 

lit 

6196 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

6943 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

loie 

ADA 

2  43  S3 

IK 

04 

2840 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OBSIDIAN  5  SSE 

6993 

BOISE  MB  A1RP0PT 

ADA 

IK 

15 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OLA  9  S 

60NNEPS  fEBPV  1  SM 

BOUNDARY 

IK 

19 

ARLO  T  CRUNERUD 

OROFINO 

CLEARWATER 

Twin  falls 

11< 

5P 

5P 

SHELLEY  HOWARD 

PALISADFS  DAM 

BONNEVILLE 

BUNOALON  ranger  STATION 

CLEARWATER 

3  46  3» 

11 

30 

2285 

'p 

'p 

U  S  FOREST  SERVICE 

PARMA  Experiment  sta 

6644 

BURKE  2  ENE 

1272 

SHOSHONE 

4  47  32 

11 

40 

4093 

MONTANA  POWER  CO 

667T 

flURLEY 

11 

FRANK  0  REDFIELD 

BURtEr  FACTORY 

CASSIA 

11 

40 

AMAL&ANATEO  SUGAR  CO 

PICABO 

BLAINE 

burlEy  faa  airport 

CASSIA 

It 

MID 

HID 

H 

FED  AVIAT ION  AGENCY 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

CABINET  CORCr 

1)63 

9  48  OS 

at 

04 

2257 

WASH  HATER  POmE R  CO 

7077 

CALDvELL 

CANYON 

2  43  40 

IK 

41 

2370 

MID 

iP 

CALDwtLL  BROADCAST  CO 

PLUHMER  3  WSW 

7108 

CAN BRIDGE 

WASHINGTON 

lie 

41 

PCCAIELLO  2 

CASCADE  1  Nw 

VALLEY 

at 

03 

U  S  BUR  RECLAMAT If  . 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

POWER 

a 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTHILL 

BOUNDARY 

CENIERVILlE   AR6AUGH  RCM 

16}6 

BOISE 

2  43  98 

a 

91 

4JO0 

HISS  XINIA   I  ARBAuGH 

7301 

CHALLIS 

CUSTER 

11  44  30 

a* 

5175 

3P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

7321 

CHILLY  BARTON  FLAT 

CUS lER 

a-- 

50 

MRS  K  L  ROBINSON 

PRESTON  2  SE 

CLARKi*  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

at 

15 

u  &  FOREST  SERVICE 

PRIEST  RIVER  EKP  STA 

&ONNER 

cobali  slackbiro  mine 

114 

21 

0A 

OA 

H 

CLOSED  e/24/60 

BINGHAM 

COEUR  D  ALENE  PS 

1956 

KOOTENAI 

4  47  41 

at 

45 

2190 

BA 

SA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RICHFIELD 

76  73 

20T1 

CARIBOU 

12  42  43 

a 

53 

6190 

J  R  SIMPLOT  '0 

RIGGINS  RANGER  STATION 

COTTONWOOD 

IDAHO 

at 

21 

7721 

BONNE Vl LL  E 

COTTONWOOD  2  MSW 

IDAHO 

at 

23 

5A8I  fftfl 

RUPERT 

MINIDOKA 

IK 

26 

9P 

9P 

c 

FRED  M  NOLL 

SAINT  ANTHONY 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

2260 

BUTIC 

6  43  28 

113 

34 

5897 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

8062 

BENEWAH 

OEADwOOD  DAM 

2585 

VALLEY 

1*  32 

11! 

38 

5375 

!p 

H 

Clifford  s  code 

SALMON 

eu76 

oeadhood  summit 

a; 

34 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANDPOINT  ZxC  STATION 

OECEPTION  CBEE< 

KOOTENAI 

IK 

29 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

ELMORE 

OEEff  Flat  0«** 

at 

45 

7P 

TP 

CARL  PADOUR 

SHOSHONE    1  i^NW 

LINCOLN 

OCER  POINT 

2A51 

801  SE 

12  43  49 

IK 

06 

7190 

9P 

c 

GEORGE  E  WYNNE 

Slate  creek  rs 

8475 

on  IE 

2575 

11  45  33 

11! 

9610 

5P 

KRj  ZILPHA  l  mENZEl 

SOLDIER  CREEK  ADM  SUE 

8548 

ORIGCS 

TETON 

a 

07 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  fXP  STATION 

CLARK 

112 

12 

U  S  FOREST  SERVICE 

STREVtLL 

CASSIA 

DUBOIS  FAA  AIRPORT 

CLARK 

112 

15 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

SuBlETi  Guard  station 

POhER 

ELK  CITY 

2875 

IDAHO 

3  45  49 

as 

26 

4049 

BA 

BA 

MRS  DONNA  M  NELSON 

8818 

ELK  RIVER  1  S 

2892 

ClEARHAIER 

3  46  46 

at 

1 1 

2918 

MRS  HA2EL  V  whEClER 

0906 

CNMETT  2  E 

GEM 

2  45  $2 

lie 

28 

SWAN  FALLS  POmER  MOUSE 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

CAMAS 

a« 

47 

U  S  FOREST  SERVICE 

SWAN  VALLEY    1  W 

BONNEVILLE 

^ENN  RANGER  STATION 

IDAHO 

11! 

33 

SA 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TETONIA  ExP  STAT  ION 

TETON 

FORT  HALL   INDIAN  AGENCY 

BINGHAM 

112 

9P 

FORT  HALL    IR  PROJ 

THREE  CREEK 

GARDEN  VALLEY  RS 

BOISE 

as 

95 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRIANGLE  RANCH 

CILMORE    SUMMIT  RANCK 

CUSTER 

m 

51 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

glCnns  ferry 

ELMORE 

12  42  97 

as 

10 

MILES    T  MILLER 

TROUTDALE  GUARD  STATION 

ELMORE 

GOOD I NO 

GOODING 

'l  42  35 

a« 

43 

US  SOIL  CON  SERVICE 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS 

GRACE 

5732 

CAR  1 BOU 

111 

44 

5400 

9P 

9P 

9299 

GRAND  VIEW 

3760 

OWYHEE 

12  42  99 

IK 

06 

2360 

MISS  LINDA  6EAMAN 

VIENNA  MINE 

94  22 

BL  A  1  NE 

GRANCEVILLE 

3771 

IDAHO 

IK 

08 

U  S  we  OBSERVER 

SHOSHONE 

GRA5MERE 

OWYHEE 

11! 

53 

GEORGE  F  THOMSON 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

SHOSHONE 

GROUSE 

CUSTER 

a 

57 

5P 

5P 

MRS  8PYAN  TAYLOR 

WARREN 

IDAHO 

Gunnel  guard  station 

3902 

1?  42  06 

a 

12 

5880 

s 

U  S  FORE  ST  SERv ICE 

9601 

MAIlEy  ranger  STATION 

1R42 

BLAINE 

IK 

19 

5528 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEISER  2  SE 

96  38 

WASHINGTON 

HAMEP  4  Nw 

JEFFERSON 

*3  5^ 

112 

19 

U  S  F  *  M  L  SERVICE 

WINCHESTER  1  SE 

LEWIS 

maielton 

JEROME 

ii« 

OS 

NORTH  SIDE   CANAL  CO 

HE ADOUARTERS 

Clearwater 

11! 

0A 

8A 

POTlAiCH  forests  INC 

NEW  STATIONS 

MILL  CITY 

4269 

CAMAS 

12  43  18 

11! 

05 

9000 

5P 

CARROLL  M  DAMMEN 

MOtLlSTER 

4295 

12  42  21 

IK 

4550 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

1932 

HOWE 

BUT  IE 

a 

00 

CHARLES  0  COwGILL 

IDAHO  CITY 

BOISE 

11! 

50 

FREO  A  PROFFER 

lOAMO  CITY  11  SW 

BOISE 

IK 

00 

5P 

H 

MRS  BERTHA  GARDNER 

GALENA  5l»«IT 

BLAINE 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

4459 

BONNEV ILLE 

12  43  29 

112 

01 

4765 

TP 

CARROLL  SECRIST 

REYNOLDS 

764A 

IDAHO  FALLS  16  Sr 

4456 

BONNEVILLE 

12  43  21 

111 

5712 

7P 

GEORGE  W  MEYER 

•IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

BONNEVILLE 

112 

FED  Aviation  agEnCy 

IDAHO  FALLS  «2  Nu  w9 

BUT  IE 

112 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDAHO  FALLS  *6  W  wB 

4460 

6  43  32 

112 

97 

4933 

MIO 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IDA  VAOA 

OWYHEE 

as 

19 

Chris  callen 

4598 

12  44  29 

111 

24 

6300 

<j  S  BuR  reclamation 

JACKSON  PEAK 

4612 

S   44  03 

11! 

27 

7050 

us  SOIL  CON  SERVICE 

JEROME 

4670 

JEROI-E 

12   42  44 

IK 

31 

3785 

9P 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

KAM|«H 

LEwlS 

3  46  14 

lie 

1212 

EWART  L  BRUGh 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

4  47  32 

IK 

2505 

9A 

4»40 

12  45  37 

a* 

41 

0421 

s 

u  s  WEATHER  Bureau 

4908 

6  44  24 

112 

6190 

9P 

KOOSMA 

5011 

IDAHO 

3  46  09 

a! 

99 

1261 

4P 

GaROY  '^""'^ 

KUNA  2  NNE 

5058 

ADA 

2  43  31 

IK 

24 

2685 

6P 

HARRY  U  GIBSON 

LEAOORE 

5169 

LEMhI 

U    44  41 

la 

22 

6115 

c 

DONALD  B  NOBLE 

LEWtSTON  MS  AIRPORT 

5241 

HE  J  PERCE 

3  46  23 

111 

01 

1413 

MIO 

HID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LIFTON  Pl>MPING  STATION 

5279 

BEAR  LAKE 

1    42  07 

a 

18 

9926 

5P 

9P 

UTAH   PWR    •   LIGHT  CO 

littlf  wood  dam 

5322 

BLAINE 

12  43  26 

a* 

01 

5220 

c 

ROSS  A  STANFORD 

LOLO  PASS 

9396 

IDAHO 

3  46  56 

a* 

5700 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOWHAN  1  E 

5420 

BOISE 

8  44  09 

34 

3870 

5P 

MRS  MARVEL  B  CASTLE 

hackay  ranger  station 

9462 

CUSIE8 

6  43  55 

a 

37 

5697 

5P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

I  OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


1  42  12 
42  10 
42  19 


12  42  59 
12  42  40 
1  42  19 


40  21 
43  03 
43  04 
45  25 


2  43  37 

12  42  98 

2  49  38 

12  A5  30 


42  01 

42  22 

43  93 


OBSERVER 


380       5P  5P 


950       5P  9P 


260       9P  5P 


JUNIUS  i.  dtOwTHCIt 
FED  AVIATION  ACCnCY 
U  S  FOAEST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

R  F  L  INOENSCWtlTT 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
5  FOREST  SERVICE 
S  WEATHER  BUREAU 
S  FORES!  SERVICE 


RSI TT  Of  IDAHO 
OF    MOUNTAIN  HOME 
.VlAI ION  AGENCY 

s  wEATrcR  Bureau 

S  FOREST  SERVICE 


JOHN  KOEPL 
U  S  FOREST  SEflVlCe 
HERBERT  J  HARDY 
ALFRED  A  BROOKS 
MRS  DOROTHY  NALLY 


LEONARD  N  PUROY 
U  S  FOREST  SERVICE 
US  GEOLOGICAL  SURVEY 
FRED  0  SHILL 
ERNEST  B  CHASE 

U  S  WEATHER  BUREAU 


I      U  S  FOREST  SERVICE 
S  FORT  HALL  IR  PROJ 
LESLIE  F  BUSmBy 
I      u  S  FOREST  SERVICE 


M  JFRGENSEN 
FOREST  SERv 

wb  observer 


.  FOREST  SERVICE 
I  FOREST  SERVICE 
FOREST  SERVICE 


ELMER  TIMOTHY 
EDWARD  F  SEAGLE 
IDAHO  POWER  COMP 


S  US  SOIL  CON  SERVICE 

S  US  SOIL  CON  SERVICE 
t       U  S  bUR  ENTOMOLOGY 

AMAL&AHAlEO   SUGAR  CO 

S  U  S  WEATHER  B1.REAU 
I      w  FEATHERSIONE  JR 


2  45  40     115  07    5450      5P  5P 


ELMER 


SHERi 


MRS  MERElDA  H  COUGH 
HftS  CHARLENE  EPPERSON 


'  BOISE,     3  CLCAinfATEII.     4  COfUO  D'ALENE,     9  KOOTENAI, 


'  PALOUSe,     0  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     1?  SNAKE,     13  OWTHEE. 


REFERENCE  NOTES 


IDAHO 
1962 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station. 
Box  1718,   Boise,    Idaho,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are  carried  in  the  June  issues 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  '^F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  sianuner  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.  MST,   except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observat ion  Time  and  Tables" ,  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values     ai"e  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Prec ipitati on  Data"  Bulletin . 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 

J     "Supplemental  Data"  Table, 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin, 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;     "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are    exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  f ul 1  month . 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record .     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscript  ion  Price :  20  cents  per  copy ,  monthly  and  annual ;  $2 . 50  per  year .  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary . )  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA.  all  of  wtiich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations,  exposure , etc . ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data ,   obtained  as  indicated  above ,   price  15  cents . 
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Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

D 
O 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tola! 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No,  of  Doyi 

Max. 

Min. 

_ 

s. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    , 1 0  or  More  1 

,50  or  More 

1 .00  or  More 

DA  KlUiA  MfM  C 

KMNnANL'LC. 

BAYV I EW  MODE  L   BAS I N 

38. 9M 

23. 7M 

31. 3M 

51 

4  + 

-  5 

27 

942 

0 

5 

21 

2 

1  .28 

0 

0 

BONNERS  FERRY   1  SW 

39»2 

24.7 

32.0 

58 

2 

-  1 

27 

917 

0 

7 

19 

1 

1.14 

-  1.10 

.  34 

10 

2.5 

1 

8 

3 

0 

0 

CABINET  GORGE 

37.7 

23.5 

30.7 

55 

2 

-  3 

27 

953 

0 

6 

24 

3 

2  .04 

.68 

14 

16 

1 

5 

1 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

40.5 

24.1 

32.3 

1.5 

58 

3 

2 

26 

907 

0 

5 

2 1 

0 

1.47 

-  1  .05 

1.0 

0 

0 

PORTHILL 

38.8 

21.5 

30.2 

2.6 

54 

2 

-  4 

27+ 

958 

0 

6 

27 

2 

.58 

.97 

.30 

14 

T 

1 

2  + 

2 

0 

0 

PRIEST   RIVER  EXP  STA 

36.9 

20.7 

28.8 

1.2 

49 

2 

-11 

27 

1  007 

27 

1.85 

-  1.28 

.70 

14 

.9 

25 

1 

1 

SAINT  MARIES 

42.0 

25.5 

33.8 

1.6 

57 

2 

-  3 

26 

859 

0 

4 

20 

2 

1.94 

.93 

.  36 

14 

2.0 

T 

,28  + 

8 

0 

^, 

SANDPOINT  EXP  STA 

37.0 

25.3 

31.2 

2.0 

54 

2 

-  1 

27 

939 

0 

7 

20 

1 

2.18 

-1.12 

.72 

14 

5.4 

6 

1 

0 

0 1 V I S I ON 

31.3 

1.8 

1.56 

-  1.04 

2.0 

MAD  TU    /"CMTDAI       DD  A  t  D  I  C  C 

COTTONWOOD 

38. IM 

22. 7M 

30. 4M 

50 

2 

-12 

26 

952 

0 

5 

22 

2 

.97 

-  .63 

.25 

22 

4.2 

4 

22 

4 

0 

0 

GRANGEVILLE 

39.9 

23.2 

31.6 

0.1 

52 

2 

-15 

25 

930 

1.56 

.14 

•  56 

1  7 

8.0 

8 

27  + 

4 

1 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

41.7 

27.3 

34.5 

2.0 

58 

19 

3 

27  + 

849 

0 

5 

14 

0 

1.21 

-  .93 

.25 

12 

1.0 

1 

22 

5 

0 

0 

NEZPERCE 

38.5 

23.9 

31.2 

0.5 

53 

2 

-13 

25 

941 

1.11 

-  .34 

.27 

12 

3.0 

2 

27  + 

5 

0 

0 

POTLATCH 

45.5 

25. 4M 

36. OM 

3.6 

60 

2 

0 

27 

840 

0 

4 

1 

.93 

-  1.42 

.25 

12 

T 

0 

3 

0 

0 

WINCHESTER   1  SE 

39.6 

21.9 

30.8 

58 

2 

-17 

26 

952 

0 

5 

2  5 

* 

1  .56 

.35 

22 

10.0 

8 

23 

7 

0 

0 

D ] V I S I ON 

32.4 

1 . 2 

1.24 

_  ,57 

4.4 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

42.5 

26.3 

34.4 

54 

15 

2 

850 

0 

5 

20 

0 

1  .96 

.50 

18 

5.0 

2  + 

7 

1 

KOOSK lA 

46.2 

28.2 

37.2 

1.2 

59 

2 

3 

27+ 

772 

0 

2 

17 

0 

1.48 

-  .38 

.29 

12 

T 

T 

24  + 

6 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP  //R 

45.1 

29.8 

37.5 

1.6 

59 

2 

5 

26 

764 

0 

5 

15 

0 

.76 

-  .21 

.18 

5 

.3 

T 

28  + 

4 

0 

0 

OROF INO 

45.3 

28.1 

37.2 

0.8 

59 

2 

5 

27+ 

772 

0 

3 

17 

0 

1.14 

-   1  .47 

.26 

12 

5 

0 

0 

RIGGINS  RS 

M 

M 

M 

55 

17 

6 

27 

0 

0 

D 

1.10 

-     .  12 

.60 

11 

2.0 

1 

0 

SLATE   CREEK  RS 

49.1 

29.2 

39.2 

54 

3  + 

4 

27+ 

716 

0 

4 

15 

0 

1.17 

.43 

11 

2.0 

2 

25  + 

4 

0 

0 

DIVISION 

37. 1 

0.6 

1.27 

.  75 

1.9 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

38.1 

21.7 

29.9 

49 

4 

-  5 

27 

978 

0 

5 

23 

1 

3.33 

.99 

13 

10.7 

9 

28  + 

8 

2 

0 

ARROWROCK  DAM 

37.5 

24.3 

30.9 

1.3 

48 

12 

0 

27 

948 

0 

10 

19 

1 

2.20 

-  .40 

.49 

13 

3.5 

7 

4+ 

7 

0 

0 

ATLANTA  3 

35.2 

15.0 

25.1 

45 

3 

-21 

27 

1108 

0 

7 

28 

3 

3.27 

.72 

13 

18.0 

10 

3 

0 

AVERY  RS 

35.9 

24.4 

30.7 

-  1.0 

45 

3  + 

-  4 

25 

957 

0 

4 

21 

2 

1.52 

-  1.50 

.30 

18 

.0 

24 

10+ 

8 

0 

0 

BIG  CREEK  1  S 

36.5 

11.0 

23.8 

59 

3 

-36 

27 

1143 

0 

6 

28 

5 

3.29 

1.45 

10 

23.5 

34 

27  + 

8 

1 

BURKE   2  ENE 

34.9 

19.8 

27.4 

55 

17 

-14 

26 

1048 

0 

8 

27 

4 

2.56 

.46 

14 

14.7 

61 

17 

8 

0 

CASCADE   1  NW  > 

33.5 

13.6 

23.5 

41 

8 

-19 

27 

1153 

0 

8 

27 

4 

2.35 

.71 

10 

11. 0 

20 

7 

8 

0 

COBALT 

37.3 

11.7 

24.5 

48 

12  + 

-22 

27  + 

1128 

0 

5 

28 

4 

D 

1.65 

.45 

7 

7.3 

15 

28  + 

7 

0 

DEAOWOOD  DAM 

35.1 

10.5 

23.3 

2.0 

51 

3 

-33 

27 

1162 

0 

7 

28 

5 

4.59 

.  36 

1  .06 

10 

33.4 

54 

17  + 

12 

1 

DEER  POINT 

27.7 

18.8 

23.3 

51 

2 

-  9 

27 

1165 

0 

21 

25 

4 

1  .54 

.25 

10 

18.5 

50 

28  + 

7 

0 

DIXIE 

34.1 

9.1 

21.5 

54 

2 

-38 

26 

1210 

0 

7 

28 

5 

1.93 

.46 

10 

19.5 

49 

24 

5 

0 

ELK  CITY 

42 .  8M 

1  2.5M 

27. 7M 

50 

3 

-35 

25 

1040 

0 

2 

28 

1  .60 

.90 

12 

13.5 

28 

24+ 

4 

0 

ELK  RIVER   1  S 

39.4 

18.5 

29.0 

53 

3 

-14 

25 

1001 

0 

5 

25 

5 

1.75 

.34 

12 

3.0 

31 

1 

7 

0 

FAIRFIELD  RS 

33.7 

11.5 

22.7 

45 

12 

-21 

27 

1180 

0 

9 

27 

5 

3.29 

.80 

10 

15.1 

20 

28  + 

9 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

39. 5M 

20. 7M 

30. IM 

0.0 

49 

20+ 

-  5 

27 

972 

0 

25 

1 

3  .43 

.41 

.69 

13 

13 

1 

11 

1 

0 

GROUSE 

33.4 

-  1.3 

16.1 

44 

12  + 

-39 

27 

1365 

0 

6 

2  8 

1  3 

3.04 

.87 

10 

21.0 

7 

0 

HAIlEY  RS 

35.5 

12.2 

23.9 

0.5 

44 

12 

-14 

27 

1148 

0 

6 

28 

4 

4.52 

2.54 

1  .43 

10 

25.0 

7 

1 

HEADQUARTERS 

39.3 

16.4 

27.9 

52 

3  + 

-18 

26 

1033 

0 

5 

28 

5 

2.02 

.33 

12 

31 

6  + 

9 

0 

HILL  CITY 

32.9 

11.4 

22.2 

2.7 

41 

14  + 

-25 

27 

1195 

0 

10 

28 

5 

2.53 

.59 

.76 

10 

10.0 

14 

9 

8 

I 

0 

IDAHO  CITY 

37.8 

17.9 

27.9 

0.6 

46 

4 

-20 

27 

1034 

0 

5 

27 

3 

2.94 

-  .26 

6.5 

18 

7+ 

0 

KELLOGG 

40.5 

25.0 

32.8 

1.3 

53 

3 

0 

24 

895 

0 

5 

17 

1 

1  .66 

-   1  .26 

.33 

17 

1.5 

1 

17  + 

9 

0 

LOWMAN   3  E 

38. 5M 

18. 8M 

28. 7M 

48 

20 

-13 

2  7 

1010 

0 

5 

24 

2 

3  .  30 

.  50 

10 

10.8 

19 

15  + 

1 1 

0 

MC  CALL 

32.4 

14.5 

23.5 

1.7 

44 

2 

-22 

27 

1155 

0 

9 

28 

4 

3.33 

.18 

1.02 

10 

32.0 

39 

8 

10 

1 

Mill  1    AM     C  A  A 

38.3 

20.8 

29.6 

54 

2 

-  9 

986 

0 

5 

25 

4 

1.91 

.26 

15  + 

10.8 

34 

1 

7 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

35.3 

13.1 

24.2 

0.3 

46 

19 

-19 

27 

1137 

0 

7 

27 

6 

2.04 

.55 

.50 

10 

4.1 

20 

7 

6 

I 

0 

31.0 

-  0.2 

15.4 

-  3.0 

47 

3 

-45 

2  7 

1380 

0 

17 

28 

18 

1  .41 

.03 

.36 

1 1 

30 

28  + 

6 

0 

PIERCE  RS 

34.5 

15.1 

24.9 

41 

15 

-19 

26 

1120 

0 

5 

28 

5 

2.45 

-  1  .97 

.33 

18  + 

6.0 

41 

7  + 

9 

0 

SUN  VALLEY 

34.9 

3.5 

19.3 

46 

2 

-35 

27 

1277 

0 

6 

28 

11 

3.51 

1.00 

10 

31.0 

34 

15 

8 

1 

WALLACE 

38.1 

23.5 

30.8 

-  0.1 

50 

3 

-  4 

25 

950 

0 

6 

25 

4 

2.40 

-  1.98 

.40 

15 

1.0 

20 

1 

9 

0 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

38.1 

21.9 

30.0 

0.6 

50 

4  + 

-  8 

25 

972 

0 

5 

21 

4 

2.31 

-  1.12 

.51 

17 

3.0 

15 

1 

I 

0 

WARREN 

35.8 

8.5 

22.2 

55 

2 

-39 

25 

1194 

Q 

7 

28 

5 

1.87 

.80 

10 

14.0 

38 

24 

5 

\ 

0 

DIVISION 

25.6 

0.4 

2.57 

.  54 

13.2 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

4,1.3 

25.9  ' 

33.5 

54 

13  + 

3 

27 

870 

0 

10 

15 

0 

1.23 

.23 

13 

4 

0 

0 

BOISE  WB  AP  //R 

38.0 

26.4 

32.2 

-  1.8 

53 

12 

5 

27 

912 

0 

11 

19 

0 

.77 

.55 

.21 

13 

1.6 

5 

7  + 

4 

0 

0 

CALDWELL 

40.5 

25.9 

33.3 

-1.3 

55 

14 

8 

27 

884 

0 

7 

23 

0 

.81 

-  .45 

.40 

15 

T 

2 

0 

0 

CAMBRIDGE 

34.5 

18.2 

25.4 

-  1.1 

47 

22  + 

-  5 

5 

1073 

0 

10 

28 

3 

2  .98 

.41 

•  52 

13 

5.0 

15 

7 

1  0 

1 

0 

COUNCIL 

35.8 

19.1 

27.5 

-  1.7 

47 

20 

-  5 

4 

1045 

0 

10 

25 

5 

3.75 

.42 

1  .00 

10 

6.0 

12 

7 

1  1 

3 

1 

DEER  FLAT  DAM 

38.5 

23.9 

31.3 

-  2.7 

52 

20 

3 

27 

936 

0 

10 

25 

0 

1.33 

.39 

.28 

13 

7.0 

5 

2  + 

5 

0 

0 

EMMETT   2  E 

40.1 

22.8 

31.5 

-  3.5 

57 

15 

0 

2  7 

933 

0 

10 

25 

1 

1.98 

.54 

.51 

13 

6 

1 

0 

GLENNS  FERRY 

44.7 

27.4 

36.1 

58 

14 

7 

27 

805 

0 

3 

19 

0 

1.50 

.56 

.31 

10 

T 

0 

7 

0 

0 

ur^Mnit/   V  iCn 

40. 3M 

23. 6M 

32. OM 

-  3.4 

55 

15+ 

5 

2  7 

918 

0 

0 

.25 

-  .32 

.07 

13 

T 

0 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

39.8 

24.3 

32.1 

-  2.4 

54 

12 

2 

27 

917 

0 

10 

23 

0 

.68 

-  .35 

.25 

7 

.5 

7 

3  + 

2 

0 

0 

MOUNTA I N  HOME    1  SE 

41.2 

25.4 

33.3 

0.1 

54 

13  + 

1 

27 

880 

0 

8 

21 

0 

.94 

.07 

.32 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

OLA  5  S 

37.9 

20.9 

29.4 

50 

20 

0 

5+ 

991 

0 

10 

26 

2 

2.29 

.55 

13 

7 

5 

7 

1 

0 

PARMA  EXP  STA 

37.1 

24.3 

30.7 

-  3.6 

51 

20+ 

4 

27 

953 

0 

11 

25 

0 

1.50 

.52 

.23 

9 

2.0 

7 

5 

8 

0 

0 

PAYETTE 

39.3 

25.4 

32.4 

-  0.8 

55 

14 

7 

27 

908 

0 

11 

24 

0 

1.70 

.44 

.33 

13 

2.0 

7 

5 

8 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

42.4 

27.1 

34.8 

56 

14 

9 

27 

841 

0 

9 

18 

0 

.56 

.19 

13 

.3 

3 

1 

4 

0 

0 

WEISER  2  SE 

38.7 

24.3 

31.5 

-  1  .8 

55 

20 

7 

27 

934 

0 

10 

25 

0 

1  .54 

.19 

.41 

13 

4.0 

6 

7 

8 

0 

0 

DIVISION 

31.8 

-  1.8 

1.50 

.  14 

2.3 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERE 

40.1 

23.3 

31.7 

52 

9  + 

-  5 

27+ 

926 

0 

5 

24 

2 

1.15 

.43 

15 

3 

0 

0 

HOLLISTER 

39.4 

22.1 

30.8 

-  0.4 

56 

11 

-  9 

28 

949 

0 

5 

24 

2 

1.30 

.56 

.25 

11 

1.5 

1 

25  + 

5 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
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Tomperaturo 

Precipitation 

Average 

Maximum 

Average 
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• 

cs 
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_ 
.  E 
r  2 
11 
a  lb 

S 
a 

IE 
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• 

Q 

Degree  Day* 

No.  of  Days 
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Departure 
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Greotejt  Day 

e 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Dayi 

Max. 
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j: 
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a 
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on  Ground 

Date 

e 

o 

o 

1 .00  or  More 

si 

s  > 
si 

i  * 

.  .s 
Si 

>J 

o  2 

nolos 

39.9 

23.8 

31.9 

51 

15 

4 

27  + 

921 

0 

7 

21 

0 

.87 

.28 

11 

2.2 

3 

4  + 

3 

0 

0 

EE  CREEK 

A 1  •  9 

17.7 

29.3 

60 

2 

-17 

27 

960 

0 

4 

28 

2 

1.21 

.  46 

10 

1.3 

3 

4 

0 

DIVISION 

31.1 

0.9 

1 . 14 

•  34 

1.7 

NTRAL  PLAINS 

SS 

'il.O 

25.1 

33.1 

53 

11 

7 

27 

885 

0 

5 

21 

0 

1.59 

.67 

.53 

10 

T 

1 

4+ 

1 

0 

L 

41.9 

24.7 

33.3 

0.0 

60 

11 

2 

26 

676 

0 

4 

20 

0 

1.64 

.88 

.67 

10 

4 

1 

0 

LEY 

Al.A 

22.4 

31.9 

0.4 

58 

12 

0 

27  + 

921 

Q 

22 

2 

.69 

-  .23 

.11 

26+ 

2.0 

2 

26 

0 

0 

LEY  FAA  AP 

36.6 

19.6 

26.1 

55 

11 

-11 

26 

1025 

0 

9 

25 

2 

.72 

.12 

25 

3.0 

3 

26+ 

4 

0 

0 

ELTON 

38.9 

22.1 

30.5 

-  0.9 

59 

1 1 

2 

27+ 

957 

0 

5 

25 

0 

1  .36 

.  30 

.  41 

10 

2.3 

3 

6  + 

Q 

OME 

Al.O 

23.1 

32.1 

0.9 

61 

11 

1 

27 

917 

0 

5 

25 

0 

2.17 

1.16 

.73 

10 

2.3 

1 

27  + 

7 

1 

0 

IDOKA  DAM 

38.1 

19.3 

28.7 

58 

1 1 

-  1 

28+ 

1007 

0 

7 

27 

3 

1.01 

.23 

12  + 

2.0 

2  + 

4 

0 

Q 

L   1  ENE 

38.9 

20.9 

29.9 

58 

12 

-  7 

26 

975 

0 

5 

25 

2 

a. 05 

.34 

12 

2.0 

2 

3+ 

4 

0 

0 

A80 

3A  .  3 

11,0 

22.7 

44 

9 

-21 

27 

1178 

0 

6 

23 

5 

2.75 

.  80 

10 

3.0 

9 

1 

7 

2 

Q 

HFIELO 

36.1 

19.7 

27.0 

44 

14 

-  7 

27 

1032 

0 

5 

27 

2 

2.37 

1.24 

.78 

10 

2.0 

6 

6  + 

7 

1 

0 

ERT 

38.6 

20.5 

29.5 

0.2 

59 

12 

-  4 

26 

983 

0 

5 

24 

2 

1  .22 

.37 

.24 

6 

2.0 

5 

2  + 

5 

0 

0 

SHONE   1  MNM 

38.1 

22.3 

30.2 

2.5 

52 

11 

0 

27 

966 

0 

6 

23 

1 

2.31 

1  .05 

.68 

10 

.3 

3 

5  + 

6 

1 

0 

N  FALLS  2  NNE 

40.9 

2  3.6 

32.3 

-  0.4 

5 1 

11 

3 

27 

908 

0 

4 

23 

0 

1.51 

.81 

.54 

1  0 

1.5 

4 

2  + 

^ 

0 

N  FALLS  3  SE 

40.5 

23.2 

31.9 

0.0 

50 

12 

3 

28+ 

922 

0 

5 

22 

0 

1.70 

.98 

1.5 

2 

26 

0 

DIVISION 

30.2 

-  0.  1 

1.58 

.67 

1.8 

JRTHEASTERN  VALLEYS 

LLIS 

35.3 

16.8 

26.1 

1.1 

49 

12 

-15 

27 

1083 

0 

7 

27 

4 

.33 

.00 

.33 

11 

T 

3 

6  + 

1 

0- 

0 

LLY  BARTON  FLAT 

34.1 

11.2 

22.7 

45 

1 

-20 

27 

1179 

0 

6 

28 

5 

.56 

.23 

11 

1.3 

1 

10 

3 

0 

0 

KAY  RS 

35.5 

12.5 

24.0 

2.8 

45 

19+ 

-13 

25 

1144 

0 

7 

27 

5 

1  .66 

1.18 

.52 

9 

3 

2 

0 

RS 

36. 8M 

1  1.8M 

24. 3M 

46 

12 

-20 

27 

1131 

0 

26 

.43 

2.0 

5 

1 

0 

0 

HON 

35.6 

14.5 

25.1 

0.4 

48 

14 

-12 

27 

1113 

0 

9 

28 

3 

.75 

.25 

.30 

11 

6 

6  + 

3 

0 

0 

DIVISION 

24.4 

1.8 

.79 

.34 

1.1 

>PER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

RDEEN  EXP  STA 

36.4 

18.1 

27.3 

1.1 

53 

—  ^ 

27 

10  50 

0 

3 

25 

3 

.91 

.31 

.23 

10 

4 

0 

RICAN  FAi-LS   1  SW 

38.3 

19.6 

29.0 

55 

11 

-  5 

27 

1003 

0 

8 

22 

2 

1.25 

.35 

21 

5.5 

7 

1 

5 

0 

0 

0  3  NW 

33.9 

7.1 

20.5 

44 

14  + 

-27 

27 

1241 

0 

7 

28 

7 

2.17 

.  58 

11 

8.6 

7 

1 

Q 

(TON  1  S 

33.6 

13.5 

23.5 

1.9 

46 

20 

-25 

27 

1151 

0 

7 

25 

5 

3.68 

1.91 

.96 

11 

10.0 

25 

9  + 

9 

2 

0 

^CKFOOT  2  SSW 

38.4 

20.0 

29.2 

54 

11 

-  8 

27 

994 

0 

9 

25 

1 

1.93 

1.13 

5 

1 

0 

VTERS  OF  THE  MOON  NM 

30.9 

13.6 

22.3 

41 

12 

-15 

27 

1187 

0 

12 

28 

4 

3.50 

1.02 

10 

20.3 

24 

15  + 

8 

3 

1 

lOIS  EXP  STA 

30.0 

16.3 

23.2 

2.0 

39 

14  + 

-14 

27 

1165 

0 

14 

27 

4 

2.03 

1.24 

.72 

11 

5.9 

6 

6 

5 

2 

0 

iOIS  FAA  AP 

29.9 

15.5 

22.7 

41 

14 

-11 

27 

1178 

0 

10 

26 

4 

1  .91 

.65 

11 

3.6 

6 

11  + 

5 

1 

0 

T  HALL   INO  AGENCY 

38.8 

19.5 

29.2 

1.6 

55 

11 

-11 

27 

1001 

0 

5 

23 

1 

1  .75 

1.05 

.40 

12 

2.0 

6 

2  + 

7 

0 

0 

4ER  ^  NW 

33. 2M 

14.4M 

23. 8M 

43 

14 

-17 

27 

1145 

0 

25 

3 

1.71 

.67 

XI 

4.0 

7 

8 

3 

1 

0 

'E 

35.3 

14.8 

25.1 

49 

12 

-12 

27 

1112 

0 

9 

25 

6 

1  .73 

.63 

1 1 

5 

10+ 

6 

1 

0 

VHO  FALLS  2  ESE 

35.0 

18.8 

26.9 

48 

11 

-12 

27 

1051 

0 

9 

24 

2 

2.33 

.77 

12 

4.0 

4 

8  + 

6 

1 

0 

VHO   FALLS   FAA  AP 

32.3 

17.2 

24.8 

0.6 

47 

11 

-  6 

27 

1122 

0 

12 

25 

3 

2.20 

1  .49 

.72 

11 

2.4 

5 

7 

6 

1 

0 

\H0  FALLS  '•2   NW  wB  R 

30.3 

13.2 

21.8 

2.9 

40 

20+ 

-15 

27 

1203 

0 

12 

26 

7 

1.83 

1.34 

.51 

11 

5 

2 

0 

\H0  FALLS  46  W  WB  R 

32.0 

11.1 

21.6 

1.2 

46 

11 

-21 

27 

1208 

0 

11 

28 

7 

2.40 

1  .63 

.58 

10+ 

6.0 

8 

9+ 

6 

3 

0 

:aTELL0  W3  AP  //R 

37.5 

20.5 

29.0 

1.8 

55 

11 

-  4 

27 

1001 

0 

8 

22 

1 

1.18 

.25 

.34 

10 

3.6 

2 

24+ 

5 

0 

0 

NT  ANTHONY 

32.0 

15.3 

23.7 

44 

11 

-25 

27 

1153 

0 

8 

24 

4 

2.16 

.54 

11 

17 

9+ 

7 

1 

0 

SAR 

34.3 

13.1 

23.7 

2.2 

43 

11 

-25 

27 

1152 

0 

7 

27 

6 

2.48 

1  .33 

.56 

11 

7 

1 

0 

DIVISION 

24.9 

0.8 

2.07 

1.18 

6.3 

ASTERN  HIGHLANDS 

IDA 

35. 8M 

12. 8M 

24. 3M 

44 

11  + 

-31 

27 

1134 

0 

6 

27 

.78 

.28 

10 

2 

0 

0 

IGGS 

33.5 

12.9 

23.2 

2.1 

47 

11  + 

-31 

27 

1155 

0 

8 

25 

5 

2.35 

.95 

.61 

11 

9 

2 

0 

»CE 

34.5 

17.7 

26.1 

3.6 

43 

12  + 

-19 

27 

1081 

0 

9 

25 

2 

2.37 

1.20 

.70 

11 

8 

1 

0 

»h0  falls  16  SE 

35.2 

17.1 

26.2 

48 

2 

-25 

27 

1060 

Q 

7 

26 

2.53 

.74 

11 

5.5 

5 

1 

5 

2 

0 

.AND  PARK  DAM 

29.7 

7.1 

18.4 

42 

3 

-44 

27 

1299 

0 

11 

28 

12 

5.82 

1.43 

11 

39.5 

62 

22 

13 

3 

2 

LGORE 

29.1 

7.6 

18.4 

41 

2 

-34 

27 

1300 

0 

15 

28 

7 

4.33 

1.27 

11 

20.0 

34 

22 

9 

3 

1 

■^TON  PUMPING  STA 

32.1 

10.9 

21.5 

2.1 

44 

-24 

27 

1214 

0 

13 

27 

8 

1.30 

.63 

.32 

15 

9.5 

7 

3  + 

4 

0 

0 

36.0 

21.1 

11 

-  1 

1012 

0 

8 

23 

1 

2.17 

.35 

.46 

1 0 

3.0 

1 

21 

7 

0 

0 

.AD  FAA  AP 

36.1 

20.0 

28.1 

50 

11 

1 

2 

1026 

0 

8 

25 

0 

1.91 

.45 

15 

3.5 

5 

7 

6 

0 

0 

CAMMON 

36.8 

18.8 

27.8 

60 

11 

-  5 

28+ 

1036 

0 

8 

22 

4 

1.73 

.34 

10 

1.3 

11 

1 

7 

0 

0 

MTPELIER  RS 

35.0 

10.8 

22.9 

2.1 

47 

11  + 

-22 

28+ 

1174 

0 

6 

26 

7 

2.41 

1  .30 

.51 

16 

13.5 

10 

3  + 

8 

1 

0 

^LEv 

42.5 

23.9 

33.2 

1.3 

57 

11 

-  4 

26 

882 

0 

4 

21 

2 

1  .00 

.31 

.23 

16+ 

1.5 

1 

26+ 

4 

0 

0 

lisades  dam 

31.9 

13.6 

22.8 

49 

11 

-28 

27 

1175 

0 

14 

28 

5 

3.05 

.50 

11 

19.5 

20 

7 

11 

1 

0 

CATELLO  2 

39.6 

22.9 

31.3 

56 

11 

-  4 

27 

937 

0 

5 

23 

1 

.99 

.25 

8 

3 

0 

0 

ESTON  2  SE 

37.6 

19.9 

28.8 

2.2 

49 

13+ 

-  4 

27 

1010 

0 

7 

23 

3 

3.67 

2.39 

.90 

12 

13.1 

5 

7  + 

11 

3 

0 

REVELL 

34.5 

21.0 

27.8 

47 

12  + 

-  5 

27 

1036 

0 

9 

25 

1 

.97 

.24 

15 

T 

4  + 

4 

0 

0 

AN  VALLEY   1  W 

35.7 

13.9 

24.8 

48 

13  + 

-26 

26 

1123 

0 

9 

24 

3 

2.12 

.41 

7 

9.0 

8 

7 

8 

0 

0 

IONIA  EXP  STA 

32.3 

10.5 

21.4 

49 

3 

-29 

27 

1215 

0 

10 

26 

5 

1.88 

.61 

11 

3 

1 

0 

YAN 

33.1 

14.6 

23.9 

45 

11  + 

-28 

27 

1147 

0 

8 

26 

5 

2.87 

.85 

11 

19.5 

34 

23+ 

8 

2 

0 

DIVISION 

25.2 

2.2 

2.33 

1.04 

12.3 
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Station 

Day  of  Month  d 

i2 

4   1   5  1 

g 

7  1 

Q  1 

g 

10 

lU  1 

11  j 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

1 

27 

28  J  29  30 

31' 

ABERDEEN  EXP  STA 

.91 

.06 

.12 

.06 

■  23 

.06 

■  OG 

.03 

.12 

.12 

•  03 

T 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

1.25 

.07 

.12 

.03 

.18 

.14 

.10 

.15 

.06 

.02 

•  35 

•  03 

T 

ANDERSON  DAM 

3.33 

T 

.07 

.1,4 

•  21 

.99 

.16 

.12 

•  01 

•  01 

.06 

ARCO  3  NW 

2.17 

•  05 

.26 

•  34 

■  58 

.14 

.23 

.13 

.32 

.03 

•  06 

.03 

arrowrock  dam 

2.20 

T 

T 

T 

T 

.04 

.39 

•  07 

■  07 

.18 

.16 

.05 

•  49 

.16 

.25 

■  08 

.07 

.15 

.04 

A5HT0N   1  S 

3.66 

.36 

.20 

.26 

.77 

.96 

.36 

.02 

.26 

.04 

.14 

T 

•  14 

.03 

•  03 

T 

.04 

•  07 

ATLANTA  3 

3.27 

.52 

.18 

T 

.55 

.19 

.72 

.32 

.23 

.10 

.09 

T 

T 

.07 

.16 

.11 

.03 

T 

AVERY  RS 

1.52 

•  10 

.25 

.15 

•  12 

.19 

.25 

.02 

.14 

.30 

BAYVIEW  MODEL  BAS!N 

1.28 

T 

•  25 

.22 

.19 

•  03 

■  11 

.08 

•  24 

•  02 

.04 

.04 

.01 

.05 

B!G  CREEK   1  S 

3,29 

.03 

.35 

.02 

1.45 

•  27 

■  10 

.17 

.40 

.06 

.05 

.16 

^ 

.05 

•  12 

.02 

.02 

T 

6LACKF00T   2  SSW 

1 .93 

, 

.80 

.32 

.77 

T 

T 

•  04 

T 

T 

T 

BLISS 

1  .59 

T 

.25 

.03 

.02 

•  56 

.13 

.18 

.06 

.10 

.22 

.02 

T 

T 

T 

BOISE  LUCKY  PEAK  0AM 

1.23 

T 

.19 

.08 

.09 

■  06 

•  14 

.02 

■  23 

■  09 

■  06 

.03 

.06 

.04 

T 

T 

•'■^ 

.02 

BOISE  we  AP 

//R 

.77 

T 

T 

•  12 

.10 

■  02 

■  01 

•  01 

•  12 

.03 

.21 

.  01 

.01 

.03 

■  01 

BONNERS  FERRY  J  SW 

1.14 

•  09 

•  02 

.20 

.04 

■  34 

•  04 

.04 

.05 

.29 

.03 

BUHL 

1  .64 

■  67 

.21 

.08 

.22 

.15 

T 

.06 

T 

•  05 

euRKE  2  ENE 

2.56 

.17 

.24 

.05 

.36 

■  34 

■  02 

.46 

.02 

.33 

.36 

.15 

.06 

T 

BURLEY 

.69 

.03 

.10 

.11 

« 10 

•  06 

T 

.05 

T 

.04 

•  06 

•  01 

T 

BURLEY  FAA  AP 

.72 

T 

•  11 

.05 

.10 

.02 

.11 

.01 

•  09 

.03 

.08 

■  12 

CAB  I NET  GORGE 

2.04 

T 

■  06 

.25 

■  13 

.24 

■  23 

■  01 

.66 

T 

■  31 

•  04 

^ 

.07 

•  02 

CALDWELL 

.61 

T 

.33 

T 

T 

T 

.40 

,08 

T 

T 

CAMBRIDGE 

2.96 

.14 

.33 

.27 

.23 

.43 

.46 

.02 

.62 

.13 

.14 

.14 

.05 

T 

.02 

T 

CASCADE  1  NW 

2.35 

.12 

•  26 

.03 

.71 

.25 

■  02 

.11 

.41 

■  16 

.16 

.03 

I 

.01 

•  06 

CENTERVILLE  AR8AUGH 

3.49 

.18 

.39 

.12 

•  10 

■  38 

.34 

.03 

.63 

.11 

.35 

.26 

•  18 

•  12 

•  16 

•  12 

.33 

.33 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.56 

T 

.12 

.23 

.21 

T 

T 

T 

COBALT 

D  1.66 

.45 

.25 

T 

■  14 

0.20 

.32 

T 

T 

D  .10 

•  20 

COEUR  D  ALENE  RS 

1  .47 

.13 

.19 

.17 

* 

• 

•  17 

■  23 

■  08 

■  10 

.06 

CONOA 

.78 

.04 

■  16 

COTTONWOOD 

.97 

.03 

•  09 

■  02 

•  23 

.12 

■  07 

T 

.02 

.10 

.04 

.25 

COUNCIL 

3.76 

.07 

■  40 

.60 

■  26 

1.00 

.15 

■  15 

.50 

.15 

.15 

.23 

■  10 

T 

T 

T 

CRATERS  OF  THE  MOON  N 

M 

3.50 

.05 

.23 

.30 

1.02 

■  50 

.15 

■  23 

.29 

.51 

.09 

.05 

T 

.05 

■  03 

T 

T 

OFAOWOOO  DAM 

4.59 

T 

.34 

.46 

.19 

1^06 

•  36 

■  21 

■  40 

.53 

.28 

.40 

.12 

''' 

•  14 

•  04 

.02 

•  02 

DEER  FLAT  DAM 

1.33 

■  06 

.23 

.06 

.10 

•  02 

•  14 

■  06 

.28 

.07 

.03 

.17 

.02 

•  01 

•  07 

•  01 

DEER  POINT 

1  .64 

.03 

•  05 

•  07 

■  07 

.25 

.05 

■  1 3 

.08 

.13 

.18 

.16 

.08 

T 

•  09 

•  11 

.10 

■  02 

•  02 

DIXIE 

1.93 

T 

.15 

.07 

T 

.46 

•  20 

■  05 

T 

.09 

.05 

.06 

.18 

.07 

■  02 

.25 

•  06 

•  10 

.05 

•  05 

DRIGGS 

2.35 

.05 

.61 

•  81 

.12 

.05 

.10 

.13 

T 

.12 

•  10 

.10 

.06 

.10 

DUBOIS  EXP  STA 

2.03 

•  06 

.12 

■  07 

.59 

.72 

.04 

.04 

.13 

■  14 

.03 

■  04 

•  05 

DUBOIS  FAA  AP 

1  .91 

T  T 

.01 

•  08 

.02 

.31 

.43 

.65 

•  04 

.12 

.19 

.01 

.03 

T 

T 

•  02 

1  .60 

■  12 

■  90 

T 

.20 

T 

•  38 

ELK  RIVER  1  S 

1.75 

•  19 

.21 

.06 

.14 

.03 

.34 

.12 

.16 

T 

.04 

.07 

.27 

T 

T 

.03 

•  07 

T 

EMMET T  2  E 

1  .98 

•  40 

.38 

•  18 

T 

.61 

.20 

•  21 

FAIRFIELD  RS 

3.29 

•  18 

.18 

■  27 

■  80 

•  25 

.24 

.50 

.37 

.40 

.02 

•  01 

•  07 

FFNN  RS 

1.96 

•  27 

•  11 

T 

.11 

•  03 

.35 

.06 

.2  3 

.05 

.03 

.  50 

.04 

■  18 

T 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

1  .75 

•  16 

•  20 

T 

•  30 

•  20 

■  40 

.05 

.28 

T 

•  05 

.11 

GARDEN  VALLEY  RS 

3.43 

T 

.32 

.23 

.07 

.42 

•  26 

.06 

.69 

.22 

.24 

.36 

.12 

.01 

T 

.11 

•  30 

GLFNNS  FERRY 

1  .50 

•  23 

T 

.04 

.31 

.21 

.10 

.13 

.10 

.26 

.08 

T 

■  04 

T 

T 

T 

GRACE 

2.37 

•  01 

.12 

.04 

.35 

.  70 

.21 

.23 

.22 

T 

.26 

.02 

.04 

■  10 

.05 

■  02 

GRAND  VIEW 

.26 

T 

.04 

.05 

.05 

.07 

T 

.05 

GRANGE V I LLE 

1  .66 

T 

.04 

.04 

.42 

.03 

T 

•  56 

.43 

.13 

.01 

GRASMERE 

1.16 

.30 

.32 

.03 

•  43 

.03 

.05 

GROUSE 

3*04 

.11 

.67 

•  75 

.43 

.22 

.13 

•  32 

.02 

.06 

.02 

■  06 

■  01 

HAILEY  RS 

4.52 

.26 

1  .43 

.9' 

.63 

.54 

•  49 

■  20 

HAMER  4  NW 

1  .71 

.02 

.02 

•  09 

.05 

.49 

.67 

■  02 

.02 

.08 

■  15 

.05 

T 

•  05 

1  .36 

T 

.26 

•  09 

.01 

.41 

.10 

.10 

T 

.02 

.17 

.10 

•  02 

.03 

.03 

HFAOOUARTERS 

2.02 

•  15 

•  22 

.09 

.21 

.03 

.33 

.13 

.23 

.01 

.10 

.06 

.16 

.30 

HILL  CITY 

2.53 

T 

•  06 

.24 

.15 

■  76 

.16 

.15 

.38 

.26 

■  31 

T 

HOLLISTER 

1  .30 

T 

T 

.06 

.02 

.15 

.25 

•  16 

.04 

.05 

■  16 

■  16 

.04 

.03 

T 

•  06 

■  05 

.03 

HOWE 

1  .7£ 

.12 

.23 

.28 

•  63 

.03 

.06 

.14 

■  19 

.02 

■  01 

.07 

IDAHO  CITY 

.37 

-.11 

.05 

•  41 

.57 

■  19 

•  27 

.14 

.10 

•  02 

.04 

.23 

IDAHO  CITY  11  SW 

3.79 

T 

.46 

.30 

.13 

.59 

•  23 

.02 

.85 

■  29 

•  33 

.22 

.09 

T 

T 

.01 

.20 

T 

■  07 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

2.33 

.21 

.08 

.03 

■  38 

•  41 

.77 

•  27 

.16 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  FALLS  16  SE 

2.53 

.09 

.09 

.03 

■  68 

•  74 

.13 

T 

•  37 

.27 

.01 

T 

.01 

■  04 

.01 

•  03 

.02 

.01 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

2.20 

T 

>  12 

•  16 

■  01 

.07 

■  43 

•  72 

.24 

.17 

■  12 

.11 

T 

T 

■  01 

T 

.02 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

1  ,93 

.06 

«02 

.50 

.13 

•  61 

.01 

.14 

■  01 

•  22 

.02 

■  02 

•  07 

IDAHO  FALLS         W  WB 

R 

2.40 

T 

.13 

■  01 

.58 

.56 

•  54 

.21 

.02 

•  23 

X 

T 

.09 

.01 

ISLAND  PARK  DAM 

5  .82 

.10 

.36 

.23 

1.37 

1.43 

.14 

.15 

.66 

■  23 

.21 

.01 

.09 

T 

•  43 

.08 

■  04 

.12 

T 

.15 

JEROME 

2.17 

T 

.19 

.04 

.10 

.73 

•  10 

.40 

.05 

.18 

.27 

.03 

T 

T 

T 

T 

.02 

■  06 

KAMIAH 

1.41 

T 

.30 

.10 

.0< 

•  02 

.32 

.17 

•  03 

.03 

■  02 

.  34 

.02 

.04 

KELLOGG 

1  .66 

■  16 

•  17 

.10 

.22 

T 

.15 

■  09 

.14 

.13 

T 

■  33 

■  16 

.01 

T 

KlLGORE 

4.33 

T 

.07 

■  33 

.12 

.88 

1.27 

.13 

.05 

.58 

.09 

.37 

.05 

.02 

.13 

.07 

.03 

.14 

KOOSK  lA 

1.48 

■  23 

.13 

.04 

.06 

.2S 

.04 

.20 

.07 

.25 

.13 

■  04 

T 

KUNA  2  NNE 

.68 

T 

•  25 

* 

■  06 

''' 

.08 

T 

.23 

,03 

T 

T 

■  03 

T 

LEWISTON  WB  AP 

//R 

■  76 

.16 

.03 

.09 

•  04 

•  \' 

.14 

.02 

.12 

T 

L I FTON  PUMP  1 NG  STA 

1.30 

.08 

.16 

.04 

■  10 

.09 

•  2C 

•  01 

.02 

•  07 

.32 

.01 

.03 

.08 

.  03 

.01 

■  04 

LOWMAN  3  E 

3.30 

X 

.36 

•  20 

.11 

■  50 

.38 

.If 

.44 

.35 

.30 

.31 

T 

T 

.17 

T 

MACKAY  RS 

1.86 

.02 

.03 

•  03 

.02 

.52 

.48 

.50 

T 

.07 

.05 

.03 

.02 

■  02 

.03 

.01 

.02 

.01 

MALAD 

2.17 

.07 

.12 

•  04 

.48 

.08 

.2E 

.37 

.25 

.23 

■  01 

T 

.06 

.16 

•  01 

■  01 

T 

MALAO  FAA  AP 

1.91 

.22 

■  01 

.01 

■  37 

.09 

.2C 

.09 

.24 

.45 

.02 

T 

T 

T 

■  05 

•  15 

T 

"•^ 

.0 

•  43 

* 

•  20 

* 

.06 

.10 

.07 

MC  CALL 

3.33 

.07 

■  40 

1.02 

.30 

.c2 

.11 

.12 

.56 

.28 

.IC 

.13 

.02 

MC  CAMMON 

1.73 

T 

.22 

.11 

.34 

•  17 

.1 

,08 

.09 

.31 

.17 

T 

.06 

T 

T 

T 

■  07 

MINIDOKA  DAM 

1.01 

.14 

.23 

.02 

.16 

.2 

.09 

•  06 

.03 

T 

T 

■  02 

.01 

MONTPELIER  RS 

2.41 

.03 

■  13 

.12 

•  24 

•  32 

.3t 

.33 

•  10 

.01 

.51 

T 

.02 

.05 

T 

•  03 

.05 

T 

•  08 

.03 

MOSCOW  U  OF  I 

1.21 

T 

•  16 

.10 

.06 

•  10 

.25 

.05 

.  06 

.09 

.03 

.17 

.04 

•  10 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

1 

.94 

.10 

.05 

•  18 

.0< 

.15 

.10 

.32 

T 

MULLAN  FAA 

1  .91 

T 

T 

.02 

.02 

.07 

.14 

.26 

.07 

.06 

.2C 

•  09 

.25 

T 

.26 

.23 

.09 

T 

•  04 

T 

■  11 

NFW  MEADOWS  RS 

2.04 

.  13 

■  26 

■  OS 

.50 

.05 

■  1 

.20 

.08 

.40 

.07 

.01 

■  06 

.01 

.01 

NEZPERCE 

1.11 

T 

■  11 

.04 

.12 

.2 

T 

T 

.25 

■oe 

•  24 

1  .OC 

•  06 

.02 

•  11 

.23 

.  1^ 

.03 

.05 

.23 

T 

■  06 

''' 

.07 

OBSIDIAN  3  SSE 

l.Al 

■  11 

.08 

.06 

.09 

.36 

.13 

.29 

.05 

T 

.IC 

T 

.12 

OLA  5  S 

2.2S 

.n 

.23 

■  11 

.06 

.25 

•  47 

.0 

.55 

.33 

T 

OROF I  NO 

1.14 

•  20 

.15 

.07 

■  2f 

.05 

.03 

.12 

.09 

■  11 

.06 

PALISADES  DAM 

3.oe 

.18 

.18 

.11 

.48 

•  60 

•* 

.41 

.14 

.02 

•  21 

T 

.0! 

•  11 

■  12 

T 

PARMA  EXP  STA 

I.5C 

.  13 

.07 

.23 

.22 

.05 

.11 

•  04 

PAUL   1  ENF 

i.o; 

.16 

.23 

.3' 

.04 

.09 

.06 

T 

•  0< 

.11 

T 

PAYETTE 

1  .7C 

T 

.15 

.18 

.03 

.12 

.30 

.10 

.0 

.33 

.15 

.16 

.05 

.04 

T 

T 

•  0< 

PICABO 

2.7' 

■  23 

.60 

■  17 

T 

.77 

.21 

.30 

PIERCE  RS 

2.45 

■  06 

.25 

.21 

.10 

.01 

.01 

.33 

.29 

•  1 5 

.03 

.33 

T 

•  05 

■  30 

POCATELLO  2 

.9^ 

.25 

.12 

.16 

.0< 

.08 

.09 

■  01 

.08 

.04 

■  06 

POCATELLO  WP  AP 

//f 

I.IE 

T 

.03 

.26 

T 

■  03 

■  34 

.11 

.0 

T 

.11 

.05 

T 

T 

T 

T 

■  01 

■  14 

T 

T 

T 

.02 

porthill 

.5E 

T 

.01 

.02 

.23 

T 

.02 

.30 

T 

POTLATCH 

.93 

■  12 

•  06 

.2 

.03 

.02 

.04 

.05 

.2f^ 

.OE 

.07 

.03 

PRESTON  2  SE 

3.6" 

•  12 

.20 

■  03 

■  54 

•  32 

.9< 

.13 

.31 

.04 

.50 

.10 

.0' 

.04 

.2: 

T 

■  02 

•  1< 

.01 

•  01 

PRIEST  RIVER  ExP  STA 

1.6* 

T 

T 

.10 

.31 

.13 

•  26 

•  05 

.1 

.08 

.70 

.05 

T 

T 

.01 

REYNOLDS 

.8' 

.01 

■  09 

.09 

•  28 

.14 

.06 

.01 

.01 

.14 

.02 

T 

.02 

T 

RICHFIELD 

2.3" 

T 

.24 

.09 

.11 

.78 

•  09 

.2 

.19 

.34 

.16 

T 

T 

T 

T 

■  oe 

RIGGINS  RS 

D  I.IC 

.60 

.05 

.1" 

T 

■  OE 

• 

D.2( 

RIPIE  12  ESE 

1  .73 

.40 

.79 

-30 

.20 

■  0< 

RUPERT 

1 .2< 

.15 

.24 

■  01 

.09 

.22 

.1 

.02 

.05 

.10 

.09 

T 

■  0< 

•  07 

T 

SAINT  ANTHONY 

2. If 

.31 

.13 

.14 

.46 

.54 

.1 

T 

.06 

.12 

1  .03 

.01 

•  02 

.07 

T 

.09 

.05 

SAINT  MARIES 

1.9< 

.13 

.17 

.07 

.12 

.3 

.06 

.36 

.05 

'  .20 

.19 

.2 

•  06 

SALMON 

.7 

.02 

•  ni 

T 

.08 

.30 

.1 

T 

.08 

j  T 

.11 

T 

•  02 

.02 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

2.1 

.15 

.44 

.18 

.38 

.01 

.0 

i  .07 

.72 

.03 

.11 

.01 

SHOSHONE  1  WNW 

2.3 

■  29 

.09 

.07 

.68 

.07 

.3 

.15 

.23 

■  28 

1  .03 

.04 

T 

.01 

■  01 

Se*  leleience  notm  foUowiag  Sution  Indn. 
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DAILY  PRECIPITATION 


I  OA  MO 

itinued   ^     f,- V 


station 

Total 

Day  of  Month 

1  {  2  1  3 

4  1  S  1  E 

7  1 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14  1 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1 

26  27 

28      29  30 

31 

1.17 

.02 

.69 

•  03 

•  09 

.29 

T 

.31 

.10 

»EVELL 

•  97 

.02 

.09 

.08 

.11 

•  11 

7 

•  11 

.26 

.07 

.07 

.OA 

.02  T 

2 1*6 

.92 

*  5 

t*0 

.68 

.19 

.20 

.AO 

•  02 

'a? 

.1  VALLEY 

9«91 

.69 

.AO 

T 

,IN  FALLS  PH 

.«« 

.12 

.01 

•  11 

.02 

.16 

.19 

.02 

.0 

IN  VALLfT  1  H 

2*12 

.*I 

.12 

.2A 

.AO 

.10 

.AO 

.30 

.19  I 

I 

rONtA  EXP  STA 

i.a« 

.29 

.oa 

.06 

.09 

.61 

.39 

.06 

.07 

.09 

.02 

•  09 

. 

.06 

.03  • 

.07 

.03 

1.21 

•  19 

.21 

.21 

.06 

.09 

•  03 

.03 

IN  FALLS  2  NHE 

1.91 

T 

.1* 

.OA 

.02 

.9A 

•  13 

.17 

T 

.07 

.22 

.11 

.01 

T 

T 

T 

T  T 

I 

.06 

CN   FALLS    J  SE 

1.70 

.04 

.17 

.93 

.02 

.07 

T 

.31 

.09 

.09 

T 

T 

T  T 

' 

.12  T 

2. AO 

T 

T 

.16 

.11 

.96 

.16 

T 

.91 

.09 

.90 

.09 

.AO 

.91 

T 

T 

.21 

T 

I  I'^r   wOOOLANO  PARK 

2.91 

.03 

.09 

.19 

.06 

•  39 

.21 

•  18 

.92 

•  13 

.03 

.91 

.11 

.09 

.03 

.06 

l.BT 

,0t 

T 

.12 

.80 

•  29 

T 

T 

.32 

.08 

.16 

.10  T 

2.9T 

.11 

.lA 

.79 

•  89 

.68 

•  12 

•  13 

.09 

T 

.01 

.02 

.09 

.13 

.03 

^>  -  SE 

1.6« 

.11 

.lA 

.07 

.19 

.28 

•  18 

•  61 

•  19 

.10 

T 

.02 

1.9» 

.19 

.09 

.02 

•  09 

.19 

.13 

•  OA 

.02 

.OA 

.20 

.17 

.39 

.19 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

•peed 

p.  h- 

Relative  humidity  averagee  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitatioa 

1 

Station 

1 

1 
« 

P«rc«nt  ol 

time  (rom 
prevailing 

V 

? 
e 

> 
< 

1  • 

11 

• 

§  1 
lol 

i  I 

Date  ol 
lastest  mile 

z 

< 
o 
o 

z 

< 
o 

O 

1/1 
£ 
Q. 
O 
O 

z 

a 
o 
o 

s 

8 

jf 
3 

i 

i, 

i 

N  a 

■3 

i2 

III 

• 

'  it 

)  1  3^   w8  AIRPORT 

WNW 

18 

78 

27 

SE 

9 

81 

76 

67 

80 

7 

10 

4 

0 

0 

0 

21 

33 

8.4 

>AHO  FALLS  42  NM  WB 

« 

9 

0 

7 

3 

2 

0 

0 

12 

MHO  FALLS  46  W  WB 

wsw 

6.7 

a  33 

WSW 

22 

3 

4 

3 

3 

0 

0 

13 

[WlSrON  WS  AIRPORT 

77 

71 

59 

3 

4 

4 

0 

0 

0 

11 

8.4 

KATELLO  WB  AIRPORT 

sw 

17 

10.6 

40 

S 

14 

86 

77 

72 

82 

10 

6 

5 

0 

0 

0 

21 

48 

8.3 

MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
DATA  INCOMPLETE. 


MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  64**  on  the  2d  at  Mullan  Federal  Aviation  Agency  Airport  and  on  the  3d  + 
at  Slate  Creek  Ranger  Station. 

Lowest  Temperature  -45**  on  the  27th  at  Obsidian  3  SSE. 

Greatest  Total  Precipitation  5.82  Inches  at  Island  Park  Dam. 

Least  Total  Precipitation  0.26  Inch  at  Grand  View. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.45  Inches  on  the  10th  at  Big  Creek  1  S. 
Greatest  Total  Snowfall  39.5  Inches  at  Island  Park  Dam. 
Deepest  Snow  on  Ground  62  inches  on  the  22d  at  Island  Park  Dam. 


uJ\iL,i  iriiYurcriAi  unto  'mh 
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Station 



DayOi  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ABERDEEN  EXP  STa 

MAX 

28 

33 

35 

36 

32 

30 

40 

40 

41 

43 

53 

50 

45 

45 

42 

39 

39 

40 

42 

44 

38 

40 

37 

27 

26 

14 

15 

26 

36, 

MIN 

-  3 

1 

4 

7 

8 

5 

25 

25 

30 

34 

33 

34 

29 

32 

28 

29 

26 

27 

24 

29 

26 

26 

13 

5 

13 

3 

-  5 

-  2 

18. 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

MAX 

27 

31 

44 

40 

37 

30 

42 

45 

44 

48 

55 

54 

46 

46 

46 

40 

37 

43 

44 

42 

39 

40 

40 

30 

29 

15 

16 

26 

36, 

MIN 

0 

2 

4 

13 

4 

7 

28 

32 

34 

36 

33 

34 

33 

34 

29 

28 

28 

27 

26 

26 

26 

26 

15 

6 

14 

5 

-  5 

2 

19. 

ANDERSON  0AM 

MAX 

39 

42 

43 

49 

41 

34 

37 

42 

41 

43 

43 

48 

41 

43 

36 

46 

40 

40 

40 

42 

40 

42 

36 

30 

25 

26 

19 

20 

38, 

MIN 

13 

15 

15 

15 

15 

19 

31 

32 

33 

35 

35 

34 

33 

31 

28 

30 

29 

26 

18 

29 

17 

16 

21 

19 

14 

6 

-  5 

3 

21. 

ARCO  3  Ntf 

MAX 

38 

37 

40 

33 

22 

34 

34 

40 

39 

42 

40 

44 

38 

44 

33 

39 

41 

37 

41 

38 

37 

42 

29 

21 

19 

10 

15 

21 

33. 

MIN 

4 

9 

2 

6 

3 

6 

14 

27 

32 

32 

32 

21 

20 

10 

7 

5 

-  2 

7 

25 

12 

0 

1 

-15 

-14 

-  6 

-27 

-18 

7. 

ARROWROCK  0AM 

MAX 

26 

25 

28 

28 

31 

30 

42 

45 

47 

46 

44 

48 

45 

47 

43 

45 

42 

45 

44 

45 

45 

41 

37 

35 

27 

22 

25 

23 

37. 

MIN 

17 

17 

18 

15 

15 

19 

28 

33 

33 

36 

33 

34 

34 

31 

34 

32 

33 

30 

27 

33 

25 

23 

26 

20 

16 

6 

0 

13 

?4. 

ASHTON  I  s 

MAX 

35 

40 

40 

33 

28 

37 

37 

39 

40 

38 

42 

42 

39 

40 

37 

40 

35 

34 

40 

46 

34 

36 

27 

26 

17 

13 

6 

18 

33, 

MIN 

5 

7 

10 

3 

-  1 

6 

22 

29 

30 

33 

33 

33 

31 

31 

17 

31 

22 

23 

13 

13 

6 

21 

4 

-  5 

4 

-  5 

-26 

-11 

13.  , 

ATLANTA  3 

45 

44 

46 

41 

40 

42 

37 

39 

38 

40 

37 

40 

37 

39 

36 

37 

38 

37 

38 

40 

36 

30 

32 

26 

19 

16 

13 

24 

35.  \ 

MIN 

14 

18 

16 

11 

6 

14 

26 

30 

23 

31 

31 

27 

29 

22 

15 

22 

26 

22 

9 

16 

18 

9 

8 

13 

8 

-16 

-21 

-  7 

11.  1 

AVERY  RS 

MAX 

46 

37 

46 

44 

36 

40 

40 

38 

39 

36 

40 

40 

42 

39 

39 

39 

36 

39 

40 

39 

38 

36 

36 

23 

22 

22 

25 

33 

36.'J 

MIN 

25 

28 

30 

34 

20 

22 

31 

32 

31 

32 

34 

34 

33 

34 

29 

33 

33 

31 

30 

25 

24 

29 

16 

4 

6 

-  4 

-  2 

1 1 

24..  J 

BAYVIEW   MODEL  BASIN 

MAX 

50 

44 

51 

51 

47 

34 

36 

38 

45 

47 

40 

40 

41 

40 

42 

37 

50 

42 

41 

39 

36 

40 

24 

21 

25 

22 

26 

38.., 

MIN 

26 

30 

31 

31 

22 

23 

26 

34 

36 

33 

32 

34 

36 

28 

30 

32 

34 

33 

29 

15 

18 

18 

9 

7 

-  5 

-  6 

4 

23.'  1 

BIG  CREEK   1  S 

50 

50 

59 

48 

41 

41 

40 

38 

38 

39 

38 

43 

37 

39 

35 

38 

43 

42 

38 

38 

36 

34 

26 

23 

18 

12 

17 

23 

36. 

MIN 

5 

3 

12 

11 

-  1 

6 

25 

28 

27 

31 

29 

30 

24 

22 

5 

19 

22 

18 

17 

16 

16 

15 

9 

2 

-  1 

-36 

-36 

-  8 

11. 

BLACKFOOT  2  SSW 

30 

31 

38 

37 

32 

32 

44 

43 

45 

43 

54 

53 

50 

45 

48 

46 

40 

42 

44 

46 

40 

41 

38 

26 

26 

16 

18 

26 

38.'  ; 

MIN 

1 

6 

7 

11 

13 

11 

28 

26 

32 

37 

34 

28 

30 

33 

27 

31 

27 

30 

24 

26 

26 

30 

13 

4 

14 

13 

-  8 

6 

20..  1 

BLISS 

33 

40 

38 

26 

38 

38 

39 

43 

42 

47 

53 

52 

49 

62 

42 

61 

60 

47 

46 

46 

43 

48 

43 

37 

28 

24 

24 

30 

41.1  !i 

MIN 

12 

17 

19 

21 

16 

19 

29 

32 

33 

38 

36 

36 

33 

30 

34 

32 

30 

26 

31 

34 

26 

24 

26 

19 

16 

9 

7 

14 

nJ 

1 

BO ISE  LUCKY  P EAK  DAM 

24 

29 

28 

26 

31 

30 

44 

48 

52 

52 

48 

54 

54 

52 

51 

50 

49 

46 

46 

49 

50 

47 

47 

41 

30 

24 

24 

31 

41. ;h 

MIN 

19 

20 

20 

19 

14 

19 

22 

36 

34 

41 

34 

33 

37 

31 

38 

35 

34 

33 

35 

34 

26 

26 

23 

22 

12 

8 

3 

17 

BOISE  WB  AP 

23 

27 

27 

26 

26 

27 

39 

43 

48 

50 

42 

53 

47 

50 

48 

48 

45 

47 

44 

60 

41 

47 

38 

28 

23 

24 

23 

31 

38.1*1 

MIN 

22 

23 

25 

24 

20 

24 

24 

34 

39 

41 

34 

33 

38 

31 

36 

34 

35 

31 

28 

29 

23 

24 

24 

20 

13 

7 

5 

18 

26. .tJ, 

BONNERS   FERRY  1  SW 

43 

58 

52 

48 

31 

35 

34 

37 

40 

47 

48 

41 

40 

44 

48 

41 

47 

46 

44 

41 

37 

38 

28 

23 

27 

26 

27 

28 

39..'! 

MIN 

26 

37 

35 

30 

20 

20 

27 

30 

32 

34 

33 

33 

33 

32 

31 

33 

33 

33 

31 

27 

16 

26 

14 

2 

4 

3 

-  1 

16 

?».■', 

BUHL 

29 

35 

36 

39 

37 

37 

53 

46 

49 

47 

60 

58 

50 

47 

48 

45 

42 

47 

45 

45 

39 

46 

41 

38 

30 

27 

23 

35 

41.':.| 

MIN 

14 

14 

14 

14 

14 

19 

30 

32 

34 

40 

35 

37 

35 

34 

33 

32 

31 

31 

30 

32 

37 

29 

24 

16 

16 

2 

4 

9 

24.''| 

BURKE  2  ENE 

MAX 

43 

48 

43 

40 

41 

37 

40 

38 

40 

38 

43 

38 

39 

37 

37 

37 

56 

37 

40 

33 

32 

32 

24 

16 

14 

16 

15 

24 

34.'>. 

MIN 

25 

30 

29 

31 

13 

18 

31 

32 

32 

33 

28 

32 

30 

32 

19 

30 

31 

31 

26 

22 

12 

22 

5 

-  9 

-  8 

-14 

-11 

3 

19.K. 

BURL  EY 

MAX 

32 

37 

40 

48 

43 

38 

38 

43 

43 

48 

44 

58 

48 

60 

52 

46 

44 

44 

46 

48 

43 

39 

46 

31 

39 

26 

22 

21 

41..I, 

MIN 

7 

7 

11 

20 

16 

16 

19 

32 

33 

33 

34 

35 

34 

33 

31 

31 

31 

32 

26 

32 

27 

27 

25 

15 

16 

0 

0 

3 

22."> 

BURLEY  FAA  AP 

28 

32 

40 

36 

30 

34 

40 

40 

44 

41 

55 

44 

48 

47 

46 

40 

41 

41 

46 

40 

36 

43 

28 

31 

22 

10 

13 

29 

36.1), 

MIN 

4 

6 

8 

14 

14 

13 

31 

28 

31 

34 

32 

33 

34 

30 

28 

29 

30 

26 

25 

31 

26 

27 

15 

12 

3 

-11 

-  4 

2 

19. l>, 

CABINET  GORGE 

45 

55 

53 

49 

33 

34 

34 

39 

39 

44 

42 

38 

44 

39 

39 

40 

39 

40 

46 

39 

34 

37 

29 

23 

24 

24 

26 

29 

37.''. 

MIN 

23 

32 

31 

28 

14 

23 

29 

32 

32 

33 

32 

33 

32 

34 

30 

32 

33 

32 

32 

26 

16 

28 

15 

-  2 

1 

-  1 

-  3 

11 

23.l^ 

CALDWELL 

26 

28 

27 

27 

27 

25 

33 

37 

45 

47 

51 

44 

47 

65 

50 

64 

51 

52 

49 

53 

52 

49 

47 

33 

33 

33 

28 

34 

40.1'. 

MIN 

19 

17 

21 

20 

16 

19 

21 

28 

30 

35 

33 

32 

32 

32 

36 

30 

37 

■  32 

29 

36 

31 

31 

27 

24 

19 

11 

6 

19 

25..'. 

C AMBR I DGE 

24 

22 

18 

19 

20 

21 

35 

46 

34 

40 

37 

42 

38 

45 

40 

43 

44 

46 

40 

47 

46 

47 

38 

33 

27 

24 

25 

27 

34..] 

MIN 

13 

3 

2 

-  4 

-  5 

0 

18 

13 

31 

32 

31 

30 

29 

26 

24 

32 

32 

30 

21 

29 

27 

12 

25 

21 

15 

7 

1 

14 

l8.:-,j 

30 

32 

39 

38 

34 

27 

39 

41 

38 

38 

37 

40 

39 

38 

38 

36 

38 

39 

37 

35 

37 

34 

33 

28 

22 

18 

15 

19 

33..'i 

MIN 

4 

4 

5 

2 

-  1 

7 

17 

28 

31 

33 

31 

32 

28 

28 

20 

27 

28 

26 

12 

16 

8 

10 

10 

6 

3 

-11 

-19 

-  4 

J 

13., 

CHALLIS 

38 

43 

40 

47 

42 

35 

39 

41 

40 

46 

43 

49 

44 

40 

37 

32 

37 

36 

37 

36 

37 

40 

30 

18 

15 

12 

11 

20 

35. 

MIN 

11 

14 

16 

22 

13 

16 

23 

24 

23 

33 

32 

32 

27 

26 

20 

18 

24 

23 

20 

26 

18 

26 

7 

0 

7 

-12 

-16 

-  2 

16., 

CHILLY  BARTON  FLAT 

46 

45 

42 

44 

43 

36 

33 

36 

34 

38 

37 

43 

37 

36 

33 

38 

40 

38 

34 

35 

34 

35 

30 

26 

20 

15 

10 

15 

34.'' 

MIN 

5 

7 

5 

19 

4 

9 

14 

17 

21 

29 

29 

29 

23 

21 

16 

19 

20 

15 

10 

12 

15 

17 

8 

-  1 

-  4 

-15 

-20 

-11 

11.; 

COBALT 

43 

42 

47 

48 

35 

37 

40 

45 

43 

42 

43 

46 

42 

45 

41 

41 

47 

43 

39 

41 

39 

38 

27 

20 

11 

16 

16 

26 

37.' 

MIN 

11 

9 

13 

12 

7 

10 

17 

20 

15 

32 

32 

32 

24 

19 

12 

15 

21 

19 

14 

14 

11 

15 

3 

-  9 

8 

-22 

-22 

-  5 

11.' 

COEUR  D  ALENE  RS 

47 

51 

58 

49 

46 

36 

37 

38 

42 

46 

42 

48 

39 

49 

40 

41 

43 

43 

45 

48 

41 

36 

41 

26 

23 

26 

25 

27 

40.1 

MIN 

26 

30 

31 

33 

17 

18 

23 

34 

33 

34 

31 

31 

32 

34 

27 

29 

34 

35 

32 

28 

19 

23 

■  7 

4 

6 

2 

4 

8 

24. 

33 

37 

40 

42 

44 

40 

41 

40 

42 

42 

44 

43 

37 

42 

40 

40 

40 

38 

31 

36 

33 

26 

2f 

23 

1  3 

16 

36.1 

MIN 

3 

5 

4 

8 

14 

11 

28 

26 

28 

21 

35 

32 

22 

30 

15 

27 

24 

19 

1 

15 

16 

-  6 

0 

-  3 

-31 

-12 

12.1 

COTTONWOOD 

47 

50 

45 

43 

38 

40 

43 

48 

41 

43 

40 

46 

44 

44 

35 

46 

45 

46 

44 

35 

36 

26 

18 

20 

1  3 

22 

29 

38.;. 

MIN 

31 

33 

34 

31 

23 

24 

31 

33 

29 

35 

35 

33 

28 

30 

24 

26 

30 

31 

26 

22 

23 

6 

2 

4 

-12 

* 

22.' 

27 

23 

21 

26 

25 

25 

36 

42 

39 

42 

38 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

46 

43 

47 

45 

45 

39 

34 

28 

24 

24 

26 

35. i' 

MIN 

5 

-  1 

-  4 

-  6 

-  1 

4 

21 

29 

31 

33 

31 

32 

31 

31 

27 

33 

32 

32 

25 

34 

24 

18 

23 

20 

13 

5 

0 

13 

19. 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

38 

34 

38 

40 

25 

37 

31 

37 

33 

37 

38 

41 

35 

33 

31 

34 

36 

30 

28 

40 

34 

30 

29 

20 

18 

12 

8 

20 

30.' 

MIN 

13 

15 

17 

14 

8 

7 

20 

24 

25 

30 

32 

32 

23 

23 

18 

23 

12 

9 

1  1 

19 

17 

15 

8 

-  3 

3 

-10 

-15 

-  8 

13., 

DEADWOOD  DAM 

47 

50 

61 

45 

42 

42 

38 

37 

35 

39 

39 

42 

40 

38 

37 

38 

35 

38 

40 

41 

37 

32 

30 

25 

21 

15 

13 

23 

36. 

MIN 

5 

7 

7 

3 

-  2 

8 

28 

32 

28 

32 

30 

31 

26 

23 

15 

20 

22 

22 

6 

6 

-  7 

1 

7 

6 

0 

-22 

-33 

-  a 

10.: 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

24 

27 

27 

25 

23 

24 

31 

36 

43 

46 

40 

48 

44 

49 

49 

50 

49 

50 

50 

62 

46 

50 

45 

40 

29 

26 

25 

33 

38., 

MIN 

IS 

19 

19 

18 

it 

17 

18 

26 

28 

33 

32 

31 

30 

30 

35 

29 

36 

31 

31 

29 

27 

29 

26 

21 

15 

6 

3 

16 

23.. 

nee  D    Oft  TUT 

48 

51 

45 

34 

40 

38 

29 

29 

32 

34 

31 

31 

29 

31 

29 

28 

25 

29 

24 

30 

24 

21 

19 

16 

10 

4 

3 

11 

27.' 

MIN 

39 

37 

31 

24 

26 

23 

26 

24 

25 

28 

26 

25 

24 

20 

21 

22 

21 

20 

18 

20 

13 

15 

11 

8 

-  3 

-  7 

-  9 

-  3 

18.1 

DIXIE 

49 

54 

47 

39 

40 

42 

42 

40 

40 

36 

36 

38 

38 

38 

34 

35 

35 

36 

37 

37 

33 

29 

26 

18 

11 

11 

13 

20 

34.: 

MIN 

6 

13 

10 

4 

-  4 

5 

15 

18 

24 

32 

30 

31 

23 

20 

6 

13 

17 

22 

13 

17 

16 

8 

4 

-  2 

-  6 

-36 

-36 

-  6 

9.: 

ORIGGS 

MAX 

33 

37 

40 

40 

38 

37 

47 

39 

44 

42 

47 

44 

37 

37 

34 

36 

32 

35 

39 

36 

30 

33 

29 

23 

19 

6 

5 

16 

33.! 

MIN 

2 

12 

12 

10 

1 

5 

27 

29 

31 

35 

36 

34 

30 

25 

13 

22 

19 

19 

12 

14 

13 

18 

13 

-13 

-  5 

-10 

-31 

-13 

12. ^ 

34 

38 

39 

35 

28 

34 

31 

32 

35 

35 

37 

38 

34 

39 

34 

36 

33 

32 

32 

29 

31 

29 

27 

18 

16 

6 

15 

15 

30. ( 

MIN 

16 

18 

20 

18 

9 

14 

21 

26 

28 

32 

33 

32 

28 

30 

16 

28 

16 

21 

21 

23 

15 

20 

2 

-  5 

3 

-  8 

-14 

-  8 

16.: 

DUBOIS   FAA  AP 

33 

39 

37 

25 

28 

36 

34 

32 

36 

36 

37 

36 

35 

41 

36 

36 

31 

33 

33 

33 

34 

35 

12 

23 

16 

7 

9 

17 

29.' 

MIN 

8 

8 

12 

15 

12 

9 

19 

27 

30 

33 

33 

30 

28 

22 

22 

30 

17 

21 

21 

21 

18 

14 

2 

0 

-  2 

-  6 

-11 

1 

15.1 

ELK  CITY 

MAX 

50 

53 

60 

46 

48 

45 

42 

46 

48 

45 

43 

42 

45 

36 

40 

47 

45 

42 

40 

32 

36 

33 

36 

24 

42.1 

15 

15 

16 

15 

14 

11 

20 

26 

16 

25 

28 

26 

15 

23 

26 

23 

23 

26 

23 

5 

10 

-35 

-33 

-28 

12.1 

S«e  R»l«renc6  Notes  Following  SUtlos  index 

-   20  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1962 


Station 


DarOi  Month 

• 

01 

S 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

*2 

50 

53 

45 

45 

43 

44 

45 

43 

45 

43 

41 

45 

45 

42 

37 

44 

38 

42 

47 

39 

34 

38 

22 

23 

20 

23 

24 

39.4 

HIN 

15 

22 

22 

24 

16 

16 

18 

33 

32 

32 

29 

30 

30 

32 

27 

29 

31 

33 

21 

16 

11 

17 

14 

0 

-  2 

-14 

-12 

-  5 

1  6a5 

MAX 

26 

26 

28 

26 

28 

27 

32 

41 

50 

54 

37 

49 

48 

64 

57 

50 

50 

52 

46 

54 

49 

50 

41 

36 

29 

25 

24 

33 

40.1 

MIN 

17 

17 

17 

17 

14 

17 

19 

27 

29 

34 

30 

29 

30 

30 

35 

30 

34 

32 

27 

29 

23 

25 

24 

21 

17 

4 

0 

10 

22.8 

MAX 

33 

32 

38 

38 

33 

30 

36 

39 

36 

41 

40 

45 

38 

41 

40 

40 

35 

36 

36 

38 

32 

35 

31 

27 

27 

15 

14 

18 

33.7 

MIN 

-  1 

2 

2 

22 

3 

2 

24 

20 

26 

33 

30 

32 

24 

16 

15 

27 

16 

5 

6 

23 

7 

16 

9 

-  1 

-  1 

-  2 

-21 

-  9 

11.6 

MAX 

♦3 

45 

52 

43 

43 

45 

40 

44 

45 

44 

44 

45 

46 

50 

54 

40 

45 

42 

52 

53 

47 

44 

37 

30 

28 

30 

28 

30 

42.5 

MIN 

27 

27 

28 

27 

30 

26 

27 

32 

33 

33 

35 

36 

33 

34 

28 

31 

32 

35 

33 

30 

30 

29 

17 

14 

14 

2 

3 

11 

24.3 

MAX 

33 

36 

39 

39 

37 

33 

43 

46 

43 

46 

55 

54 

49 

42 

49 

40 

39 

41 

43 

45 

40 

41 

40 

29 

28 

15 

16 

25 

38.8 

MIN 

1 

2 

6 

13 

11 

10 

29 

31 

33 

36 

35 

36 

31 

34 

27 

30 

27 

30 

23 

27 

24 

28 

13 

1 

14 

3 

-11 

2 

19.9 

MAX 

31 

32 

35 

43 

40 

36 

40 

45 

39 

43 

38 

46 

42 

49 

45 

40 

42 

46 

44 

49 

46 

42 

39 

34 

31 

23 

27 

39.9 

HIN 

15 

9 

7 

8 

8 

14 

28 

32 

32 

33 

33 

33 

30 

31 

27 

30 

32 

32 

21 

24 

16 

16 

16 

14 

16 

-  5 

8 

20.7 

MAX 

33 

40 

35 

30 

45 

39 

44 

46 

48 

50 

50 

57 

55 

58 

54 

56 

50 

52 

52 

51 

47 

51 

43 

39 

35 

29 

28 

33 

44.7 

MIN 

20 

23 

21 

21 

22 

24 

30 

32 

33 

40 

39 

37 

37 

30 

36 

33 

33 

30 

32 

35 

29 

23 

26 

23 

20 

14 

7 

17 

27.4 

32 

38 

38 

36 

38 

40 

40 

39 

42 

39 

43 

43 

41 

42 

39 

37 

36 

34 

37 

38 

32 

30 

30 

28 

25 

18 

12 

19 

34.9 

MIN 

5 

4 

5 

7 

21 

14 

27 

27 

31 

33 

36 

32 

30 

32 

25 

30 

26 

28 

16 

21 

17 

21 

19 

4 

4 

3 

-19 

-  3 

17.7 

29 

30 

23 

29 

31 

35 

50 

49 

49 

55 

46 

55 

54 

50 

54 

36 

27 

28 

35 

40.3 

MIN 

12 

19 

20 

17 

20 

22 

29 

37 

36 

33 

34 

31 

33 

27 

23 

20 

12 

6 

17 

23.6 

MAX 

«e 

52 

51 

46 

39 

40 

42 

51 

50 

46 

41 

45 

45 

48 

37 

46 

45 

45 

46 

38 

37 

37 

27 

24 

24 

16 

24 

30 

39.9 

MIN 

27 

30 

34 

33 

24 

25 

30 

33 

33 

34 

32 

30 

30 

32 

26 

28 

32 

31 

27 

26 

25 

25 

9 

4 

0 

-15 

-  7 

10 

23.2 

MAX 

*5 

50 

48 

48 

52 

41 

41 

45 

52 

46 

47 

46 

45 

44 

44 

39 

38 

41 

42 

39 

35 

42 

35 

31 

24 

17 

17 

28 

40.1 

MIN 

16 

21 

28 

33 

30 

26 

29 

32 

30 

35 

32 

33 

34 

26 

30 

29 

28 

27 

24 

27 

19 

23 

20 

13 

5 

-  5 

-  5 

11 

23.3 

MAX 

*1 

44 

40 

44 

38 

37 

35 

39 

34 

41 

40 

44 

38 

37 

34 

36 

39 

36 

34 

40 

34 

39 

20 

23 

13 

12 

12 

11 

33.4 

MIN 

2 

4 

1 

-  1 

-  7 

-  1 

3 

1 

15 

29 

31 

32 

3 

5 

-  2 

3 

-  6 

-11 

-  8 

11 

-  6 

1 

3 

-25 

-19 

-30 

-39 

-24 

1.3 

MAX 

36 

41 

41 

40 

34 

38 

36 

42 

34 

42 

40 

44 

39 

42 

36 

42 

41 

39 

42 

43 

36 

38 

32 

26 

20 

16 

12 

22 

35.9 

MIN 

8 

11 

11 

9 

8 

14 

14 

20 

22 

26 

32 

28 

29 

18 

20 

14 

12 

12 

22 

22 

9 

6 

1 

0 

1 

-  8 

-14 

-  5 

12.2 

MAX 

2a 

32 

37 

33 

28 

28 

33 

39 

40 

39 

42 

40 

38 

43 

36 

39 

39 

37 

38 

37 

38 

41 

30 

21 

10 

10 

21 

33.2 

MIN 

-  5 

-  3 

-  4 

-  3 

18 

3 

13 

22 

29 

33 

33 

32 

27 

31 

21 

29 

19 

26 

25 

25 

20 

18 

8 

0 

-  6 

-17 

-  5 

14.4 

MAX 

30 

35 

38 

35 

33 

33 

39 

40 

45 

44 

59 

48 

49 

47 

45 

41 

42 

46 

46 

42 

38 

44 

39 

33 

30 

19 

20 

30 

38.9 

MIN 

5 

12 

14 

10 

16 

15 

30 

25 

27 

37 

34 

34 

32 

32 

32 

31 

29 

30 

27 

30 

25 

28 

23 

15 

18 

2 

2 

5 

MAX 

AO 

52 

52 

48 

43 

46 

48 

45 

39 

43 

40 

40 

40 

47 

■  45 

36 

43 

38 

40 

48 

42 

33 

38 

24 

22 

22 

23 

23 

39.3 

MIN 

17 

23 

21 

21 

17 

17 

18 

30 

28 

29 

27 

28 

27 

30 

20 

24 

29 

30 

20 

17 

18 

18 

3 

-  2 

-  3 

-18 

-17 

-13 

16.4 

MAX 

30 

31 

41 

40 

38 

32 

33 

36 

34 

40 

38 

41 

40 

41 

37 

38 

35 

32 

34 

36 

35 

36 

31 

27 

20 

18 

12 

16 

32.9 

MIN 

-  2 

0 

-  3 

28 

6 

1 

17 

16 

25 

32 

29 

32 

23 

18 

9 

27 

21 

12 

4 

19 

14 

17 

11 

4 

6 

-  9 

-25 

-13 

11.4 

MAX 

36 

35 

43 

39 

38 

35 

44 

45 

47 

47 

56 

49 

49 

48 

43 

41 

39 

43 

42 

40 

38 

43 

36 

29 

23 

26 

18 

32 

39.4 

MIN 

10 

15 

20 

28 

26 

22 

30 

35 

20 

36 

33 

34 

32 

31 

29 

30 

29 

28 

28 

29 

24 

16 

23 

6 

14 

3 

-  3 

-  9 

22.1 

MAX 

30 

36 

33 

30 

32 

33 

31 

36 

39 

45 

41 

49 

41 

46 

40 

44 

39 

38 

38 

44 

39 

45 

37 

29 

22 

17 

15 

21 

35.3 

MIN 

-  1 

1 

4 

-  2 

20 

6 

9 

5 

29 

33 

33 

33 

27 

31 

29 

25 

14 

18 

25 

28 

27 

20 

15 

-  4 

4 

-  1 

-12 

-  2 

14.8 

MAX 

38 

41 

44 

46 

44 

40 

37 

42 

40 

42 

40 

46 

42 

41 

40 

42 

40 

41 

41 

43 

42 

36 

34 

30 

26 

21 

18 

22 

37.8 

MIN 

5 

8 

9 

12 

13 

16 

28 

21 

30 

33 

31 

32 

30 

30 

25 

30 

30 

28 

17 

26 

12 

14 

18 

20 

11 

-  5 

-20 

-  2 

17.9 

MAX 

27 

31 

34 

37 

29 

31 

33 

38 

41- 

41 

48 

47 

47 

43 

42 

38 

38 

39 

42 

40 

36 

39 

36 

28 

23 

15 

14 

23 

35.0 

MIN 

2 

4 

7 

6 

7 

9 

25 

28 

31 

35 

35 

36 

31 

33 

27 

30 

28 

29 

25 

27 

26 

27 

10 

5 

12 

0 

-12 

4 

18.8 

MAX 

42 

48 

46 

38 

42 

40 

40 

39 

41 

41 

45 

43 

39 

40 

42 

37 

37 

37 

35 

40 

32 

33 

28 

26 

19 

6 

12 

16 

35.2 

MIN 

13 

11 

21 

27 

10 

18 

29 

27 

32 

34 

33 

32 

27 

29 

20 

29 

22 

25 

10 

26 

17 

21 

6 

-  5 

6 

-  5 

-25 

-11 

17.1 

MAX 

20 

25 

29 

26 

27 

28 

33 

34 

39 

39 

47 

46 

43 

42 

39 

37 

38 

39 

39 

40 

34 

40 

23 

26 

21 

11 

13 

23 

32.3 

MIN 

-  2 

1 

4 

1 

3 

10 

26 

16 

27 

33 

33 

31 

30 

30 

30 

31 

29 

29 

27 

28 

28 

23  8 

5 

3 

-  1 

-  6 

4 

j7.2 

MAX 

26 

36 

26 

25 

26 

30 

29 

33 

36 

37 

38 

40 

38 

39 

33 

38 

33 

36 

33 

40 

36 

37 

21 

25 

15 

13 

12 

18 

30.3 

HIN 

-  9 

-  4 

-  5 

-  5 

21 

9 

1 

12 

29 

32 

33 

34 

24 

26 

25 

23 

16 

21 

28 

28 

24 

20 

5 

0 

2 

-  5 

-16 

1 

13.2 

MAX 

35 

33 

38 

33 

26 

32 

30 

38 

35 

37 

46 

40 

40 

38 

32 

37 

37 

36 

34 

39 

32 

36 

20 

27 

15 

13 

11 

26 

32.0 

MIN 

0 

-  1 

1 

2 

5 

6 

19 

10 

22 

32 

32 

31 

30 

24 

21 

16 

16 

13 

22 

24 

21 

20 

-  6 

-10 

2 

-18 

-21 

11. 1 

MAX 

37 

41 

42 

36 

34 

36 

32 

32 

38 

35 

39 

38 

33 

36 

33 

36 

34 

30 

34 

34 

28 

26 

14 

22 

12 

5 

4 

11 

29.7 

MIN 

-  6 

-  2 

-  3 

12 

13 

0 

21 

25 

24 

31 

31 

31 

27 

26 

-  4 

26 

6 

10 

14 

11 

-  6 

11 

-  3 

-10 

-  3 

-13 

-44 

-24 

7.1 

MAX 

35 

43 

40 

31 

42 

37 

39 

40 

42 

46 

61 

57 

49 

49 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

39 

47 

41 

35 

32 

21 

19 

32 

41.0 

MIN 

8 

11 

12 

18 

16 

19 

29 

31 

30 

36 

34 

38 

31 

30 

32 

31 

31 

27 

28 

32 

26 

26 

23 

17 

17 

6 

1 

7 

23.1 

MAX 

45 

46 

53 

52 

48 

39 

39 

41 

42 

48 

46 

41 

40 

50 

40 

46 

43 

41 

44 

49 

46 

35 

39 

24 

25 

25 

25 

24 

40.5 

MIN 

29 

29 

30 

35 

22 

24 

27 

33 

35 

37 

33 

33 

34 

35 

30 

33 

33 

35 

32 

28 

22 

24 

14 

0 

4 

2 

2 

5 

25.0 

MAX 

36 

41 

40 

30 

31 

36 

34 

31 

34 

38 

37 

36 

32 

36 

33 

34 

30 

31 

36 

30 

27 

29 

22 

22 

14 

2 

0 

13 

29.1 

MIN 

1 

6 

4 

6 

6 

2 

19 

23 

25 

31 

31 

30 

25 

27 

0 

25 

6 

9 

'13 

6 

1 

11 

-  4 

-16 

-  1 

-14 

-34 

-24 

7.6 

MAX 

51 

59 

49 

48 

44 

40 

44 

50 

47 

48 

47 

52 

48 

67 

51 

54 

63 

51 

65 

50 

46 

42 

40 

34 

31 

28 

34 

40 

46*2 

MIN 

27 

28 

27 

27 

30 

28 

33 

36 

37 

36 

37 

38 

35 

36 

27 

33 

34 

36 

32 

29 

29 

30 

24 

17 

17 

3 

3 

20 

28.2 

MAX 

25 

30 

28 

25 

25 

27 

36 

51 

45 

45 

42 

54 

45 

51 

49 

53 

19 

50 

48 

50 

47 

48 

45 

33 

29 

26 

26 

32 

39.8 

18 

20 

20 

20 

11 

19 

19 

27 

32 

37 

33 

32 

31 

31 

34 

33 

32 

32 

26 

34 

25 

23 

23 

24 

18 

9 

2 

16 

24.3 

MAX 

5* 

59 

57 

49 

44 

45 

48 

50 

48 

49 

44 

SO 

52 

55 

45 

49 

48 

53 

50 

45 

44 

42 

30 

28 

30 

25 

31 

39 

49.1 

MIN 

32 

40 

37 

32 

28 

32 

36 

41 

38 

38 

36 

39 

39 

35 

32 

34 

38 

36 

31 

27 

26 

26 

21 

13 

14 

5 

8 

20 

29.8 

MAX 

21 

28 

26 

44 

42 

28 

42 

42 

40 

42 

43 

40 

43 

42 

35 

35 

35 

33 

30 

31 

30 

34 

30 

22 

20 

15 

9 

16 

32.1 

HIN 

-  5 

-  4 

-  3 

3 

5 

-  1 

20 

24 

20 

31 

33 

32 

21 

31 

21 

28 

21 

20 

4 

7 

17 

11 

14 

2 

-  2 

-  1 

-24 

-20 

10.9 

MAX 

*3 

44 

47 

40 

41 

43 

39 

42 

40 

43 

39 

45 

37 

40 

47 

48 

42 

39 

37 

32 

25 

23 

22 

27 

38.9 

12 

14 

10 

17 

31 

33 

31 

33 

33 

33 

30 

30 

25 

16 

18 

20 

16 

16 

16 

19 

11 

-  5 

-13 

5 

16.8 

MAX 

36 

38 

39 

45 

38 

36 

31 

32 

37 

38 

40 

42 

41 

42 

40 

40 

41 

40 

45 

41 

34 

33 

30 

8 

8 

35 

30 

31 

35.5 

12 

11 

16 

19 

3 

4 

22 

29 

32 

33 

32 

20 

29 

23 

8 

12 

13 

4 

5 

17 

19 

20 

0 

-10 

-13 

-  9 

-10 

8 

12.9 

MAX 

28 

31 

32 

31 

35 

35 

40 

41 

41 

41 

52 

45 

47 

48 

42 

41 

38 

38 

38 

35 

36 

37 

35 

34 

28 

18 

18 

25 

36.0 

3 

5 

8 

4 

12 

14 

27 

27 

33 

36 

36 

34 

32 

33 

30 

32 

30 

29 

25 

28 

27 

22 

25 

17 

16 

6 

-  1 

1 

21.1 

MAX 

2* 

32 

31 

29 

33 

33 

39 

40 

41 

42 

50 

46 

47 

48 

43 

42 

39 

40 

39 

35 

37 

39 

34 

36 

27 

18 

22 

26 

36.1 

MIN 

3 

1 

3 

4 

5 

5 

28 

25 

34 

35 

34 

31 

32 

30 

29 

31 

30 

27 

25 

29 

19 

23 

22 

16 

16 

6 

3 

11 

20.0 

MAX 

41 

42 

32 

40 

41 

39 

40 

21 

14 

20 

36.8 

MIN 

4 

9 

a 

6 

10 

22 

20 

25 

13 

28 

30 

19 

21 

16 

22 

13 

7 

-16 

-20 

-  2 

11.8 

MAX 

40 

44 

43 

40 

38 

38 

33 

32 

32 

34 

34 

36 

35 

36 

35 

34 

33 

38 

38 

36 

35 

30 

26 

24 

16 

13 

13 

20 

32.4 

MIN 

7 

9 

8 

5 

8 

11 

28 

30 

29 

30 

29 

30 

29 

29 

18 

28 

26 

28 

15 

22 

6 

2 

9 

7 

0 

-11 

-22 

-  3 

14.9 

EU  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORT   HALL    INO  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEV 

SRANGEVILLE 

GRASMERE 

GROUSE 

HAILEY  RS 

HAMER  4  NW 

HAZELTON 

MEADOUARTERS 

MILL  CITY 

HOLLISTER 

HOWE 

IDAHO  CITY 

IDAHO   FALLS   2  ESE 

IDAHO   FALLS   16  SE 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

IDAHO   FALLS   42   NW  WB 

IDAHO   FALLS   46  W  WB 

ISLAND  PARK  DAH 

JEROME 

XELLOGG 

KILGORE 

KOOSXIA 

KUNA   2  NNE 

LEWISTON   WB  AP 

LIFTON  PUHPING  STA 

LOWHAN    3  E 

MACKAY  RS 

MALAD 

MALAD  FAA  AP 
MAY  RS 


Sm  RtUmxc*  No(M  FoDoivIng  SUHoo  Jaimx 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
FEBRUARY  1962 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23  j 

24 

25 

26  1  27 

28 

29 

30 

31 

MC  CAHHON 

MAX 

28 

31 

34 

35 

39 

36 

38 

44 

41 

45 

50 

48 

47 

47 

43 

41 

39 

39 

38 

42 

41 

38 

28 

32 

23 

19 

20 

25 

MIN 

-  3 

0 

16 

4 

6 

8 

29 

30 

33 

36 

36 

37 

32 

33 

29 

33 

30 

27 

19 

24 

24 

20 

10 

9 

14 

1 

-  5 

-  5 

MINIDOKA  0AM 

MAX 

28 

30 

42 

42 

36 

32 

38 

39 

43 

42 

58 

53 

45 

48 

45 

40 

41 

40 

40 

40 

40 

43 

41 

33 

28 

16 

15 

29 

MIN 

1 

7 

10 

11 

6 

11 

29 

25 

27 

32 

31 

32 

30 

33 

29 

29 

27 

27 

26 

29 

25 

27 

16 

11 

14 

-  1 

-  1 

-  1 

MOMTPELIEB  RS 

MAX 

29 

30 

35 

37 

46 

37 

34 

47 

41 

47 

47 

46 

38 

43 

41 

36 

39 

35 

39 

31 

33 

30 

35 

33 

25 

22 

14 

12 

MIN 

-  5 

-  1 

0 

4 

9 

5 

10 

26 

25 

29 

35 

34 

21 

19 

20 

24 

23 

21 

6 

5 

14 

16 

11 

1 

-  4 

0 

-22 

-22 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

*7 

52 

52 

46 

41 

39 

46 

46 

46 

46 

48 

46 

46 

45 

42 

47 

43 

47 

58 

48 

37 

35 

37 

31 

24 

20 

23 

31 

MIN 

36 

37 

36 

32 

27 

2'' 

32 

36 

35 

38 

34 

33 

36 

37 

32 

34 

33 

35 

37 

26 

22 

27 

22 

5 

6 

3 

3 

5 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MAX 

26 

31 

32 

29 

34 

41 

40 

50 

50 

49 

45 

54 

54 

63 

60 

48 

47 

48 

48 

44 

47 

47 

42 

33 

30 

27 

24 

30 

MtN 

18 

21 

27 

24 

19 

26 

24 

32 

34 

36 

32 

34 

33 

32 

33 

34 

32 

30 

26 

34 

23 

24 

22 

18 

17 

10 

I 

15 

MULLAN  FAA 

MAX 

51 

64 

49 

48 

36 

36 

46 

43 

41 

42 

46 

39 

44 

36 

37 

43 

39 

46 

44 

40 

37 

37 

17 

24 

19 

21 

25 

24 

MIN 

28 

33 

31 

25 

18 

21 

28 

32 

34 

34 

31 

31 

32 

28 

28 

30 

30 

29 

24 

19 

16 

13 

5 

-  5 

-  4 

-  9 

-  6 

6 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

36 

37 

41 

38 

31 

37 

30 

37 

45 

40 

38 

35 

43 

40 

42 

34 

42 

39 

45 

39 

40 

40 

34 

28 

26 

15 

13 

22 

MIN 

0 

1 

2 

0 

0 

2 

6 

27 

32 

34 

32 

32 

29 

32 

19 

24 

30 

31 

19 

21 

15 

7 

6 

9 

5 

-13 

-19 

-18 

NEZPERCE 

MAX 

47 

53 

46 

44 

37 

39 

42 

49 

43 

44 

40 

43 

44 

49 

39 

41 

39 

42 

47 

39 

37 

35 

28 

22 

22 

17 

21 

28 

MIN 

32 

35 

35 

32 

25 

24 

32 

35 

33 

34 

32 

34 

32 

34 

28 

29 

33 

32 

29 

24 

21 

24 

9 

0 

1 

-13 

-  6 

10 

OAKLEY 

MAX 

43 

43 

53 

54 

44 

44 

45 

48 

52 

50 

57 

49 

60 

51 

51 

40 

40 

47 

45 

39 

40 

45 

35 

33 

25 

17 

20 

30 

MIN 

13 

17 

24 

30 

18 

18 

33 

33 

34 

36 

34 

34 

33 

32 

31 

32 

29 

31 

26 

28 

26 

26 

24 

12 

15 

-  4 

-  3 

5 

OBSIDIAN  3  SSE 

MAX 

31 

40 

47 

45 

28 

36 

35 

34 

34 

37 

37 

39 

32 

32 

28 

34 

32 

32 

29 

32 

32 

29 

28 

25 

18 

14 

13 

15 

MtN 

-  5 

-  1 

0 

-  6 

-16 

-  2 

16 

25 

17 

32 

28 

25 

17 

S 

0 

9 

13 

.  0 

-12 

-15 

-17 

-  5 

-  5 

-10 

-10 

-36 

-45 

-1 1 

OLA  5  S 

MAX 

34 

24 

24 

30 

28 

28 

35 

40 

44 

40 

40 

45 

40 

49 

47 

44 

47 

46 

46 

60 

45 

42 

42 

32 

32 

26 

26 

30 

MIN 

16 

11 

9 

Q 

0 

6 

23 

30 

32 

32 

33 

32 

30 

28 

27 

32 

33 

29 

27 

25 

24 

21 

18 

19 

21 

10 

2 

15 

OROFINO 

MAX 

55 

59 

47 

47 

46 

44 

46 

49 

45 

49 

47 

62 

47 

53 

50 

48 

50 

53 

58 

54 

44 

45 

42 

31 

32 

29 

34 

40 

MIN 

29 

28 

28 

27 

28 

29 

34 

37 

36 

36 

36 

39 

36 

38 

27 

33 

35 

37 

30 

27 

26 

26 

24 

15 

15 

6 

5 

22 

PALISADES  DAM 

MAX 

26 

28 

30 

40 

33 

26 

38 

38 

40 

38 

49 

47 

37 

48 

37 

36 

34 

36 

31 

31 

30 

30 

28 

24 

20 

14 

11 

15 

MIN 

1 

5 

7 

11 

0 

6 

23 

31 

31 

32 

32 

32 

26 

30 

23 

25 

27 

21 

5 

7 

15 

20 

6 

-  4 

5 

-  2 

-28 

-10 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

24 

24 

25 

24 

22 

24 

29 

36 

41 

40 

36 

39 

44 

61 

49 

48 

49 

61 

45 

51 

49 

46 

41 

36 

31 

27 

25 

32 

MIN 

la 

19 

20 

17 

17 

17 

14 

25 

28 

34 

32 

31 

31 

31 

33 

31 

39 

31 

28 

32 

27 

26 

27 

21 

16 

10 

4 

18 

PAUL   1  ENE 

MAX 

28 

33 

35 

42 

38 

35 

37 

39 

42 

40 

46 

58 

48 

60 

48 

46 

40 

40 

46 

45 

42 

38 

44 

28 

35 

24 

20 

19 

MIN 

6 

5 

13 

16 

15 

14 

18 

30 

29 

31 

30 

35 

34 

35 

31 

32 

25 

29 

28 

30 

27 

27 

24 

14 

18 

-  7 

-  5 

1 

PAYETTE 

MAX 

27 

26 

28 

28 

25 

25 

32 

39 

40 

40 

41 

40 

44 

65 

48 

47 

53 

54 

48 

54 

47 

51 

46 

38 

32 

29 

30 

32 

MIN 

20 

21 

20 

19 

18 

19 

20 

28 

30 

34 

33 

32 

33 

30 

32 

32 

30 

31 

28 

33 

30 

24 

30 

24 

19 

13 

7 

20 

PICABO 

MAX 

36 

35 

40 

39 

24 

36 

33 

39 

44 

39 

40 

42 

42 

40 

39 

36 

39 

36 

39 

37 

39 

34 

37 

24 

25 

20 

15 

13 

MIN 

-  1 

-  1 

1 

2 

2 

2 

e 

20 

21 

22 

31 

31 

26 

25 

25 

26 

15 

10 

12 

27 

16 

17 

16 

4 

3 

-1 1 

-21 

-20 

PIERCE  RS 

MAX 

39 

39 

40 

38 

37 

38 

37 

39 

37 

37 

38 

37 

37 

39 

41 

34 

37 

36 

39 

40 

39 

33 

34 

21 

20 

21 

20 

22 

MIN 

13 

20 

18 

17 

15 

15 

16 

29 

29 

29 

26 

27 

27 

29 

18 

20 

29 

29 

21 

13 

13 

19 

8 

-  3 

-  4 

-19 

-18 

-13 

POCATELLO  2 

MAX 

33 

36 

41 

46 

44 

35 

44 

46 

46 

50 

56 

54 

48 

47 

44 

40 

39 

40 

42 

46 

41 

41 

38 

28 

28 

17 

16 

25 

MIN* 

8 

16 

19 

23 

15 

14 

31 

32 

35 

39 

37 

37 

32 

34 

31 

31 

29 

30 

24 

25 

27 

31 

14 

5 

15 

3 

-  4 

6 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

32 

34 

41 

40 

32 

36 

45 

46 

48 

49 

55 

46 

47 

45 

44 

39 

37 

38 

40 

42 

35 

40 

31 

30 

23 

15 

15 

26 

MIN 

5 

5 

6 

19 

11 

9 

33 

32 

37 

36 

35 

34 

34 

31 

28 

30 

29 

28 

25 

26 

25 

26 

8 

4 

7 

2 

-  4 

9 

PORTHILL 

MAX 

38 

54 

53 

44 

36 

34 

37 

37 

40 

46 

43 

46 

40 

43 

45 

41 

44 

46 

43 

40 

40 

37 

30 

20 

27 

28 

25 

29 

MIN 

25 

30 

31 

31 

15 

16 

18 

29 

31 

32 

33 

29 

30 

32 

31 

30 

30 

29 

27 

25 

15 

20 

13 

-  4 

3 

2 

-  4 

7 

POT LATCH 

MAX 

55 

60 

58 

47 

44 

44 

48 

53 

54 

47 

48 

45 

48 

48 

47 

50 

43 

47 

50 

51 

50 

50 

43 

37 

27 

25 

26 

30 

MIN 

31 

35 

35 

35 

36 

35 

27 

36 

35 

35 

32 

35 

24 

35 

21 

17 

8 

1 

0 

15 

PRESTON  2  SE 

MAX 

28 

29 

32 

35 

38 

35 

46 

44 

44 

44 

49 

48 

49 

47 

46 

40 

39 

40 

40 

36 

37 

35 

35 

38 

26 

26 

16 

28 

MIN 

0 

3 

2 

9 

12 

6 

27 

29 

34 

36 

37 

37 

32 

36 

29 

32 

30 

28 

24 

27 

26 

15 

25 

5 

10 

8 

-  4 

0 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

46 

49 

47 

44 

33 

35 

34 

37 

38 

44 

46 

37 

39 

48 

42 

37 

39 

41 

47 

40 

34 

31 

29 

23 

24 

20 

23 

28 

MIN 

26 

28 

29 

25 

9 

15 

28 

32 

32 

33 

32 

30 

32 

32 

31 

32 

32 

31 

31 

20 

11 

20 

15 

-  7 

-  2 

-10 

-11 

6 

REYNOLDS 

MAX 

25 

30 

33 

50 

39 

40 

43 

60 

48 

49 

48 

50 

42 

48 

51 

48 

44 

45 

40 

43 

41 

44 

38 

32 

24 

19 

23 

30 

MIN 

9 

9 

6 

25 

18 

16 

25 

31 

36 

38 

35 

34 

31 

32 

35 

34 

34 

30 

26 

31 

24 

31 

25 

20 

12 

4 

4 

12 

RICHFIELD 

MAX 

36 

37 

40 

36 

33 

37 

36 

37 

37 

41 

42 

43 

42 

44 

40 

39 

41 

39 

36 

43 

38 

41 

33 

32 

31 

19 

15 

22 

MIN 

6 

11 

14 

18 

12 

12 

30 

23 

26 

34 

32 

32 

30 

29 

27 

26 

25 

21 

25 

31 

24 

23 

21 

11 

15 

1 

-  7 

-  I 

RIGGINS  RS 

MAX 

53 

55 

53 

53 

64 

46 

46 

62 

55 

49 

53 

56 

53 

49 

21 

30 

35 

MIN 

30 

32 

32 

30 

28 

30 

34 

39 

37 

32 

37 

32 

33 

34 

7 

5 

22 

RUPERT 

MAX 

28 

35 

34 

40 

42 

33 

37 

42 

43 

44 

45 

59 

47 

49 

48 

47 

42 

41 

45 

43 

41 

43 

36 

27 

35 

21 

12 

20 

MIN 

3 

4 

11 

13 

12 

14 

16 

29 

28 

31 

34 

36 

34 

34 

31 

31 

31 

30 

25 

30 

,-  1 

25 

24 

14 

11 

-  4 

-  3 

3 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

33 

37 

40 

27 

27 

35 

36 

35 

40 

39 

44 

38 

-9 

41 

37 

37 

34 

33 

36 

38 

34 

35 

25 

22 

14 

12 

6 

20 

MIN 

2 

5 

8 

4 

7 

7 

24 

29 

32 

33 

33 

33 

30 

33 

18 

31 

22 

25 

20 

20 

12 

24 

7 

-  4 

4 

-  2 

-25 

-  6 

SAINT  MARIES 

MAX 

53 

57 

53 

49 

41 

39 

44 

43 

46 

45 

44 

42 

51 

47 

39 

46 

42 

46 

52 

46 

42 

42 

33 

24 

25 

25 

27 

33 

MIN 

31 

31 

33 

37 

28 

23 

31 

35 

29 

35 

31 

34 

32 

37 

27 

32 

33 

33 

30 

28 

20 

27 

16 

8 

4 

-  3 

-  1 

15 

SALMON 

MAX 

30 

40 

33 

46 

36 

30 

33 

41 

41 

42 

40 

44 

42 

48 

32 

43 

39 

41 

43 

45 

43 

40 

25 

21 

20 

16 

15 

27 

MIN 

2 

8 

5 

4 

6 

5 

21 

20 

23 

32 

32 

30 

27 

27 

10 

23 

28 

27 

26 

22 

22 

19 

7 

2 

4 

-11 

-12 

-  1 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

38 

54 

49 

45 

31 

33 

33 

35 

41 

46 

44 

39 

40 

38 

43 

41 

40 

43 

45 

40 

35 

36 

30 

22 

23 

24 

25 

23 

MIN 

23 

32 

30 

30 

21 

24 

27 

31 

33 

34 

33 

33 

32 

34 

31 

34 

33 

34 

32 

27 

25 

30 

15 

5 

12 

1 

-  1 

13 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

34 

39 

39 

31 

34 

37 

38 

40 

38 

42 

52 

46 

47 

46 

37 

43 

43 

42 

42 

44 

40 

43 

39 

32 

31 

24 

20 

25 

MIN 

8 

14 

16 

18 

13 

17 

29 

27 

29 

35 

34 

34 

30 

34 

30 

30 

27 

26 

28 

33 

24 

24 

22 

14 

16 

7 

0 

5 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

68 

64 

64 

58 

53 

49 

51 

56 

54 

53 

61 

54 

55 

56 

62 

56 

63 

63 

50 

51 

48 

45 

38 

30 

25 

25 

30 

38 

MIN 

27 

30 

33 

26 

28 

26 

37 

46 

38 

42 

33 

38 

36 

37 

28 

30 

35 

34 

30 

32 

33 

35 

22 

17 

15 

4 

4 

21 

STREVELL 

MAX 

26 

30 

30 

31 

34 

34 

38 

38 

38 

44 

47 

47 

41 

45 

42 

37 

36 

38 

35 

35 

35 

39 

33 

30 

27 

18 

15 

22 

MIN 

10 

16 

17 

13 

16 

17 

23 

20 

30 

34 

35 

35 

30 

31 

30 

31 

29 

27 

28 

27 

22 

20 

22 

11 

16 

1 

-  5 

1 

SUGAR 

MAX 

34 

35 

40 

35 

30 

30 

38 

39 

40 

40 

43 

42 

40 

41 

41 

37 

36 

37 

39 

40 

36 

39 

35 

26 

21 

13 

10 

25 

-  4 

0 

0 

3 

2 

0 

23 

26 

28 

29 

33 

32 

29 

23 

23 

25 

26 

25 

21 

23 

16 

25 

5 

-  2 

3 

-  7 

-25 

-14 

SUN  VALLEY 

MAX 

45 

46 

45 

44 

40 

38 

37 

36 

36 

42 

40 

41 

40 

38 

35 

36 

36 

37 

34 

39 

33 

38 

32 

22 

22 

16 

10 

16 

MIN 

6 

10 

7 

7 

-  2 

4 

8 

19 

22 

31 

31 

32 

23 

8 

4 

10 

3 

-  5 

-  6 

15 

-  6 

-  4 

-  6 

-15 

-15 

-22 

-35 

-20 

SWAN  FALLS  PH 

MAX 

27 

32 

29 

28 

29 

29 

36 

49 

47 

55 

5 1 

56 

51 

26 

29 

35 

MIN 

19 

21 

22 

20 

15 

19 

22 

29 

32 

38 

36 

36 

35 

35 

38 

35 

36 

37 

29 

35 

30 

26 

27 

26 

18 

12 

9 

18 

SWAN  VALLEY  1  W 

MAX 

32 

35 

37 

3B 

28 

38 

42 

42 

42 

48 

45 

40 

48 

43 

44 

43 

37 

35 

35 

34 

36 

31 

26 

26 

28 

20 

20 

23 

MIN 

4 

5 

6 

6 

1 

5 

9 

32 

30 

36 

35 

32 

35 

34 

26 

21 

29 

15 

11 

12 

14 

15 

10 

12 

12 

-26 

-20 

-14 

See  Releience  Notes  Following  Station  ij^j^x 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
1962 


Slatiaa 

Day  01  Monlh 

s. 

n 

1 

2 

3 

4 

s 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29     30  31 

m 

*• 
< 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

J* 

Al 
4 

49 

9 

32 
3 

23 
-  5 

37 
4 

37 
24 

3S 
25 

40 

25 

43 

33 

45 

33 

44 

32 

36 
2S 

34 

25 

3S 
11 

2« 

10 

35 
15 

35 
10 

35 
15 

28 
6 

29 
10 

23 
3 

21 
5 

20 
0 

12 
-13 

11 
-29 

12 
-18 

32.3 
10.5 

THREE  CREEK 

MAX 
HIN 

5* 

7 

to 

It 

it 
15 

50 
IS 

49 
17 

42 

20 

43 

28 

44 

30 

42 
31 

43 
30 

50 
25 

46 

31 

45 

16 

4S 

2S 

28 

23 

2S 

45 

25 

38 
24 

35 
15 

34 
10 

44 

14 

38 
12 

36 
9 

32 
12 

23 
-  2 

18 
-17 

32 
2 

41.9 
17.7 

TWIN  FALLS  2  NNE 

MAX 
MIN 

32 
7 

36 
9 

37 
10 

33 
15 

37 
11 

35 
IS 

40 

30 

41 

30 

49 

29 

48 

37 

61 
35 

57 

37 

52 
35 

49 

35 

32 

32 

32 

46 

31 

47 

28 

44 

31 

39 
2S 

45 

30 

40 
25 

34 

17 

31 
IB 

21 
S 

21 
3 

35 
9 

40.9 
23.6 

TWIN   FALLS   3  SE 

MAX 
HIN 

22 

e 

3« 
7 

32 
13 

40 
15 

40 
14 

38 
17 

40 
20 

43 
32 

4S 

32 

50 
37 

49 

35 

60 
35 

49 
35 

50 
35 

33 

41 
32 

32 

4? 

31 

46 
28 

47 

29 

43 
28 

40 
28 

45 

26 

37 
16 

35 
17 

23 
S 

21 
3 

23 
3 

40.5 
23.2 

WALLACE 

MAX 
MIN 

43 
27 

♦  7 

31 

50 
32 

45 

32 

38 
19 

41 
24 

43 

32 

42 
34 

43 

33 

43 
34 

46 
29 

3S 

32 

46 

31 

39 
30 

27 

41 
32 

39 
31 

40 
32 

45 

30 

40 
26 

35 
20 

38 
21 

23 
13 

22 
0 

23 
0 

23 
-  4 

24 
-  1 

30 
10 

38.1 
23.5 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

A3 

2* 

A3 
30 

50 
31 

50 
34 

44 

20 

40 
20 

..0 
27 

43 

33 

42 

33 

45 
34 

41 
29 

47 

30 

3S 
31 

46 

33 

38 

26 

2e 

33 

37 
34 

40 
29 

45 

23 

39 
20 

35 
20 

38 
10 

20 
1 

20 
-  2 

20 
-  S 

20 
-  7 

22 
-  3 

3S.1 
21.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

S3 
10 

it 
14 

51 
12 

44 

5 

44 

8 

43 
10 

39 
15 

39 
22 

38 
22 

38 

30 

37 
26 

42 
28 

3S 
23 

39 
15 

36 
6 

23 

19 

39 
16 

3S 
12 

36 
14 

35 
8 

31 
3 

27 
-  1 

20 
-  5 

18 
-11 

7 

-39 

14 

-37 

20 
-11 

35.8 
8.5 

WAVAN 

MAX 
MIN 

37 

0 

39 
10 

45 

23 

40 
16 

38 
14 

43 
17 

39 
27 

40 
28 

40 

30 

41 

38 

45 

38 

43 

31 

38 
25 

3e 

29 

40 
18 

37 
25 

34 

23 

35 
16 

34 
9 

35 
14 

26 
10 

25 
13 

22 
10 

27 
-  8 

15 
1 

9 

-  8 

6 

-28 

15 
-13 

33.1 
14.6 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

27 
19 

28 
18 

29 
18 

25 
15 

23 
17 

25 
17 

32 
22 

41 

28 

39 
29 

41 

34 

40 
32 

44 

32 

43 
31 

50 
29 

47 

33 

45 

33 

51 
28 

52 
28 

47 
28 

29 

2C 

22 

29 

2! 

20 

10 

1 

18 

38.7 
24.3 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

56 
27 

se 

37 

55 
34 

49 

32 

45 
24 

43 
23 

42 

32 

47 

35 

43 

32 

43 

31 

44 

32 

43 
29 

43 

30 

44 

30 

43 

25 

40 
27 

40 
30 

42 
29 

41 

27 

38 
22 

33 
17 

33 
27 

30 
7 

28 
-  5 

20 
-  3 

17 
-17 

22 
-  9 

27 
8 

39.6 
21.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

11 

10 

9 

8 

7 

7 

5 

3 

T 

T 

9 

8 

8 

8 

8 

0.1 
8 

0.6 
8 

0.8 

8 

6 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

5.0 

6 

4.0 

2.0 
7 

T 

6 

T 

6 

6 

6 

0.5 

6 

6 

T 

6 

3.0 

6 

6 

0.5 

T 

6 

6 

3.0 
9 

T 

7 

T 

7 

T 

7 

T 

7 

6 

0.5 
6 

0.5 
6 

5 

4 

3 

T 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

2 

2 

2 

0.5 

2 

24 

24 

24 

23 

23 

23 

3.0 
25 

2.0 

2.0 
26 

1.0 

1.0 

26 

T 

23 

19 

15 

14 

2.0 

13 
1.0 

13 
4.0 

13 
1.5 

13 
0.5 

1.5 
14 

0.5 
14 

14 

14 

14 

l.S 

0.5 
14 

2.3 

T 
14 

2.0 

0.5 
14 

0.2 

14 

T 

14 

1.0 
14 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

23 

23 

22 

20 

20 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

0.5 
18 

3.0 
21 

0.5 
22 

4.0 

26 

2.0 
26 

1.0 
27 

2.0 
30 

3.0 
32 

1.0 
33 

1;0 
32 

2.0 
34 

T 
34 

34 

32 

32 

1.0 
33 

1.0 
34 

0.5 
34 

0.5 
34 

34 

34 

0.5 
33 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

4 

0.4 

T 

4 

0.4 

T 

4 

0.4 

4 

0.4 

T 

4 

0.4 

0.6 
4 

0.4 

T 

5 

0.5 
0.5 

3 
0.6 

2.0 
1 

2 

0.6 

T 

T 

1.0 
T 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

T 

2 

1 

T 

T 

T 

3.0 
T 

T 

3 

2 

T 

1 

T 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

2.0 
20 

T 
19 

18 

15 

1.0 
15 

12 

1.5 
13 

T 
13 

2.5 
15 

3.0 
18 

T 
17 

16 

16 

16 

16 

T 
16 

T 
16 

1.0 
17 

T 
17 

17 

17 

17 

28 

28 

28 

28 

28 

1.2 
29 

0.7 
30 

T 
28 

27 

26 

T 
25 

T 
25 

4.6 
28 

0.4 
28 

1.5 
29 

2.5 
30 

2.1 
31 

30 

30 

29 

29 

T 
29 

1.5 
30 

2.S 
31 

31 

30 

30 

2.0 
31 

14 

14 

13 

13 

13 

12 
T 

0.5 
12 

l.O 
1 

12 

12 

12 

1.1 
14 

11 

10 

10 

0.1 

u 

11 

2.0 
13 

0.5 
14 

0.1 
14 

14 

13 

1.0 
13 

4.2 
4 

2.0 
15 

3 

IS 
3 

IS 

3 

15 
3 

15 

3 

IS 
3 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

0.5 
13 

2.5 
15 

3.0 
IS 

15 

14 

13 

3.0 
16 

4.0 

20 

5.0 
24 

24 

22 

22 

1.0 
23 

0.5 
22 

22 

22 

0.5 
22 

21 

0.3 
22 

23 

23 

23 

41 

41 

41 

41 

40 

T 
40 

4.3 
43 

2.9 
44 

1.2 
45 

T 
44 

1.6 
45 

T 
43 

4.4 
46 

3.0 
45 

4.2 
49 

5.3 
54 

3.2 
54 

T 
S3 

S2 

T 
SI 

SO 

T 
SO 

2.3 
51 

O.S 
51 

T 
51 

0.2 
51 

SO 

0.3 
SO 

5 

5 

4 

T 

4 

T 

4 

0.1 
4 

1.0 
5 

1.0 

6 

T 

6 

6 

6 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

T 

2 

0.5 
1 

T 

2 

T 

2 

2 

2 

T 

2 

T 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

2 

1.0 
2 

16 

16 

0.5 
17 

17 

17 

17 

17 

0.5 
18 

16 

0.5 
17 

17 

16 

16 

16 

4.0 

20 

18 

T 
20 

T 
20 

8.0 
28 

28 

26 

26 

26 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

2.0 
16 

2.0 
18 

1.0 
16 

10 

10 

10 

3.0 
13 

5.0 
18 

1.5 
20 

0.4 

20 

20 

20 

20 

0.2 
19 

19 

19 

19 

19 

19 

1.0 
20 

20 

T 
20 

13 

11 

10 

8 

8 

7 

10 
T 

6 

6 

5 

5 

5 

3 

2 

3.0 
S 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

T 

3.0 

e 

5 

5 

T 

S 

T 

ABERDEEN  EXP  STA 
ANDERSON  DAU 
ARCO  3  NW 
ARROWROCK  DAU 
ASHTON  1  S 
ATLANTA  3 
AVERV  RS 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT  2  SSW 
BOISE  »B  AP 

BONNERS  FERRY  1  SW 
BURLEY  FAA  AP 
CALDWELL 
CASCADE   1  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 
COBALT 

COEUR  D'ALENE  RS 
COTTONWOOD 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

DEAOWOOD  DAU 

DUBOIS  FAA  AP 

ELK  CITY 

FAIRFIELD  RS 

GARDEN  VALLEY  RS 

CLANKS  FERRY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


NotM  Following  SUttOB  | 
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Continued 


IDAHO 
FEBRUARY  1962 


Day  of  month 


HA  I  LEY  RANGER  STA 
HAUER  4  NW 
IDAHO  CITY- 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 
ISLAND  PARK  DAM 
KILGORE 

LEWISTON  WB  AP 
LOWMAN  3  E 


MALAD  FAA  AP 


MULLAN  FAA 

NEZPERCE 

OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 


PAYETTE 


POCATELLO  WB  AP 


POTLATCH 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 
RIGGINS  RS 
SANDPOINT  EXP  STA 
SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
SWAN  VALLEY  1  W 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


35 
33 


1.5 
2 


27    28    29    30  31 


See  lefeience  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FEBRUARY  1962 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FEBRUARY  1962 





120  TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 


RcvlBcd     4-61      WRPC  -  SF 


112°  -<^Log*B  USO  Kxf  St«  III* 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STAnON 


Ae£RDCCN  EXP  STATION 
ArTERTHOUCMT  MINE 
AMERICAN  FALLS  1  SH 
AHDCnSON  DAM 
ARCO  3  HM 

ARROhROCK  OAM 


AVERT  RANGER  STATU 

i  BALD  MOUNTAIN 

1  BAVVICH  MOOEL  BASH 

I  BENTON  DAM 

BIO  CREEK  1  S 
j  BlACkFOOT  2  SSw 

I  blackfoot  OAM 

I  BLISS 

I  eoCUS  BASIN 

1  BOISE  LUCKY  PEAK  Oi 

j  BOISE  MB  AIRPORT 

'  60NNERS  PERRY  1  Sm 

I  BUN&ALOW  RANGER  ST' 
BURKE  2  ENC 
BuRLEY 

burlet  factory 
burlEy  faa  airport 
cabinet  gorge 
:alowell 


1^  OWYHEE 
\  POWER 
I  02«I|  ELMORE 
OJTSi  BUTTE 

0««a  ELMORE 
0«Ta  FREMONT 
OA?*  ELMORE 
0*99  ELMORE 

<N         0929{  SHOSHONE 

0S4aj  BLAINE 
0667  KOOTENAI 
078^  BONMER 
083S  VALLEY 
091 »  BlNGHAH 

09201  CARIBOU 

1002  GOODING 

lOlW  BOISE 

M         lOIB  ADA 

1022  ADA 

'  1071|  BOUNDARY 
,  12111  TWIN  FALLS 
TlOfi  126a{  CLEARWATER 
I  1272  SHOSHONE 
1209  CASSIA 

I29J  CASSIA 

130)  CASSIA 

1363  BONNER 

1180  CANYON 

140B  WASHINGTON 

151 


151*  \ 

15T^  ( 


HILL 


LLE  ARBAUOH  RCM  1636  BOtSE 

166)  CUSTER 
ARTON  FLAT  16'1  CUSTER 


'  CLARKIA  RANGER  STATK 
:  COBALT  BLACKBIRD  MINI 

COEUR  D  AlENE  RS 

CONOA 

COTTONWOOD 

COTTONWOOD  2  W5W 
'  COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  I 
.  OCADWOOD  DAM 
I  OEADWOOD  SUMMIT 

'  DECEPTION  CREEK 
;  OEER  FLAT  DAM 

OCER  POINT 

DIXIE 
i  ORIGGS 


FIELD  RANGER  STA 

RANGER  STATION 


1831  SHOSHONE 
19381  LEMHI 
19S6I  KOOIENAI 
2071  CARIBOU 
2l54j  IDAHO 

2199  IDAHO 
21 BT  ADAMS 
2260  BUTTE 
238*  VALLEY 
I  259*  VALLEY 

I  2422  KOOTENAI 
I  244«  CANYON 

24»l|  BOISE 

257>  IDAHO 

2676  TETON 

2T0T  CLARK 
2717  CLARK 
287*  IDAHO 
2892  CLEARWATER 
2942  GEM 

,3108  CAMAS 
3143  IDAHO 

f  i29i  BINGHAM 
344Bi  BOISE 
3576  CUSTER 

'  3631  ELMORE 
I  367T  GOODING 
37 S^  CARIBOU 
I  3760  OWYHEE 


CRASNERE 

GROUSE 

Gunnel  guard  sta 
mailey  banger  st. 

MAMER  4  NM 

HAIELTON 
HEADOUARTERS 
MILL  CITY 
HOLLISTER 
MOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  2  E5E 
IDAHO  FALLS  16  SE 
JIDAMO  FALLS  FAA  AIRPORT 

IDAHO  FALLS  42  NX  WB 
IDAHO  FALLS  46  W  WS 
IDA  VADA 
.  ISLAND  PARK  DAM 
JACKSON  PEAK 

JEROME 

KELLOGG 

i  KETCMUM   17  WSH 

KILGORE 


3B09  OWYHEE 
3882  CUSTER 
3902  CASSIA 
3942  BLAINE 
3964  JEFFERSON 

4140  JEROME 
4190  CLEARWATER 
426B  CAMAS 
429*  TWIN  FALLS 
4384  BUTTE 

4442  BOISE 
44*0  BOISE 
445*  BONNEVILLE 

56  BONNEVILLE 

57  BONNEVILLE 

4459  BUTTE 

4460  BUTTE 
4475  OWYHEE 
459a  FREMONT 
4612  BOISE 

4670  JEROME 
4793  LEWIS 
4831  SHOSHONE 
4840  BLAINE 
490S  CLARK 


KOOSKIA 
KUNA  2  NNE 
LEADORE 

LEWISION  wB  AIRP( 
LIFTON  PUMPING  S1 

LITTLE  WOOD  DAM 
I  K.Oi.0  PASS 
I  LOWMAN  3  E 
1  MACKAY  ranger  STi 


9Q11  IDAHO 

*03a  ADA 
:  516*  LEMHI 
T  5241  NEZ  PERCE 

TION     527*  BEAR  LAKE 

5322  BLAINE 
5356  IDAHO 
5420  BOISE 
ION       5462  CUSTER 


42  *T 

43  00 
42  47 
»*  21 


12  43  00 
12  42  56 
12  43  46 
2  43  33 
2  43  34 

»  4B  41 

I  12  42  36 
*  46  38 


44  19 

42  57 
42  58 
42  35 
42  59 
4*  55 


3  46  38 
12  43  IS 
12  42  21 


12  43  29 

12  4^  21 

12  43  31 

6  43  50 

6  43  32 

2  42  01 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


50    6140  I  5P 


34  7C00  I 

29  .  3060  i 

45  2510  , 

06  7150 
28  5610 

07  6097 

12  5452 


28  2*00  6P 

47  5065  5P 

33  1*80  OA 

26  4460  5P 

5*  3212  9P 


2*eo 

3*64 
5*00 
2360 
3355 

5126 
6100 
5880 
5328 


Oa  4060  5P 
48     3140  BA 


3965 
5000 
4765 


37B5 
1212 
2305 
8A2I 


OBSERVER 


EXPERIMENT  STATION 
U  S  MEATWR  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
JOHN  C  TOOMBS 

U  S  BUR  RECLAMATION 
I  GUST  STEINMANN 

CLOSED  7/21/99 
i  U  S  WEAT»«R  BUREAU 
I  U  S  FOREST  SERVICE 

I  NELSON  BENNETT 
I  U  S  NAVY 

I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  ANNESLEY  N  EDWARDS 
!  TOM  THOMPSON 


ARLO  T  GRUNERUD 
SHELLEY  HOWARD 

,  U  S  FOREST  SERVICE 
I  MONTANA  POWER  CO 
I  FRANK  0  REDFIELD 

I  AMALGAMATED  SUGAR  CO 
FED  AVIATION  AGENCY 
WASH  WATER  POWER  CO 
CALDWELL  BROADCAST  CO 
STUART  DOPF 


U  S  FOREST  SERVICE 
I        CLOSED  e/2*/60 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  J  H  SIMPLOT  CO 
I  LOUIS  KLAPPRICh 

C  SAB  I  FREI 

FRED  M  NOLL 
]  US  NAT  PARK  SERVICE 
CLIFFORD  S  CODE 
S|  U  S  WEATHER  BUREAU 

S  U  S  FOREST  SERVICE 
:  CARL  PAOOUR 
GEORGE  E  WYNNE 
MRS  2ILPHA  L  WENZEL 
EDITH  STEVENS 

U  S  FOREST  SERVICE 
FEO  AVIATION  AGENCY 
MRS  DONNA  M  NELSON 
MRS  HAZEL  V  WHEELER 
WAYNE   F  HARPER 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL  IR  PROJ 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 


MILE: 


,  T  MILLER 
HL  CON  SERVICE 
PWR  ♦  LIGHT  CO 
LINDA  BEAMAN 
B  OBSERVER 


SER 


ice 


NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCH  FORESTS  INC 
CARROLL  M  OAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  0  COUGlLL 

FRED  A  PROFFER 
MRS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
GEORGE  w  MEYER 
FED  AVlAT ION  AGENCY 


JUS  WEATHER  BUREAU 
IJ     U  S  WEATHER  BUREAU 

S  CHRIS  CALLEN 
I       U  S  BUR  RECLAHATIOI 

S  US  SOIL  CON  SERVICI 


e  t  oilroy 
harry  u  gibson 
lonald  b  noble 
u  s  weather  bureau 
utah  pwr  *  light  co 


I  S  FOREST  SERVICE 


HALAD 

MALAD  FAA  AIRPORT 
MALTA  RANGER  STATION 
HAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 

mc  camhon 
minidoka  dam 
hontpelier  ranger  sta 
moore  creek  summit 
moose  creek  ranger  sta 


NEZPERCe 

NEZ  PERCE  PASS 
I  OAKLEY 

OBStOtAN  3  SSE 
!  OLA  5  S 

I  OROFINO 

(  PALISADES  OAM 

1  PARMA  EXPERIMENI 

'  PAUL  I  ENE 

j  PAYETTE 

'  PICA60 

'  PIERCE  RANGER  Si 
PINE  I  N 
PLUMMER  3  WSH 


!  POCATELLO  WB  AIRPORT 


PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUTNAM  MOUNTAIN 
RICHFIELD 

RIGGIN5  RANGER  STATION 
RIfllE  12  ESE 


OBSERVATION 
TIME  AND  ! 
TABLES 


6877 


ONEIDA 
995ft  ONEIDA 
5967  CASSIA 
5489  LEMHI 
9701  VALLEY 

STltj  6ANNGCK 

IINIDOKA 
6093]  BEAR  LAKE 

BOISE 
6087|  IDAHO 

,192  LATAH 
>1T4  ELMORE 
39|  SHOSHONE 
SHOSHONE 
638(j  ADAMS 

6424  LEWIS 

6430  IDAHO 

6942  CASSIA 

6593  CUSTER 

6590  GEM 

6681  CLEARWATER 
6764  BONNEVILLE 
6B4«|  CANYON 

MINIDOKA 
PAYETTE 


<«0  BLAINE 


RUPER 


SANOPOINT  EXP  SIATIt 

SHAKE  CREEK  RANGER 
SHOSHONE  1  WNW 

SLATE    CREEK  RS 
SOLDIER  CREEK  AOM  S 
SPENCER  RANGE"  STAT 


strevell 

suBlett  Guard  station 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SWAN  VALLEY 
TETONIA  EXP 
THREE  CREEK 
IIANGLE  RANCH 


I  7208 


I  72111  POWER 

'  726*i  BOUNDARY 

I  730l|  LATAH 

I  732^  ELMORE 

I  7S93i  FRANKLIN 

7386^  BONNER 

;  746*  BINGHAM 

7673;  LINCOLN 

7706'  IDAHO 

7727  BONNEVILLE 

796B  MINIDOKA 

8022  FREMONT 

8062  BENEWAH 

6076  LEMHI 

8137  BONNER 

6303  ELMORE 

83Sa  LINCOLN 

847*  IDAHO 

854$  CAMAS 


6786  CASSIA 
8802  POuER 
8618  MADISON 


RIN 


S937  BONNEVIi 

906*  TETON 

9119  OWYHEE 

9197  OWYHEE 

'  LAKE  GUARD  STA  ,  9202  ELMORE 


TROUTDALE  GUARD  STATION 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
VIENNA  MINE 
WALLACE 


NEW  STATIONS 
COBALT 
ATLANTA  3 


ELMORE 
TWIN  FALLS 
TWIN  FALLS 
9422;  BLAINE 
9t9i  SHOSHONE 

9498  SHOSHONE 
996(J  IDAHO 
9601  CARIBOU 
9636  mASHIN&TON 
9640  LEWIS 


I  1932  LEMHI 
I  0691  ELMORE 


9B3D  FRANKLIN 


62  12 
42  10 
12  42  19 


9,  48  21 
12  43  03 
12  A3  04 


42  58 

45  38 

43  30 


12  42  22 

11  tl  11 

12  •3  15 


12  *2  05 

13  42  47 
2  43  38 


3  43 
2  42  J5 
2  42  32 
3  49 
7  28 


11 


*1 

5p;  5p; 


40  4968  7P  7^ 
34  I  2089      *P  4P 


34  j  2100  ;     9P  5Pi 


3950 
1568 
5755 
5883 

5280 
9600 
4890 


7P  7P 
6P  6P 
5P  5P 


30 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,   Boise,    Idaho,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation^ in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.      (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.  MST,   except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Stat  ion .     Precipitation  measurements ,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Talple;     "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally     exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;     however ,   the  reference     indicates  that 
the  thermometers  are    exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy ,   monthly  and  annual ;     $2 . 50  per  year .       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary . )       Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY.  and  STORM  DATA,  all  of  wtiich  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25.  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locat ions  elevations ,  exposure , e tc . ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publ i - 
cation  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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4.6 

1 

10+ 

3 

0 

0 

STREVELL 

42.4 

21.7 
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Burke  z  ene 

6.05 

•  53 

.20 

.50 

.55 

.03 

.10 

.  30 

.02 

.17 

.35 

.16 

.29 

.67 

•  67 

.71 

•  07 

burley 

.20 

.66 

.03 

T 

*05 

BURLE'^  FAA  AP 

.75 

.22 

•  39 

T 

•  07 

.06 

T 

T 

•  01 

T 

T 

•  01 

.03 

CABINET  GORGE 

A. 16 

.37 

.14 

.12 

.17 

.01 

.03 

•  14 

T 

T 

.13 

.21 

•  13 

.26 

.09 

.46 

.67 

•  7* 

•  49 

T 

CAL  DWELL 

.86 

,16 

.06 

*  ' 

•  30 

CAMBR I DGE 

2.35 

.02 

.05 

•  20 

CASCAOF   1  NW 

2*11 

'25 

^^16 

07 

• 

*03 

*06 

07 

.04 

*01 

'  14 

'o7 

'28 

^  32 

03 

CENTEHVILLE  ARBAUGH 

2.9* 

.42 

.17 

.14 

I27 

.11 

•  31 

.12 

•  18 

.04 

!94 

•  07 

.19 

.20 

•  16 

T 

T 

CHALL IS 

.12 

•  12 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

("Ml  1  1  y 
C    1 LL  B 

•  Z2 

•  06 

•  06 

•  03 

'  r. 

•  35 

•  02 

•  03 

.23 

COtUR  0  ALENE  RS 

*' 13 

*28 

09 

•  10 

09 

16 

*  10 

1  55 

' 

,14 

CON  OA 

•  37 

.12 

•  15 

.03 

T 

.04 

T 

.03 

COTTONWOOD 

1.22 

.02 

.03 

.21 

.17 

.02 

.02 

•  03 

.02 

•  03 

.13 

.05 

.05 

T 

.12 

.32 

COUNC I L 

3.03 

*~z 

.10 

' 

.02 

•  06 

20 

90 

* 

in 
.10 

90 

• 

■ 

• 

.  32 

.12 

DEA0WOO0°0AI"t"^  MOON  h 

3**5 

*64 

'20 

23 

*  15 

2'^ 

.04 

09 

T 

09 

07 

03 

40 

45 

.01 

DEER  FLAT  0AM 

•  60 

T 

•  01 

T 

.19 

.20 

.02 

.08 

T 

.04 

•  23 

T 

.02 

.01 

DFFR  POINT 

1.63 

.06 

T 

.18 

.13 

T 

.32 

T 

.32 

.07 

•  13 

T 

.02 

.13 

.24 

.03 

T 

.07 

.13 

T 

.06 

•  13 

• 

.07 

•  07 

T  ^03 

T 

. 

141 

• 

■ 

* 

06 

* 

• 

OR  t  GGS 

.  33 

*  1  n 

•  03 

•  22 

.15 

DUBOIS  EXP  STA 

^  *75 

'15 

06 

• 

'  17 

*  10 

'01 

DUBOIS  PAA  AP 

.69 

.15 

T 

T 

.16 

.03 

T 

•  20 

.05 

T 

T 

.09 

.01 

T 

T 

ELK  CITY 

2.48 

T 

.16 

T 

• 

.12 

1.00 

T 

• 

•  10 

T 

T 

•  30 

T 

.14 

• 

•  36 

T 

.18 

.10 

ELK  RIVER   1  S 

5  .72 

,31 

.07 

•  *l 

•  48 

.18 

.11 

•  16 

.12 

T 

.06 

16 

• 

.41 

*zz 

16 

• 

.03 

•  45 

1.15 

17 

•  17 

.17 

FAIRFIELD  RS 

1  .64 

.  55 

.13 

''' 

.06 

T 

.10 

•  01 

FFNN  RS 

3.65 

.20 

•  06 

.36 

•  75 

.08 

T 

.10 

T 

T 

T 

.04 

.23 

.03 

.41 

T 

.31 

•  03 

.94 

.91  T 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

•  99 

T 

.37 

.09 

T 

T 

.14 

.21 

•  02 

.16 

T 

T 

GARDEN  VALLET  RS 

1  ^92 

•  25 

.04 

•  04 

.22 

.06 

.04 

•  12 

•  16 

•  04 

GLENNS  FERRY 

0  1*52 

.  56 

D.05 

•  26 

D  .06 

*rti 

.02 

.08 

.05 

■  26 

•  09 

*  1 1 

•  03 

.03 

'  1] 

'25 

GRAND  VIEW 

.93 

.10 

.04 

.12 

T 

•  27 

GRANGEVILLE 

2.01 

•  02 

T 

•  10 

T 

.31 

.14 

.04 

.02 

.10 

T 

•  38 

.06 

•  02 

T 

•  19 

T 

.63 

ASMERE 

.66 

.43 

•  0* 

•  10 

"  li 

GROUSE 

.76 

,21 

«  16 

•  03 

•  01 

.10 

MA  I  LEY  RS 

1  .40 

.46 

.34 

*39 

03 

HAMER  <t  NW 

.62 

.10 

.05 

•  14 

.20 

.06 

•  04 

T 

.01 

HAZELTON 

.97 

.24 

.34 

T 

T 

.13 

^ 

T 

T 

•  26 

HFAOQUARTERS 

5  .67 

.40 

.07 

•  28 

•  15 

.29 

•  07 

.06 

T 

T 

•  28 

• 

■  46 

•  03 

* 

1.37 

1  •68 

•  07 

.17 

.12 

HOLL 1  STEP 

*10 

** 

.05 

*25 

•  04 

.04 

02 

'08 

HOWE 

^71 

.23 

T 

I25 

.07 

•  08 

•  06 

IDAHO  CITY 

2.75 

•  44 

•  09 

•  12 

.29 

.12 

.36 

•  02 

T 

•  16 

T 

.04 

•  98 

,08 

•  06 

.29 

•  12 

I DAHO  CITY   11  SW 

•  22 

10 

20 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

D  1  .10 

•  05 

D.30 

.13 

.02 

•  14 

•  21 

T 

^^06 

1 DAMO  FALLS  16  SE 

1  .77 

•  63 

.11 

.06 

*  03 

•  16 

.07 

.03 

T 

^03 

*  16 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

1.14 

.11 

.29 

T 

T 

.16 

.04 

.01 

.17 

.19 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

.12 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

R 

1.07 

.28 

.10 

.07 

.48 

•  14 

in  H-i  FAi  1      fc*.  y 

.05 

T 

05 

I sland  park  dam 

.60 

.05 

■  02 

,  14 

•  09 

.38 

.14 

•  02 

•  05 

.02 

.30 

''o8 

•  32 

*39 

*02 

.08 

T 

'o' 

K AH I AH 

ll22 

.03 

•  01 

.07 

.06 

.04 

.02 

.02 

IlO 

.10 

T 

,11 

.06 

T 

•  39 

.19 

KELLOGG 

3.72 

.25 

.22 

.19 

.16 

.07 

T 

.07 

T 

T 

.10 

.11 

.23 

.02 

.27 

T 

.44 

•  50 

.84 

.19 

K  II  GOHF 

• 

• 

.0 

*'* 

.11 

T 

T 

.0 

KOOSK  I A 

*■ 

'in 

.02 

'no 
.09 

•  02 

T 

.02 

,09 

I 

•  67 

^  *7a 

'06 

07 

T 

.03 

T 

*  19 

T 

LEWISTON  WB  AP 

//R 

1.43 

T 

.03 

.05 

.02 

T 

T 

•  02 

.02 

.09 

.06 

.02 

•  12 

•  04 

T 

.06 

•  77 

•  15 

LIFTON  pumping  STA 

.60 

.09 

.03 

.O'. 

T 

.20 

T 

T 

.06 

T 

.01 

•  01 

.36 

LOWNAN  3  E 

.04 

22 

MACKAY  RS 

.06 

.08 

.13 

.17 

1  'o( 

.02 

•  1 1 

.06 

.14 

•  04 

.04 

•  16 

Isi 

08 

MALAO  FAA  AP 

.7S 

•  02 

T 

.02 

T 

•  01 

•  11 

.07 

•  05 

T 

T 

•  06 

.15 

.28 

MAY  RS 

•  06 

.06 

T 

T 

MC  CALL 

2.61 

•  32 

.08 

.20 

,07 

.25 

.02 

.24 

•  36 

•  36 

1 

•  13 

•  22 

1  •ST 

.17 

•  16 

.12 

•  21 

T 

•  c3 

.12 

.95 

MINIDOKA  DAM 

*02 

,37 

.04 

T 

.02 

.10 

MONTPELIER  RS 

1.27 

.03 

.12 

.12 

.19 

•  08 

•  07 

.03 

•  02 

.2d  T 

•  41 

MOSCOW  U  OF  I 

3.02 

.20 

.10 

•  06 

.21 

.20 

.02 

T 

•  08 

.03 

.11 

.04 

•  15 

•  04 

•  59 

.60 

•  29 

•  38 

T 

MOUNTAIN  HOME    1  5E 

.81 

* 

* 

* 

'  1  ' 

•  29 

T 

•  03 

.02 

.12 

•  36 

•  02 

NEW  MEADOWS  RS 

.01 

''' 

.20 

T 

T 

.0( 

*  02 

.29 

•  25 

•  01 

•  29 

.06 

NFZPERCE 

1.38 

T 

•  07 

.06 

.05 

T 

T 

•  05 

T 

T 

.05 

.03 

.18 

T 

.04 

.06 

T 

.04 

.06 

.69 

OAtLFV 

1.18 

.42 

.14 

.05 

.15 

.03 

•  03 

.02 

.34 

DBS  1 0 1  AN  3  55E 

1.21 

•  23 

.06 

•  26 

T 

•  31 

.17 

T 

T 

.05)  .10 

.09 

•  47 

.11 

.49 

.  1. 

OROF I  NO 

3  *6C 

^07 

*04 

*  12 

^53 

•  03 

•  02 

•  34 

.13 

,37 

.2(^ 

•  0 

'  * 

PAL ISADES  DAM 

1.16 

I05 

.28 

T 

.09 

.06 

•  09 

•  02 

.oe 

•  06 

•  02 

.09 

•  02 

.30 

T 

PARMA  EXP  STA 

.86 

T 

T 

T 

.11 

.04 

.16 

.23 

T 

•  14 

•  13 

•  05 

'ni 

•* 

•  10 

.02 

T 

•  19 

P*  FTTF 

.07 

.06 

•  12 

T 

.02 

■  23 

•  07 

•  05 

PICABO 

1*71 

'30 

55 

.10 

T 

•  16 

.20 

38 

PIFRCE  RS 

4.79 

.26 

•  08 

.17 

.28 

.09 

.27 

.06 

.03 

T 

.07 

•  24 

.90 

•  17 

.24 

•  09 

•  97 

.15 

.92 

.18 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

1.26 

•  19 

•  23 

•  03 

T 

.06 

•  01 

•  01 

.16 

.11 

•  07 

.08 

T 

T 

T 

.31 

T 

T 

T 

P 

•  1 . 

'  riK 

.20 

T 

.04 

•  20 

.  06 

•  02 

•  24 

.  19 

•  2< 

potlatch 

D.70 

D.30 

D.  20 

.05 

.06 

,03 

.08 

T 

.16 

.06 

.23 

•  22 

•  23 

.31 

.30 

PRFSTON  2  SE 

I  'r 

*02 

.08 

T 

•  02 

.30 

•  01 

^44 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

3^36 

.19 

.16 

T 

.22 

.16 

.16 

.02 

T 

T 

.06 

•  26 

T 

.40 

•  14 

•  81 

.44 

.14 

•  16 

T 

REYNOLDS 

.51 

.01 

.04 

T 

.09 

.05 

.01 

.01 

•  04 

•  01 

.13 

•  05 

.01 

.01 

.09 

R ICHr It LO 

1  •*! 

•  38 

' 

.09 

•  03 

T 

T 

.36 

RIGGINS  RS 

.20 

.03 

.01 

•  31 

•  05 

•  20 

•  03 

•  05 

•  43 

RIRIC  12  ESE 

.26 

.09 

.13 

•  04 

RUPERT 

.75 

•  06 

.46 

.03 

•  08 

T 

T 

•  01 

T 

•  09 

SAINT  ANTHONY 

1  .49 

•  21 

•  02 

•  05 

•  06 

•  35 

.21 

•  06 

.17 

•  02 

,16 

SAINT  MARIES 

4,66 

.42 

T 

.27 

.23 

.09 

T 

.05 

.18 

T 

.06 

•  44 

.06 

.42 

.01 

.54 

.62 

.92 

.72 

.03 

SALMON 

•  26 

T 

T 

.10 

.07 

T 

.01 

.01 

T 

T 

,01 

.06 

SANDPOINT  EXP  STA 

3,28 

.09 

•  16 

.04 

.06 

.06 

.25 

.05 

.07 

.13 

.04 

•  39 

.04 

.94 

.42 

•  23 

.31 

Shoshone  i  wnw 

.86 

.23 

•  20 

.03 

.03 

T 

•  02 

T 

.01 

.03 

.30 

T 

T 

.01 

SLATE  CREEK  RS 

1.18 

.02 

•  25 

•  26 

.25 

.04 

.04 

.02 

.27 

.03 

S*«  lalciaoc*  oom  loUowing  Station  [ndai 


-  32  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     U  15 


16     17  18 


25     26     27     28     29  X 


REVELL 

m  VALLEY 
|lAN  FALLS  PH 
[rAN  VALLEY  I  V 

i^OMIA  EXP  STA 
IHEE  CREEK 
IIANGLE  MANCH 
(IN  FALLS  2  NNE 
;MH  FALLS  >  SE 

IlLLACE 

[ILUACE  WOODLAKO  PARK 

ARREN 

>YAN 

■RCHCSTER    I  Sf 


SUPPLEMENTAL  DATA 


StAtion 

Wind  direction 

Wind 
m. 

•p««d 

p.h. 

RaUtive  humidity  «v«iags8  - 
p«ro«nt 

Number  of  d«y*  with  precipitation 

III 

1 

•  s 

•  >>  3 

i-ii 

1 

> 
• 

£ 

s  *  « 

QuJ  a 

• 

« 
8 

> 
< 

1  . 

^  1 

• 

g  1 
1  0  1 

a  1 

• 

ol 

O  S 

ai 

< 

o 
o 

H 

CO 

a 

o 
fi 
H 

(- 

03 

ai 

0. 

o 
o 

■n 

a 

0. 

o 
o 

^ 

8 

H 

s 

1 

3 

i 

i 

8 

> 

3 

o 

H 

OISE  WB  AIRPORT 

S£ 

31 

9.9 

27 

27+ 

77 

61 

49 

71 

5 

5 

5 

0 

0 

0 

IS 

70 

e.8 

DAHO  FALLS  42  NW  WB 

0 

e 

e 

e 

e 

0 

1 

4 

0 

0 

0 

s 

DAHO  FALLS  46  *  »B 

wsw 

8.1 

«t27 

ssw 

1 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

9 

iiriSTON  WB  AIRPORT 

82 

70 

50 

4 

10 

2 

1 

0 

0 

17 

8.2 

OCATELLO  WB  AIRPORT 

s 

16 

11.2 

35 

sw 

3 

86 

67 

64 

79 

7 

6 

5 

0 

0 

0 

18 

62 

7.3 

f  HAXIUUU  HOURLY  AVERAGE. 
I  DATA  INCOMPLETE. 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  74°  on  the  26th  at  Grandvlew  and  Swan  Falls  Power  House. 

Lowest  Temperature  -28°  on  the  13th  at  Island  Park  Daa, 

Greatest  Total  Precipitation  6.45  Inches  at  Wallace. 

Least  Total  Precipitation  0.06  Inch      at  May  Ranger  Station. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.37  inches  on  the  27tb  at  Headquarters. 

Greatest  Total  Snowfall  52.2  Inches  at  Burke  2  ENE. 

Deepest  Snow  on  Ground  83  Inches  on  the  4th  at  Burke  2  ENE. 


Sm  rateraoe*  noM  Inlawing  Suuoa 
-  33  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
MARCH  1962 


Station 


Da;  Of  Month 

j  Average 

■] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

g 

10 

jl 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

33 

34 

25 

40 

43 

41 

38 

30 

30 

29 

30 

33 

35 

38 

46 

42 

41 

49 

49 

39 

40 

43 

45 

55 

63 

56 

44 

45 

49 

40«7 

MIN 

19 

23 

11 

21 

17 

^' 

28 

31 

24 

10 

10 

1 5 

26 

20 

25 

2  6 

29 

2  7 

26 

27 

27 

30 

25 

22 

22 

25 

21.4 

MAX 

3* 

35 

27 

42 

45 

43 

38 

41 

40 

30 

32 

33 

31 

31 

34 

36 

44 

46 

46 

46 

42 

42 

41 

43 

54 

54 

63 

56 

44 

48 

57 

42.3  !' 

MIN 

19 

24 

17 

23 

1  7 

22 

32 

32 

24 

13 

14 

1  4 

2  4 

22 

25 

24 

29 

32 

29 

29 

38 

31 

39 

25 

23 

24 

25 

23.1  ■( 

MAX 

27 

33 

29 

42 

42 

42 

49 

45 

41 

32 

35 

36 

34 

35 

35 

41 

51 

50 

47 

48 

40 

42 

41 

38 

45 

52 

51 

49 

49 

52 

60 

42*4  ' 

MIN 

15 

22 

21 

26 

32 

29 

20 

20 

28 

26 

30 

20 

18 

28 

29 

28 

20 

2  5 

21.5 

MAX 

31 

25 

29 

35 

36 

35 

43 

38 

32 

32 

25 

33 

29 

25 

30 

35 

41 

42 

38 

44 

35 

40 

42 

38 

45 

47 

47 

44 

39 

42 

46 

37.0  ' 

MIN 

2 

14 

2 

1 2 

15 

0 

-15 

-10 

18 

15 

20 

19 

23 

1  3 

1  2 

2  0 

6.5 

MAX 

34 

40 

32 

44 

46 

46 

48 

47 

35 

38 

39 

40 

47 

49 

50 

54 

54 

57 

52 

45 

43 

43 

43 

51 

60 

59 

51 

52 

54 

53 

47,1  ; 

MIN 

21 

19 

22 

26 

36 

" 

32 

32 

24 

" 

14 

25 

26 

^' 

29 

32 

28 

35 

29 

29 

26.8  >l 

MAX 

2B 

23 

25 

32 

43 

45 

35 

28 

30 

25 

26 

30 

35 

40 

44 

45 

45 

43 

36 

39 

38 

39 

44 

46 

40 

42 

40 

43 

45 

37.0  1 

MIN 

10 

20 

5 

1 4 

1 2 

29 

28 

-10 

20 

24 

20 

30 

24 

20 

18 

1  1 

13.3 

MAX 

2* 

27 

27 

23 

39 

41 

44 

44 

32 

29 

33 

35 

39 

44 

48 

46 

45 

32 

34 

37 

36 

35 

38 

45 

54 

40 

43 

45 

52 

MIN 

1* 

14 

13 

1 5 

1 8 

20 

22 

29 

" 

13 

14 

13 

16 

24 

1 1 

1  2 

14 

1  6 

12.2 

MAX 

34 

32 

29 

38 

42 

43 

40 

34 

36 

38 

42 

47 

48 

49 

52 

50 

49 

44 

39 

47 

45 

42 

45 

43 

42 

40 

48 

54 

58 

MIN 

25 

20 

22 

28 

30 

32 

34 

30 

18 

14 

26 

33 

34 

35 

34 

32 

30 

29 

28 

28 

28.5  1 

MAX 

30 

30 

32 

30 

30 

35 

40 

40 

43 

34 

31 

35 

40 

39 

41 

46 

47 

56 

52 

43 

42 

42 

43 

43 

41 

46 

45 

44 

49 

50 

MIN 

20 

18 

19 

^' 

27 

28 

20 

22 

36 

29 

34 

36 

36 

34 

25 

24.9.<{ 

MAX 

27 

26 

22 

39 

44 

40 

45 

47 

38 

30 

34 

30 

41 

45 

49 

50 

49 

46 

42 

39 

36 

36 

37 

40 

45 

55 

47 

40 

46 

53 

60 

41.3 

MIN 

1 6 

1 0 

14 

12 

10 

27 

4 

-  8 

^' 

19 

15 

30 

29 

15 

5 

1 2 

10.5  ! 

MAX 

3* 

32 

27 

45 

50 

46 

43 

37 

36 

35 

28 

35 

32 

36 

35 

39 

45 

47 

51 

51 

44 

41 

45 

46 

55 

63 

50 

57 

42 

48 

58 

43.3.1 

MIN 

20 

2* 

18 

19 

30 

30 

8 

1 0 

20 

24 

29 

30 

2  7 

25 

30 

29 

2  8 

28 

22 

22 

24 

20.9.1 

MAX 

35 

37 

32 

39 

40 

42 

41 

51 

49 

49 

38 

41 

43 

40 

45 

49 

56 

58 

57 

54 

49 

45 

46 

46 

50 

57 

62 

55 

55 

58 

66 

MIN 

24 

16 

32 

33 

28 

26 

28 

29 

29 

34 

26 

29 

34 

3  3 

35 

27 

22 

26 

26.2., 

MAX 

37 

39 

36 

48 

52 

54 

49 

52 

50 

39 

40 

42 

44 

46 

52 

52 

56 

58 

59 

59 

48 

47 

48 

48 

57 

57 

67 

57 

56 

59 

65 

MIN 

26 

22 

25 

29 

40 

32 

31 

26 

26 

26 

41 

41 

3C 

29)9  I 

MAX 

38 

37 

32 

47 

52 

41 

47 

50 

39 

40 

36 

41 

42 

47 

51 

52 

55 

55 

59 

50 

47 

45 

47 

45 

56 

58 

54 

4? 

54 

57 

65 

48  5  ' 

MIN 

28 

1 9 

30 

30 

30 

26 

23 

28.6.<' 

MAX 

29 

32 

30 

27 

30 

44 

42 

37 

33 

39 

40 

44 

47 

52 

51 

57 

54 

48 

47 

44 

42 

42 

40 

48 

50 

46 

5r 

56 

61 

55 

MIN 

19 

15 

20 

16 

20 

20 

21 

33 

28 

16 

19 

24 

30 

25*5  1 

MAX 

35 

35 

35 

44 

41 

44 

44 

34 

31 

37 

40 

45 

46 

46 

54 

56 

57 

55 

53 

44 

39 

51 

59 

70 

66 

55 

53 

56 

54 

MIN 

25 

24 

22 

25 

25 

30 

31 

33 

24 

18 

19 

19 

24 

28 

34 

29 

41 

26 

24 

33 

27.4.. 

MAX 

26 

25 

22 

35 

38 

42 

38 

35 

32 

25 

33 

33 

35 

41 

45 

49 

47 

43 

41 

37 

34 

42 

34 

35 

37 

38 

36 

32 

43 

48 

51 

MIN 

1 8 

17 

14 

18 

24 

20 

27 

19 

19 

19 

26 

32 

31 

24 

24 

25 

3 1 

2  5 

24 

21.5.' 

MAX 

33 

40 

34 

33 

46 

48 

47 

33 

35 

35 

35 

40 

46 

50 

42 

55 

55 

57 

54 

46 

43 

44 

50 

60 

72 

65 

50 

55 

58 

MIN 

1 5 

24 

20 

^' 

" 

25 

32 

26 

18 

13 

20 

23 

30 

28 

30 

30 

29 

30 

24 

29 

24!l.l 

MAX 

38 

29 

28 

39 

41 

40 

35 

41 

37 

32 

31 

29 

31 

37 

40 

39 

47 

49 

50 

51 

41 

40 

42 

47 

56 

67 

52 

42 

48 

49 

59 

MIN 

24 

14 

32 

31 

1  7 

1  9 

28 

26 

28 

29 

34 

29 

28 

34 

28 

24 

^' 

24 

26 

24.1.1 

MAX 

30 

35 

29 

29 

36 

46 

39 

39 

37 

37 

36 

40 

42 

46 

51 

50 

55 

53 

48 

43 

42 

47 

40 

40 

4; 

42 

42 

44 

54 

5e 

52 

43   1  1 

MIN 

26 

28 

19 

30 

° 

34 

28 

25.2.. 

MAX 

46 

43 

40 

47 

54 

51 

56 

55 

54 

45 

38 

46 

52 

53 

53 

53 

60 

52 

64 

50 

50 

50 

50 

51 

52 

70 

62 

61 

60 

52 

68 

54  2 

MIN 

28 

^' 

28 

36 

29 

30 

29 

26 

38 

28 

38 

30 

30 

41 

45 

44 

25 

29 

30. 5-' 

MAX 

40 

38 

35 

42 

44 

40 

41 

40 

39 

36 

41 

44 

47 

46 

5; 

55 

55 

51 

47 

46 

42 

38 

53 

5; 

61 

51 

5? 

5< 

55 

MIN 

^' 

^' 

32 

24 

1 6 

^' 

29 

30 

40 

25lt.  i 

MAX 

32 

31 

28 

41 

42 

40 

42 

40 

36 

32 

35 

35 

33 

31 

35 

37 

40 

44 

45 

44 

38 

35 

39 

38 

40 

49 

53 

41 

38 

44 

48 

MIN 

16 

14 

19 

22 

14 

14 

15 

1  7 

29 

2 1 

18 

3 1 

35 

33 

16 

19 

15.: 

MAX 

32 

31 

26 

45 

42 

40 

45 

46 

45 

28 

26 

30 

34 

40 

43 

44 

48 

46 

50 

51 

47 

39 

43 

43 

56 

66 

62 

44 

46 

55 

60 

MIN 

10 

18 

' 

28 

25 

19 

25 

31 

2  5 

19 

29 

20 

20.».' 

MAX 

24 

27 

25 

34 

38 

36 

42 

42 

32 

29 

29 

25 

32 

31 

33 

39 

44 

49 

40 

42 

35 

36 

37 

36 

60 

54 

49 

53 

42 

49 

55 

MIN 

° 

22 

13 

_  7 

4 

" 

20 

1  9 

20 

20 

14 

19 

20 

14 

9.<.i| 

MAX 

35 

32 

44 

46 

47 

48 

52 

51 

48 

32 

35 

32 

35 

45 

47 

46 

50 

47 

46 

47 

43 

32 

'0 

48 

52 

61 

46 

47 

48 

60 

59 

MIN 

0 

1 0 

1 9 

1 8 

1 1 

19 

24 

23 

2 1 

1 5 

1 9 

1 7 

1  *t 

2 1 

23 

30 

2  1 

1 9 

19 

2 1 

14.:.. 

MAX 

34 

33 

29 

29 

31 

38 

44 

40 

41 

38 

35 

40 

40 

44 

49 

55 

54 

55 

55 

42 

40 

42 

45 

42 

39 

45 

46 

43 

44 

55 

58 

42  t  1 

MIN 

14 

19 

29 

28 

30 

24 

31 

31 

33 

33 

33 

24. E. 

MAX 

27 

30 

37 

40 

36 

40 

37 

33 

25 

30 

33 

36 

42 

44 

43 

42 

37 

37 

37 

44 

49 

50 

46 

3e 

39 

49 

38  t  . 

MIN 

1 0 

20 

21 

24 

10 

10 

22 

20 

9.M 

MAX 

36 

34 

27 

47 

50 

44 

42 

44 

36 

29 

34 

34 

39 

48 

50 

49 

53 

52 

45 

42 

38 

46 

42 

43 

51 

51 

44 

39 

38 

54 

59 

MIN 

14 

16 

30 

31 

28 

10 

14 

28 

30 

30 

34 

34 

28 

2  2 

35 

28 

20 

24 

29 

24!(.l 

MAX 

38 

37 

32 

39 

46 

43 

50 

40 

38 

40 

42 

44 

47 

50 

55 

55 

54 

53 

45 

43 

47 

59 

50 

55 

58 

65 

MIN 

22 

20 

1  7 

27 

24 

23 

32 

26 

26 

24 

1 6 

1  8 

19 

21 

23 

2  3 

22 

29 

31 

29 

32 

2  ] 

39 

25 

28 

24.!.' 

MAX 

23 

22 

19 

33 

33 

33 

31 

26 

28 

25 

23 

23 

24 

29 

45 

43 

41 

38 

35 

33 

34 

31 

42 

51 

48 

41 

40 

40 

45 

33  i 

MIN 

8 

16 

2 

14 

19 

27 

17 

1  8 

14 

-  1 

-  1 

0 

18 

1 5 

18 

15 

1  3 

29 

^' 

2  C 

14. (' 

MAX 

27 

27 

23 

37 

40 

40 

38 

31 

29 

31 

35 

39 

45 

46 

44 

45 

44 

41 

37 

36 

37 

35 

45 

54 

52 

43 

4; 

51 

54 

40.1 

MIN 

1 1 

14 

18 

29 

16 

^' 

" 

-15 

-15 

-11 

13 

14 

28 

28 

25 

11. i. 

MAX 

45 

42 

38 

51 

50 

49 

54 

54 

53 

43 

42 

44 

44 

46 

51 

52 

55 

59 

51 

57 

51 

52 

52 

49 

5: 

6! 

66 

56 

5" 

5( 

57 

52  .(•' 

MIN 

24 

26 

29 

34 

27 

26 

^' 

20 

30 

29 

36 

30 

41 

26 

28. -|. 

MAX 

19 

18 

14 

24 

29 

31 

33 

30 

26 

16 

19 

22 

24 

28 

33 

30 

39 

34 

34 

32 

25 

26 

25 

26 

37 

41 

42 

29 

37 

3< 

45 

29 

MIN 

10 

1 1 

20 

23 

23 

21 

10 

14 

18 

20 

25 

24 

19 

33 

10 

20 

30 

17.! 

MAX 

25 

24 

19 

37 

39 

45 

34 

26 

30 

28 

33 

38 

42 

44 

45 

42 

42 

38 

35 

35 

35 

37 

39 

49 

41 

35 

41 

49 

53 

MIN 

14 

4 

1 1 

16 

1 7 

25 

9 

-13 

1 

1  0 

1  2 

24 

27 

9 

20 

14 

1 1 

28 

31 

32 

14 

1 5 

1  3 

11.!  ' 

MAX 

20 

26 

25 

35 

44 

46 

47 

36 

35 

35 

32 

22 

25 

22 

30 

37 

42 

40 

42 

44 

38 

36 

35 

39 

45 

54 

50 

41 

46 

31 

42 

37.) 

MIN 

12 

15 

13 

1  3 

24 

20 

27 

1  8 

1  5 

-10 

3 

2 

22 

22 

22 

2  0 

20 

0 

1 5 

2  5 

30 

12.! 

MAX 

25 

25 

20 

25 

35 

39 

34 

33 

33 

25 

28 

23 

24 

23 

29 

34 

47 

36 

37 

36 

37 

32 

36 

34 

40 

42 

45 

43 

34 

40 

41 

33.! 

MIN 

13 

19 

-  2 

5 

17 

25 

28 

26 

24 

12 

1 

1 

3 

8 

16 

14 

19 

24 

24 

21 

20 

15 

29 

26 

29 

24 

17 

17 

21 

16. <  ' 

MAX 

27 

25 

21 

29 

37 

41 

37 

33 

33 

21 

28 

25 

25 

26 

32 

37 

42 

39 

38 

40 

35 

35 

38 

37 

45 

49 

49 

36 

38 

46 

50 

35." 

MIN 

14 

4 

-  4 

3 

13 

22 

30 

28 

18 

3 

1 

2 

0 

3 

5 

8 

15 

18 

20 

25 

27 

26 

20 

20 

31 

28 

31 

25 

22 

21 

23 

16.: 

MAX 

35 

38 

36 

40 

50 

53 

45 

52 

50 

42 

48 

44 

52 

54 

50 

55 

45 

40 

45 

MIN 

10 

5 

7 

20 

10 

20 

25 

22 

22 

10 

15 

8 

8 

8 

5 

15 

30 

25 

25 

24 

18 

21 

20 

24 

20 

20 

16 

16.! 

ABERDEEN  EXP  STA 
AMERICAN   FALLS   1  SW 
ANDERSON  DAM 
ARCO  3  NW 
ARROWROCK  DAM 
ASHTON   1  S 
ATLANTA  3 
AVERT  RS 

8AYVIEW   MODEL  BASIN 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT  2  SSW 

BLISS 

BOISE  LUCRY  PEAK  DAM 
BOISE  WB  AP 
BOMNERS  FERRY  1  SW 
BUHL 

BURKE  2  ENE 
BURLEY 

BURLEY  FAA  AP 
CABINET  GORGE 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE    1  NW 
CHALLIS 

CHILLY   BARTON  FLAT 
COBALT 

COEUR  D  ALENE  RS 
CONOA 

COTTONWOOD 

COUNCIL 

CRATERS   OF   THE  MOON  NM 

DEADWOOO  DAM 

DEER   FLAT  0AM 

DEER  POINT 

DIXIE 

ORIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 
DUBOIS  FAA  AP 
ELK  CITY 
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DAILY  TEMPERATURES  '"''^i 

pWRC"  1702 


Day  01  Month  S> 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

1 

17  j 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

2S 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

1 

31 

Am 

MAX 

30 

34 

30 

31 

36 

46 

50 

40 

42 

35 

33 

37 

38 

43 

48 

63 

53 

54 

50 

42 

38 

38 

43 

42 

40 

49 

44 

38 

37 

48 

58 

41.9 

HIN 

15 

-  5 

-  3 

4 

10 

4 

25 

32 

12 

15 

13 

10 

5 

10 

16 

17 

14 

27 

31 

33 

29 

30 

30 

27 

33 

34 

32 

25 

17 

20 

22 

18.8 

MAX 

42 

40 

39 

47 

50 

48 

54 

54 

50 

49 

44 

44 

47 

56 

53 

62 

62 

57 

61 

49 

52 

49 

63 

69 

68 

58 

59 

60 

60 

63.0 

MIN 

31 

24 

28 

30 

35 

32 

33 

26 

26 

23 

26 

17 

17 

21 

20 

26 

28 

41 

27 

34 

24 

29 

40 

41 

42 

22 

21 

28 

26 

28.2 

MAX 

27 

26 

24 

36 

38 

39 

42 

41 

35 

27 

29 

31 

25 

28 

33 

39 

38 

41 

44 

45 

36 

41 

34 

36 

43 

49 

42 

40 

40 

43 

56 

37.0 

MIN 

9 

12 

7 

11 

18 

28 

30 

29 

20 

18 

4 

-  5 

-  9 

-  5 

-  6 

4 

7 

7 

12 

16 

15 

26 

16 

8 

14 

16 

23 

17 

9 

14 

15 

12.3 

MAX 

38 

43 

40 

33 

43 

45 

48 

47 

57 

38 

38 

41 

43 

45 

48 

55 

64 

61 

59 

59 

46 

50 

48 

49 

42 

55 

60 

44 

45 

55 

65 

48.6 

MIN 

21 

26 

26 

26 

31 

29 

30 

32 

31 

25 

23 

27 

19 

20 

26 

25 

27 

31 

34 

36 

33 

34 

32 

31 

37 

39 

36 

33 

32 

29 

31 

29.4 

MAX 

33 

33 

29 

41 

50 

47 

42 

41 

40 

30 

34 

30 

31 

39 

39 

41 

47 

47 

52 

63 

44 

41 

44 

45 

55 

64 

62 

57 

46 

50 

58 

44.0 

MIN 

20 

24 

15 

20 

18 

26 

31 

31 

25 

22 

7 

10 

1 

4 

10 

12 

21 

24 

25 

25 

29 

31 

28 

28 

37 

30 

30 

27 

21 

20 

23 

21.8 

MAX 

38 

36 

32 

41 

46 

44 

51 

49 

44 

42 

42 

40 

41 

45 

49 

52 

53 

52 

48 

47 

44 

43 

43 

64 

62 

55 

55 

46.6 

MIN 

21 

20 

22 

26 

22 

21 

32 

23 

24 

22 

20 

9 

7 

11 

13 

18 

20 

22 

23 

29 

29 

31 

29 

24 

32 

24 

22 

22.1 

MAX 

37 

40 

37 

46 

48 

49 

48 

57 

53 

43 

42 

46 

45 

49 

52 

56 

60 

63 

63 

67 

53 

50 

51 

50 

66 

72 

70 

60 

56 

61 

70 

53.2 

MIN 

23 

27 

21 

20 

36 

38 

33 

33 

30 

27 

24 

23 

20 

22 

23 

31 

24 

23 

26 

29 

30 

35 

31 

27 

33 

34 

35 

28 

20 

26 

24 

27.6 

MAX 

29 

27 

30 

35 

42 

40 

39 

35 

40 

32 

25 

24 

29 

30 

36 

40 

45 

47 

45 

42 

39 

38 

36 

36 

44 

53 

54 

52 

40 

40 

52 

38.6 

MIN 

12 

9 

22 

18 

13 

18 

23 

27 

29 

18 

11 

7 

-  9 

-  7 

-  3 

-  1 

13 

14 

17 

16 

26 

22 

22 

13 

29 

25 

29 

24 

22 

20 

23 

16.3 

MAX 

42 

38 

49 

50 

45 

48 

56 

47 

46 

47 

50 

53 

54 

62 

63 

57 

54 

51 

64 

74 

69 

60 

62 

70 

54.6 

MIN 

2» 

26 

27 

27 

32 

34 

27 

29 

21 

20 

22 

22 

26 

23 

26 

34 

27 

26 

39 

39 

35 

20 

23 

24 

27,3 

MAX 

39 

34 

30 

44 

50 

48 

40 

47 

32 

33 

38 

37 

36 

45 

50 

54 

52 

55 

48 

42 

40 

49 

45 

47 

53 

56 

44 

40 

46 

56 

61 

46.0 

MIN 

19 

15 

18 

25 

31 

28 

32 

26 

22 

17 

13 

17 

11 

20 

24 

26 

33 

32 

36 

32 

25 

30 

29 

34 

35 

40 

27 

20 

21 

26 

28 

25.5 

MAX 

34 

32 

28 

41 

45 

42 

43 

40 

40 

29 

31 

31 

31 

40 

43 

44 

49 

47 

43 

46 

37 

36 

52 

60 

59 

64 

46 

50 

68 

61 

43.1 

MIN 

24 

18 

16 

15 

25 

25 

25 

29 

13 

14 

16 

12 

13 

12 

11 

20 

25 

26 

24 

21 

30 

20 

30 

42 

33 

22 

19 

22 

27 

33 

22.1 

MAX 

27 

23 

27 

37 

40 

35 

45 

42 

37 

27 

27 

30 

33 

32 

33 

36 

46 

45 

42 

40 

34 

40 

37 

34 

47 

52 

46 

41 

40 

46 

49 

37.8 

MIN 

-  7 

12 

6 

-  9 

0 

1 

13 

-  6 

18 

10 

-18 

-20 

-20 

-16 

-18 

-13 

-  4 

0 

-  2 

9 

17 

20 

12 

16 

13 

16 

19 

16 

2 

2 

7 

2.5 

MAX 

29 

30 

32 

38 

44 

45 

40 

37 

31 

30 

30 

27 

30 

32 

36 

43 

45 

44 

44 

43 

39 

37 

43 

36 

46 

51 

46 

48 

41 

44 

50 

39.1 

MIN 

11 

16 

1  1 

12 

22 

29 

18 

23 

18 

8 

6 

3 

5 

6 

6 

12 

19 

18 

22 

24 

22 

26 

16 

17 

27 

36 

30 

22 

17 

17 

21 

17.4 

MAX 

31 

27 

24 

30 

41 

50 

48 

39 

35 

29 

32 

26 

25 

30 

33 

36 

41 

44 

40 

44 

37 

42 

50 

54 

53 

62 

50 

40 

48 

39.0 

MIN 

15 

20 

-  3 

20 

13 

20 

31 

21 

28 

12 

-  1 

-  9 

-  8 

-  2 

5 

0 

9 

10 

17 

23 

28 

20 

33 

28 

28 

29 

26 

21 

20 

15.7 

MAX 

38 

32 

30 

44 

41 

41 

40 

43 

42 

34 

34 

32 

36 

39 

43 

44 

50 

53 

55 

50 

44 

42 

42 

46 

68 

67 

55 

51 

55 

53 

51 

44.8 

MIN 

27 

24 

18 

22 

25 

28 

31 

32 

25 

22 

21 

20 

15 

17 

17 

21 

28 

25 

27 

28 

28 

32 

28 

26 

35 

33 

27 

22 

25 

24 

26 

25.1 

MAX 

32 

38 

32 

28 

39 

43 

55 

45 

44 

32 

33 

37 

48 

43- 

50 

53 

54 

53 

50 

42 

40 

38 

44 

44 

38 

47 

42 

39 

35 

48 

58 

42.7 

MIN 

-  4 

10 

12 

19 

24 

20 

22 

30 

24 

13 

7 

8 

3 

6 

8 

13 

16 

23 

28 

31 

26 

26 

24 

27 

29 

31 

30 

22 

16 

17 

19 

18.7 

MAX 

26 

27 

25 

36 

35 

37 

44 

38 

35 

28 

26 

27 

27 

30 

29 

35 

40 

41 

39 

42 

37 

42 

37 

32 

43 

42 

43 

40 

38 

40 

40 

35.6 

MIN 

5 

17 

10 

19 

13 

13 

29 

27 

17 

17 

3 

-  7 

-12 

-10 

-12 

-  4 

2 

7 

9 

11 

18 

25 

16 

4 

21 

13 

23 

20 

8 

9 

12 

10.4 

MAX 

40 

38 

29 

41 

46 

44 

42 

44 

43 

30 

33 

37 

36 

39 

43 

46 

47 

61 

52 

49 

43 

42 

40 

39 

58 

67 

64 

56 

46 

62 

60 

45.1 

MIN 

21 

21 

15 

21 

21 

27 

31 

31 

21 

13 

18 

18 

15 

16 

17 

19 

27 

26 

26 

30 

21 

31 

24 

24 

34 

30 

40 

24 

19 

21 

25 

23.5 

MAX 

34 

30 

28 

32 

42 

43 

45 

41 

40 

32 

27 

32 

27 

26 

33 

37 

41 

43 

42 

48 

45 

40 

43 

41 

50 

54 

66 

60 

43 

48 

56 

40*4 

MIN 

12 

22 

6 

0 

11 

18 

25 

24 

28 

20 

-  4 

-  3 

-  4 

-  1 

1 

3 

13 

18 

21 

25 

31 

28 

29 

23 

29 

28 

30 

27 

22 

22 

25 

17.1 

MAX 

32 

32 

28 

42 

46 

43 

45 

43 

40 

36 

34 

36 

38 

42 

44 

46 

61 

50 

50 

46 

40 

41 

40 

38 

47 

56 

53 

45 

49 

53 

60 

43.4 

MIN 

17 

15 

15 

25 

24 

22 

32 

23 

20 

20 

15 

-  2 

4 

7 

9 

12 

15 

18 

20 

26 

21 

26 

21 

18 

29 

28 

30 

17 

18 

19 

22 

18.9 

MAX 

32 

32 

24 

38 

46 

41 

37 

35 

36 

34 

31 

27 

28 

31 

33 

36 

43 

44 

46 

48 

42 

40 

42 

42 

51 

60 

57 

60 

42 

46 

55 

40.3 

MIN 

20 

22 

11 

20 

18 

27 

30 

30 

24 

19 

10 

-  2 

0 

2 

7 

5 

18 

25 

26 

25 

29 

30 

27 

26 

33 

30 

29 

26 

19 

21 

24 

20.4 

MAX 

28 

30 

20 

31 

40 

41 

41 

35 

36 

35 

30 

29 

32 

34 

34 

42 

48 

42 

43 

44 

33 

37 

40 

36 

45 

SO 

51 

43 

36 

40 

47 

37.8 

MIN 

12 

17 

11 

12 

15 

22 

25 

27 

25 

18 

6 

-  9 

-  7 

-  2 

3 

2 

16 

17 

21 

21 

23 

23 

23 

13 

20 

28 

33 

23 

11 

10 

19 

15.4 

MAX 

31 

27 

23 

33 

41 

39 

36 

36 

36 

27 

24 

25 

25 

29 

32 

38 

42 

43 

46 

49 

38 

38 

43 

42 

52 

60 

55 

40 

42 

46 

54 

38.5 

MIN 

20 

16 

10 

18 

17 

27 

30 

31 

25 

19 

7 

2 

0 

3 

9 

9 

17 

26 

29 

30 

31 

30 

30 

29 

35 

33 

35 

26 

22 

23 

27 

21.5 

MAX 

28 

24 

26 

29 

36 

37 

39 

34 

32 

24 

24 

31 

19 

23 

27 

33 

44 

38 

35 

41 

36 

35 

41 

36 

47 

51 

49 

40 

39 

46 

51 

35.3 

MIN 

14 

11 

-12 

-  9 

8 

12 

25 

25 

19 

-  6 

-10 

-18 

-20 

-10 

-  3 

-  6 

1 

7 

11 

20 

25 

26 

23 

21 

29 

28 

27 

25 

22 

20 

24 

10.6 

MAX 

30 

25 

23 

36 

38 

37 

40 

35 

33 

29 

31 

33 

31 

30 

31 

34 

47 

39 

44 

43 

35 

37 

39 

38 

47 

66 

49 

42 

42 

45 

52 

37.7 

MIN 

12 

14 

7 

-  2 

6 

10 

30 

24 

21 

7 

-  1 

-  9 

-  8 

-  6 

-  5 

-  3 

7 

16 

16 

21 

24 

26 

24 

21 

33 

29 

31 

27 

24 

23 

24 

14.3 

MAX 

24 

22 

20 

25 

37 

43 

40 

33 

32 

23 

25 

?6 

22 

26 

29 

40 

41 

39 

36 

36 

36 

33 

37 

34 

38 

48 

45 

42 

36 

42 

43 

33.9 

MIN 

5 

17 

-15 

9 

-  3 

9 

25 

25 

13 

9 

-19 

-25 

-28 

-16 

-16 

-19 

-11 

2 

16 

12 

19 

8 

21 

-  1 

24 

20 

14 

21 

-  3 

-  8 

0 

3.3 

MAX 

38 

34 

32 

45 

38 

42 

40 

48 

45 

36 

37 

36 

40 

41 

44 

46 

56 

55 

55 

50 

46 

42 

45 

50 

62 

62 

69 

63 

49 

54 

66 

46.9 

MIN 

25 

24 

18 

22 

24 

28 

30 

32 

26 

23 

21 

23 

14 

16 

18 

24 

29 

25 

25 

30 

27 

33 

27 

24 

35 

32 

32 

25 

23 

26 

26 

25.4 

MAX 

32 

33 

31 

30 

36 

45 

47 

41 

43 

36 

36 

37 

42 

44 

49 

55 

67 

58 

53 

43 

40 

40 

60 

44 

44 

49 

45 

42 

42 

53 

61 

43.8 

MIN 

17 

21 

23 

25 

26 

28 

30 

32 

29 

21 

17 

26 

18 

20 

24 

25 

28 

32 

35 

35 

31 

33 

33 

34 

34 

33 

33 

30 

27 

27 

29 

27.6 

MAX 

24 

21 

18 

29 

36 

43 

38 

33 

35 

28 

26 

30 

19 

25 

30 

39 

44 

37 

35 

39 

34 

32 

31 

31 

40 

44 

44 

37 

38 

39 

38 

33.5 

MIN 

6 

16 

-  9 

-  5 

4 

11 

16 

24 

24 

9 

-16 

-21 

-20 

-15 

-10 

-14 

-  2 

3 

7 

13 

19 

10 

15 

-  3 

25 

20 

16 

5 

2 

1 

4 

4.4 

MAX 

51 

43 

36 

45 

51 

51 

50 

56 

48 

42 

43 

46 

50 

58 

63 

63 

64 

62 

57 

51 

50 

55 

50 

50 

63 

57 

54 

49 

61 

66 

70 

53.4 

MIN 

29 

22 

22 

30 

32 

29 

37 

32 

32 

28 

24 

30 

20 

22 

23 

26 

31 

35 

39 

41 

32 

37 

33 

35 

38 

41 

38 

31 

28 

27 

26 

30.7 

MAX 

42 

40 

35 

50 

57 

50 

49 

54 

49 

44 

40 

43 

46 

47 

50 

54 

58 

60 

61 

52 

51 

48 

51 

49 

61 

69 

66 

52 

57 

61 

68 

52.1 

MIN 

26 

19 

23 

30 

34 

32 

34 

25 

25 

24 

24 

19 

17 

24 

21 

23 

21 

23 

28 

34 

21 

36 

23 

27 

36 

40 

40 

21 

18 

22 

24 

26.3 

MAX 

39 

39 

37 

45 

56 

52 

50 

51 

42 

42 

45 

46 

48 

57 

61 

60 

61 

61 

63 

51 

47 

48 

53 

48 

61 

54 

50 

50 

56 

63 

67 

51.4 

MIN 

26 

19 

24 

31 

35 

31 

35 

29 

25 

27 

27 

27 

24 

29 

31 

33 

35 

36 

41 

34 

33 

35 

33 

40 

41 

42 

32 

30 

26 

31 

34 

31.5 

MAX 

30 

33 

22 

38 

35 

36 

31 

40 

37 

31 

30 

20 

16 

18 

21 

24 

33 

35 

34 

35 

34 

41 

37 

36 

44 

41 

60 

48 

35 

36 

37 

33.5 

MIN 

0 

11 

12 

15 

2 

3 

22 

25 

26 

17 

5 

-  6 

-14 

-14 

-10 

-10 

4 

6 

4 

3 

20 

13 

15 

1 

21 

16 

16 

22 

12 

10 

14 

8.4 

MAX 

36 

37 

35 

35 

47 

43 

48 

47 

43 

37 

38 

39 

41 

46 

49 

53 

52 

54 

53 

45 

39 

40 

40 

42 

49 

61 

49 

50 

52 

57 

64 

45.8 

MIN 

20 

19 

24 

30 

30 

22 

32 

30 

25 

26 

25 

6 

4 

8 

10 

14 

18 

19 

18 

28 

27 

30 

24 

19 

32 

31 

30 

19 

19 

20 

22 

22.0 

MAX 

35 

25 

23 

15 

35 

34 

41 

39 

33 

28 

30 

28 

31 

27 

31 

31 

37 

43 

45 

40 

39 

37 

39 

33 

45 

48 

52 

46 

43 

45 

36.0 

HIN 

13 

0 

1 

-13 

6 

13 

14 

18 

16 

2 

4 

6 

1 

3 

4 

12 

19 

18 

19 

18 

22 

21 

23 

18 

17 

22 

19 

19 

19 

26 

12.7 

MAX 

37 

33 

30 

42 

47 

43 

40 

40 

36 

31 

31 

31 

33 

34 

40 

48 

62 

50 

61 

52 

42 

43 

42 

44 

54 

63 

64 

52 

47 

50 

58 

43.9 

MIN 

18 

29 

19 

23 

23 

28 

32 

31 

23 

19 

13 

11 

10 

12 

15 

19 

27 

27 

25 

25 

30 

30 

28 

23 

32 

30 

32 

28 

24 

25 

25 

23.7 

MAX 

38 

30 

42 

50 

41 

42 

43 

39 

32 

32 

32 

35 

35 

42 

51 

54 

64 

53 

54 

43 

44 

43 

47 

58 

67 

65 

45 

45 

50 

57 

45.1 

MIN 

19 

20 

19 

25 

23 

27 

32 

31 

24 

14 

10 

14 

12 

14 

18 

21 

29 

26 

25 

25 

30 

30 

27 

22 

32 

29 

29 

30 

23 

25 

23 

23.5 

MAX 

35 

34 

45 

42 

44 

48 

45 

32 

35 

40 

42 

46 

50  61 

46 

38 

43 

68 

58 

45 

48 

55 

45.0 

HIN 

9 

15 

10 

18 

27 

24 

21 

10 

10 

12 

13 

12 

19 

28 

22 

28 

22 

30 

23 

12 

19 

MAX 

26 

26 

25 

33 

40 

40 

44 

41 

37 

29 

28 

30 

32 

37 

39 

44 

44 

42 

40  39 

33 

35 

33 

32 

44 

52 

50 

38 

43 

47 

51 

37.9 

HIN 

17 

U 

12 

20 

18 

19 

30 

12 

9 

12 

6 

-  2 

-  5 

-  1 

1 

8 

15 

18 

26 

30 

11 

26 

14 

14 

30 

34 

33 

11 

12 

16 

19 

15.4 

-  35  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Conttnued 


IDAH 
-I  196 


MINIDOKA  DAM 
MONTPEUIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN   HOME    1  SE 
MULLAN  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE 
OAKLEY 

OBSIDIAN   3  SSE 

OLA   5  S 

OROF 1  NO 

PALISADES  DAM 

PARMA   EXP  STA 

PAUL    1  ENE 

PAYETTE 

PICASO 

PIERCE  RS 

POCATELLO  WB  AP 

PORTHILL 

POTLATCH 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

REYNOLDS 

RICHFIELD 

RIGGINS  RS 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT   EXP  STA 
SHOSHONE    1  WNW 
SLATE  CREEK  RS 
STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 
SWAN   FALLS  PH 
SWAN   VALLEY   1  W 
TETONIA  EXP  STA 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DtLjOl  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

30 

39 

48 

42 

40 

39 

38 

36 

31 

30 

30 

32 

37 

40 

50 

50 

49 

50 

40 

41 

41 

41 

52 

62 

62 

50 

45 

46 

59 

42  • 

IS 

24 

1 6 

22 

23 

26 

32 

30 

24 

21 

16 

1 1 

1 1 

8 

2 

20 

34 

29 

29 

23 

24 

22. 

38 

37 

28 

35 

46 

40 

36 

43 

42 

34 

33 

34 

32 

34 

35 

37 

39 

49 

52 

50 

45 

40 

40 

47 

55 

64 

64 

56 

46 

50 

58 

1  7 

2 1 

25 

30 

30 

23 

21 

17 

17 

10 

12 

14 

2  5 

22 

24 

27 

2  8 

23. 

20 

36 

34 

27 

43 

30 

37 

34 

36 

46 

23 

35 

23 

23 

24 

31 

34 

40 

40 

37 

40 

37 

42 

32 

39 

45 

46 

54 

38 

36 

36 

7 

8 

1  2 

25 

26 

15 

8 

-  3 

-  7 

-  6 

-  7 

-  2 

1  3 

5 

1  3 

9. 

3* 

34 

30 

37 

44 

46 

41 

44 

41 

39 

37 

35 

40 

47 

52 

53 

55 

53 

46 

44 

40 

41 

40 

43 

51 

49 

43 

42 

45 

53 

57 

2A 

25 

35 

33 

30 

33 

16 

24 

24 

20 

26 

31 

32 

31 

32 

32 

36 

27 

32 

2  7 

3  3 

37 

41 

33 

28. 

35 

42 

34 

45 

46 

50 

45 

50 

40 

36 

39 

40 

42 

45 

48 

52 

56 

56 

59 

58 

48 

47 

46 

47 

48 

67 

66 

58 

55 

59 

65 

5 

23 

36 

36 

32 

26 

24 

24 

24 

23 

22 

18 

22 

22 

24 

24 

27 

31 

27 

34 

2  6 

26 

30 

32 

36 

20 

26. 

30 

29 

26 

34 

42 

47 

40 

38 

28 

30 

36 

39 

43 

50 

56 

56 

56 

52 

42 

36 

37 

42 

38 

38 

45 

43 

42 

39 

50 

59 

67 

30 

28 

24 

27 

1 9 

11 

9 

15 

9 

15 

21 

25 

2  5 

30 

32 

30 

26 

25 

28 

29 

31 

31 

27 

22 

18 

2  1 

22! 

2B 

32 

30 

27 

41 

46 

42 

44 

42 

30 

36 

40 

38 

39 

44 

45 

48 

50 

49 

47 

38 

40 

38 

42 

40 

50 

56 

46 

43 

49 

56 

8 

1 3 

20 

24 

20 

22 

22 

5 

7 

6 

2 

-  4 

-  1 

2 

4 

1  0 

15 

19 

27 

2  1 

23 

1  6 

18 

28 

33 

34 

15.1 

36 

34 

28 

39 

44 

47 

38 

45 

35 

33 

35 

36 

38 

48 

50 

53 

53 

53 

45 

43 

40 

46 

41 

42 

54 

47 

42 

40 

49 

56 

61 

43  , 

30 

33 

28 

20 

20 

20 

25 

1 8 

24 

27 

30 

31 

34 

34 

35 

27 

32 

28 

32 

3  5 

39 

29 

2  3 

26 

26.' 

40 

38 

34 

44 

45 

49 

36 

47 

43 

36 

32 

32 

37 

44 

48 

53 

50 

53 

54 

54 

44 

45 

41 

50 

59 

65 

66 

52 

49 

51 

62 

46* 

25 

22 

1  7 

2 1 

3 1 

31 

32 

29 

25 

21 

23 

18 

1  8 

17 

19 

25 

27 

27 

29 

32 

27 

32 

24 

2  5 

37 

36 

22 

26. 

20 

20 

17 

35 

37 

37 

47 

39 

37 

25 

21 

28 

34 

38 

41 

45 

38 

41 

36 

47 

35 

32 

31 

30 

42 

44 

40 

40 

42 

47 

50 

36. 

1 1 

1 1 

8 

1  5 

1  7 

10 

1  8 

0 

0 

2 

-22 

-10 

-25 

-16 

-20 

-11 

-  7 

-  5 

0 

2 

14 

1  8 

1  3 

-  2 

25 

25 

30 

7 

_  3 

2 

3. 

35 

37 

35 

39 

45 

41 

54 

44 

45 

42 

40 

40 

42 

47 

49 

50 

56 

56 

56 

52 

46 

44 

47 

51 

57 

65 

60 

52 

62 

66 

67 

49. 

25 

19 

22 

21 

21 

24 

24 

30 

27 

26 

25 

9 

15 

15 

15 

23 

23 

24 

24 

25 

29 

28 

27 

28 

29 

36 

29 

24 

24 

30 

30 

24, 

»2 

41 

36 

42 

49 

53 

50 

53 

47 

42 

46 

47 

52 

59 

63 

65 

65 

63 

59 

50 

48 

53 

54 

48 

60 

53 

49 

50 

62 

67 

72 

52. 

30 

24 

25 

31 

33 

30 

38 

34 

30 

27 

24 

29 

20 

22 

25 

26 

30 

32 

40 

41 

32 

36 

33 

36 

40 

43 

38 

30 

26 

26 

30 

31. 

28 

30 

27 

32 

40 

40 

37 

36 

36 

28 

30 

23 

22 

30 

28 

30 

48 

50 

46 

48 

42 

35 

35 

37 

50 

52 

56 

47 

40 

40 

45 

37, 

12 

22 

1 4 

16 

12 

25 

30 

26 

26 

19 

1  3 

-13 

-1  3 

-10 

-  8 

-  2 

7 

19 

20 

18 

20 

23 

25 

8 

29 

25 

25 

26 

10 

1 1 

1  5 

14. 

44 

43 

40 

51 

51 

50 

55 

55 

51 

45 

43 

45 

49 

51 

53 

53 

59 

61 

61 

58 

50 

53 

52 

46 

60 

70 

68 

61 

57 

66 

66 

53. 

26 

24 

25 

30 

37 

34 

35 

29 

25 

22 

27 

20 

17 

20 

26 

29 

22 

25 

26 

38 

22 

36 

30 

31 

39 

43 

43 

25 

22 

24 

25 

28. 

31 

38 

33 

31 

46 

47 

44 

39 

45 

35 

35 

33 

34 

37 

41 

41 

42 

53 

52 

54 

51 

45 

43 

43 

49 

59 

68 

64 

45 

50 

55 

44. 

1  5 

24 

1  6 

20 

20 

24 

26 

32 

25 

20 

16 

19 

1 2 

13 

17 

20 

22 

27 

28 

29 

30 

30 

29 

26 

33 

31 

34 

26 

22 

26 

24 

24. 

47 

45 

40 

50 

57 

52 

62 

57 

50 

48 

47 

48 

50 

53 

55 

57 

62 

64 

62 

59 

55 

54 

55 

50 

62 

70 

66 

57 

62 

64 

70 

55. 

29 

32 

29 

34 

28 

26 

26 

27 

19 

1 9 

20 

24 

25 

24 

25 

27 

24 

28 

38 

29 

34 

39 

4C 

45 

27 

22 

25 

26 

27. 

22 

31 

31 

26 

42 

42 

42 

46 

41 

35 

30 

33 

29 

32 

33 

36 

42 

46 

44 

47 

43 

36 

40 

36 

3! 

46 

51 

4! 

40 

43 

41 

38. 

7 

7 

30 

30 

27 

16 

2 

3 

1 

3 

3 

5 

1 2 

16 

16 

1  9 

20 

2 1 

1  4 

1  3 

22 

23 

14. 

30 

35 

32 

28 

36 

39 

41 

37 

42 

33 

30 

33 

35 

40 

45 

46 

48 

50 

49 

40 

39 

37 

41 

40 

41 

43 

42 

40 

35 

45 

52 

39. 

5 

7 

9 

16 

25 

16 

21 

29 

22 

12 

5 

15 

1 

6 

9 

1  3 

16 

24 

29 

30 

25 

26 

25 

26 

26 

27 

29 

24 

15 

1  7 

20 

16. 

34 

30 

27 

40 

45 

42 

39 

41 

38 

28 

31 

31 

30 

36 

37 

41 

47 

45 

46 

49 

40 

41 

43 

44 

54 

62 

59 

43 

45 

48 

56 

41. 

22 

16 

1 6 

24 

1  6 

24 

32 

31 

23 

20 

10 

10 

4 

6 

10 

1  3 

24 

26 

27 

26 

30 

32 

2  8 

28 

39 

31 

36 

27 

24 

23 

27 

22. 

27 

35 

34 

28 

30 

41 

44 

40 

37 

34 

37 

39 

41 

45 

51 

54 

55 

54 

49 

46 

44 

39 

40 

41 

50 

51 

46 

46 

54 

59 

64 

43. 

1  8 

17 

1 9 

8 

1  6 

25 

25 

30 

29 

21 

1  4 

14 

1  6 

18 

22 

22 

30 

26 

34 

28 

3  1 

29 

34 

32 

31 

36 

35 

25 

26 

24 

25 

24. 

33 

33 

32 

36 

46 

50 

45 

42 

37 

43 

36 

36 

45 

51 

56 

56 

55 

52 

49 

43 

40 

42 

45 

43 

51 

49 

43 

43 

53 

56 

63 

45* 

20 

16 

15 

27 

35 

35 

34 

31 

28 

29 

32 

29 

28 

35 

33 

27 

30 

31 

26 

25 

23 

22 

28 

23 

33 

29 

21 

28 

37 

32 

41 

28. 

36 

36 

31 

40 

41 

43 

42 

40 

40 

35 

30 

30 

31 

33 

39 

46 

50 

49 

50 

52 

51 

47 

44 

45 

53 

63 

63 

61 

48 

50 

55 

44. 

19 

29 

18 

22 

20 

25 

32 

31 

32 

21 

16 

11 

10 

14 

16 

1  9 

27 

27 

25 

25 

30 

30 

29 

23 

34 

29 

3  1 

3C 

22 

22 

23 

23. 

30 

30 

28 

25 

34 

49 

42 

37 

36 

31 

40 

40 

42 

47 

53 

54 

55 

46 

42 

41 

40 

40 

38 

36 

44 

45 

44 

45 

54 

58 

61 

42, 

19 

22 

10 

10 

24 

25 

24 

31 

27 

20 

1  3 

9 

9 

13 

19 

1  8 

20 

25 

33 

31 

28 

30 

3  1 

32 

33 

33 

33 

28 

22 

21 

24 

23, 

35 

33 

36 

46 

49 

41 

44 

44 

43 

36 

35 

36 

41 

46 

47 

47 

53 

54 

55 

51 

45 

46 

43 

46 

61 

66 

62 

45 

50 

57 

65 

47. 

27 

21 

22 

32 

31 

33 

30 

26 

22 

20 

21 

18 

1 1 

16 

1  7 

22 

2  1 

25 

25 

34 

29 

32 

29 

26 

38 

32 

37 

20 

16 

16 

23 

25. 

33 

29 

27 

34 

37 

38 

39 

44 

40 

33 

37 

34 

34 

33 

34 

39 

46 

49 

46 

45 

41 

42 

36 

40 

54 

56 

55 

46 

49 

52 

59 

41 . 

17 

21 

5 

16 

22 

25 

31 

31 

23 

23 

12 

10 

6 

10 

13 

20 

24 

23 

24 

22 

26 

29 

23 

22 

32 

31 

30 

24 

22 

25 

26 

21. 

47 

44 

59 

56 

55 

56 

51 

47 

50 

57 

61 

63 

65 

59 

51 

54 

52 

70 

69 

69 

29 

23 

26 

25 

21 

21 

24 

26 

23 

27 

29 

30 

34 

39 

30 

36 

3'_, 

29 

26 

30 

32 

41 

31 

40 

47 

49 

44 

39 

44 

31 

33 

33 

33 

37 

40 

42 

44 

48 

52 

54 

50 

44 

42 

51 

58 

54 

68 

62 

46 

50 

54 

44, 

15 

24 

19 

20 

26 

26 

31 

32 

25 

23 

16 

1 8 

15 

15 

1  8 

20 

2  3 

27 

27 

26 

29 

32 

2  9 

3 1 

3C 

2G 

39 

26 

20 

25 

25 

24. 

30 

26 

27 

30 

41 

42 

40 

35 

30 

27 

29 

28 

23 

28 

31 

39 

44 

42 

39 

43 

40 

40 

38 

40 

46 

45 

51 

43 

43 

44 

45 

37. 

1 6 

24 

12 

1 4 

25 

31 

30 

25 

1 6 

1 

-  5 

8 

-  3 

1 

1 

1  0 

1 5 

14 

23 

26 

26 

2  8 

12 

12 

26 

26 

24 

12 

20 

20 

IS. 

33 

35 

32 

37 

44 

45 

44 

45 

41 

38 

36 

39 

44 

49 

55 

56 

56 

55 

51 

43 

42 

45 

46 

46 

49 

50 

42 

42 

54 

59 

65 

45. 

25 

20 

22 

27 

30 

30 

26 

3  1 

26 

23 

21 

23 

1 4 

20 

25 

25 

26 

29 

29 

35 

29 

32 

3  1 

34 

33 

3C 

33 

29 

28 

26 

28 

27. 

39 

37 

30 

40 

47 

43 

51 

49 

36 

29 

34 

37 

40 

46 

46 

50 

53 

52 

50 

53 

46 

46 

47 

54 

58 

70 

54 

52 

52 

56 

66 

47. 

1  7 

19 

24 

27 

30 

24 

29 

27 

24 

34 

34 

28 

28 

24 

20 

2  1 

21. 

28 

30 

28 

28 

31 

42 

40 

39 

34 

30 

38 

40 

38 

44 

46 

51 

56 

51 

46 

41 

40 

39 

40 

40 

44 

47 

45 

46 

52 

51 

55 

41  . 

23 

24 

30 

36 

3  3 

29 

30 

3  1 

33 

31 

36 

33 

29 

25 

25 

26 

25. 

35 

33 

28 

36 

39 

41 

45 

45 

47 

33 

34 

35 

38 

39 

38 

42 

49 

52 

53 

52 

45 

43 

42 

43 

57 

62 

60 

54 

52 

55 

62 

44* 

23 

1 6 

22 

27 

24 

27 

29 

22 

32 

26 

24 

32 

33 

34 

23 

25 

27 

26 

23. 

48 

45 

40 

52 

61 

60 

53 

56 

51 

40 

45 

45 

47 

57 

60 

61 

64 

65 

65 

55 

50 

51 

53 

52 

60 

66 

58 

52 

55 

66 

70 

55. 

32 

20 

26 

3 1 

29 

39 

27 

22 

22 

26 

27 

28 

3  1 

33 

45 

42 

36 

41 

32 

40 

46 

52 

42 

27 

25 

28 

30 

32. 

38 

34 

29 

39 

36 

42 

40 

43 

39 

29 

31 

27 

31 

34 

37 

41 

50 

47 

48 

50 

41 

40 

36 

44 

51 

60 

63 

60 

45 

46 

56 

42. 

14 

22 

14 

13 

27 

30 

24 

28 

2  1 

1 8 

5 

9 

2 

8 

19 

20 

26 

25 

24 

28 

27 

30 

24 

22 

34 

35 

34 

26 

21 

21 

22 

21. 

32 

27 

27 

31 

43 

44 

42 

35 

33 

27 

28 

25 

24 

33 

32 

40 

46 

40 

42 

46 

42 

42 

40 

42 

51 

58 

54 

44 

40 

47 

53 

39. 

7 

7 

1  3 

1 6 

25 

30 

5 

-10 

-10 

-  9 

-  7 

-  1 

9 

16 

1 4 

22 

25 

26 

26 

25 

33 

2  7 

23 

10 

16 

1  8 

15. 

24 

25 

26 

33 

38 

38 

39 

36 

32 

30 

27 

29 

25 

29 

34 

44 

45 

41 

39 

40 

37 

36 

36 

35 

42 

46 

47 

43 

37 

39 

45 

36. 

2 

1 3 

_  2 

- 1 3 

-12 

-  7 

0 

3 

1 1 

1 5 

22 

9 

1 6 

1 E 

20 

1 6 

3 

5 

1  0 

5. 

40 

43 

38 

51 

52 

49 

52 

57 

53 

45 

44 

44 

48 

52 

53 

53 

61 

63 

64 

63 

52 

51 

52 

51 

6" 

74 

72 

60 

6C 

64 

72 

54. 

31. 

25 

31 

30 

36 

40 

38 

40 

42 

42 

30 

30 

22 

22 

26 

35 

40 

43 

50 

48 

51 

45 

40 

40 

38 

48 

59 

55 

49 

50 

42 

50 

39, 

-  5 

10 

13 

13 

13 

19 

20 

29 

29 

20 

15 

-16 

-  9 

-10 

-  1 

1 

11 

19 

19 

20 

23 

25 

25 

5 

20 

28 

26 

20 

14 

14 

9 

13. 

27 

29 

35 

34 

32 

33 

33 

32 

36 

33 

28 

22 

25 

30 

31 

42 

48 

41 

46 

42 

31 

36 

39 

42 

49 

54 

47 

38 

35 

45 

49 

37. 

-  5 

8 

19 

24 

17 

16 

16 

14 

21 

17 

-  2 

-  9 

-10 

-  7 

-  5 

-  3 

5 

6 

17 

22 

20 

6 

18 

26 

30 

31 

35 

20 

10 

7 

18 

12. 

Sm  tt*iar«nc«  NotM  Following  Station  ind^x 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Monlh 

& 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

"max" 

J7 

32 

29 

40 

43 

46 

40 

43 

33 

31 

32 

31 

35 

42 

44 

46 

48 

48 

48 

47 

40 

41 

38 

42 

55 

63 

59 

49 

45 

51 

59 

MIN 

16 

H 

13 

2 

29 

28 

21 

26 

23 

5 

I 

1 

-  8 

-  3 

-  2 

12 

16 

15 

14 

21 

18 

20 

19 

15 

20 

22 

30 

20 

18 

16 

22 

15.1 

TRIANGLE  ftANCH 

MAX 

JO 

30 

28 

42 

46 

40 

41 

40 

37 

28 

30 

30 

40 

40 

41 

43 

42 

47 

47 

45 

37 

40 

35 

43 

51 

57 

54 

50 

47 

50 

56 

MIN 

22 

16 

18 

25 

16 

30 

29 

22 

16 

10 

15 

2 

7 

2 

0 

14 

12 

15 

18 

28 

22 

28 

11 

15 

32 

28 

32 

20 

18 

20 

21 

18.2 

1  W  1  n                       J  Trie 

MAX 

»3 

3* 

32 

47 

42 

43 

39 

48 

48 

36 

36 

35 

39 

41 

45 

46 

53 

54 

55 

52 

47 

44 

43 

48 

61 

70 

69 

57 

53 

55 

62 

MIN 

28 

25 

20 

24 

24 

30 

32 

33 

26 

24 

23 

23 

19 

19 

20 

24 

27 

27 

27 

29 

30 

35 

29 

27 

34 

30 

38 

27 

21 

24 

29 

26.7 

1  ■  I  "1    r  A  I.  L  3     3  3C 

MAX 

3* 

»2 

33 

35 

45 

44 

45 

38 

46 

35 

34 

35 

37 

39 

41 

45 

46 

54 

55 

56 

52 

44 

45 

44 

48 

62 

70 

65 

47 

52 

58 

MIN 

16 

24 

22 

23 

25 

27 

31 

32 

26 

24 

23 

23 

20 

20 

20 

24 

26 

30 

27 

27 

29 

30 

29 

28 

32 

28 

36 

27 

19 

21 

31 

25!8 

W»l.L«CE 

MAX 

31 

30 

28 

36 

40 

45 

39 

40 

33 

32 

37 

38 

40 

48 

54 

56 

50 

49 

39 

41 

36 

46 

41 

38 

40 

42 

44 

42 

40 

37 

47 

MIN 

21 

20 

19 

23 

30 

27 

27 

29 

20 

17 

13 

11 

12 

16 

21 

22 

22 

32 

34 

29 

29 

30 

33 

34 

33 

34 

32 

34 

31 

28 

23 

25)4 

MAX 

28 

30 

29 

26 

36 

43 

48 

40 

40 

32 

30 

35 

37 

41 

48 

52 

55 

51 

49 

40 

40 

36 

45 

40 

38 

45 

41 

39 

37 

46 

56 

MIN 

8 

18 

18 

19 

22 

24 

26 

28 

27 

15 

9 

15 

10 

11 

14 

20 

22 

23 

31 

33 

28 

28 

30 

32 

33 

33 

33 

27 

21 

23 

24 

22.7 

28 

25 

20 

40 

41 

47 

42 

42 

35 

26 

30 

27 

37 

42 

47 

45 

45 

45 

41 

43 

35 

38 

37 

39 

45 

51 

48 

38 

42 

50 

54 

39  5 

MIN 

12 

0 

3 

13 

20 

10 

24 

6 

11 

4 

-17 

-  8 

-21 

-  6 

-  5 

-  1 

4 

12 

22 

18 

9 

16 

12 

8 

25 

31 

30 

8 

4 

5 

10 

8.4 

my  it 

MAX 

24 

25 

20 

31 

44 

40 

32 

36 

44 

33 

33 

28 

25 

27 

35 

40 

44 

43 

43 

41 

36 

38 

33 

48 

48 

51 

50 

42 

36 

42 

42 

37.2 

MIN 

11 

3 

-  8 

14 

14 

20 

23 

21 

25 

22 

U 

-10 

-15 

-17 

4 

7 

12 

18 

18 

19 

20 

24 

22 

-17 

20 

25 

27 

19 

0 

4 

-  2 

10.8 

WINCHESTEB  1  SE 

MAX 

34 

29 

30 

40 

48 

50 

41 

41 

37 

33 

35 

35 

38 

45 

49 

49 

50 

48 

46 

40 

36 

42 

40 

42 

49 

47 

42 

37 

45 

53 

54 

42.1 

MIN 

22 

e 

17 

22 

26 

25 

31 

27 

10 

19 

12 

22 

6 

21 

23 

26 

28 

26 

29 

32 

25 

29 

24 

27 

35 

39 

29 

16 

17 

21 

26 

23.2 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  oi  month 


^unon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.S 
18 

2.0 
18 

T 
18 

1.0 
16 

14 

12 

11 

10 

10 

10 

T 
10 

10 

10 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

4 

7.7 
11 

9 

T 

8 

T 

8 

7 

5 

4 

T 

T 

T 

ARCO  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

ARROniOCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 
S 

2.1 
6 

2.3 
8 

T 

7 

5 

4 

T 

3 

2 

T 

1 

1 

T 

2 

2 

1 

1 

T 
T 

2.0 
2 

T 

1 

T 

1 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
17 

S.O 
22 

T 
22 

T 
22 

T 
22 

1.0 
21 

T 
20 

1.0 
20 

2.0 
21 

2.0 
23 

T 
23 

T 
23 

22 

22 

22 

21 

20 

20 

20 

19 

1.0 
19 

3.0 
22 

T 
22 

21 

T 
21 

19 

18 

0.4 
18 

17 

16 

14 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.2 

3.8 

6.5 

3.0 

1.2 

T 

2.2 

36 

- 

34 

32 

- 

- 

).o 

33 

L.2 
34 

3.8 
34 

>.3 
34 

1.8 
36 

- 

35 

0.5 
35 

34 

33 

- 

AVERY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

20 

3 . 0 
22 

6 . 0 
28 

2.0 
30 

24 

22 

22 

22 

23 

23 

22 

3 . 0 
21 

20 

19 

19 

18 

16 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

4 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

3.0 
36 

4.0 
40 

3.0 
42 

1.0 
40 

36 

35 

34 

33 

3.0 
35 

0.5 
35 

0.5 
35 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

0.5 
30 

29 

0.5 
29 

3.0 
31 

1.5 
32 

1.0 
33 

32 

30 

28 

29 

2.0 
29 

27 

26 

25 

BLACItrOOT  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

7 

6 

3 

1 

T 

T 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BOISE  »B  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.4 

T 

T 

1 

1.8 
T 

T 

1 

T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 
4 

4.0 

7 

1.5 
8 

5 

3 

1 

0.7 
1 

2.0 

BURLEY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
3 

6.5 
12 

T 
13 

13 

10 

7 

T 

5 

3 

T 

2 

T 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

CASCADE  1  Nil 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
22 

3.0 
25 

1.0 
26 

2.5 
25 

T 
24 

23 

T 
22 

21 

1.0 
22 

T 
22 

1.0 
23 

0.5 
23 

23 

23 

23 

23 

22 

21 

19 

T 
18 

3.5 
21 

3.0 
23 

2.0 
23 

1.0 
23 

1.0 
22 

19 

17 

T 
17 

17 

16 

15 

CEKTERVILLE  ARBAUGH 

RCH 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

7.0 
38 

3.7 
40 

1.8 
41 

3.0 
40 

36 

T 
35 

2.0 
36 

34 

1.0 
34 

33 

4.0 

35 

35 

34 

33 

33 

32 

31 

30 

29 

0.7 
30 

T 
29 

6.0 
34 

1.0 
32 

0.7 
31 

0.2 
31 

T 
30 

T 
29 

T 
28 

26 

24 

22 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS 

15 

15 

IS 

15 

14 

13 

12 

14 

15 

15 

14 

T 
14 

14 

13 

13 

11 

T 
11 

10 

10 

10 

T 
10 

10 

9 

T 

9 

7 

7 

1.0 

a 

6 

4 

COEUR  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

10 

• 

S.O 
10 

8 

7 

5 

4 

2 

0.5 
1 

0.5 
1 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 
3 

3 

2.8 
6 

0.7 
5 

3 

3 

2 

0.6 
2 

0.5 

0.5 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

CRATERS  OF  THE  MOON 

NM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

14.  S 

36 

1.5 
35 

0.7 
34 

32 

31 

3.0 
34 

1.5 
33 

32 

T 
32 

0.5 
33 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

30 

29 

29 

29 

5.5 
34 

32 

T 
32 

30 

27 

26 

25 

35 

25 

23 

OEAOWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13.2 
60 

3.5 
61 

3.0 
61 

4.5 
62 

T 
60 

59 

1.4 

57 

55 

3.5 
57 

0.5 
56 

0.8 
57 

T 
56 

56 

56 

55 

54 

54 

53 

52 

0.5 
52 

2.7 
54 

7.6 
60 

0.9 
60 

0.3 
59 

2.5 
57 

54 

T 
52 

T 
5S 

51 

SO 

49 

DUBOIS  FA-A  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
4 

T 

6 

T 

6 

6 

6 

1.0 
4 

T 

4 

T 

4 

1.0 
4 

T 

5 

T 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

0.9 

3 

T 

4 

1 

1 

1 

T 

1 

T 
T 

ELK  CITY 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 
26 

2.0 
28 

T 
28 

• 

6.0 
34 

26 

22 

20 

8.0 
28 

T 
27 

• 

3.0 
29 

28 

37 

24 

33 

21 

T 
19 

T 
17 

3.5 
21 

T 
30 

1.0 
21 

19 

T 
17 

1.0 
18 

3.0 
20 

19 

16 

16 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
29 

1.0 
30 

0.2 
26 

1.5 
26 

25 

T 
24 

0.5 
22 

21 

T 
20 

1.0 
21 

0.5 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

0.5 
19 

5.0 
23 

20 

18 

T 
18 

17 

16 

IS 

14 

10 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

15 

16 

17 

17 

16 

14 

12 

10 

10 

13 

11 

9 

6 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

Sm  R«famc«  NotM  Following  SUOoa  i^dw 
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Cootlnued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
MARCH  1962 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

0.5 
1 

T 
T 

T 

0.6 

HAILEY  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

3.0 

T 

T 

T 

5.0 

T 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2 

- 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

26 

24 

- 

20 

20 

18 

18 

18 

16 

18 

16 

16 

16 

16 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

16 

16 

16 

14 

12 

12 

12 

10 

10 

8 

IDAHO  CITY  11  SH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
28 

3.5 
30 

2.0 
32 

2.5 
32 

28 

26 

1.0 

26 

26 

T 
26 

26 

3.5 
29 

28 

28 

28 

28 

27 

26 

26 

24 

23 

23 

2.0 
25 

T 
25 

25 

24 

24 

24 

24 

24 

23 

22 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

2.7 
3 

T 

5 

T 

3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
T 

4.0 

2 

T 

6 

T 

6 

T 

4 

4 

4 

3 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.1 
T 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

5 

5 

4 

3 

1.3 
2 

0.7 
4 

3 

1.3 
3 

0.5 
5 

5 

5 

4 

4 

T 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 
69 

7.0 
71 

1.5 

70 

0.5 

69 

0.5 
67 

T 
65 

2.0 
63 

1.0 

62 

5.0 

66 

2.0 
67 

0.5 
66 

65 

65 

64 

64 

63 

62 

62 

61 

61 

6.0 
64 

6.0 
68 

0.5 
66 

T 
65 

T 
64 

T 

62 

60 

3.0 
62 

61 

60 

59 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.2 
37 

1.0 
38 

38 

T 
37 

35 

T 
34 

2.2 
34 

T 
34 

2.5 
36 

1.0 
36 

36 

T 
36 

36 

36 

36 

36 

35 

34 

34 

33 

1.0 
34 

4.5 
37 

36 

T 
36 

T 
34 

33 

32 

1.0 
32 

32 

32 

31 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.3 

T 

T 

0.8 

T 

T 

T 

T 
T 

0.4 

0.4 
T 

0.1 

0.3 

LOWMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
22 

22 

3.0 
25 

23 

21 

20 

19 

18 

18 

0.5 
18 

18 

- 

17 

17 

16 

16 

15 

13 

13 

11 

11 

2.0 
13 

12 

11 

10 

8 

8 

5 

T 

MALAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

0.5 
2 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

MAY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 
1 

T 
T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
40 

3.0 
41 

3.0 
40 

2.0 
40 

40 

38 

35 

34 

5.0 
38 

38 

37 

2.0 
37 

37 

37 

36 

36 

34 

32 

32 

1.0 
32 

3.0 
34 

6.0 
37 

7.0 
38 

3.0 
36 

2.0 
35 

35 

32 

1.0 

32 

31 

30 

28 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.1 

29 

6.3 
34 

7.3 
41 

2.9 
47 

T 
47 

46 

39 

2.6 
38 

0.7 
41 

T 
42 

0.3 
42 

0.4 
42 

41 

40 

38 

35 

35 

34 

T 
33 

3.0 
32 

1.2 
34 

3.5 
35 

0.2 
36 

3.5 
36 

1.0 
35 

0.9 
33 

3.0 
32 

T 
31 

30 

29 

27 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

1 

0.5 
1 

0.5 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T. 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
4 

2.0 
4 

3 

2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

0BSIDIAI4  3  SSE 

Q  MO  lire  A I  T 

SN  ON  GND 

32 

33 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

35 

36 

36 

36 

34 

32 

31 

30 

30 

29 

28 

Irn  I  Cf  1  1  C< 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 

T 

ric>ni_Ci  no 

ODv^nr  nLiLi 

SN  ON  GND 

4.0 
42 

1.0 
42 

2.0 
44 

4.0 
47 

44 

42 

41 

40 

3.0 
42 

1.0 
43 

43 

0.5 
42 

41 

40 

40 

39 

39 

38 

T 
37 

T 
37 

2.0 
39 

2.0 
40 

3.0 
41 

40 

39 

37 

3.0 
40 

0.5 
39 

38 

37 

36 

SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.9 

T 

4.5 

7 

0.4 

0.3 
7 

0.3 

T 

5 

0.3 

2 

0.2 

T 

1 

T 

T 
T 

2.8 

T 

2.3 
4 

0.2 

1.0 
5 

0.3 

1.0 
4 

0.3 

T 

2 

0.2 

2 

0.2 

1 

T 

T 

T 

T 

0.6 

T 

T 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

3 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

2.0 

POTLATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

3.0 

2.0 

T 

T 

T 

3.0 

T 

1.0 

1.5 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
21 

3.3 
23 

T 
22 

3.8 
24 

1.8 
24 

20 

20 

0.6 
20 

T 
20 

T 
20 

T 
20 

T 
20 

19 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

T 
13 

1.9 
15 

T 
15 

1.0 
16 

14 

13 

12 

T 
11 

10 

9 

7 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
2 

4.2 

5 

1.3 

5 

1.5 

6 

1.1 
6 

3 

2 

0.6 
2 

0.5 
2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.4 

T 

2  9 

0.4 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

32 

2.0 
33 

T 
33 

0.5 
30 

30 

0.5 
30 

1.0 
30 

29 

1.0 
30 

2.0 
30 

T 
30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

29 

29 

T 
28 

4.0 
30 

T 
30 

T 
30 

T 
28 

27 

26 

T 
24 

24 

24 

23 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.0 

SWAN  VALLEY  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

6.0 
10 

3.0 
13 

- 

- 

- 

4.0 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

8.0 
9 

3.0 
12 

10 

6 

1.5 
6 

3.0 
9 

6 

4.0 
10 

8 

T 

7 

1.0 
8 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

T 

2 

1 

1 

T 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
1 

9.5 
9 

T 

6 

3 

1 

T 
T 

0.5 

T 

T 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
17 

7.0 
23 

2.0 
24 

5.a 

23 

T 
18 

16 

15 

T 
15 

1.0 
15 

T 
15 

T 
15 

15 

15 

14 

14 

13 

11 

10 

10 

9 

T 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

1.0 
7 

6 

0.5 
6 

0.5 
6 

5 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
39 

1.0 
40 

1.0 
41 

1.0 
42 

40 

39 

38 

38 

3.0 
41 

2.0 
41 

41 

41 

40 

40 

40 

39 

39 

38 

T 
38 

38 

2.0 
40 

40 

4.0 
43 

41 

39 

36 

37 

35 

35 

34 

32 

See  lefeience  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


MARCH  1962 


•  t.Une  p.n,| 


IDAHO 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


MARCH  1962 


^  120  TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 


105  TH    MERIDIAN   TIME  ZONE 
-0-v..k 


IDAHO 


STATION  LEGBND 
O  •  ^  Precipiiotion  only 
©  Praeipitation,  storage 

O         -O-  Precipifotion  and  Temperature 

Precipi/otion,  Temperature  end  evaporation 
Type  of  goge    o  Non-recordina 
•  Recording  O  Both  types 

DOUBLE  C/RCLe  COMBINATIONS  INDlCATf  THE  Ai/JilL- 
ABILITY  OF  MORE  DETAILED  /METEOROLOGICAL  DATA 


lerlaU     4-61      TgPC  -  37 


V 


LogkD  USU  bp  St*  ni 


i^.hiA^Lfc^.??^!?^  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTA I  NOUS  AR  EA  S . 


STATION  INDEX 


AaEttOeEN  €XP  STATION 
*f TCfiTMOWOMT  Mine 
AMERICAN  FALLS  1  SM 
ANOCBSON  DAM 
ARCO  3  NM 


AVEftY  BAMCER  I 

sald  mountain 
BavviEm  model 

aCNTON  DAM 

eiC  CREEK  1  s 
SLACKfOOT  2  s: 

blackfoot  dam 

i  BLISS 

BOCUS  BASIN 

BOISE  LUCKY  PI 

BOI SE  "B  AIRPl 


I  SW 


BONNERS  FERR 

BUML 

Bungalom  ranger  STi 
BuRtE  i  ENE 
BUOLf T 

Burlet  factory 
burlEt  faa  airport 
cabinet  gorce 
calowell 
cambridge 

cascade  1  nm 
cayuse  creek 

CENIERVIi 


CKIL 


»T0N  I 


OOlC  BINGHAM 

OOTO  OWTNEE 

022T  POWER 

02*2  ELMORE 

"  BUTTE 


0*941  ELMORE 
Qh9i  ELMORE 
Oi2H  SHOSHONE 


07 »^  BONNER 
083*  VALLEY 
091)1  BINOHAM 

0920  CARIBOU 
1002  GOODING 
1014  BOISE 
i        lots  ADA 
j  1022|  ADA 

1079  BOUNDARY 
,  12tT|  TMIN  falls 
ION  12AA,  CLEARMATER 
1272  SHOSHONE 
l2Sa  CASSIA 

129«  CASSIA 
130S  CASSIA 
13631  BONNER 
13B0  CAM VON 
UOB  MASHINGTON 

m*  VALLEY 

1577i  CLEARMATER 

RCH  1636  BOISE 

1663  CUSTER 

1671  CUSTER 


clarkia  ranger  station 
cobalt  blackbird  mine 

COEUR  D  AlENE  RS 
CONOA 

COTTONWOOO 


1831  SHOSHONE 
193B  LEMHI 
19»«i  KOOTENAI 
2071  CARIBOU 
219a  IDAHO 


COTTONWOOD  2  MSW  2199  IDAHO 

COUNCIL  21B7  ADAMS 

CRATERS  OF  TME  MOON  NM  2260  BUTTE 

DEAOmOOD  OAM  2369  VALLEY 

DEAOwOOD  SUMMIT  2399  VALLEY 


DECEP 


I  CrECk 


DUBOIS  FAA  AIRI 
ELK  CUT 
ELK  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 


2*22  KOOTENA, 
2***  CANYON 
2*91  BOISE 
2975  IDAHO 
2&Tfr  TETON 

2707  CLARK 


CLEARWATER 
GEM 


FAIRFIELD  RANGER  STA  910S  CAMAS 
FENN  RANGER  STATION  31*3  IDAHO 

Foar  HALL  INDIAN  AGENCY  3297  BINOHAM 
GARDEN  VALLEY  RS  3**B  BOISE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH         3576  CUSTER 


3631  ELMORE 
)67r  GOODING 
9732  CARIBOU 
5760  OWYHEE 
3771'  IDAHO 


grand  view 
grangeville 

grasmere 

GROUSE 

Gunnel  guard  stat 
hailey  ranger  sta' 

MAHER  *  NW 


HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY    11  SW 
IDAHO  fALLS  2  ESE 
IDAMO  FALLS  16  SE 
flOAMO  FALLS  FAA  AIRPORT 


3809  OWYHEE 
3882  CUSTER 
3902  CASSIA 
19*2  BLAINE 
396*  JEFFERSON 

*1*0  JEROME 
*190  CLEARWATER 
*26S  CAMAS 
*295  TWIN  FALLS 


IDAHO  I 


LS  *2  I 


I  W6 


LLS  *6  M  WB 


IDA  VADA 
ISLAND  PARK  DAM 
JACKSON  PEAK 

JEROME 
KAMI AH 
KELLOGG 

KETCmum  it  wSW 
KILGORE 

KOOSKIA 
KimA  2  NNE 
LEADORE 

LEwISTON  m6  AIRPORT 
LIFTON  Pumping  stat 

LITTLE  WOOD  DAM 
LOLO  PASS 
LONMAN  1  E 


**2  BOISE 
*90  BOISE 
*59  BONNEVILLI 
*96  BONNEVILLI 
*9T  BONNEVILLI 

**99  BUTTE 

**60  Butte 

fcATS  OWYHEE 
ft598  FREMONT 
*6t2  BOISE 

*670  JEROME 
*T93  LEWIS 
*831  SHOSHONE 
*S*0  BLAINE 
*90B  CLARK 


9169  LEMHI 
92*1  NE2  PERCE 
9279  BEAR  LAKE 

5)22  BLAINE 
9396  IDAHO 
5*20  BOISE 
9*62  CUSTER 


OBSE31VATION  ; 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SI 


51T5      3P  3P 


40*9       BA  BA 


EXPERIMENT  STATION 
S  U  S  UEATtCR  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMATION 
!  U  S  BUR  RECLAMATION 
I  JOHN  C  TOOMBS 


ON 


I  ,  U  &  BUR  RECLAMA 
I  '  GUST  STEINMAHN 
P    I        CLOSED  7/21/99 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I    I  U  S  FOREST  SERVICE 

'  NELSON  BENNETT 

U   5  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  ANNESLEy  N  EDWARDS 
I    '  TOM  THOMPSON 

'  FORT  HALL   IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
S|  US  SOIL  CON  SERVICE 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
IJ    U  S  WEATHER  BUREAU 

I       ARLO  T  GRUNERUO 
SHELLEY  HOWARD 

U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POMER  CO 
,  FRANK  0  BEOFIELO 


EO  SUGAR  CO 
FED  AVIATION  AGENCY 

WASH  uAreo  POWER  co 

CALDWELL  BROADCAST  CO 
STUART  OOPF 

U  S  euR  RECLAMATION 
.  U  S  WEATHER  BUREAU 
HISS    XINIA    1  AR6AUGH 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  K  L  ROBINSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  8/2A/60 
U  S  FOREST  SERVICE 
J  H  SIMPLOI  CO 
LOUIS  KLAPPRICH 

SABI  FREI 
FRED  M  NOLL 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CLIFFORD  S  CODE 
1  U  S  WEATHER  BUREAU 

:  U  S  FOREST  SERVICE 
CARL  PADOUfi 
GEORGE  E  WYNNE 
MRS  ZILPHA  L  wENZEL 
EDITH  STEVENS 

U  S  FOREST  SERVICE 
FED  AVIATION  AGENCY 
MRS  DONNA  M  NELSON 
MRS  HAZEL  V  WHEELER 
WAYNE   F  HARPER 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL  IR  PROJ 
U  S  FOREST  SERVICE 
:  U  S  WEATHER  BUREAU 


IILE 


ILLER 
SOIL  CON  SERVICE 
ITAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 
IISS  LINDA  BEAHAN 
I  S  WB  OBSERVER 

>EORCE  F  THOMSON 
IRS  BRYAN  TAYLOR 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  FOREST  SER 


NORTH 


SER 


SIDE  CANAL  CO 
POTLATCH  FORESTS  INC 
CARROLL  M  DAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  D  COWGIUL 

I       FRED   A  PROFFER 

I       MRS  BERTHA  GARDNER 

CARROLL  SECRIST 

GEORGE  w  MEYER 
I       FED  AVIATION  AGENCY 

JUS  WEATHER  BUREAU 
IJ    U  S  WEATHER  BUREAU 

S  CHRIS  CALLEN 
I      u  s  Bur  RECLAMA: 
S  US  SOIL  CON  SER1 


ICE 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 
EWART   L  8RUGH 
IRVING  H  LASKEY 
.  U   S  WEATHER  BUREAU 

MRS  ROY  MC  GOVERN 

E  T  GILROY 

HARRY  u  GIBSON 

DONALD  B  NOBLE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U'AH  PwR   *  LIGHT  CO 


FOREST  SERVICE 


MALAO 

MALAD  FAA  AIRPORT 
MALTA  RANGER  STATION 
MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 

MC  CAMMON 
MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGER  ST« 


NEZPEBCE 

NEZ  PERCE  PASS 

OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 
I  OLA  5  S 

OROFINO 
PALISADFS  r>AM 
PARMA  EXPERIMENl 
PAUL   1  ENE 
PAYETTE 

'  PICABO 
PIERCE  RANGER  S1 
PINE   1  N 
PLUMMER  3  wSw 
POCATCLLO  2 


POCATELl 


>  WB  AIRPORT 


RICHFIELD 
RIGGIN5  RANGER 
RIRIE   12  ESE 


TWIN  FALLS 
VIENNA  MINI 
WALLACE 


WINCHESTER  I  SE 

NEW  STATIONS 

COBALT 

ATUNTA  3 

GALENA  sum  IT 
HEYNOLOS 

WILLOW  FLAT 


ONEIDA 

ONEIDA 

CASSIA 

LEMHI 

VALLEY 

BANNOCK 
MINIDOKJ 
BEAR  LAI 
BOISE 
IDAHO 


I  617*1  ELMORE 
I  6235  SHOSHONE 
1  6i37  SHOSHONE 
j  6)8B|  ADAMS 

6*2*1  LEWIS 
6*30  IDAHO 
65*2^  CASSIA 
6593  CUSTER 
'  6590  GEM 

'  66S1  CLEARWATER 
676*  BONNEVILLE 
68**  CANYON 
6877  MINIDOKA 
6891  PAYETTE 


70*1 


AINE 


70*9  CLEARWATER 
7077  ELMORE 
TIBB  BENEWAH 
7208  BANNOCK 


7386  BONNER 
7A69  BINGHAM 
7673  LINCOLN 
7706  IDAHO 
7727  BONNEVILLE 


7960  1 


SANOPOINT  EXP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SHOSHONE   1  WNW 
SLATE  CREEK  HS 
SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 
SPENCER  RANGER  STATION 

STREVELL 

SU8LETT  GUARD  STATION 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

SWAN  VALLEY  1  W 
TETONIA  EXP  STATION 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 
TRINITY  LAKE  GUARD  I 


IINIDOKA 
8022  FREMONT 
8062  8ENEWJK 
eu76  LEMHI 
8137  BONNER 

8303  ELMORE 


860*  CLARK 

8786  CASSIA 

8002  POWER 

8818  MADISON 

8906  BLAINE 

8928  ADA 

8937  BONNEVILLE 
9069  TETON 
9119  OWYHEE 
9197  OWYHEE 
9202  ELMORE 

I  9233  ELMORE 
929*  TWIN  FALLS 
9299  TWIN  FALLS 
9*22  BLAINE 
9*93  SHOSHONE 


9*98  : 
9960  IDAHO 
9601  CARIBOU 
9638  WASHINGTON 
98*0  LEWIS 


1932  LEMHI 
0491  ELMORE 


!  *2  19 

2)  A3  96 

9i  A6  08 

l5  *3  07 


L2  *3  18 
3  *6  30 
2  *3  30 


*2  59 
*9  00 
*6  55 


>  AB  21 

:  «3  03 

I  »3  0* 

49  29 


43  49 
*2  39 
*2  32 


OBSERVATION 
TIME  AND 
I  TABLES 

mi 


2  43  48 

12  *3  t3 


4*76 
49*0  ! 
5066 
9029  i 


5960 
9990 
2480 


6979 
4600 
6B70 
2960 


1   *2  09     111  38 


HIO 


»f1       ,  u  s 
w  s 

[  til 


2150  6P 


4*40       SS  SS 


2380       9P  9P 


9904       6P  6P 


3770 
3769 
8800 
2770 


119  07  5*50 


CROWTHCR 
>TiON  AGENCY 
FOREST  SERVICE 
SERVICE 
FOREST  SERVICE 

INDENSCmiTT 
Bur  RECLAMATION 
DRCSI  SERVICE 
BUREAU 
0RE5T  SERVICE 

OF  IDAHO 
'  OF  MOUNTAIN  HOME 
TIOH  AGENCY 
HER  BUREAU 
FOREST  SERVICE 

I  KOEPL 

FOREST  SERVICE 

J  HARDY 

>  BROCKS 
.  DOROTHY  MALLY 


.  FOREST  SERVICE 
■  BuR  reclamat ion 

•  STAriON 
AMALGAMATED  SUGAR  C( 


lARO  N  PUROY 
FOREST  SERVICE 
.EOLOCICAL  SURVEY 
I  O  SHICL 
ST  B  CHASE 

.THER  BUREAU 
A  WRIGHT 
■  OF  POTLATCH 

ENGELHAN 
CRAB  TREE 

>T  SERVICE 
5  FORT  HALL  IR  PROJ 
LESLIE  F  BUSHBv 
I      U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  L  JOLLEV 

MINIDOKA    IR  PROJ 
ELI  «  JERGENSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WB  OBSERVER 

I        STATE    EXP  STATION 

5  U  S  FOREST  SERVICE 
STATE    OIV  OF  HWYS 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
S  U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  wB  OBSERVER 
S  U  S  FOREST  SERVICE 

ELMER  TIMOTHY 
I      EDWARD  F  SEAOLE 
I       IDAHO  POWER  COMPANY 

I       MRS  MARY    J  FLEMING 
EXPERIMENT  STATION 

I       MRS  GEORGE  CLARk  jR 
EARL  BACHMAN 
S  US  SOIL  CON  SERVICE 

S  US  SOIL  CON  SERVICE 
I       U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

AMALGAMATED   SUGAR  CO 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I       w  FEATHEHSIONE  JR 


I  SMERI 


mallack-howard  lbr 


MRS  HERELOA  R  GOUGH 
MRS  CHARLENE  EPPERSON 


S  US  SOIL  CON  SERVICE 


t     I  BEAR,     2  BOISE,     9  CLCARMATEK,     4  COCUN  D'ALEHE,     »  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     6  PAYETTE,     9  PEND  OKEILLE,     10  ST.  JOE,     11  SALMON,     12  SHAKE,     13  OHTHEE. 
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REFERENCE  NOTES  I DAB 4 

1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  StatioDft 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation, for  the  12  months  ending  with  the  June  data    will  be- 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     Included    in . 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ''F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  winw 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora'a< 
tion  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  grounds, 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  othew 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"    Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the    "Seasonal  Snowfall"  Table  in-* 
elude  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  then 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observatioiu 
times  in  local  standard  time,     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  thesw 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  thfiX 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  Ifli 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  PrO'» 
cipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground*"" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  -distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  tha«i 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfalll 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Tablee 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if    carried  for  this  station,  have  been  adjustf^d.  to  represent  the  value  for  a  full  monthi 

R     Amounts  from  recording  gage .      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  lUI 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace ,   an  amount  too  smal 1   to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable.  I 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  | 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  ' 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.   C.  I 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY    for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    latest  annual  Issues  of  Local  i  i 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents.  I 
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LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 


ASHEVILLE:  1962 


CUMATOLOGICAL  DATA 

lOAH 
APRIL  196 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

£ 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

E 
z 

E 
j- 

Greatest  Day 

£ 

Q 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Ma«. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 

.10  or  More 

1    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

5  ; 

si 

-ol 

PANHANDLE 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

57.4 

33.5 

45.  5 

73 

25 

26 

26  + 

581 

0 

0 

13 

0 

1.05 

.34 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

BONNERS  FERRY  1  SW 

63.5 

35.1 

49.  3 

79 

18  + 

25 

8 

463 

0 

0 

10 

0 

1.41 

.  30 

.90 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

CABINET  GORGE 

61  7 

79 

18  + 

27 

8+ 

506 

0 

0 

12 

0 

2.18 

.77 

6 

.  0 

Q 

COEUR  D  ALENE  RS 

62.1 

35.1 

48.5 

1.7 

81 

19 

27 

1 

483 

0 

0 

12 

0 

.89 

.82 

T 

0 

0 

PORTHILL 

62.7 

3  3.6 

48.2 

1.9 

76 

18 

26 

10+ 

499 

0 

0 

15 

0 

.  92 

- 

.10 

•  5  3 

27 

.  0 

PRIEST  RIVER   EXP  STA 

61.5 

30,2 

45.9 

2.0 

80 

18 

22 

8 

567 

0 

0 

22 

0 

1.82 

.21 

.90 

27 

T 

5 

1 

3 

2 

0 

SAINT  MARIES 

2.8 

14 

2  9 

11  + 

440 

0 

0 

10 

0 

1.15 

,  84 

.49 

27 

T 

29 

SANDPOINT   EXP  STA 

59.9 

34.1 

47.0 

1.2 

74 

18 

25 

8 

534 

0 

0 

11 

0 

1.95 

,02 

.79 

27 

.7 

T 

28  + 

3 

2 

0 

DIVISION 

47.8 

1  .8 

1  .42 

.25 

.  1 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTONWOOD 

18 

30 

0 

0 

18 

0 

- 

.65 

6 

0 

GRANGEV  i  LLE 

60.5 

34.2 

47.  4 

2.5 

81 

1  4 

25 

1 1 

522 

0 

0 

13 

0 

1.73 

.95 

.53 

27 

7 

1 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

62  . 't 

37.1 

49.8 

2.7 

79 

23  + 

2  8 

26 

451 

0 

0 

10 

0 

2,38 

.69 

1.20 

27 

.  0 

Q 

NEZPERCE 

60.1 

34,3 

47.2 

2.5 

80 

18 

24 

26 

527 

0 

0 

12 

0 

.94 

1 

.19 

.28 

6 

T 

0 

5 

0 

0 

POTLATCH 

63.5 

37,8 

50.7 

4.2 

8 1 

23 

2  9 

3 

424 

0 

0 

4 

0 

1.11 

.71 

.51 

27 

.  0 

Q 

WINCHESTER   1  SE 

5B.7 

33.5 

46.1 

75 

23  + 

25 

26 

551 

0 

0 

15 

0 

1.39 

.28 

5 

.0 

0 

6 

0 

0 

D I V I S I  ON 

47.9 

2.8 

1  .44 

.61 

T 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

55.8 

36,0 

50.9 

84 

25 

29 

25+ 

414 

0 

0 

8 

0 

2.95 

.85 

7 

.0 

0 

0 

KOOS<IA 

69.5 

37,3 

53.4 

2.5 

89 

23 

28 

30 

343 

0 

0 

7 

0 

1.18 

1 

.54 

.25 

6 

T 

0 

5 

0 

0 

LEWISTON  WB  AP  //R 

66.5 

40,5 

53.5 

2.7 

84 

14 

33 

11 

335 

0 

0 

0 

0 

.43 

- 

.71 

.16 

27 

T 

0 

2 

0 

0 

OROFINO 

70.1 

37,9 

54.0 

2.1 

90 

14 

30 

25+ 

324 

1 

0 

5 

0 

1.82 

.24 

.47 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

RIGGINS  RS 

74. 8M 

40, 6M 

57.  7M 

90 

18 

32 

11 

229 

1 

0 

1 

0 

1.05 

.49 

.39 

27 

.0 

0 

0 

0 

SLATE  CREEK  RS 

72.7 

38,5 

55.6 

90 

19* 

29 

30 

278 

2 

0 

5 

0 

1,20 

.52 

20 

4 

1 

0 

D I V I S I  ON 

54.2 

2  .  5 

1  .  44 

- 

.58 

T 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

65.5 

35,1 

50.3 

84 

19 

28 

29+ 

432 

0 

0 

11 

0 

1.09 

.59 

27 

.0 

T 

3  + 

3 

1 

0 

ARROWROCK  DAM 

66.9 

37,7 

52.3 

3.9 

81 

19 

29 

10 

373 

0 

0 

7 

0 

1.14 

,35 

.50 

27 

T 

0 

4 

1 

0 

ATLANTA  3 

55.0 

25,2 

40.1 

71 

20 

15 

1 

739 

0 

0 

28 

0 

1  .90 

1.10 

28 

.7 

32 

2  + 

5 

1 

1 

AVERY  RS 

60.0 

32,6 

45.  3 

-  0.3 

78 

18 

27 

11 

555 

0 

0 

17 

0 

1.95 

- 

.49 

.67 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

BIG  CREEK   1  S 

56.3 

21,5 

38.9 

73 

19+ 

12 

11  + 

775 

0 

0 

29 

0 

1.65 

.80 

27 

4.5 

24 

2  + 

5 

1 

0 

BURKE  2  ENE 

50.3 

28,8 

39.5 

55 

24 

22 

11 

756 

0 

0 

24 

0 

3.05 

.59 

6 

5.0 

70 

1 

8 

3 

0 

CASCADE   1  NW 

54.9 

28.3 

41.5 

71 

24+ 

20 

11 

594 

0 

0 

23 

0 

1  .83 

.79 

28 

T 

14 

1 

3 

2 

0 

COBALT 

58. 8M 

24, OM 

41. 4M 

7B 

19 

17 

11  + 

701 

0 

0 

25 

0 

.68 

.40 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEADWOOD  DAM 

56.2 

22.5 

39.4 

3.1 

71 

18 

14 

30+ 

753 

0 

0 

28 

0 

1.93 

- 

.02 

.88 

27 

5.2 

47 

1 

3 

2 

0 

DEER  POINT 

46.7 

32.2 

39.5 

51 

19 

14 

29 

761 

0 

3 

14 

0 

2.57 

1  .48 

20 

15.5 

48 

1 

5 

2 

1 

DIXIE 

52.7 

21.2 

37.0 

71 

19 

10 

11 

832 

0 

0 

30 

0 

1.80 

.52 

7 

3.5 

43 

1 

6 

1 

0 

ELK  CITY 

61  .OM 

25. 5M 

43.  3M 

80 

19+ 

18 

14 

554 

0 

0 

28 

0 

1.00 

.35 

20 

4.0 

14 

1 

3 

0 

0 

ELK  RIVER   1  S 

59.5 

28.9 

44.  2 

80 

19 

21 

1 

515 

0 

0 

25 

0 

2.92 

1.18 

7 

T 

T 

30  + 

5 

2 

1 

FAIRFIELD  RS 

56.5 

29.3 

42.9 

78 

20 

18 

1 

557 

0 

0 

20 

0 

1.30 

1.14 

28 

.0 

8 

1 

1 

1 

GARDEN  VALLEY  RS 

69. 8M 

32 ,  8M 

51 .  3M 

4.3 

82 

23+ 

25 

1  1 

402 

0 

0 

16 

0 

1.57 

.20 

.70 

27 

T 

0 

0 

GROUSE 

55.7 

23,5 

39.5 

74 

19 

11 

1 

754 

0 

0 

27 

0 

.28 

.22 

27 

.0 

0 

1 

0 

HAILEY  RS 

58.8 

32,1 

45.5 

2.2 

77 

25  + 

2  2 

29 

581 

0 

0 

15 

0 

1.00 

.07 

.88 

28 

.  0 

HEADQUARTERS 

59.5 

26,7 

43.  1 

80 

19  + 

20 

26 

550 

0 

0 

30 

0 

2.80 

1.09 

28 

12 

2  + 

8 

1 

HILL  CITY 

58.8 

29,0 

43.9 

3.4 

79 

19 

1 

0 

0 

20 

0 

1  25 

.25 

28 

IDAHO  CITY 

63.7 

29,0 

45.4 

2.2 

81 

19 

21 

2 

549 

0 

0 

24 

0 

1.75 

.08 

.58 

27 

!o 

6 

3  + 

4 

2 

0 

KELLOGG 

62.3 

35.3 

46.8 

1.8 

84 

19 

29 

26+ 

476 

0 

0 

10 

0 

1.90 

.48 

.55 

28 

1.0 

1 

29 

5 

1 

0 

LOWMAN  3  E 

64.5 

29,5 

47.  0 

82 

19 

23 

11 

532 

0 

0 

23 

0 

1  .94 

.85 

27 

.0 

0 

4 

0 

MC  CALL 

55.4 

27.1 

41.3 

4.1 

70 

23  + 

18 

29 

709 

0 

0 

25 

Q 

1.52 

.25 

.54 

27 

1.0 

25 

2  + 

5 

1 

0 

MULLAN  FAA 

57.9 

30,7 

44.  3 

79 

18 

25 

26+ 

512 

0 

0 

23 

0 

2.50 

.69 

6 

3.9 

25 

1 

5 

0 

NEW  MEADOWS  RS 

61.5 

27.3 

44.4 

2.7 

79 

1 9 

20 

30+ 

508 

0 

0 

25 

0 

.77 

1 

,17 

.59 

28 

.8 

2 

2  + 

1 

1 

0 

OBSIDIAN  3  SSE 

48.8 

17,4 

33.  1 

-  0.2 

59 

17 

6 

29  + 

949 

0 

0 

30 

0 

.70 

- 

.28 

.44 

27 

.0 

27 

2  + 

2 

0 

PIERCE  RS 

56.0 

25.1 

41.1 

78 

24 

20 

1 1 

709 

0 

0 

29 

0 

2.59 

.88 

.85 

28 

.0 

34 

I 

7 

3 

0 

SUN  VALLEY 

57.0 

22.4 

39.7 

75 

19 

13 

9  + 

753 

0 

0 

27 

0 

1.15 

.75 

28 

T 

19 

1 

2 

1 

0 

WALLACE 

58.6 

32,5 

45.5 

0.1 

79 

18 

27 

25+ 

575 

0 

0 

15 

0 

3.09 

,35 

1  .07 

27 

4.0 

5 

2 

1 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

58.3 

32.1 

45.2 

1.5 

80 

19 

25 

26  + 

585 

0 

0 

15 

0 

2.15 

- 

.32 

.80 

28 

5.0 

4 

29 

5 

2 

0 

WARREN 

53.4 

19,9 

36.7 

70 

19 

9 

29 

841 

0 

0 

30 

0 

2.17 

.65 

20 

7.5 

31 

1 

5 

2 

0 

D I V I  S I  ON 

43.0 

1.6 

1  .  74 

- 

.23 

2.1 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

71.2 

40,6 

55.9 

85 

15 

25 

10 

282 

0 

0 

4 

0 

1.12 

.40 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

BOISE  WB  AP  //R 

67,1 

37,6 

52.4 

2.5 

86 

14 

2  7 

29 

3  77 

0 

0 

7 

0 

.92 

- 

.24 

.36 

20 

T 

0 

2 

Q 

0 

CALDWELL 

72.1 

38. 2M 

55. 2M 

3.8 

89 

14 

28 

29 

291 

0 

0 

10 

0 

.42 

.59 

.23 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAMBR I DGE 

68  .0 

34.4 

51.2 

2.0 

8  2 

23 

30 

407 

Q 

Q 

I  3 

0 

.83 

- 

.50 

.70 

27 

.  0 

2 

Q 

COUNCIL 

67.8 

35.0 

51.4 

3.1 

83 

18 

24 

30+ 

402 

0 

0 

8 

0 

1.35 

.73 

1.05 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

DEER  FLAT  DAM 

70.1 

38.6 

54.4 

3.6 

85 

14 

26 

29 

320 

0 

0 

5 

0 

.41 

- 

.45 

.23 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

EMMETT  2  E 

23  + 

11 

0 

0 

13 

0 

.31 

27 

0 

0 

GLENNS  FERRY 

73)4 

35.8 

55)1 

91 

1 8 

24 

30 

298 

2 

0 

5 

0 

.59 

.15 

.25 

28 

T 

0 

2 

0 

0 

GRAND  VIEW 

M 

M 

M 

90 

18 

27 

29 

1 

0 

0 

.38 

- 

.32 

.22 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

KUNA  2  NNE 

70.5 

34. 9M 

52, 7M 

2.4 

85 

23  + 

22 

1 1 

358 

0 

0 

13 

0 

.38 

,  65 

.17 

28 

T 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

71.4 

36.2 

53,8 

4.2 

85 

19  + 

22 

27 

336 

0 

1.01 

.17 

.43 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

OLA   5  S 

69.8 

31,2 

50.5 

82 

22 

23 

30+ 

429 

0 

0 

17 

0 

.27 

.17 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARMA  EXP  STA 

72.9 

36, B 

54.9 

3.4 

88 

14 

24 

29 

305 

0 

0 

9 

0 

.38 

- 

,42 

.29 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

PAYETTE 

73.9 

36,0 

55.0 

3.3 

88 

14 

24 

11 

297 

0 

0 

11 

0 

.45 

,43 

.23 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

74.9 

42,5 

58.7 

90 

2  3 

31 

29 

205 

1 

0 

1 

0 

.50 

.35 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

WEISER  2  SE 

69.7 

35.5 

52.7 

0.5 

83 

24 

25 

30+ 

361 

0 

0 

10 

0 

.77 

.13 

.45 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

53.8 

2.8 

.66 

.  38 

T 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERE 

62  .4M 

31. IM 

46. BM 

79 

19  + 

20 

30 

540 

0 

0 

0 

.78 

.58 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

HOLLISTER 

67. OM 

35. IM 

51.  IM 

5.1 

83 

19 

18 

29 

401 

0 

0 

14 

0 

.42 

.67 

.17 

20 

T 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 

riNUED  APRIL  1962 


Ten 

iperoturo 

Precipitatioti 

Station 

Average 

Averoge 
Minimum 

e 

• 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

i 

X 

o 
a 

V 

i 
~* 

Data 

Degree  Do/s 

No.  of  Day* 

Total 

Deporlure 

From  Normal 

Greatest  Doy 

e 

B 
o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Max. 

MIn. 

0 

Mox.  Depth 
on  Ground 

a 

• 

1 
o 

I 
S 

o 

1.00  or  More 

g  . 

5  ) 

"J 

s  > 

""I 

oS 

OLDS 

65. A 

32,0 

48.7 

82 

14 

21 

28 

479 

0 

0 

20 

0 

1.34 

.41 

28  + 

4.0 

0 

3 

0 

E  CREEK 

62.* 

25.1 

43.  8 

79 

19 

8 

29 

627 

0 

0 

27 

0 

1.63 

.85 

20 

.5 

T 

9 

3 

2 

0 

NGLE  Ranch 

62.2 

26,0 

44.  1 

79 

14 

14 

26 

621 

0 

0 

27 

0 

1.34 

.59 

28 

.0 

0 

4 

J 

0 

I V I S  I  ON 

46.9 

2  . 1 

1  .  10 

_ 

.06 

,9 

TRAL  PLAINS 

s 

53.  IM 

89 

19 

24 

30 

355 

0 

0 

9 

0 

.  34 

.32 

.17 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

66. 2M 

37. 7M 

53. OM 

3.2 

87 

17 

354 

0 

0 

8 

0 

.24 

.52 

.13 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

EY 

66.8 

37.7 

52.  3 

3.7 

68 

2 

29 

29 

383 

0 

0 

4 

0 

.43 

_ 

.36 

.27 

28 

•  0 

0 

2 

0 

0 

EY  FAA  AP 

63.5 

35.1 

49.  3 

82 

19 

26 

30 

467 

0 

0 

12 

0 

.34 

.28 

27 

T 

0 

1 

0 

0 

LTON 

67.4 

35.5 

51.5 

2.8 

87 

19 

23 

30 

401 

0 

0 

1 1 

0 

.19 

.80 

.09 

28  + 

T 

0 

0 

0 

0 

ME 

67.3 

35.6 

51  .  5 

2.4 

89 

20* 

25 

30 

404 

0 

0 

11 

0 

.27 

- 

.52 

.15 

28 

T 

0 

1 

0 

0 

DOKA  DAM 

35.7 

50.  1 

85 

19 

26 

2  + 

442 

0 

0 

11 

0 

.50 

.33 

28 

T 

0 

2 

0 

c 

1  ENE 

64.5 

?4.8 

49.7 

83 

20 

26 

30  + 

453 

0 

0 

10 

0 

.49 

.30 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

BO 

60.5 

28.3 

44.4 

81 

20 

1  9 

29 

609 

0 

0 

23 

0 

.61 

•  61 

28 

T 

0 

1 

1 

0 

FIELD 

65.4 

32.4 

48.9 

84 

19 

21 

29 

475 

0 

0 

18 

0 

.41 

.29 

•  21 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

RT 

65.7 

35,0 

50.4 

3.1 

85 

20 

25 

29 

430 

0 

0 

6 

0 

.51 

- 

.23 

•  30 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

HONE   1  WNW 

68.3 

35,6 

52.0 

4.5 

89 

19 

23 

29 

392 

0 

0 

12 

0 

.43 

- 

.36 

.20 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

FALLS  2  NNE 

68.8 

36.4 

52.6 

3.4 

89 

19 

26 

30 

371 

0 

0 

1 1 

0 

.33 

- 

.60 

.14 

20 

T 

0 

1 

0 

0 

FALLS  3  SE 

67.0 

35,6 

51.3 

3.0 

88 

20 

26 

30 

406 

0 

0 

7 

0 

.30 

- 

.56 

.14 

21 

T 

0 

2 

0 

0 

1 V 1 5  I  ON 

7 

2.7 

.39 

- 

.42 

T 

THEASTERN  VALLEYS 

LIS 

64.2 

31.9 

48.1 

3.4 

81 

19 

21 

29 

501 

0 

0 

16 

0 

.15 

_ 

.38 

.15 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

LY  BARTON  FLAT 

S8.5 

23.1 

40.8 

75 

19 

12 

30+ 

718 

0 

0 

26 

0 

.17 

.09 

28 

T 

0 

0 

0 

0 

AY  RS 

59.1 

30.0 

44.6 

2.2 

79 

19 

19 

28 

610 

0 

0 

20 

0 

.15 

_ 

.47 

.08 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

RS 

M 

M 

M 

16 

29 

0 

0 

0 

.0 

0 

ON 

65.8 

29.7 

47.8 

2.1 

86 

19 

22 

29  + 

509 

0 

0 

22 

0 

.14 

_ 

.50 

.08 

28 

0 

0 

0 

0 

I  \/  t  C  T  AM 
1  V  1  ^  i  UlN 

45,3 

2.1 

.15 

- 

.45 

T 

:R  SNAKE   RIVER  PLAINS 

DEEN  EXP  STA 

63.8 

31,9 

47.9 

82 

20 

20 

0 

0 

15 

0 

- 

.40 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

ICAN  FALLS  1  SW 

63.9 

35,4 

49  .  7 

81 

19 

27 

29+ 

452 

0 

0 

9 

0 

.80 

.55 

28 

,0 

0 

1 

1 

0 

3  NW 

46.  3 

81 

19 

21 

0 

0 

19 

0 

.12 

.12 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

ON  1  S 

58.0 

28,8 

43.4 

2.0 

78 

19 

12 

29 

640 

0 

0 

22 

0 

.44 

- 

.60 

.34 

27 

3.0 

13 

1 

1 

0 

0 

KFOOT   2  SSW 

32,8 

49.8 

85 

19 

24 

30+ 

450 

T 

.84 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

ERS  OF  THE  MOON  NM 

57.1 

30.6 

43.  9 

78 

19 

17 

29 

628 

0 

0 

18 

0 

.52 

.42 

28 

T 

22 

1 

2 

0 

0 

IS  EXP  STA 

56.4 

32.6 

44.  5 

2.2 

79 

19 

1  2 

29 

607 

.38 

- 

.41 

.24 

28 

2.0 

1 

28 

2 

0 

0 

IS  FAA  AP 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

HALL    IND  AGENCY 

65. 9M 

33. 3M 

49.  6M 

3.2 

1 9 

24 

30 

454 

1  3 

•  59 

.30 

.52 

28 

•  0 

0 

1 

1 

0 

R  NW 

63.  9M 

31.0 

47.  5M 

83 

19 

1  2 

29 

529 

0 

0 

19 

0 

.08 

.07 

28 

T 

0 

0 

0 

0 

65.7 

32.6 

49.2 

85 

19 

22 

29 

466 

0 

0 

17 

0 

.18 

.18 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

0  FALLS  2  ESE 

63.6 

33.2 

48.4 

82 

19 

25 

30+ 

491 

0 

0 

13 

0 

.14 

.09 

28 

T 

0 

0 

0 

0 

0  FALLS  FAA  AP 

62.4 

33.2 

47.8 

2.6 

84 

19 

26 

30+ 

508 

0 

0 

13 

0 

.11 

.55 

.08 

27 

T 

0 

0 

0 

0 

0  FALLS  42  NW  W8  R 

61  .4 

29.0 

45.2 

2.1 

84 

19 

18 

29+ 

586 

0 

0 

23 

0 

.09 

_ 

.40 

.05 

27 

0 

0 

0 

0  FALLS  46  W  WB  R 

61.5 

30.2 

45.9 

2.6 

82 

19 

21 

30+ 

568 

0 

0 

22 

0 

.23 

- 

.28 

.22 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

TELLO  WB  AP  //R 

62.6 

35.7 

49.2 

2.7 

83 

19 

26 

30 

471 

0 

0 

9 

0 

.74 

- 

.32 

.38 

27 

.3 

T 

8 

3 

0 

0 

T  ANTHONY 

60.4 

29.6 

45.0 

82 

19 

14 

29 

593 

0 

0 

19 

0 

.43 

.25 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

R 

63.0 

28.7 

45.9 

2.1 

82 

19 

16 

29 

568 

0 

0 

23 

0 

.15 

_ 

.65 

.15 

28 

T 

T 

28 

1 

0 

0 

IVISION 

47.0 

2.4 

.32 

.53 

.  3 

TERN  HIGHLANDS 

A 

57.4 

26.4 

41.9 

76 

19 

12 

6 

685 

0 

0 

24 

0 

.27 

.10 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

GS 

57.4 

26,5 

42.0 

3.4 

76 

19+ 

15 

9 

686 

0 

0 

25 

0 

.66 

- 

.44 

.40 

28 

2.0 

3 

0 

0 

E 

40.8 

31,1 

46.0 

4.5 

79 

19 

19 

30 

563 

0 

0 

19 

0 

.67 

- 

.69 

.19 

5 

2 

0 

0 

0  FALLS  16  SE 

57.8 

29.7 

43. fi 

76 

19 

19 

1 

630 

0 

0 

23 

0 

.74 

.69 

28 

T 

T 

2  + 

1 

1 

0 

ND  PARK  0AM 

50.8 

19.6 

35.2 

70 

19 

5 

8+ 

886 

0 

0 

29 

0 

1.21 

.90 

28 

3.5 

58 

1 

2 

1 

0 

ORE 

49.1 

20.0 

34.6 

64 

19 

3 

29 

907 

0 

0 

27 

0 

.64 

.51 

28 

3.5 

29 

1 

1 

1 

0 

ON  PUMPING  STA 

54.8 

29.2 

42.0 

1.5 

71 

19 

1  8 

1 

680 

0 

0 

20 

0 

1  .60 

•  58 

.75 

28 

T 

T 

8 

4 

1 

0 

0 

64.5 

35.4 

50.  0 

3.6 

82 

19 

21 

30 

445 

0 

0 

11 

0 

.49 

- 

.72 

.21 

27 

3 

0 

0 

0  FAA  AP 

64.0 

32.4 

48.2 

80 

19 

19 

30 

499 

0 

0 

16 

0 

.45 

.15 

27 

T 

0 

3 

Q 

0 

AMMON 

64.5 

32.4 

48.5 

80 

19* 

20 

30 

490 

0 

0 

18 

0 

.66 

.21 

28 

T 

0 

4 

0 

0 

PELIER  RS 

56.8 

27.9 

42.4 

1.6 

80 

20 

1  8 

30 

671 

0 

0 

21 

0 

1.47 

•  09 

.68 

28 

1.0 

T 

9  + 

5 

1 

0 

EY 

66.5 

35.9 

51.2 

4.0 

83 

19 

25 

30+ 

406 

0 

0 

10 

0 

.20 

•  88 

.17 

8 

T 

0 

1 

0 

0 

SADES  DAM 

56.7 

29.8 

43.3 

76 

19 

20 

1 

641 

0 

0 

20 

0 

.60 

.45 

28 

.0 

3 

4  + 

1 

0 

0 

TON  2  SE 

61.9 

33.8 

47.9 

1.7 

B3 

20 

22 

30 

508 

0 

0 

14 

0 

1.32 

.41 

.48 

21 

T 

0 

3 

0 

0 

VELL 

62, 9M 

32. 9M 

47. 9M 

79 

19 

16 

30 

509 

0 

0 

16 

0 

.24 

.16 

21 

1 

0 

0 

VALLEY   1  w 

S9.9 

27.1 

43.5 

77 

18 

11 

1 

639 

0 

0 

27 

0 

.81 

.68 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

NIA  FXP  STA 

54.0 

27.4 

40.7 

74 

19  + 

12 

29 

722 

0 

0 

23 

0 

.62 

.18 

28 

3.0 

3 

0 

0 

N 

55.2 

30.1 

42.7 

74 

19 

18 

6 

663 

0 

0 

20 

0 

1.18 

.46 

28 

.0 

24 

1 

3 

0 

0 

IVISION 

44.0 

2.4 

.77 

.50 

.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ID 

APRIL  1 


Day  of  Month 

Station 

e2 

1 

1  2  1  3 

_j  1  , 

4  1 

5.  1 

 L 

6 

7  1 

 L 

8 

 L 

9 

10 


11 

12 

13  I  14  I  15 

16  1  17  1  18 

19 

 L 

20 

 L 

21 

22  1  23 

 '  

24 

25 


26  I 

 L 

27 

28  1 

 L 

29 

 L. 

30 

ABERDEEN  ExP  STA 

.36 

•  09 

T 

.03 

.24 

AMERICAN  FALLS  1  SH 

.80 

.02 

.06 

.06 

•  09 

•  55 

ANOERSON  DAM 

1.09 

•  12 

T 

.59 

•  38 

T 

AHCO  3  NW 

ARROWROCK  DAM 

I.IA 

.01 

T 

.19 

T 

.10 

•  50 

.34 

ashton  I  S 

.44 

T 

.06 

•  04 

T 

T 

T 

•  34 

T 

ATLANTA  3 

1.90 

.09 

T 

.33 

.10 

T 

.10 

1.10 

.18 

AVERV  RS 

1.96 

•  30 

.67 

.27 

.24 

.03 

.24 

.21 

BAYV I E W  MODEL  BASIN 

.12 

.03 

.05 

34 

.04 

BIG  CREEK   1  5 

1.6S 

.05 

..0 

.24 

.02 

.02 

■  05 

.21 

T 

lac 

.16 

BLACKFOOT  2  SSH 

T 

T 

T 

BLISS 

.34 

.02 

.15 

.17 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1.12 

.02 

.13 

.01 

T 

•  31 

.25 

■  40 

T 

B^tSE  WB  AP 

//R 

•  92 

•  07 

T 

T 

•  05 

•  02 

.05 

•  36 

BONHERS  FERRY  1  SW 

1.41 

.08 

.23 

.04 

.06 

.02 

T 

1 90 

.04 

,0k 

BUHL 

•  24 

.05 

T 

.13 

.06 

BURKE  2  ENE 

3.06 

T 

.50 

.59 

.38 

T 

T 

•  04 

.22 

T 

.13 

T 

T 

.55 

.44 

.21 

BURLEY 

.43 

.15 

.27 

.01 

BurlEy  FAA  AP 

T 

.28 

CABINET  GORGE 

2.18 

T 

•  14 

.77 

.13 

•  01 

■  03 

■  02 

T 

T 

.74 

.27 

.07 

T 

CALDWELL 

.42 

•  05 

.23 

T 

•  10 

.04 

CAMBRIDGE 

.83 

.10 

.01 

.70 

•  02 

CASCADE  1  NH 

1  .83 

.09 

T 

•  03 

•  01 

.37 

.51 

.79 

.03 

centervi lle  arbauoh 

•  16 

.02 

CHALLIS 

•  15 

T 

T 

T 

T 

•  15 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.17 

.08 

T 

''" 

•  09 

COBALT 

.68 

.26 

T 

T 

T 

.40 

COEUR  D  ALENE  RS 

.89 

.03 

.01 

T 

.09 

*04 

.76 

10 

T 

07 

•  06 

T 

COTTONWOOD 

ilio 

.03 

.38 

.03 

.01 

.03 

•  13 

•  14 

.34 

.01 

COUNCIL 

1^36 

T 

.02 

.06 

.10 

.10 

1.05 

.03 

CRATERS  OF   THE  MOON 

«M 

.52 

T 

T 

.10 

.42 

T 

DEADWOOD  DAM 

1.93 

.12 

.07 

.08 

.01 

■  06 

.01 

.68 

.70 

T 

DEER  Flat  dam 

■  41 

.  10 

.23 

DEER  POINT 

2.57 

.03 

T 

•  17 

T 

l,U8 

•  16 

T 

.18 

.50 

.05 

DIXIE 

1.80 

.05 

.20 

.52 

.06 

.11 

T 

•  44 

T 

.17 

.21 

.04 

DRIGGS 

.66 

.10 

.13 

•  03 

.40 

DUBOIS  EXP  STA 

.38 

.10 

•  24 

.04 

DUBOIS  FAA  AP 

ELK  CITY 

1.00 

.18 

.05 

.02 

• 

.10 

T 

■  35 

T 

.30 

T 

ELK  RIVER   1  S 

2.92 

.19 

.16 

1.16 

T 

.05 

.05 

T 

.22 

■  05 

T 

T 

.89 

.05 

.06 

EMMETT  2  E 

.76 

T 

■  18 

.36 

.22 

FAIRFIELD  RS 

1.30 

.08 

•  03 

.03 

1  .  14 

.02 

30 

09 

.04  • 

•  52 

T 

T 

T 

.60 

•  23 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

I59 

T 

T 

.07 

•  52 

GARDEN  VALLEY  RS 

1.57 

■  16 

• 

.14 

.13 

.12 

T 

.70 

•  32 

GLENNS  FERRY 

.59 

.08 

T 

.09 

T 

•  17 

.25 

GRACE 

,67 

•  07 

.19 

•  08 

•  08 

•  06 

.18 

•  0] 

GRAND  View 

•  38 

16 

•  22 

GRANGEVILLE 

1.73 

•  11 

.21 

.04 

.22 

■  23 

•  12 

.26 

.53 

.01 

GRASMERE 

.78 

.11 

.07 

.58 

.02 

GROUSE 

.28 

.22 

•  06 

HAILEY  RS 

1.00 

T 

T 

•  12 

T 

T 

•  86 

HAMER  4  NW 

■  08 

HAZELTON 

.19 

1 09 

T 

T 

■  01 

•  09 

HEADQUARTERS 

2^80 

.50 

.20 

.24 

.20 

.30 

.16 

T 

1.09 

•  11 

HILL  CITY 

1.26 

.12 

•  02 

.48 

.64 

HOLLISTER 

.42 

.03 

.14 

.05 

.17 

T 

T 

.03 

IDAHO  CITY 

1.76 

.02 

.24 

.02 

.02 

.21 

.68 

.51 

•  06 

IDAHO  CITY   U  SW 

1^64 

T 

T 

.23 

T 

.23 

.83 

.65 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

.14 

.03 

T 

.02 

T 

T 

T 

.09 

IDAHO  FALLS  16  SE 

.74 

.OX 

T 

T 

T 

T 

T 

.69 

•  04 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

T 

.08 

T 

IDAHO  FALLS  <>2  NW  WB 

R 

!o9 

.05 

.04 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

•  23 

T 

.01 

.22 

ISLAND  PARK  DAM 

I^21 

.02 

T 

.05 

T 

.03 

•  03 

.14 

.90 

.04 

JEROME 

.27 

.02 

.07 

T 

•  03 

T 

.15 

I 

19 

05 

29 

.29 

.14 

KELLOGG 

1.90 

.02 

.37 

.03 

.30 

.02 

•  22 

T 

■  01 

.01 

.56 

.35 

.01 

KlLGORE 

.64 

T 

•  08 

.05 

.51 

T 

KOOSKI A 

1.18 

.04 

.12 

.26 

.02 

.07 

.12 

.23 

.17 

.08 

.07 

KUNA  2  NNE 

•  36 

.02 

.05 

.09 

.05 

.17 

LEWISTON  WB  AP 

//R 

04 

10 

06 

.06 

T 

LIFTON  PUMPING  STA 

1.60 

.04 

.18 

.03 

.02 

.45 

T 

•  13 

.75 

T 

LOWMAN  3  E 

1.94 

•  21 

.16 

.06 

T 

T 

.03 

.85 

.63 

MACKAV  RS 

.15 

.03 

.02 

.02 

•  08 

T 

T 

T 

malad 

.49 

•  12 

•  14 

•  02 

.21 

MALAD  FAA  AP 

.45 

05 

T 

.15 

.03 

MAY  RS 

- 

- 

mc  call 

1.62 

.17 

.11 

■  03 

•  18 

.64 

.49 

MC  CAMMON 

.66 

T 

.12 

.16 

.05 

T 

.21 

.12 

MINtOOKA  DAM 

.50 

.17 

T 

T 

.33 

montpelier  r$ 

•  17 

14 

.05 

MOSCOW  U  OF  1 

2I38 

•  13 

T 

.35 

•  27 

•  25 

■  18 

1.20 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

1.01 

.40 

.18 

.43 

MULLAN  FAA 

2.50 

.06 

.29 

.69 

.07 

T 

.01 

.01 

■  21 

■  01 

.02 

T 

.67 

T 

T 

NEW  MEADOWS  RS 

.77 

.09 

T 

.07 

.01 

T 

T 

T 

.59 

.01 

NEZPCRCE 

28 

14 

12 

OAKLEY 

llo 

.17 

.01 

.02 

OBSIDIAN  3  SSE 

.70 

•  03 

.07 

.03 

•  03 

■  44 

.10 

T 

OLA  5  S 

.27 

•oa 

.02 

.17 

OROF I NO 

1.82 

.44 

.47 

.07 

.15 

■  08 

.03 

.27 

.31 

PALISADES  DAM 

03 

01 

.01 

02 

T 

PARMA  EXP  STA 

.38 

.03 

.03 

T 

129 

.03 

T 

PAUL  1  ENE 

•  49 

.19 

.30 

PAYETTE 

•  45 

T 

.08 

.23 

.14 

P ICABO 

.61 

T 

T 

.61 

PIERCE  RS 

.53 

.21 

18 

03 

03 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

•  74 

T 

.07 

.06 

T 

T 

■  11 

.38 

.12 

I 

PORTHILL 

.92 

.06 

.15 

.07 

T 

.07 

T 

■  02 

T 

T 

•  53 

POT  LATCH 

Ull 

.08 

• 

.24 

.15 

•  61 

.03 

PRESTON  2  SE 

1.32 

.04 

.09 

T 

.08 

•  48 

.02 

•  21 

.36 

.04 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

02  09 

.06 

T 

90 

T 

REYNOLDS 

il34 

.41 

T 

.02 

T 

•  04 

•  39 

.41 

.07 

RICHFIELD 

■  41 

.03 

.17 

•  21 

RIGGINS  RS 

1.05 

T 

.07 

T 

• 

• 

.22 

.02 

■  35 

.39 

T 

T 

RIRIE  12  ESE 

■  42 

.10 

.06 

•26 

RUPERT 

.51 

.09 

.12 

•  30 

SAINT  ANTHONY 

.43 

T 

.05 

.13 

T 

T 

T 

•  25 

SAINT  MARIES 

1.15 

T 

.09 

.38 

.03 

.13 

.49 

.02 

.01 

SALMON 

.14 

T 

T 

T 

.05 

T 

.01 

.06 

SANDPOINT  EXP  STA 

1.95 

T 

•  01 

•  05 

.68 

.03 

T 

T 

T 

■  02 

T 

.01 

.01 

.79 

■  30 

•  05 

SHOSHONE    1  WNW 

•  43 

.07 

T 

.20 

■  16 

T 

SLATE  CREEK  RS 

1.20 

T 

.06 

.14 

.26 

.52 

.14 

.08 
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DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 


Station 

Day  of  Month 

1   1  2  1  3 

^  1 

6 

'  1 

«  1 

9 

10  1  11  1  12 

13  |.  14  {  IS 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  I  23 

24 

25 

28  1  27 

28  1 

29  1  30 

31 

rOEVELL 

JN  VALLEY 
tAH  FALLS  PM 
«AN  VALLEV  1  H 

.2A 
.19 

.90 
.•1 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

.08 

T 

.03 
.06 

T 

T 

.13 

T 

.09 

.16 

T 

T 

T 

.39 

T 

.68 

T 

.19 
.79 
.39 

T 

7 

1 

EtONlA  EXP  it* 
4ftEE  CREEK. 
1 1  ANGLE  RANCH 
ilH  FALLS  2  NNE 
ilH  FALLS   3  SE 

.62 
1.63 
1  .34 
.33 
•  30 

.0« 

T 

.01 

.08 
.03 

.90 
.38 
.06 
.02 

.12 
.19 

.01 
.04 

.03 
T 

.89 
.1<> 

T 

.14 

T 

T 
T 

.06 

.18 

.09 

.06 
.10 

.17 

T 

HIKE 

ILLACE  »OO0L«N0 

UHEN 

kVAN 

nSE»  2  SE 

3.09 
2.19 
2.17 

i.ia 

.77 

T 

.31 
.kO 

.09 

I 

.96 

T 

.30 

.09 
.96 
.12 
.«9 

T 

.02 
.11 

T 

.11 

T 
T 

.12 

T  T 

.66 
.49 

.19 

.04 

.03 

T  1.07 
T 

.37 

.01 

.21 

.46 
.80 
.98 
.46 

.16 

.27  I 

INCHCSTEB  1  SE 

1 .39 

.23 

.26 

.08 

.02 

.23 

.19 

.13 

.29 

.02 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StAbon 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  ot 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 

11 

Direction 
of 

iostest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

H 
a 

< 

o 
o 

■n 

< 

o 
o 

E- 

a 

a 
o 
o 

in 

H 
cn 
a 

0. 

o 
o 

-< 

Trace 

60-10 

.10-49 

1.0O-1.99 

2.00 
and  over 

3 
f2 

USE  WB  AIRPORT 

SE 

26 

10.4 

34 

W 

19 

65 

43 

31 

54 

2 

5 

2 

0 

0 

0 

9 

86 

5.8 

MBO  FALLS  42  K«  WB 

0 

e 

e 

e 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

>ABO  FALLS  46  W  WB 

sw 

8.4 

wsw 

7 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

iWISTON  tB  AIRPORT 

69 

S3 

33 

5 

4 

2 

0 

0 

0 

11 

6.8 

X:aTELLO  WB  AIRPORT 

wsw 

22 

12.3 

42 

sw 

19 

72 

44 

31 

53 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

9 

73 

6.6 

DATA  INCOMPLETE. 
MAXmim  HOURLY  AVERAGE. 


MOWTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  91°  on  ttie  18th  at  Glenns  Ferry. 
Lowest  Temperature  3°  on  the  29th  at  Kllgore. 
Greatest  Total  Precipitation  3.09  Inches  at  Wallace. 
Least  Total  Precipitation  Trace  at  Blaclcfoot  2  SSW. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.48  Inches  on  the  20th  at  Deer  Point. 

Greatest  Total  Snowfall  IS. 5  inches  at  Deer  Point. 

Deepest  Snow  on  Ground  70  inches  on  the  1st  at  Burke  2  EXE. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Da;  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STa 

MAX 

57 

62 

63 

63 

64 

55 

52 

56 

41 

54 

53 

59 

67 

74 

76 

73 

70 

76 

60 

82 

78 

59 

68 

75 

77 

51 

51 

64 

44 

49 

MIN 

27 

26 

27 

29 

33 

28 

39 

30 

33 

31 

28 

24 

31 

35 

36 

34 

32 

34 

39 

38 

36 

28 

31 

37 

42 

35 

34 

34 

25 

20 

1 

AMERICAN  FALLS   1  SW 

MAX 

61 

61 

60 

60 

58 

60 

59 

50 

49 

51 

57 

66 

71 

73 

73 

68 

74 

78 

81 

76 

56 

56 

75 

76 

72 

57 

6  2 

5 1 

45 

58 

MIN 

29 

30 

28 

30 

39 

32 

39 

33 

35 

33 

32 

27 

36 

40 

42 

38 

34 

37 

40 

34 

35 

35 

40 

47 

45 

39 

41 

35 

27 

30 

ANDERSON  DAM 

MAX 

57 

64 

63 

61 

60 

62 

59 

47 

51 

54 

63 

72 

72 

79 

74 

72 

80 

6C 

84 

75 

53 

72 

61 

77 

72 

50 

54 

45 

62 

MIN 

28 

29 

30 

31 

33 

31 

45 

34 

28 

30 

29 

30 

35 

39 

39 

33 

36 

39 

43 

45 

33 

35 

39 

45 

46 

35 

40 

34 

28 

29 

ARCO  3  NW 

MAX 

51 

54 

56 

56 

54 

57 

52 

46 

5 1 

51 

58 

65 

70 

73 

70 

74 

74 

76 

81 

72 

60 

65 

75 

74 

64 

63 

55 

48 

55 

MIN 

21 

26 

28 

28 

33 

29 

33 

25 

26 

29 

30 

30 

32 

35 

31 

30 

35 

36 

38 

40 

36 

29 

34 

39 

45 

31 

25 

32 

21 

25 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

67 

68 

68 

66 

62 

65 

63 

53 

52 

54 

64 

75 

74 

80 

75 

70 

79 

60 

61 

75 

62 

70 

79 

77 

74 

58 

56 

5  0 

49 

59 

t , 

MIN 

32 

32 

33 

33 

39 

36 

43 

34 

31 

29 

31 

34 

40 

47 

47 

35 

40 

44 

51 

41 

37 

37 

44 

49 

40 

33 

42 

36 

30 

31 

ASHTON   1  S 

MAX 

49 

51 

51 

51 

46 

45 

43 

40 

42 

44 

50 

56 

63 

68 

71 

65 

72 

75 

78 

59 

59 

64 

72 

74 

63 

59 

62 

46 

43 

51 

,^ 

MIN 

20 

23 

24 

26 

26 

19 

34 

14 

26 

27 

21 

25 

30 

32 

36 

31 

30 

30 

41 

38 

40 

26 

30 

45 

43 

33 

29 

27 

12 

21 

;  J 

ATLANTA  3 

MAX 

53 

54 

56 

55 

53 

5 1 

51 

45 

39 

42 

46 

52 

60 

63 

68 

50 

62 

68 

70 

71 

51 

58 

54 

69 

55 

5  5 

52 

40 

34 

40 

MIN 

16 

22 

21 

23 

23 

22 

32 

26 

27 

21 

18 

19 

19 

29 

30 

24 

25 

27 

31 

35 

24 

26 

27 

34 

32 

25 

27 

26 

20 

21 

;  i 

AVERY  RS 

MAX 

60 

59 

61 

59 

57 

55 

43 

50 

51 

49 

57 

67 

66 

77 

75 

62 

74 

78 

76 

70 

52 

66 

75 

72 

55 

49 

48 

42 

46 

47 

j  1 

MIN 

30 

31 

30 

29 

38 

34 

35 

30 

31 

30 

27 

29 

30 

35 

34 

26 

30 

34 

42 

40 

30 

30 

35 

39 

32 

33 

35 

32 

32 

33 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

51 

52 

54 

60 

60 

60 

53 

52 

52 

54 

52 

60 

56 

58 

66 

58 

52 

63 

68 

58 

50 

60 

68 

65 

73 

55 

52 

46 

43 

48 

MIN 

27 

28 

31 

28 

40 

36 

41 

26 

34 

37 

27 

28 

31 

35 

43 

26 

26 

33 

43 

43 

38 

30 

36 

40 

33 

26 

38 

32 

33 

33 

j' 

BIG  CREEK   1  S 

MAX 

57 

54 

58 

56 

49 

47 

42 

40 

43 

46 

53 

6  2 

63 

69 

65 

61 

58 

73 

73 

70 

52 

64 

70 

66 

60 

61 

50 

36 

38 

52 

5  ) 

MIN 

12 

18 

15 

16 

29 

23 

28 

18 

19 

23 

12 

14 

22 

24 

24 

25 

18 

21 

25 

31 

26 

19 

23 

25 

33 

18 

25 

27 

18 

13 

21 

BLACKFOOT   2  SSW 

MAX 

63 

63 

66 

65 

58 

61 

62 

50 

52 

54 

59 

66 

75 

79 

7fl 

71 

78 

64 

85 

81 

60 

69 

78 

78 

73 

63 

64 

60 

51 

56 

6  t 

MIN 

26 

26 

28 

31 

34 

29 

44 

27 

34 

34 

26 

24 

34 

34 

35 

38 

34 

34 

34 

40 

37 

31 

37 

37 

43 

38 

35 

30 

25 

24 

3  1 

BLISS 

MAX 

69 

71 

70 

67 

64 

70 

69 

56 

60 

66 

75 

77 

63 

76 

73 

82 

86 

89 

75 

64 

73 

83 

76 

76 

5  £ 

61 

7 ' 

MIN 

30 

32 

32 

33 

37 

32 

35 

34 

31 

33 

29 

37 

41 

43 

29 

36 

40 

44 

39 

35 

34 

49 

46 

42 

35 

35 

35 

29 

24 

3  1 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

MAX 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

67 

65 

64 

78 

79 

84 

85 

70 

82 

63 

82 

81 

5  3 

73 

84 

83 

81 

62 

6  2 

58 

64 

^  . 

MIN 

46 

41 

39 

38 

43 

40 

46 

37 

30 

26 

34 

40 

44 

54 

49 

33 

45 

51 

55 

35 

34 

41 

48 

51 

39 

32 

46 

36 

29 

35 

4  > 

BOISE  WB  AP 

MAX 

66 

68 

67 

64 

62 

67 

59 

5 1 

53 

57 

64 

75 

76 

85 

73 

69 

6 1 

81 

82 

58 

73 

84 

82 

6  3 

48 

53 

55 

6  1 

MIN 

33 

36 

35 

37 

43 

41 

42 

36 

29 

23 

30 

36 

40 

53 

40 

29 

39 

48 

44 

41 

32 

36 

49 

48 

38 

28 

43 

33 

27 

35 

3  1 

BONNERS  FERRY  I  SW 

MAX 

67 

63 

67 

63 

62 

58 

56 

53 

55 

55 

62 

69 

69 

79 

69 

65 

75 

79 

70 

62 

62 

70 

77 

75 

55 

55 

55 

47 

51 

56 

6  t 

MIN 

27 

32 

30 

29 

37 

43 

43 

26 

35 

30 

33 

28 

35 

35 

44 

28 

29 

34 

40 

44 

44 

38 

36 

38 

40 

29 

38 

36 

36 

35 

3  1 

BUHL 

MAX 

67 

67 

67 

65 

64 

68 

66 

52 

53 

56 

64 

73 

74 

83 

81 

78 

87 

82 

80 

72 

72 

75 

54 

61 

58 

54 

56 

6  1 

MIN 

34 

36 

38 

39 

43 

47 

46 

33 

?5 

32 

34 

39 

47 

46 

44 

35 

47 

26 

36 

39 

36 

43 

37 

40 

31 

25 

27 

3  ' 

BURKE   2  ENE 

MAX 

52 

53 

55 

50 

48 

46 

44 

39 

40 

4 1 

47 

56 

56 

60 

50 

52 

59 

63 

63 

53 

45 

57 

63 

65 

45 

44 

42 

38 

35 

47 

5i^i 

MIN 

26 

28 

29 

27 

33 

31 

33 

24 

26 

30 

22 

26 

29 

32 

32 

24 

25 

33 

35 

35 

27 

26 

31 

34 

31 

23 

31 

27 

27 

27 

21.1 

BURLEY 

MAX 

63 

68 

72 

68 

65 

62 

66 

55 

45 

54 

56 

62 

73 

78 

86 

75 

75 

82 

82 

85 

46 

61 

75 

80 

81 

58 

53 

64 

47 

51 

61 N 

MIN 

32 

32 

33 

35 

38 

37 

40 

34 

34 

33 

33 

34 

35 

40 

55 

40 

36 

40 

43 

37 

36 

35 

46 

56 

45 

39 

37 

33 

29 

30 

3'i 

BURLEY   FAA  AP 

MAX 

64 

65 

64 

62 

60 

65 

53 

52 

51 

53 

59 

69 

73 

81 

71 

70 

75 

79 

82 

49 

56 

59 

76 

78 

62 

57 

60 

49 

45 

55 

6'&l 

MIN 

27 

29 

29 

30 

38 

34 

40 

33 

34 

32 

31 

31 

35 

35 

48 

35 

32 

35 

38 

35 

38 

31 

47 

58 

42 

38 

33 

30 

27 

25 

3il 

CABINET  GORGE 

MAX 

64 

64 

67 

62 

62 

56 

52 

50 

49 

50 

61 

65 

65 

79 

65 

64 

72 

79 

76 

55 

50 

69 

75 

74 

55 

55 

5  2 

45 

48 

59 

6!'i 

MIN 

27 

30 

31 

29 

37 

34 

39 

27 

33 

36 

29 

29 

32 

35 

41 

28 

30 

35 

43 

45 

38 

32 

39 

42 

39 

26 

37 

33 

34 

35 

31 II 

CALDWELL 

MAX 

72 

74 

73 

71 

73 

72 

60 

57 

5  5 

62 

69 

80 

80 

89 

84 

74 

84 

79 

8  1 

51 

65 

77 

87 

83 

82 

67 

65 

5  1 

57 

56 

7i  'i 

MIN 

31 

35 

32 

35 

48 

37 

32 

36 

31 

32 

30 

31 

41 

45 

34 

37 

44 

48 

50 

44 

31 

35 

44 

52 

42 

35 

46 

38 

28 

3(1 

CAMBRIDGE 

MAX 

69 

70 

68 

68 

68 

62 

62 

53 

52 

59 

65 

73 

74 

8 1 

78 

71 

79 

80 

61 

71 

65 

73 

62 

80 

70 

50 

59 

52 

50 

65 

6£»1 

MIN 

26 

35 

30 

34 

48 

35 

40 

35 

32 

29 

24 

29 

35 

36 

42 

28 

29 

35 

45 

44 

40 

29 

32 

43 

40 

30 

41 

35 

25 

23 

3<M 

CASCADE    1  NW 

MAX 

48 

54 

55 

54 

53 

51 

50 

48 

41 

45 

48 

51 

51 

63 

67 

62 

64 

69 

71 

51 

49 

53 

66 

71 

57 

53 

49 

47 

38 

49 

5A  tl 

MIN 

21 

25 

23 

23 

33 

28 

35 

28 

29 

22 

20 

23 

29 

32 

37 

26 

27 

30 

35 

33 

31 

27 

31 

40 

35 

25 

32 

28 

21 

21 

2t  1 

CHALLIS 

MAX 

59 

60 

62 

60 

61 

61 

59 

46 

54 

55 

60 

70 

73 

78 

76 

69 

74 

80 

81 

75 

56 

72 

76 

74 

50 

60 

59 

47 

45 

57 

64  '1 

MIN 

28 

28 

29 

34 

34 

22 

39 

23 

29 

34 

25 

27 

36 

35 

38 

30 

32 

36 

46 

42 

30 

28 

32 

42 

38 

34 

35 

29 

21 

22 

31  1 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

56 

58 

58 

58 

50 

5  5 

49 

44 

5  1 

50 

55 

52 

65 

69 

70 

65 

70 

73 

75 

70 

55 

55 

70 

58 

57 

58 

54 

42 

42 

52 

5g.ll 

MIN 

19 

24 

20 

21 

27 

20 

36 

18 

24 

25 

19 

18 

15 

17 

18 

20 

21 

23 

28 

37 

27 

19 

23 

38 

34 

30 

25 

23 

12 

12 

23  1 

COBALT 

MAX 

57 

58 

52 

51 

42 

47 

50 

51 

50 

45 

40 

54 

64 

74 

55 

66 

74 

77 

78 

65 

48 

70 

75 

73 

65 

72 

52 

48 

42 

58  '{ 

MIN 

24 

23 

19 

22 

17 

25 

22 

17 

21 

20 

17 

22 

20 

28 

27 

21 

25 

35 

34 

21 

20 

24 

37 

33 

27 

25 

27 

23 

19 

24 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

60 

64 

62 

63 

60 

6  1 

54 

49 

55 

54 

60 

68 

58 

80 

54 

77 

81 

70 

60 

58 

70 

78 

74 

57 

55 

47 

36 

51 

52  1 

MIN 

27 

28 

32 

32 

39 

40 

40 

31 

31 

37 

28 

30 

37 

37 

38 

29 

30 

38 

45 

42 

40 

35 

35 

43 

39 

30 

40 

34 

31 

33 

35  : 

CONDA 

MAX 

50 

52 

50 

54 

47 

48 

42 

43 

50 

60 

55 

70 

73 

58 

73 

73 

75 

72 

47 

52 

58 

70 

67 

50 

54 

53 

42 

50 

57  ' 

MIN 

17 

22 

21 

26 

25 

12 

33 

29 

21 

27 

21 

2: 

26 

28 

31 

26 

27 

29 

33 

35 

31 

25 

23 

33 

37 

35 

29 

31 

16 

19 

26  i< 

COTTONWOOD 

MAX 

60 

59 

60 

60 

58 

50 

57 

70 

70 

78 

59 

52 

75 

80 

67 

51 

51 

68 

76 

75 

50 

5  3 

46 

46 

48 

55 

59  i 

MIN 

29 

35 

30 

32 

38 

42 

35 

30 

32 

32 

27 

29 

37 

37 

42 

25 

31 

38 

42 

28 

31 

29 

36 

45 

31 

25 

38 

26 

26 

23 

32  ! 

COUNCIL 

MAX 

66 

68 

67 

67 

64 

62 

61 

53 

^2 

57 

64 

78 

7  5 

7  1 

79 

83 

82 

74 

65 

72 

82 

80 

76 

61 

60 

5  2 

50 

63 

67  ; 

MIN 

28 

39 

34 

39 

41 

36 

43 

34 

33 

27 

27 

27 

37 

43 

40 

35 

37 

39 

42 

40 

35 

31 

34 

40 

39 

31 

37 

34 

24 

24 

35  : 

CRATERS  OF    THE   MOON  NM 

MAX 

50 

54 

54 

50 

49 

46 

47 

4  3 

44 

44 

50 

5  7 

63 

70 

59 

62 

70 

75 

78 

73 

54 

61 

71 

70 

52 

58 

52 

42 

43 

49 

57  1 

MIN 

27 

26 

29 

28 

34 

27 

37 

24 

22 

25 

22 

27 

33 

35 

35 

31 

34 

37 

45 

34 

31 

30 

33 

42 

42 

32 

30 

31 

17 

18 

30  i 

DEAOWOOD  DAM 

MAX 

57 

57 

56 

54 

$1 

48 

47 

43 

42 

45 

53 

63 

61 

70 

66 

62 

68 

71 

70 

67 

54 

51 

69 

69 

59 

51 

46 

37 

37 

50 

56  - 

MIN 

16 

18 

18 

19 

29 

22 

34 

26 

25 

15 

14 

17 

23 

29 

27 

18 

20 

23 

26 

34 

22 

21 

23 

27 

30 

21 

26 

25 

15 

14 

22  J 

DEER   FLAT  DAM 

MAX 

68 

69 

69 

68 

66 

72 

70 

57 

57 

60 

65 

74 

75 

85 

64 

67 

79 

79 

60 

70 

55 

70 

81 

82 

80 

66 

65 

57 

56 

55 

70  . 

MIN 

28 

35 

33 

36 

46 

36 

49 

36 

30 

33 

28 

33 

39 

44 

58 

36 

38 

44 

50 

43 

39 

35 

46 

51 

40 

35 

43 

37 

26 

32 

38  > 

DEER  POINT 

MAX 

49 

50 

49 

46 

42 

42 

40 

31 

31 

34 

43 

54 

54 

59 

57 

53 

59 

59 

51 

53 

39 

46 

58 

57 

54 

39 

36 

37 

25 

39 

46. 

MIN 

36 

36 

36 

33 

29 

34 

23 

19 

23 

20 

27 

36 

42 

47 

39 

33 

46 

50 

53 

24 

22 

33 

44 

47 

28 

27 

28 

15 

14 

21 

32. 

DIXIE 

MAX 

54 

55 

55 

57 

50 

40 

38 

44 

43 

50 

59 

61 

65 

58 

58 

65 

70 

71 

48 

46 

59 

57 

65 

45 

49 

41 

35 

36 

49 

52. 

MIN 

14 

24 

15 

22 

31 

22 

22 

13 

29 

26 

10 

14 

22 

24 

25 

14 

16 

20 

25 

31 

25 

18 

22 

26 

29 

16 

25 

24 

13 

14 

21. 

DRIG&S 

MAX 

47 

53 

53 

4  7 

43 

42 

61 

65 

65 

69 

72 

76 

75 

70 

60 

65 

5  6 

65 

51 

55 

50 

49 

49 

50 

57. 

MIN 

19 

21 

25 

24 

24 

21 

22 

20 

15 

21 

21 

25 

26 

25 

30 

25 

29 

30 

33 

35 

26 

30 

30 

33 

37 

35 

30 

25 

29 

30 

26. 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

43 

47 

47 

51 

48 

46 

45 

40 

44 

47 

50 

53 

50 

65 

69 

56 

70 

72 

79 

76 

56 

52 

70 

74 

70 

55 

50 

48 

40 

50 

56. 

MIN 

36 

36 

38 

41 

39 

31 

36 

43 

48 

39 

31 

25 

12 

22 

32. 

DUBOIS  FAA  AP 

MAX 

51 

54 

53 

56 

51 

51 

47 

43 

47 

51 

56 

58 

67 

59 

70 

65 

72 

MIN 

28 

31 

33 

33 

33 

27 

26 

23 

26 

30 

22 

29 

33 

38 

37 

35 

38 

ELK  CITY 

MAX 

62 

57 

61 

62 

57 

55 

50 

45 

45 

44 

57 

70 

77 

77 

63 

80 

80 

75 

70 

76 

70 

73 

49 

53 

51 

41 

45 

61. 

MIN 

30 

34 

20 

27 

34 

26 

27 

24 

30 

22 

20 

21 

IS 

19 

22 

30 

28 

32 

30 

21 

30 

25 

19 

27 

28 

25 

20 

25. 

See  Reierance  Notes  Following  Station  ij^^x 
-   48  - 


Station 


Lie  RJVER   1  S 
MMETt    2  E 
AIRFIELD  RS 
ENN  RS 

ORI    HALL    INO  AOENCY 
AROEN  VALLEY  RS 
LENNS  FERRY 
RACE 

RAND  VIEW 

RANGEVILLE 

WASMEPE 

iROUSE 

lAlLEv  RS 

lAMER   ^  NU 
HAZELION 
HEADQUARTERS 
MILL  CITY 
rtOLL ISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

IDAHO  FALLS   16  SE 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

IDAHO   FALLS   42   Nw  WB 

IDAHO   FALLS   '.6  «  WB 

ISLAMD  PARK  0AM 

JEROME 

ICELLOGG 

KILGORE 

ICOOSK  I A 

KUNA    2  NNE 

LEWISTON  W8  AP 

LIFION  PUMPING  STA 

LOWMAN   3  E 

MACKAY  RS 

»ALAO 

HALAD  FAA  AP 
MAY  RS 

MC  CALL 


DAILY  TEMPERATURES 

DijOl  Month 


IDAHO 
APRIL  1962 


2 

2 

2 

g 

in 

12 

'* 

IS 

16 

I 

17 

16 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

V: 

MAX 

62 

62 

63 

66 

59 

58 

48 

47 

49 

44 

45 

58 

67 

67 

78 

52 

65 

76 

80 

71 

52 

S3 

69 

78 

75 

54 

6; 

MIN 

21 

27 

26 

25 

32 

31 

34 

23 

29 

31 

23 

26 

29 

31 

34 

25 

25 

30 

29 

37 

26 

29 

31 

35 

28 

24 

33 

.t, 

MAX 

71 

71 

70 

70 

74 

70 

68 

57 

57 

59 

67 

77 

77 

87 

78 

81 

82 

84 

79 

67 

79 

87 

65 

80 

79 

64 

59 

50 

67 

MIN 

32 

34 

31 

31 

43 

36 

36 

37 

28 

26 

25 

31 

39 

43 

28 

34 

41 

41 

41 

31 

31 

38 

39 

39 

26 

41 

35 

26 

26 

MAX 

«4 

49 

49 

48 

49 

50 

49 

45 

43 

42 

41 

53 

62 

64 

73 

66 

67 

73 

76 

78 

57 

60 

66 

74 

72 

67 

57 

45 

41 

46 

MIN 

18 

19 

19 

20 

30 

24 

34 

29 

24 

23 

24 

24 

30 

34 

35 

30 

31 

34 

40 

37 

31 

30 

35 

44 

40 

30 

34 

30 

23 

23 

MAX 

69 

70 

70 

72 

69 

63 

55 

57 

52 

53 

54 

65 

72 

78 

82 

54 

72 

79 

80 

78 

51 

60 

76 

79 

64 

50 

61 

50 

54 

55 

MIN 

29 

34 

32 

34 

44 

38 

42 

32 

38 

39 

32 

29 

37 

37 

39 

34 

32 

38 

40 

44 

40 

35 

38 

39 

39 

29 

38 

35 

33 

30 

MAX 

63 

64 

65 

63 

59 

60 

57 

52 

50 

53 

57 

67 

75 

78 

72 

78 

83 

84 

81 

58 

69 

77 

76 

78 

62 

63 

60 

48 

66 

MIN 

25 

27 

26 

28 

36 

26 

45 

3i 

34 

33 

30 

25 

32 

35 

36 

31 

35 

41 

37 

35 

31 

34 

47 

43 

38 

38 

35 

27 

24 

MAX 

69 

69 

69 

64 

65 

61 

53 

56 

64 

75 

73 

82 

82 

73 

80 

80 

82 

81 

66 

75 

62 

61 

76 

78 

66 

50 

50 

63 

MIN 

26 

28 

27 

37 

30 

35 

34 

31 

25 

26 

31 

38 

37 

29 

29 

34 

37 

42 

29 

29 

32 

39 

40 

27 

37 

34 

47 

28 

MAX 

72 

71 

74 

70 

68 

73 

70 

57 

59 

61 

70 

78 

80 

88 

87 

74 

84 

91 

90 

84 

67 

76 

86 

85 

79 

67 

54 

54 

56 

67 

MIN 

30 

33 

30 

34 

40 

33 

53 

38 

36 

33 

29 

28 

39 

47 

42 

34 

33 

40 

45 

40 

37 

33 

41 

47 

43 

36 

38 

38 

31 

24 

MAX 

56 

58 

58 

56 

50 

52 

50 

45 

46 

46 

54 

68 

59 

73 

74 

69 

75 

76 

79 

77 

52 

63 

69 

70 

70 

59 

60 

56 

42 

61 

MIN 

23 

27 

27 

29 

30 

26 

40 

28 

31 

28 

28 

27 

31 

32 

35 

31 

32 

35 

38 

38 

33 

29 

32 

35 

36 

38 

33 

33 

25 

19 

MAX 

7<. 

74 

75 

69 

63 

70 

SO 

88 

80 

75 

85 

90 

89 

87 

70 

70 

68 

60 

68 

MIN 

29 

31 

33 

32 

32 

28 

30 

37 

45 

34 

35 

38 

31 

40 

44 

36 

41 

27 

29 

MAX 

61 

62 

62 

61 

58 

53 

51 

45 

47 

48 

57 

72 

71 

81 

51 

62 

74 

77 

59 

48 

54 

71 

79 

76 

53 

54 

52 

47 

49 

62 

MlN 

29 

35 

32 

33 

42 

38 

35 

29 

32 

33 

25 

30 

40 

42 

42 

27 

32 

39 

44 

34 

34 

30 

42 

43 

33 

26 

36 

32 

32 

26 

MAX 

61 

63 

63 

59 

55 

62 

52 

49 

51 

60 

70 

75 

79 

79 

67 

55 

57 

76 

74 

67 

59 

60 

53 

47 

56 

MIN 

32 

34 

31 

34 

35 

33 

30 

29 

28 

25 

28 

31 

37 

40 

31 

29 

29 

35 

44 

37 

26 

30 

28 

22 

20 

MAX 

49 

53 

50 

49 

46 

52 

45 

40 

43 

46 

52 

59 

64 

67 

66 

51 

68 

71 

74 

65 

57 

50 

68 

67 

59 

58 

49 

41 

43 

49 

MIN 

11 

13 

15 

16 

26 

15 

32 

19 

17 

19 

23 

21 

25 

27 

26 

24 

23 

25 

38 

35 

29 

21 

23 

31 

39 

30 

23 

31 

14 

14 

MAX 

51 

53 

57 

56 

55 

55 

55 

48 

42 

47 

50 

56 

64 

66 

74 

66 

66 

72 

75 

77 

56 

60 

64 

72 

77 

62 

59 

44 

39 

45 

MIN 

26 

29 

27 

28 

34 

29 

32 

26 

26 

28 

28 

31 

34 

37 

38 

32 

36 

38 

42 

37 

33 

33 

35 

42 

42 

26 

32 

33 

22 

24 

MAX 

57 

60 

59 

52 

59 

58 

57 

46 

51 

50 

59 

62 

68 

72 

74 

74 

76 

78 

83 

80 

56 

MIN 

24 

30 

30 

34 

39 

26 

28 

22 

32 

30 

21 

24 

29 

37 

36 

30 

32 

34 

42 

44 

38 

28 

27 

36 

48 

37 

28 

32 

12 

18 

MAX 

65 

66 

65 

63 

61 

65 

62 

50 

52 

55 

57 

70 

74 

82 

80 

76 

78 

86 

87 

80 

61 

71 

82 

79 

68 

66 

62 

48 

50 

60 

MIN 

31 

32 

33 

31 

41 

28 

46 

33 

35 

30 

32 

28 

36 

37 

45 

39 

35 

40 

40 

35 

37 

31 

37 

51 

44 

36 

38 

32 

27 

23 

MAX 

52 

62 

64 

58 

55 

62 

49 

45 

45 

44 

44 

58 

69 

70 

80 

50 

65 

78 

80 

73 

52 

53 

70 

77 

76 

67 

54 

44 

44 

45 

MIN 

25 

24 

22 

32 

29 

21 

28 

25 

26 

29 

21 

24 

27 

28 

30 

23 

24 

28 

32 

32 

27 

26 

28 

32 

27 

20 

26 

29 

29 

26 

MAX 

45 

46 

46 

50 

49 

53 

53 

44 

48 

48 

56 

55 

66 

70 

68 

57 

74 

75 

79 

75 

60 

65 

74 

71 

68 

54 

52 

44 

45 

55 

MIN 

12 

16 

18 

19 

30 

27 

37 

30 

25 

25 

29 

24 

28 

33 

34 

29 

35 

34 

32 

37 

31 

28 

33 

40 

41 

31 

33 

29 

23 

26 

MAX 

64 

65 

64 

62 

60 

65 

62 

52 

52 

54 

61 

71 

73 

82 

77 

68 

76 

82 

83 

79 

67 

70 

76 

77 

70 

62 

52 

53 

61 

MIN 

30 

31 

33 

33 

37 

32 

43 

31 

32 

29 

29 

33 

41 

39 

51 

28 

35 

42 

43 

32 

33 

33 

45 

54 

42 

28 

32 

29 

18 

MAX 

55 

60 

61 

65 

58 

62 

59 

52 

52 

55 

59 

65 

73 

74 

74 

72 

77 

79 

85 

81 

66 

70 

77 

80 

71 

63 

63 

64 

50 

59 

MlN 

26 

28 

28 

30 

34 

28 

41 

27 

25 

35 

31 

27 

30 

41 

32 

34 

34 

37 

37 

38 

40 

29 

30 

41 

51 

36 

30 

31 

22 

26 

MAX 

61 

62 

64 

60 

56 

59 

55 

53 

46 

51 

59 

70 

70 

79 

75 

70 

76 

78 

81 

75 

61 

69 

77 

73 

72 

56 

53 

47 

46 

57 

MIN 

24 

21 

25 

25 

32 

27 

42 

32 

25 

22 

22 

25 

30 

35 

35 

27 

28 

32 

36 

31 

27 

28 

32 

30 

36 

25 

34 

31 

25 

22 

MAX 

59 

61 

63 

61 

54 

58 

57 

43 

50 

49 

57 

65 

72 

76 

73 

70 

75 

81 

82 

77 

58 

57 

74 

75 

71 

61 

60 

57 

46 

55 

MIN 

27 

28 

29 

31 

33 

26 

42 

27 

31 

33 

26 

28 

33 

35 

35 

37 

33 

35 

43 

39 

37 

32 

34 

40 

44 

38 

32 

37 

25 

26 

MAX 

51 

56 

55 

56 

47 

53 

57 

39 

42 

44 

52 

61 

68 

71 

70 

65 

72 

74 

75 

53 

53 

62 

71 

73 

52 

55 

55 

46 

41 

50 

MIN 

19 

27 

27 

27 

30 

30 

36 

25 

29 

29 

25 

25 

31 

31 

35 

28 

31 

33 

40 

36 

36 

25 

31 

32 

38 

27 

29 

30 

23 

25 

MAX 

58 

59 

60 

59 

55 

60 

54 

44 

51 

49 

58 

65 

73 

76 

75 

69 

74 

79 

84 

53 

60 

57 

75 

77 

64 

63 

61 

48 

47 

56 

MIN 

28 

29 

29 

30 

31 

28 

36 

28 

33 

33 

27 

29 

31 

33 

36 

37 

34 

34 

41 

40 

38 

33 

34 

40 

46 

40 

38 

30 

26 

26 

MAX 

55 

56 

58 

58 

52 

61 

49 

46 

47 

50 

57 

64 

70 

75 

70 

70 

75 

76 

84 

61 

62 

66 

75 

75 

50 

59 

58 

48 

46 

56 

MIN 

26 

28 

27 

26 

29 

24 

30 

26 

23 

30 

18 

22 

27 

32 

32 

34 

32 

31 

38 

40 

36 

27 

30 

36 

41 

36 

29 

21 

16 

20 

MAX 

56 

61 

61 

60 

57 

60 

53 

45 

51 

51 

58 

65 

72 

74 

70 

69 

75 

76 

82 

51 

59 

66 

76 

75 

50 

62 

65 

45 

46 

54 

MIN 

27 

28 

27 

29 

31 

28 

32 

25 

27 

28 

22 

26 

28 

32 

32 

28 

29 

31 

38 

39 

37 

28 

33 

42 

41 

35 

35 

27 

21 

21 

MAX 

45 

51 

50 

51 

46 

41 

38 

36 

39 

42 

45 

49 

53 

58 

64 

58 

61 

52 

70 

64 

50 

53 

63 

65 

61 

48 

42 

39 

36 

45 

MIN 

5 

10 

17 

14 

21 

12 

29 

5 

18 

18 

10 

11 

20 

25 

23 

18 

21 

22 

30 

31 

28 

19 

23 

25 

34 

32 

21 

24 

10 

11 

MAX 

63 

66 

68 

69 

66 

63 

69 

57 

49 

55 

57 

65 

72 

76 

83 

75 

72 

80 

89 

89 

50 

63 

74 

84 

82 

66 

64 

61 

46 

52 

MIN 

31 

36 

32 

33 

39 

30 

42 

32 

32 

30 

27 

27 

40 

43 

43 

35 

39 

44 

45 

37 

35 

33 

40 

47 

42 

34 

35 

32 

26 

25 

MAX 

65 

66 

66 

67 

60 

60 

56 

47 

52 

50 

49 

61 

70 

71 

82 

55 

66 

79 

84 

72 

59 

59 

71 

80 

75 

56 

54 

48 

44 

45 

MIN 

30 

31 

33 

31 

37 

39 

37 

30 

31 

38 

29 

30 

35 

37 

43 

31 

31 

38 

44 

44 

38 

34 

37 

43 

40 

29 

36 

35 

33 

35 

MAX 

43 

49 

51 

48 

44 

42 

40 

39 

39 

45 

43 

48 

55 

57 

55 

57 

58 

69 

64 

55 

48 

52 

57 

57 

65 

46 

42 

40 

37 

45 

MIN 

6 

20 

19 

12 

12 

16 

18 

11 

9 

21 

12 

10 

20 

25 

25 

23 

21 

21 

31 

35 

33 

19 

23 

28 

36 

32 

25 

22 

3 

13 

MAX 

69 

71 

71 

68 

68 

57 

58 

56 

51 

56 

67 

78 

75 

82 

77 

72 

84 

86 

84 

65 

56 

SO 

69 

64 

63 

61 

61 

58 

54 

74 

MIN 

30 

35 

33 

34 

46 

42 

47 

32 

40 

38 

29 

30 

40 

40 

43 

33 

32 

38 

43 

46 

38 

33 

38 

44 

43 

29 

42 

39 

34 

26 

MAX 

70 

70 

72 

68 

65 

73 

64 

58 

57 

58 

55 

77 

77 

85 

79 

71 

83 

80 

83 

72 

55 

73 

85 

60 

75 

55 

63 

60 

65 

66 

MIN 

29 

30 

29 

28 

42 

35 

49 

37 

25 

27 

22 

28 

35 

47 

50 

28 

33 

42 

46 

41 

35 

31 

42 

46 

39 

26 

36 

23 

30 

MAX 

68 

67 

67 

66 

66 

61 

59 

53 

53 

58 

64 

72 

73 

84 

62 

68 

79 

82 

71 

63 

66 

77 

81 

74 

63 

53 

57 

57 

54 

66 

MIN 

36 

38 

38 

38 

46 

46 

44 

35 

34 

37 

33 

39 

44 

48 

41 

34 

41 

47 

53 

44 

41 

42 

48 

46 

39 

34 

42 

36 

37 

35 

MAX 

40 

43 

49 

48 

44 

48 

47 

44 

44 

45 

51 

53 

60 

64 

69 

67 

70 

69 

71 

64 

45 

58 

55 

66 

67 

55 

56 

54 

40 

47 

MIN 

18 

20 

22 

31 

25 

20 

28 

25 

25 

25 

24 

24 

28 

30 

32 

33 

33 

35 

40 

36 

32 

30 

32 

37 

42 

38 

33 

33 

23 

23 

MAX 

65 

65 

66 

64 

58 

58 

53 

48 

50 

53 

60 

72 

71 

80 

76 

72 

78 

80 

82 

65 

63 

73 

79 

78 

69 

57 

52 

44 

♦  5 

60 

MIN 

31 

25 

25 

25 

33 

27 

39 

31 

31 

30 

23 

24 

28 

31 

34 

27 

26 

30 

33 

41 

25 

27 

27 

34 

36 

25 

32 

31 

29 

24 

MAX 

53 

58 

58 

56 

52 

56 

47 

43 

51 

50 

57 

62 

67 

70 

69 

68 

72 

75 

79 

68 

68 

64 

70 

69 

57 

66 

50 

40 

44 

51 

MIN 

27 

24 

26 

29 

24 

36 

24 

25 

30 

28 

28 

32 

33 

30 

29 

34 

36 

38 

39 

33 

30 

28 

38 

39 

35 

29 

30 

19 

21 

25 

MAX 

61 

63 

63 

63 

59 

61 

54 

43 

48 

53 

60 

57 

72 

77 

77 

76 

79 

79 

82 

72 

59 

65 

72 

78 

68 

63 

64 

59 

45 

54 

MIN 

28 

30 

32 

42 

33 

27 

42 

32 

33 

29 

27 

29 

35 

38 

39 

40 

42 

41 

53 

37 

36 

32 

35 

40 

48 

43 

37 

36 

23 

21 

60 

55 

42 

49 

53 

61 

69 

73 

77 

77 

76 

79 

77 

80 

65 

60 

66 

73 

77 

68 

64 

49 

44 

66 

MIN 

26 

29 

31 

30 

30 

26 

38 

32 

33 

30 

24 

27 

31 

33 

33 

39 

37 

37 

40 

40 

36 

30 

32 

37 

46 

41 

33 

29 

22 

19 

MAX 

63 

62 

61 

60 

53 

60 

70 

62 

60 

56 

54 

MIN 

21 

21 

29 

38 

29 

20 

22 

40 

31 

31 

16 

MAX 

54 

53 

56 

55 

49 

49 

44 

41 

38 

45 

50 

59 

52 

66 

65 

59 

67 

68 

70 

69 

52 

60 

70 

69 

65 

49 

47 

40 

36 

62 

MIN 

22 

27 

23 

25 

33 

29 

34 

27 

32 

19 

20 

22 

29 

32 

30 

26 

25 

28 

31 

33 

26 

26 

28 

33 

32 

25 

31 

26 

18 

22 

59.5 
26.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


10  I 

APRIL  1  ( 


Station 

DayOf  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MC  CAMMON 

MAX 

62 

63 

63 

62 

51 

58 

56 

50 

50 

59 

59 

58 

73 

77 

76 

73 

79 

80 

80 

65 

67 

68 

72 

78 

65 

60 

63 

60 

52 

56 

MIN 

31 

29 

29 

31 

30 

28 

30 

30 

34 

25 

26 

27 

27 

35 

37 

33 

38 

35 

40 

36 

29 

31 

31 

46 

45 

40 

39 

31 

29 

20 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

63 

64 

64 

63 

60 

62 

61 

49 

49 

52 

58 

68 

73 

72 

70 

69 

77 

77 

85 

76 

58 

68 

76 

76 

72 

56 

61 

46 

47 

56 

MIN 

26 

26 

34 

33 

38 

31 

46 

32 

33 

31 

32 

29 

40 

42 

46 

36 

38 

42 

47 

35 

37 

32 

32 

51 

43 

37 

33 

33 

27 

26 

MONTPELIER  RS 

MAX 

44 

50 

51 

52 

50 

38 

54 

48 

38 

44 

42 

52 

61 

67 

72 

72 

70 

75 

76 

80 

50 

46 

62 

71 

72 

67 

56 

59 

43 

38 

MIN 

19 

20 

24 

29 

25 

19 

23 

24 

27 

25 

21 

24 

29 

30 

34 

30 

31 

33 

38 

35 

33 

26 

29 

36 

37 

35 

28 

34 

19 

18 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

63 

61 

62 

62 

59 

55 

53 

49 

51 

51 

59 

69 

70 

79 

72 

63 

76 

79 

72 

61 

59 

72 

79 

73 

62 

56 

5 1 

48 

57 

MIN 

32 

32 

33 

34 

42 

43 

35 

30 

29 

30 

32 

38 

38 

49 

43 

33 

41 

43 

52 

38 

39 

39 

47 

47 

34 

28 

40 

32 

30 

29 

MOUMAIN  HOME    1  SE 

MAX 

70 

70 

71 

70 

65 

69 

68 

53 

56 

64 

76 

76 

80 

64 

84 

73 

82 

86 

86 

78 

63 

71 

83 

83 

78 

63 

61 

56 

56 

63 

MIN 

32 

36 

34 

31 

39 

32 

39 

36 

32 

29 

29 

41 

40 

47 

50 

29 

37 

39 

53 

37 

36 

32 

43 

51 

34 

34 

22 

35 

29 

28 

MULLAN  FAA 

MAX 

62 

62 

63 

61 

57 

47 

44 

52 

45 

43 

55 

66 

67 

77 

47 

62 

73 

79 

71 

54 

53 

66 

77 

72 

52 

49 

43 

41 

38 

57 

MIN 

27 

29 

30 

28 

34 

32 

31 

26 

27 

27 

25 

28 

31 

35 

31 

26 

32 

36 

42 

33 

30 

31 

38 

41 

28 

25 

32 

29 

28 

30 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

6 1 

63 

63 

64 

62 

58 

56 

53 

44 

49 

54 

61 

69 

74 

76 

64 

68 

75 

79 

77 

50 

59 

6  7 

76 

73 

56 

56 

46 

43 

48 

MiN 

20 

24 

22 

25 

27 

32 

35 

30 

32 

22 

21 

23 

29 

34 

34 

23 

23 

28 

32 

39 

24 

24 

27 

33 

29 

22 

31 

31 

24 

20 

NEZPERCE 

MAX 

62 

63 

63 

59 

58 

52 

50 

44 

43 

45 

58 

70 

69 

78 

67 

62 

75 

80 

67 

51 

53 

70 

79 

75 

54 

53 

5 1 

44 

45 

62 

MIN 

32 

34 

32 

34 

40 

40 

37 

30 

31 

31 

28 

32 

39 

42 

40 

28 

34 

38 

45 

34 

33 

33 

36 

45 

33 

24 

38 

31 

30 

26 

OAKLEY 

MAX 

65 

66 

62 

64 

58 

67 

62 

48 

53 

54 

63 

70 

77 

62 

75 

70 

76 

81 

63 

75 

60 

70 

77 

79 

68 

60 

65 

56 

47 

61 

MIN 

31 

36 

36 

35 

27 

34 

j7 

32 

33 

27 

30 

35 

42 

41 

51 

29 

36 

40 

46 

40 

37 

37 

43 

48 

44 

30 

37 

32 

25 

25 

OBSIDIAN   3  SSE 

MAX 

52 

52 

54 

51 

43 

46 

40 

36 

44 

43 

49 

53 

57 

52 

55 

51 

59 

55 

58 

42 

48 

52 

57 

55 

52 

48 

45 

35 

37 

44 

MIN 

8 

10 

10 

13 

25 

15 

31 

23 

14 

U 

6 

10 

20 

17 

22 

12 

14 

18 

26 

26 

20 

20 

20 

29 

27 

18 

25 

19 

6 

8 

OLA   5  S 

MAX 

67 

69 

70 

66 

65 

65 

65 

60 

58 

53 

65 

74 

74 

80 

72 

74 

81 

79 

80 

61 

80 

62 

81 

78 

75 

63 

59 

56 

59 

64 

MIN 

30 

27 

28 

28 

43 

32 

33 

34 

30 

27 

23 

26 

32 

40 

29 

34 

35 

34 

35 

32 

34 

26 

33 

36 

36 

27 

27 

35 

26 

23 

OROFINO 

MAX 

71 

72 

71 

70 

68 

64 

60 

55 

55 

59 

68 

78 

78 

90 

62 

75 

87 

67 

76 

65 

67 

82 

85 

79 

67 

65 

63 

55 

55 

73 

MIN 

30 

34 

35 

34 

48 

43 

46 

30 

35 

38 

30 

32 

39 

41 

43 

34 

33 

40 

45 

57 

37 

34 

39 

44 

38 

30 

42 

37 

37 

32 

PALISADES  DAM 

MAX 

51 

55 

52 

54 

46 

47 

48 

42 

44 

43 

50 

56 

59 

62 

72 

66 

65 

69 

76 

69 

48 

58 

70 

69 

67 

57 

55 

34 

47 

50 

MIN 

20 

22 

25 

27 

29 

23 

35 

21 

27 

28 

27 

24 

27 

31 

33 

29 

31 

32 

36 

40 

36 

31 

31 

36 

37 

36 

36 

34 

26 

25 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

71 

72 

70 

72 

68 

73 

70 

56 

57 

61 

69 

77 

78 

88 

87 

74 

64 

84 

65 

78 

66 

77 

66 

84 

80 

66 

66 

58 

60 

69 

MlN 

28 

31 

34 

36 

44 

34 

51 

38 

28 

30 

27 

29 

33 

39 

54 

30 

34 

40 

46 

44 

39 

34 

36 

48 

42 

33 

45 

37 

24 

28 

PAUL    1  ENE 

MAX 

57 

64 

66 

66 

64 

61 

68 

55 

46 

54 

55 

61 

70 

75 

80 

71 

71 

77 

82 

83 

45 

57 

71 

78 

76 

57 

62 

64 

46 

50 

MIN 

26 

30 

30 

31 

35 

34 

42 

34 

32 

32 

30 

29 

35 

36 

42 

36 

35 

37 

39 

38 

36 

33 

38 

51 

45 

37 

34 

33 

27 

26 

PAYETTE 

MAX 

73 

75 

74 

72 

72 

72 

68 

59 

60 

64 

70 

78 

78 

88 

86 

75 

83 

86 

87 

75 

71 

77 

86 

64 

77 

68 

66 

63 

60 

70 

MIN 

29 

33 

32 

34 

47 

33 

49 

39 

29 

32 

24 

29 

35 

39 

47 

29 

32 

39 

44 

45 

39 

33 

37 

46 

43 

30 

46 

36 

25 

26 

PICABO  ' 

MAX 

49 

55 

55 

56 

55 

58 

60 

50 

45 

52 

53 

59 

67 

71 

75 

70 

69 

75 

78 

81 

51 

59 

65 

71 

73 

56 

61 

5  1 

42 

49 

MIN 

23 

27 

29 

29 

31 

27 

31 

26 

20 

21 

24 

28 

32 

33 

36 

28 

27 

37 

33 

35 

26 

26 

29 

33 

39 

23 

26 

32 

19 

20 

PIERCE  RS 

MAX 

52 

56 

57 

55 

54 

51 

45 

46 

45 

43 

43 

53 

60 

60 

72 

45 

59 

70 

75 

71 

50 

52 

70 

78 

75 

56 

53 

45 

45 

45 

MIN 

21 

24 

24 

22 

26 

28 

32 

24 

28 

28 

20 

22 

26 

27 

28 

22 

23 

26 

29 

34 

28 

24 

27 

31 

28 

21 

26 

28 

29 

24 

POCATELLO   WB  AP 

MAX 

61 

61 

61 

61 

54 

60 

55 

42 

49 

5  1 

58 

66 

74 

79 

72 

69 

75 

82 

63 

51 

58 

67 

75 

77 

61 

62 

63 

47 

47 

56 

MIN 

29 

31 

30 

30 

35 

30 

40 

34 

35 

33 

34 

29 

36 

39 

42 

38 

37 

37 

46 

34 

36 

34 

39 

51 

45 

40 

39 

32 

27 

26 

PORTHI LL 

MAX 

62 

64 

66 

62 

64 

5  8 

56 

52 

55 

56 

60 

68 

69 

75 

66 

64 

72 

76 

62 

69 

64 

70 

72 

75 

56 

55 

48 

49 

55 

58 

MIN 

27 

29 

29 

28 

32 

37 

40 

33 

26 

26 

28 

28 

32 

35 

46 

28 

28 

32 

39 

41 

49 

35 

34 

36 

39 

28 

36 

35 

37 

30 

POILATCH 

MAX 

64 

60 

65 

62 

60 

57 

54 

49 

50 

5  1 

60 

70 

71 

60 

76 

65 

78 

79 

77 

63 

60 

72 

81 

76 

56 

56 

5  2 

46 

50 

60 

MIN 

39 

33 

29 

36 

34 

38 

32 

30 

34 

35 

38 

43 

36 

47 

38 

41 

44 

48 

43 

41 

39 

39 

39 

36 

40 

36 

35 

31 

40 

37 

PRESTON  2  SE 

MAX 

55 

60 

65 

63 

59 

49 

60 

5 1 

41 

50 

51 

60 

65 

71 

71 

76 

75 

78 

80 

83 

52 

52 

65 

70 

76 

69 

60 

63 

47 

41 

MIN 

27 

28 

30 

33 

32 

28 

37 

32 

34 

31 

27 

28 

32 

36 

37 

34 

37 

35 

42 

43 

32 

32 

35 

38 

46 

43 

34 

42 

26 

22 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

63 

63 

66 

58 

59 

54 

52 

50 

49 

53 

61 

67 

68 

78 

70 

63 

74 

60 

75 

59 

60 

68 

76 

71 

54 

53 

50 

43 

51 

56 

MIN 

25 

29 

29 

27 

32 

33 

31 

22 

30 

28 

25 

27 

31 

32 

41 

25 

26 

30 

38 

37 

37 

30 

33 

37 

30 

25 

33 

30 

27 

27 

REYNOLDS 

MAX 

67 

66 

66 

64 

64 

67 

60 

54 

52 

57 

62 

73 

74 

62 

69 

64 

77 

79 

71 

54 

59 

71 

81 

75 

71 

60 

57 

56 

49 

62 

MIN 

26 

27 

28 

32 

41 

31 

31 

31 

31 

29 

26 

27 

41 

40 

40 

32 

31 

38 

42 

35 

32 

27 

41 

50 

34 

26 

22 

21 

26 

23 

RICHFIELD 

MAX 

61 

64 

63 

62 

60 

65 

62 

50 

54 

54 

59 

66 

72 

78 

77 

70 

75 

82 

84 

78 

60 

69 

79 

77 

69 

60 

57 

47 

50 

57 

MIN 

31 

30 

30 

31 

36 

28 

42 

32 

29 

26 

22 

26 

36 

36 

41 

28 

34 

39 

45 

36 

29 

30 

41 

45 

36 

25 

29 

31 

21 

22 

R I  GO  INS  RS 

MAX 

74 

73 

70 

70 

70 

60 

61 

68 

80 

78 

77 

66 

90 

69 

75 

86 

86 

81 

67 

61 

66 

MIN 

38 

36 

36 

46 

45 

42 

37 

32 

39 

45 

34 

35 

47 

51 

45 

j9 

50 

40 

36 

46 

34 

RUPERT 

MAX 

59 

65 

66 

66 

63 

62 

65 

61 

56 

52 

54 

60 

7 1 

74 

76 

82 

74 

80 

82 

85 

44 

65 

73 

61 

75 

61 

63 

58 

49 

48 

MIN 

37 

38 

32 

32 

40 

33 

34 

32 

35 

32 

29 

29 

36 

38 

36 

37 

36 

37 

41 

37 

36 

32 

34 

45 

38 

34 

34 

35 

25 

35 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

50 

57 

56 

58 

52 

48 

49 

43 

48 

48 

•55 

62 

70 

73 

73 

69 

75 

78 

82 

55 

59 

66 

74 

74 

67 

67 

55 

50 

46 

54 

MIN 

21 

23 

28 

29 

30 

24 

37 

17 

17 

31 

22 

26 

31 

32 

35 

27 

33 

34 

42 

40 

35 

27 

32 

36 

44 

38 

35 

29 

14 

19 

SAINT  MARIES 

MAX 

65 

64 

67 

62 

51 

59 

56 

5  3 

5 1 

61 

70 

83 

80 

65 

79 

82 

60 

66 

61 

73 

79 

78 

58 

55 

54 

49 

52 

62 

MIN 

29 

30 

31 

30 

42 

39 

39 

39 

31 

36 

29 

30 

36 

36 

43 

30 

31 

37 

46 

42 

37 

33 

38 

44 

36 

30 

33 

34 

35 

34 

SALMON 

MAX 

65 

64 

67 

66 

60 

58 

50 

48 

56 

64 

7 1 

76 

82 

77 

73 

79 

82 

86 

54 

6 1 

74 

8  1 

77 

63 

65 

56 

49 

50 

63 

MIN 

22 

25 

26 

33 

36 

28 

30 

23 

31 

35 

23 

22 

29 

30 

32 

27 

26 

29 

38 

44 

30 

27 

29 

34 

43 

30 

34 

31 

22 

23 

SANDPOINT    EXP  STA 

MAX 

61 

65 

62 

60 

61 

55 

53 

52 

52 

53 

61 

62 

63 

73 

59 

58 

68 

74 

69 

60 

60 

63 

71 

73 

56 

53 

50 

46 

46 

57 

MIN 

27 

31 

31 

29 

37 

37 

42 

26 

35 

35 

29 

28 

34 

35 

45 

27 

29 

34 

42 

43 

42 

34 

35 

40 

34 

27 

35 

33 

34 

32 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

65 

67 

66 

65 

62 

65 

63 

50 

53 

55 

62 

72 

75 

80 

76 

76 

80 

87 

89 

80 

64 

72 

84 

84 

73 

62 

60 

50 

52 

61 

MIN 

31 

34 

35 

35 

36 

29 

49 

33 

31 

25 

28 

31 

40 

42 

43 

32 

42 

45 

49 

37 

30 

32 

43 

50 

39 

29 

35 

33 

23 

24 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

74 

74 

72 

70 

70 

70 

61 

58 

59 

61 

69 

79 

79 

86 

85 

71 

86 

90 

90 

74 

64 

76 

64 

64 

63 

64 

63 

55 

56 

70 

MIN 

32 

38 

36 

36 

48 

43 

45 

40 

43 

37 

30 

33 

41 

42 

46 

30 

35 

39 

43 

45 

39 

34 

40 

44 

36 

31 

45 

37 

39 

29 

STREVELL 

MAX 

60 

62 

57 

59 

54 

61 

57 

44 

50 

52 

58 

65 

71 

75 

74 

75 

76 

79 

76 

57 

64 

71 

74 

71 

60 

61 

60 

45 

56 

MIN 

30 

28 

30 

22 

31 

25 

41 

30 

32 

28 

25 

29 

37 

35 

50 

33 

37 

46 

36 

33 

27 

37 

47 

45 

38 

30 

32 

21 

16 

SUGAR 

MAX 

57 

59 

59 

61 

52 

55 

55 

50 

48 

56 

63 

70 

74 

75 

69 

75 

76 

62 

76 

58 

66 

74 

75 

69 

69 

5  6 

56 

47 

54 

MIN 

23 

25 

32 

26 

28 

21 

17 

32 

30 

29 

26 

23 

28 

29 

32 

27 

26 

29 

38 

40 

33 

25 

29 

37 

43 

36 

34 

26 

16 

18 

SUN  VALLEY 

MAX 

47 

50 

50 

48 

50 

48 

60 

70 

64 

69 

73 

75 

70 

57 

6 1 

68 

69 

63 

56 

55 

38 

43 

50 

MlN 

13 

15 

15 

17 

21 

17 

35 

23 

13 

17 

15 

16 

23 

25 

26 

20 

21 

23 

29 

40 

31 

21 

27 

31 

34 

22 

22 

30 

14 

15 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

76 

75 

75 

73 

70 

73 

72 

60 

57 

62 

69 

81 

81 

89 

68 

73 

88 

86 

86 

79 

66 

78 

90 

89 

81 

68 

67 

66 

58 

71 

MIN 

42 

38 

39 

41 

41 

49 

53 

40 

43 

39 

42 

53 

44 

42 

47 

39 

31 

34 

t 

SWAN   VALLEY    1  W 

MAX 

55 

5B 

56 

60 

55 

52 

48 

45 

47 

45 

52 

63 

70 

74 

72 

73 

75 

77 

40 

68 

60 

63 

73 

75 

60 

62 

68 

52 

■•5 

55 

MIN 

11 

19 

20 

24 

24 

22 

38 

30 

21 

29 

22 

23 

22 

36 

35 

32 

26 

32 

31 

30 

32 

26 

27 

28 

32 

30 

30 

32 

26 

20 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

50 

54 

55 

50 

44 

43 

43 

36 

40 

37 

47 

54 

62 

62 

68 

63 

69 

74 

74 

56 

51 

59 

68 

70 

63 

54 

46 

39 

40 

48 

MIN 

21 

25 

27 

25 

29 

23 

27 

17 

23 

29 

25 

25 

25 

34 

31 

29 

32 

32 

42 

34 

33 

28 

33 

29 

37 

33 

26 

15 

12 

21 
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DAILY  TEMPERATURES  aprr'JJ^ 


DayO'  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

'  

26 



27 

28 

29 

30 

31 

1 

THREE  CREEK 

MAX 

62 

63 

59 

60 

56 

63 

51 

46 

45 

50 

59 

70 

72 

76 

72 

68 

74 

75 

79 

74 

56 

65 

75 

73 

54 

59 

60 

55 

♦5 

J7 

62.4 

MIN 

2<> 

24 

20 

23 

21 

24 

26 

22 

29 

23 

24 

25 

28 

33 

34 

23 

31 

30 

30 

24 

25 

27 

28 

44 

24 

18 

24 

18 

8 

18 

25,1 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

62 

61 

60 

58 

57 

61 

58 

49 

45 

50 

60 

71 

70 

79 

66 

63 

76 

78 

76 

55 

69 

63 

56 

58 

47 

43 

60 

62*2 

MiN 

2<> 

27 

24 

22 

36 

26 

30 

32 

29 

25 

20 

22 

28 

31 

36 

21 

22 

27 

34 

31 

30 

20 

25 

31 

30 

14 

26 

25 

15 

18 

26.0 

TWIN   FALLS   2  NNE 

MAX 

66 

68 

67 

65 

62 

66 

65 

51 

54 

55 

63 

72 

73 

85 

83 

72 

79 

82 

60 

83 

80 

73 

61 

63 

57 

50 

61 

68.8 

MIN 

26 

30 

32 

32 

43 

30 

49 

34 

35 

32 

31 

30 

35 

39 

54 

38 

34 

41 

42 

35 

37 

31 

38 

56 

44 

38 

38 

33 

27 

26 

36.4 

TWIN   FALLS   3  SE 

64 

68 

65 

62 

66 

55 

5 1 

53 

65 

72 

85 

75 

70 

80 

64 

57 

52 

67.0 

MIN 

33 

28 

30 

29 

43 

32 

44 

34 

34 

30 

34 

28 

34 

36 

43 

35 

38 

38 

44 

36 

34 

34 

35 

49 

45 

37 

38 

34 

33 

26 

35.6 

WALLACE 

60 

65 

58 

55 

48 

56 

66 

65 

57 

60 

73 

51 

57 

98*6 

MIN 

28 

29 

30 

29 

36 

34 

38 

28 

29 

34 

28 

27 

32 

34 

40 

28 

29 

35 

36 

39 

33 

30 

36 

40 

36 

27 

36 

33 

31 

31 

32.5 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 

60 

61 

61 

62 

58 

56 

52 

46 

44 

57 

67 

68 

78 

50 

61 

75 

80 

53 

66 

50 

48 

45 

40 

42 

58.3 

MIN 

27 

28 

30 

28 

30 

35 

40 

28 

29 

33 

26 

27 

33 

33 

37 

27 

28 

34 

40 

42 

33 

29 

35 

39 

38 

26 

34 

32 

30 

32 

32.1 

WARREN 

MAX 

55 

53 

53 

55 

49 

47 

41 

38 

41 

45 

52 

60 

55 

67 

65 

59 

65 

60 

65 

60 

46 

48 

53.4 

MIN 

1<> 

18 

14 

16 

28 

24 

25 

15 

26 

17 

10 

14 

21 

24 

27 

17 

16 

21 

25 

29 

22 

19 

24 

25 

27 

16 

25 

2C 

1 

10 

19.9 

WAYAN 

MAX 

52 

5 1 

53 

41 

45 

44 

36 

38 

47 

56 

64 

64 

62 

64 

60 

69 

69 

45 

69 

53 

53 

51 

39 

48 

55 .2 

MIN 

23 

24 

27 

28 

29 

18 

32 

22 

26 

29 

24 

31 

31 

35 

33 

33 

37 

37 

43 

32 

32 

30 

33 

38 

39 

35 

31 

29 

22 

21 

30.1 

WEISER  2  SE 

MAX 

68 

71 

70 

69 

67 

66 

65 

54 

59 

60 

67 

70 

75 

82 

80 

69 

77 

60 

82 

70 

68 

71 

82 

83 

76 

66 

63 

58 

57 

66 

69.7 

MIN 

31 

38 

33 

34 

47 

34 

28 

38 

30 

29 

27 

31 

37 

39 

45 

28 

33 

41 

45 

45 

40 

34 

37 

43 

42 

30 

45 

35 

25 

25 

35.6 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 

58 

57 

58 

56 

56 

55 

48 

40 

40 

47 

57 

67 

70 

75 

73 

60 

74 

76 

72 

55 

58 

68 

76 

74 

51 

52 

47 

40 

43 

59 

58.7 

MIN 

3» 

32 

30 

29 

36 

37 

36 

34 

29 

31 

27 

32 

35 

38 

37 

27 

32 

36 

44 

37 

30 

40 

40 

42 

30 

25 

37 

32 

30 

26 

33.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Dkj  oi  month 


otaboD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

1-  < 

LIFTON  PUMPING  STA  (a) 

EVAP 

.10 

.43 

.49 

.35 

.17 

.25 

.30 

.33 

.22 

.16 

.20 

.16 

.08 

.22 

WIND 

63 

33 

37 

62 

69 

64 

238 

45 

105 

85 

SS 

52 

51 

35 

SO 

52 

37 

17 

47 

122 

106 

17 

7 

34 

46 

85 

73 

123 

67 

39 

1916 

MINIOOIU  DAK  (b) 

EVAP 

.15 

.  16 

.  17 

.22 

.25 

.22 

.01 

.13 

.  17 

.23 

.18 

.26 

.26 

.32 

.22 

.20 

.28 

.35 

.19 

.31 

.18 

.32 

.39 

.29 

.37 

.26 

.33 

.16 

.15 

B  6.96 

WIND 

80 

60 

70 

100 

180 

100 

320 

180 

170 

240 

140 

60 

70 

100 

110 

50 

90 

110 

ISO 

370 

290 

80 

130 

170 

180 

230 

160 

310 

160 

120 

4S80 

KOSCOW  U  OF  I  (a) 

EVAP 

.04 

.05 

.14 

.11 

.25 

.09 

.36 

.15 

.08 

.20 

.10 

.06 

.15 

.39 

.19 

.04 

.23 

.33 

.28 

.09 

.10 

.21 

.24 

.28 

.20 

.20 

.03 

.19 

.  18 

.05 

5.01 

WIND 

36 

39 

39 

19 

108 

68 

297 

24 

78 

67 

23 

62 

36 

102 

139 

45 

57 

63 

97 

156 

22 

61 

47 

91 

78 

76 

86 

187 

88 

30 

2321 

(a)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  RED  LEAD  PAINT. 


Sm  R«l«nim  NolM  FoDewtaa  SUOoa  Jadu 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
APRIL  1962 


Day  of  month 


btanon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ANDERSON  DAK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ASHTON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

12 

11 

10 

10 

9 

T 

8 

0.5 
8 

0.5 
7 

T 

7 

5 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

32 

31 

30 

0.3 
30 

28 

28 

23 

23 

T 
22 

22 

22 

21 

20 

17 

16 

14 

10 

8 

6 

0.2 
2 

0.2 
2 

- 

BIG  CREEK  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

24 

23 

22 

21 

20 

0.5 
19 

19 

1.0 
20 

1.0 
19 

18 

17 

16 

14 

12 

8 

4 

2 

2.0 

BOISE  *B  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BURLEY  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

13 

11 

10 

7 

4 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

IS 

15 

10 

9 

8 

0.4 

7 

6 

5 

4 

T 

T 

T 

0.6 

T 

COEUH  D'ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

20 

19 

18 

17 

14 

11 

11 

9 

8 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

DEADDDOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

47 

46 

44 

43 

T 
41 

41 

T 
40 

0.9 
40 

T 
39 

37 

37 

36 

33 

31 

29 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

15 

13 

10 

7 

4 

2.0 
6 

2.3 
7 

T 

7 

6 

DDBOIS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

12 

11 

9 

7 

4 

T 
T 

* 

2.0 
2 

T 
T 

T 

2.0 
2 

T 

FAIRFIELD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

S 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BAMER  4  N« 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

T 

T 

T 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

19 

17 

15 

T 
13 

10 

T 

8 

6 

4 

4 

T 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S8 

56 

54 

53 

T 
52 

T 
51 

0.5 
51 

T 
50 

0.5 
50 

49 

48 

46 

44 

42 

40 

38 

36 

34 

32 

29 

24 

20 

17 

13 

9 

6 

4 

2.5 

6 

T 

4 

3 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

26 

25 

24 

T 
24 

23 

22 

22 

T 
22 

20 

19 

17 

16 

12 

10 

8 

4 

3.5 

T 

LEWISTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MALAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

25 

20 

17 

15 

14 

14 

1.0 
12 

12 

7 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

25 

24 

20 

17 

16 

0.4 
15 

T 
13 

T 
12 

T 
11 

6 

4 

T 

T 

3.4 

0.1 

3 

1 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OAKLET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OBSIDIAN  3  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

27 

25 

24 

23 

21 

20 

20 

20 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

12 

11 

9 

9 

8 

7 

6 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

PIERCE  RS 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

23 

21 

20 

19 

18 

16 

13 

11 

8 

7 

4 

1 

POCATELLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

T 

T 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.7 
T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

17 

15 

12 

9 

8 

5 

T 

4 

4 

3 

T 
T 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 
T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WALLACE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4.0 
4 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

26 

26 

1.0 

26 

25 

24 

22 

20 

16 

14 

14 

12 

10 

8 

3.0 
8 

7 

5 

3 

3.5 
2 

See  leference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL  1962 


IDAHO 


»**lh»ur  Br  Exp  St>  —.....y 

fy^.  -O-  I 

Adiiin-<i-i  Onj,^ 
Owyhee  Oaji    ^       Cald«u  -C^-'^*'''*  ^tyVi 
Oe«r  Flat  Dan  -O  i  \ 


.  >^-^>4J.v=    1/    :  UPPER  i--vv?r.t| 

in\  Mine     V  i  \\      Vi       \^  T  ^Idaho  Falls  A2  Hll  m   /  /  i 


Kest  Yellowstone 


Lake  Yello«stoD« 


^(J  lUAtlanli  iu*.l  ^  Suo  Vilify,     /^/O^  I 

Trinity  L«k«  cs    W  ^        M  I  y^lT     "O  Arco  3  WW 

£ky  Poak  Da«  Shako  ' /^J^^  \  1      ^TV,  • 

P.n.  .  cr  Ad.  -J  '    ,<>  .^.-4^-' 

^  V      ^  Little  Wood  Daa\  i 


o  Falls  42  NW  WB    /  /  i  |^ 

snakeJ_^,J^';"'^ 


'retorlft  Exp  : 
-O-      I  1  MoranO- 


M  -o«. 


-0-HOOK« 


Littic  Wood  Daat  i                               i  j                       J  ^ 
\  'S.         I  -«tJto»«<^in  Ho..  1  SE^i*^    1  ^  \       1       \      I  >  t 

^v\^vALLEY^__  rip  r---4^^>s  |V-4-.re.£f:.r3 

\N  ^ —  ^il^    -o-j.ro..  i|  .    v\.     S/  ^v 

 J       „       .         Paul  I  E»l\        'C^  ■"-*-•-•-- 

.11. 3  3r-^„,„.        f„  < 


Idaho  Fans  46  W^^^i  "idajo  Falls  FAA  AP       Q^irle  12  ESE 

'        f         ^k^^-"*"  "^'''^  ^  'I   I  -O-JackBOB 
->Jatio  Fall/':  ESE  | 

'alt^^6~SE -O-  PallMdes  Dai 

-o- 

O     Boodurant  3  m 


Burley  Factory  'Borley 


Gunnel  GS 

 @i'i7" 


Its*     -O- Contact 


Iq-  "2'  ^JhI^***  tOU  fap  Sta 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


APRIL  1962 


Revlaed     4-61      tgPC  -  ST 


rland  1 


Logan  VSU  Exp  sta  Ml' 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


STATION 


ABeoPCefl  Eir  STATION 
*fTt«THOUGMT  MINf 
Ml€RIC«N  FAtlS  1  S« 

kKO  1  N« 

arkohoock  can 

ASNTON  1  S 
ATLAMTA  2 


aiNOHAM 

owvHce 

POWER 
ELMORE 
8UTTC 


AVCRT  RAMGER 


8AL0  MOUNT  AIM 

Vllm  NOOCL  SASIN 
HNTON  0«M 
810  CREEK  1  S 
BLACKFOOI  I  SSD 

SLACK FOOT  DAM 
BLISS 

80CUS  BASIN 
I  BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 
BOtSE  MB  AIRPORT 


■  ELMORE 
I  04TO  FREMONT 
,  0*»«i  ELMORE 
0*»^  ELMORE 
0)29)  SHOSHONE 

.  09 AO  BLAtNC 
'  0*«1'  KOOTENAI 
I  OTS«  BONNER 
0S3S  VALlET 
OVlSj  BINGHAM 

0«lq  CARiBOU 
1002  GOODING 
101%  BOISE 
1018  ADA 
1022  ADA 


BONNCRS  FERRr  1  SM  .  10T«  BOUNDARY 
BUHL  121'  TMlN  FALLS 

BUNGALOM  ranger  STATION  12«%  CLEARMATER 
BURKE  2  ENE  12TZ  SHOSHONE 

BURLEY  1208  CASSIA 

12«a  CASSIA 

1)09  CASSIA 

DAS  eONNE* 

Ilia  CANTON 

1408  hashingion 


CASCADE  I  NW 
CAtuSE  CREEK 
CENIERVILLE  A 


1S14 


IBAUOH  RCrt 


i5Ti|  e 

16  36  E 


'  CLARKIA  RANGER  STATT< 
COBALT  BLACKBIRD  M|N( 
COeuR  t>  ALENE  RS 

COTTONWOOD 

COTTONirOOO  2  t*5w 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  I 
OCAOMOOO  DAM 
DCADWOOO  SUMMIT 


DUBOIS  EXP  STATION 
DUBOIS  FAA  AIRPORT 
Elk  CITY 
ELK  RIVER  1  S 
C»w£TT  2  E 


BOISE 
CUSTER 
l*Tl  CUSTER 

1«31  SHOSHONE 
t*3B  LEMHI 
19S6  KOOTENAI 
20T1  CARIBOU 
219A  IDAHO 

2199  IDAHO 
2ISr  ADAMS 
22AC|  BUTTE 


2422;  KOOTENAI 

;  244«  CANYON 

2491  BOISE 

297%  IDAHO 

'  26T6  TETON 

2707  CLARK 

27 1*  CLARK 

2879  IDAHO 

2092  CLEARWATER 

29*2  GEM 


IfLD  RANGER  $TA  3iOB  CAMAS 
RANGER  STATION  '  llAl  IDAHO 
HALL    INDIAN  AGENCV  329>  BINGHAM 


GlEnns  ferry 

GOOOING 
GRACE 

GRAND  VIEM 
GRANGEVlLLE 

GRASMERE 

GROUSE 

GUNNEL 


tANCER  STATION 


HOWE 
.    IDAHO  CITY 

IDAHO  CITY  II  SH 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 
•IDAHO  FALLS  FAA  A 

IDAHO  FALLS  42  NM 
IDAHO  FALLS  46  H  ' 
'  IDA  VADA 

island  park  dan 
;  jacksom  peak 

'  JCROMC 


<  3631J  ELMORE 

,  367T  GOOOING 

37S2  CARIBOU 

3760  OWYHEE 

37T1  IDAHO 

3009  OuvhCE 

3002  CUSTER 

J902  CASSIA 

3942  BLAINE 


*190  CLEARWATER 
4268  CAMAS 
429S  TWIN  FALLS 
438*  BUTTE 

44*2  BOISE 
4490  BOISE 
449»  BONNEVILLE 
4496  BONNEVILLE 
**9T  BONNEVILLE 

**9»  BUTTE 
4460  BUTTE 
4*73  OWYHEE 
499a  FREMONT 
4612  BOISE 

*6T0  JEROME 


KCLLOCC  *e 

CETCHUM  17  WSM  *t 

I  CIIGORE  4908  CLARK 

i  KOOSKTA  9011  IDAHO 

KUNA  2  NNE  '  SOSfl  ADA 

'  lEAOORC  9164  LEMHI 
'  LEWISTON  w6  AIRPORT        ,  92AL  NEZ  PERCE 

llfTON  PUMPING  STATION     9273  BEAR  LAKE 


;  LITTLE  WOOD  0AM 

1  LOLO  »ASS 

I  LOWMAN  3  E 

I  HACKAY  RANGER  STA 


932Z  BLAINE 
9396  IDAHO 
9*20  BOISE 
9*62  CUSTER 


2-  A3  *8 
S  •S  A3 

I  1(<  AT  19 


>3  00 

12j  A2  96 

3  *6 

3  33 


112  92 

113  20 
113  20 

119  99 


3279 
3220 
113  07  ;  33B3 
119  1*  7390 
119  *8  2*92 


11*  2* 

116  3* 

116  90 

113  20 

112  29 


119  0*  371* 


116  19  2B10 


.  03 


116  21 


3  A6  02  116  2) 

12  4*  **  116  26 

6  *3  2S  113  3A 

«  **  19  113  30 

11  **  32  113  34 

*  47  44  116  29 

12  43  39  116  49 

,  12  43  49  116  06 

11  *9  33  119  29 

'  12  43  4*  111  07 

6  A4  19  112  12 

6  **  in  112  13 

3  49  49  119  26 

3  46  46  116  n 

2  43  92  116  20 


12 


3  21 
3  46  06 

3  02 


114 


23     US  9) 


12  42  06 
12  »9  31 
6  43  30 


STATION  INDEX 


OBSEBVATIOH  > 
I     TIME  AND 
TABLES 

%  1 


3n     9P  9F 


Mioi  Mici 

m!3 


BA.  •«< 
BA  8A 


9Pi  9P 
9(r  if 
if*  9P 


kQ49       BA  BA 


BA  0A 

BA  BA 

9P  SP 

SP  5P 


2900 
396* 

9*00 
2360 
3399 


11*  08     4060       9P  9P 


38     119  48  31< 


114  39  4990 
113  00  *e20 


9000      9P  9P 


*3  90  119  90 
*3  *3     116  00 


12  43  21  Ul 


112  57  49J3    MID  * 

119  19  6000 

111  24  6300  6P 

119  27  7090 

11*  31  3789  BA 

116  02  1212 


119  99 
116  24 
113  22 


26  114  01 
30  11*  33 
09     119  3* 


6119 
1413 
9926 

9220 
9700 
3eT0 


6("  6P 

MID  MIO 
9^  9P 


-tNI  STATION 
-  *T<R  BUREAU 
.  RECLAMATION 
a       UUf*  RECLAHAT  ION 
I  JOHN  C  TOOMBS 

1  U  S  BUR  RECLAMATION 
,  GUST  STEINHANN 
1       CLOSED  7/21/99 
1  u  s  meatkr  Bureau 
1  U  S  FOREST  SERVICE 


I  NEL: 


I  BENNET 


U  S  FOREST  SERVICE 
ANNESLEy  N  EDWARDS 
TON  THOMPSON 

FORT  HALL  IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
u  s  meather  Bureau 

ARLO  T  CRUNERUD 
'  SH£LLEY  HOWARD 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  MONTANA  POMER  CO 

FRANK  0  REDFIELD 

'  AMALGAMATED  SUGAR  CO 
I  FED  AVIATION  AGENCY 

WASH  MATER  POWER  CO 
'  CALDWELL  BROADCAST  CO 

STUART  DOPF 


I  S  BUI 


RECL 


T  ION 


MRS 


HEATHER  BUREAU 
>  XlNIA    1  AR6AUGH 
FOREST  SERVICE 
K  c  ROBINSON 


CE 


U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  8/24/60 
U  S  FOREST  SERVICE 
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REFERENCE  NOTES  IDAfl( 

196: 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,,! 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  i 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office.  | 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation, for  the  12  months  ending  with  the  June  data    will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be    Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind4: 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- - 
tion  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table  are  the  water  equivalent  of     snow,   sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive    observations;     consequently  occasional    drifting  and    other r, 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the* 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation n 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these « 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  • 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later    In  n 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index "means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  ac  urate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  h*^  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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9 

30 

14 

424 

0 

0 

3 

0 

2.34 

•  41 

13 

•  0 

0 

9 

0 

0 

CATELLO  2 

67.7 

41.5 

80 

29 

318 

0 

0 

1 

0 

1.74 

.57 

27 

•  0 

0 

6 

1 

0 

ESTON  2  SE 

65.8 

39.9 

52.9 

-  1.5 

81 

9 

29 

1 

369 

0 

0 

1 

0 

2.18 

.43 

.50 

27 

•  0 

0 

9 

1 

0 

REVELL 

64.5 

37,4 

51,0 

80 

9+ 

28 

12 

427 

0 

0 

6 

0 

2.92 

•  64 

22 

8 

1 

0 

VALLEY  1  W 

66.0 

34,5 

50.3 

76 

9+ 

19 

2  + 

449 

0 

0 

9 

0 

1.74 

.39 

15 

•  0 

0 

7 

0 

0 

rONIA  EXP  STA 

59.7 

35.5 

47,5 

72 

8 

24 

12 

533 

0 

0 

5 

0 

1,60 

.32 

2 

•  0 

0 

5 

0 

0 

ITAN 

60.5 

35,9 

48.  7 

74 

8 

28 

1 

512 

0 

0 

9 

0 

2,09 

•  45 

29 

•  0 

0 

e 

0 

0 

DIVISION 

50.3 

-  0.4 

2.22 

.58 

.1 
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Station 

e 

- 

Day  of  Month 

- 

 1 

 r 

1 

 T 

2 

3 

 r 

4  1 

 1  1 

5    1  6 

1 

7 

1 

 r 

e 

9 

 -_ 

10 

 r 

11 

12 

13 

 L 

14 

15 

 r 

16  1 

 r 

17  1 

IB 



I 

19 

( 

 r 

20 

21 

 r 

22  1 

23 

24 

 1- 

25 

 r 

26 

27 

 r- 

28 

 _ 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

1 

72 

•  17 

•  63 

.19 

•  18 

T 

.04 

.13 

.20 

T 

.  IB 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

1 

66 

■  03 

■  04 

•  07 

.12 

.03 

■  03 

•  20 

.06 

ANDERSON  0AM 

2 

11 

.01 

.02 

.02 

•  01 

•  01 

.09 

•  21 

.25 

T 

.46 

.66 

•  01 

•  07 

T 

ARCO  3  NW 

3 

17 

•  01 

1*89 

•  08 

.Ot 

•  36 

T 

.02 

.24 

•  03 

.04 

.21 

10 

ARROWflOCK  DAM 

2 

21 

.09 

.01 

.05 

.02 

•  04 

.11 

.23 

■  14 

.04 

■  01 

.23 

.82 

•  25 

•  01 

.13 

•  03 

ASMTON  1  $ 

2 

20 

T 

.05 

•  03 

.03 

.25 

•  42 

.28 

.04 

.05 

.36 

,  T 

•  03 

.13 

T 

T 

.09 

.27 

.04 

.11 

ATLANTA  3 

4 

le 

•  16 

.03 

•  15 

.06 

.08 

.03 

AVERY  RS 

3 

93 

.10 

.29 

.38 

.57 

.04 

.43 

•  16 

.04 

•  02 

.21 

.02 

I44 

.02 

•  17 

.36 

.31 

■  06 

.01 

.17 

■  01 

.0 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

2 

S't 

.06 

.02 

T 

.40 

■  69 

.01 

.30 

.08 

T 

'  15 
* 

.03 

.30 

T 

,45 

•  03 

•  18 

.09 

•  05 

BIG  CREEK   1  S 

3 

86 

.14 

.10 

.23 

.  10 

.66 

T 

•  25 

.07 

.20 

.02 

.17 

.04 

.19 

.02 

.38 

.05 

.20 

.66 

•  06 

.05 

T 

•  10 

.15 

BLACKFOOT   2  SSW 

I 

21 

T 

•  33 

.0 

T 

.09 

.12 

•  08 

T 

■  02 

.16 

.01 

.01 

•  16 

T 

T 

10 

.0* 

BLACKFOOT  0AM 

1 

99 

T 

.03 

T 

.05 

•  06 

.52 

•  10 

•  07 

2 

72 

:2i 

•  05 

T 

,73 

.26 

T 

.41 

.57 

T 

•  06 

•  03 

80ISE  LUCKY  PEAK  0AM 

2 

66 

.08 

T 

.02 

.07 

•  07 

.02 

.26 

.22 

.36 

.35 

1.03 

.05 

.11 

BOIS=  WB  AP 

//P 

2 

90 

•  04 

■  01 

T 

.01 

.  19 

T 

T 

.27 

,43 

.03 

.41 

1.09 

.06 

•  24 

•  12 

T 

T 

eONNEfiS  FERRY    1  SW 

2 

22 

.04 

.45 

.05  .03 

.17 

•  14 

.17 

T 

T 

•  36 

.03 

.03 

.16 

.09 

.44 

.02 

BUHL 

2 

48 

.  54 

.27 

.22 

.06 

•  05 

BUNGALOW  RS 

4 

43 

■  06 

.55 

•  39 

.22 

■  55 

•  23 

.06 

T 

•  03 

.09 

.12 

.04 

.11 

.09 

•  10 

.57 

.29 

•  45 

T 

BURKE  2  ENE 

43 

.13 

•  51 

•  47 

.07 

.40 

.50 

.09 

.53 

■  10 

T 

T 

.U 

.02 

.13 

T 

.13 

.26 

.25 

•  15 

.40 

BURLEY 

1 

77 

.11 

•  06 

.35 

.18 

T 

■  46 

.11 

•  31 

.01 

.18 

BURLEY  FAA  AP 

1 

96 

T 

.08 

.19 

.31 

.19 

.07 

.02 

.31 

.26 

.32 

T 

.21 

CABINET  GORGE 

3 

35 

.21 

.13 

.35 

.07 

.27 

■  41 

.12 

.40 

.01 

.04 

•  27 

•  26 

•  19 

.03 

.36 

CALDWELL 

z 

26 

.06 

.21 

,23 

.46 

.05 

•  23 

•  70 

.15 

.15 

CAMBRIDGE 

2 

06 

•  06 

•  01 

.10 

.18 

■  12 

T 

T 

•  35 

,42 

.10 

.23 

.34 

•  15 

CASCADE    1  NW 

2 

56 

•  07 

.03 

.09 

.23 

.32 

•  05 

.04 

.02 

.39 

.23 

.47 

■  12 

■  45 

.01 

•  04 

CENTER V 1 LLE  ARBAUGM 

3 

02 

.30 

•  14 

35 
.35 

.21 

T 

.29 

.51 

.14 

.54 

.27 

.14 

.05 

.07 

CHALL I S 

3 

12 

.11 

•  05 

.  70 

1  .00 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1 

61 

T 

.03 

•  10 

*4? 

■  02 

.42 

T 

.52 

T 

.03 

.0 

COBALT 

2 

80 

.10 

.37 

.21 

.60 

.23 

■  17 

.18 

.12 

.20 

T 

.05 

.10 

T 

T 

•  20 

T 

•  27 

COEUR  0  ftLENE  RS 

2 

35 

T 

.02 

.27 

.02 

.53 

T 

.46 

.08 

• 

.08 

T 

T 

.17 

.14 

.34 

.17 

T 

.07 

COnOA 

3 

T 

.05 

T 

•  05 

.14 

■  01 

1.18 

.49 

.16 

.91 

.19 

COTTONWOOD 

M 

.13 

•  07 

.49 

.20 

.06 

.05 

T 

COUNC IL 

3 

12 

.18 

.04 

•  12 

.31 

.16 

.05 

.56 

I45 

■  19 

.13 

.58 

■  05 

.12 

.14 

04 

CRATERS  OF   THE  MOON  N 

M 

12 

.02 

02 

1.72 

•  12 

.02 

.02 

•  44 

•  01 

T 

•  03 

.01 

.55 

T 

.19 

.19 

.06 

,64 

.01 

OEADWOOD  DAM 

3 

09 

T 

.11 

.11 

.12 

T 

.01 

.16 

.12 

T 

T 

Io9 

.11 

T 

.31 

.24 

.42 

.01 

.43 

•  75 

,03 

.02 

T 

.05 

T 

OEER  FLAT  DAM 

1 

80 

.10 

.07 

.10 

.28 

.18 

.03 

.26 

.62 

•  09 

.07 

OEER  POINT 

•  09 

.01 

.09 

•  18 

.18 

•  03 

.11 

.36 

.05 

■  01 

•  24 

DIXIE 

10 

.06 

.13 

•  23 

.03 

.38 

.18 

T 

.36 

.23 

.05 

.05 

.04 

■  27 

.16 

.07 

.17 

.15 

.69 

.41 

■  02 

•  1 1 

.19 

,10 

ORIGGS 

2 

37 

.03 

.04 

•  43 

.50 

.45 

■  20 

•  15 

.40 

T 

•  04 

.1: 

DUBOIS  EXP  STA 

3 

67 

.05 

.04 

.03 

.13 

.02 

.96 

.28 

.13 

.34 

.03 

.47 

.03 

•  07 

■  24 

•  09 

.71 

Elk  CITY 

3 

38 

T 

T 

.33 

T 

.11 

.05 

.02 

•  02 

.03 

.03 

.47 

•  20 

.30 

.16 

T 

.29 

.54 

T 

.56 

•  25 

T 

ELK  RIVER   I  S 

3 

54 

T 

.51 

.15 

.  48 

T  T 

.15 

.04 

.52 

•  18 

T 

T 

T 

.11 

•  02 

•  05 

•  41 

•  45 

•  37 

T 

•  10 

T 

EMMETT  2  E 

3 

54 

.27 

.06 

.15 

.06 

.05 

•  32 

.68 

.11 

■  33 

■  92 

■  05 

•  54 

FAIRFIELD  RS 

60 

.01 

.57 

■  18 

•  30 

.05 

.60 

1.25 

.08 

.01 

.69 

•  31 

■  29 

•o^* 

.02 

1 

FENN  RS 

3 

87 

.02 

.28 

.15 

.35 

•  02 

.21 

.15 

.01 

.20 

.24 

.02 

.06 

.05 

.26 

•  14 

■  02 

.26 

.48 

.02 

.02 

.60 

•  27 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

1 

42 

T 

.43 

.02 

.29 

T 

.06 

.33 

T 

.07 

GARDEN  VALLEY  RS 

2 

47 

.01 

.06 

T 

.03 

.15 

■  06 

■  24 

.02 

.23 

.26 

' 

.20 

.45 

•  16 

* 

.02 

.15 

GLENNS  FERRY 

2 

56 

T 

T 

.01 

•  05 

.66 

.47 

.25 

.70 

T 

T 

T 

GRACE 

2 

21 

.11 

.0 

'l8 

•  03 

■  13 

.01 

.06 

.08 

.01 

.36 

.01 

.09 

■  30 

.23 

•  12 

GRaNO  view   3  WNW 

1 

•  51 

.30 

T 

.30 

.17 

.07 

.02 

•  65 

T 

GRANGEVILLE 

3 

.51 

.15 

■  65 

.04 

•  11 

.27 

.06 

.26 

T 

•  07 

.11 

.09 

T 

•  28 

■  02 

.13 

,22 

.35 

.63 

•  01 

T 

.06 

T 

grasmere 

2 

■  30 

.20 

.18 

.17 

.43 

•  38 

•  33 

•  08 

•  42 

.08 

•  0 

GROUSE 

24 

.03 

•  34 

.07 

•  11 

1  .16 

.04 

,13 

•  75 

.12 

.16 

.10 

HAILEY  RS 

2 

.78 

T 

*52 

.26 

T 

.17 

,22 

.50 

.18 

.74 

.04 

.01 

.10 

•  0 

hamep  U  NW 

2 

.23 

■  07 

.13 

.03 

1.01 

.04 

.05 

.40 

.22 

.04 

.12 

.OS 

.0 

HAZELTON 

2 

.48 

T 

•  55 

.06 

.23 

.25 

T 

•  04 

•  56 

•  04 

■  04 

•  16 

•  49 

.06 

HEADOUARTE  RS 

3 

.04 

•  20 

•  32 

.55 

.  24 

*  13 

.  32 

.11 

.09 

■  12 

.21 

.10 

.11 

.09 

,04 

•  58 

■  06 

•  02 

.04 

HILL  CITY 

3 

.47 

•  05 

.12 

•  03 

•  09 

.95 

.60 

■  14 

.75 

.04 

■  08 

•  02 

.29 

HOLLISTER 

3 

.69 

1*12 

.17 

T 

■  11 

.14 

.38 

T 

•  08 

•  25 

.60 

.22 

.02 

•  12 

.36 

.12 

hOwE 

2 

.22 

T 

.42 

.01 

1.08 

.04 

•  01 

■  05 

.09 

.04 

•  05 

,13 

.01 

T 

.06 

.04 

.05 

.07 

•0 

IDAHO  CITY 

3 

.13 

•  11 

T 

.04 

.09 

.04 

•  14 

•  31 

.33 

.22 

.06 

.23 

.26 

.51 

.26 

.06 

.31 

.14 

IDAHO  CITY   11  SW 

.01 

•  01 

T 

.22 

•  02 

•  22 

.20 

.25 

■  53 

•  12 

.13 

•  10 

.16 

\ 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

1 

.00 

T 

.01 

.10 

.01 

.22 

•  10 

•  05 

•  01 

.24 

T 

•  08 

IDAHO  FALLS  16  SE 

1 

.21 

T 

.02 

T 

T 

.03 

*25 

'o5 

.03 

T 

T 

.05 

•  01 

.25 

T 

.17 

•  19 

.02 

.03 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

1 

.51 

T 

.03 

T 

T 

T 

.24 

.18 

.01 

.08 

.19 

.04 

•  01 

T 

■  02 

.30 

T 

•  06 

.34 

,01 

T 

I DAHO  falls  42  NW  Wg 

2 

.24 

•  02 

•  03 

* 

.04 

.13 

.03 

.30 

.22 

.13 

I  DAHO  FALLS  '•6  W  WS 

1 

.07 

*4n 

•  16 

."04 

.03 

•  16 

\ 

■  06 

.09 

ISLAND  PARK  DAM 

2 

.82 

•  03 

.17 

• 

* 

*n3 
* 

.06 

.15 

.56 

.05 

« 

.29 

.31 

.10 

.01 

.] 

JEROME 

2 

.36 

T 

*34 

.04 

T 

,16 

.38 

.13 

■  03 

•  92 

■  17 

•  02 

•  16 

•1 

KAMI AH 

2 

■  44 

.01 

.18 

.20 

.27 

.12 

.17 

.24 

.03 

.02 

■  27 

.11 

.11 

T 

.26 

■  25 

•  05 

,15 

KELLOGG 

3 

.59 

•  05 

.32 

.09 

.43 

.02 

.60 

.01 

.68 

.21 

.02 

.01 

■  04 

,17 

.02 

•  40 

.05 

•  15 

.05 

.01 

.04 

K ILGORE 

.02 

■  05 

■ 

.84 

,17 

.05 

.07 

.09 

KOOSKIA 

3 

.45 

T 

.42 

.26 

.02 

.14 

.25 

.33 

T 

•  01 

.09 

T 

.08 

.08 

.06 

.  19 

.11 

.40 

.33 

.66 

KUNA  2  NNE 

2 

.53 

.05 

T 

T 

.0'* 

T 

T 

•  40 

.55 

.06 

.38 

.85 

.17 

.03 

LFWISTON  WB  AP 

//R 

2 

.83 

.09 

.10 

•  28 

T 

T 

.27 

.38 

T 

T 

.08 

T 

.31 

.32 

.02 

.30 

.56 

•  10 

T 

I 

L  I  F  TON  PUMP ING  STA 

1 

.33 

T 

.06 

.09 

.07 

.15 

•  16 

.01 

.19 

T 

T 

•  12 

.01 

.36 

I 

.04 

•1 ' 

LOWMAN  3  E 

2 

•  84 

•  15 

T 

.26 

•  11 

.02 

•  31 

.10 

■  05 

.12 

.10 

.38 

•  33 

.04 

.07 

•  25 

MACKAY  OS 

2 

.11 

I 

T 

•  01 

•  06 

.20 

.25 

.30 

.  1 1 

.46 

.11 

MALAO 

1 

.73 

'o5 

T 

T 

T 

■  02 

■  24 

.04 

.27 

•  02 

.02 

.60 

•  16 

.29 

MALAD  FAA  AP 

1 

.99 

T 

T 

.09 

!o3 

T 

.  16 

.09 

T 

.20 

.11 

.03 

T 

.62 

.37 

.28 

1 

.91 

T 

T 

•  26 

.34 

•  51 

■  54 

T 

•  05 

•  16 

.OS 

MC  CALL 

•  03 

•  25 

.01 

■  18 

•  03 

.46 

.04 

■  12 

.06 

.03 

■  42 

.50 

.11 

■  14 

.11 

•  30 

.11 

MC  CAMMON 

1 

•  32 

T 

T 

T 

.31 

.11 

.12 

.08 

•  06 

.41 

•  06 

.06 

MINIDOKA  DAM 

1 

.68 

.02 

.03 

.05 

.26 

.01 

.40 

•  14 

.15 

.04 

•  25 

.11 

montpelieh  RS 

2 

•  45 

T 

.12 

.04 

•  09 

.03 

•  07 

.46 

.02 

•  36 

.18 

.13 

•  36 

.32 

■  06 

.19 

.02 

T 

MOSCOW  U  OF  I 

2 

.07 

.16 

.30 

T  T 

.14 

.12 

.03 

.15 

■  40 

T 

.23 

.02 

.20 

•  19 

.13 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

1 

•  64 

•  16 

T 

.12 

•  93 

MULLAN  FAA 

•  38 

.11 

.51 

.47 

.69 

.16 

.45 

.18 

■  05 

T 

•  10 

■  02 

.01 

T 

.21 

.01 

.17 

T 

.02 

.53 

■  05 

.39 

.03 

.17 

NEW  MEADOWS  RS 

3 

.50 

.10 

.02 

.16 

.78 

.02 

•  02 

T 

.59 

.28 

.01 

■  55 

.23 

•  39 

T 

-02 

.31 

.02 

NEZPERCE 

3 

.07 

.04 

•  38 

.20 

T 

• 

.30 

.13 

•  38 

.10 

•  06 

T 

T 

.03 

.35 

.16 

.14 

.07 

.10 

.48 

.10 

.03 

I 

OAKLEY 

3 

.14 

•  01 

.01 

*  ^  t 

•  08 

.05 

.10 

.32 

.29 

.28 

.08 

.06 

.61 

■  10 

.10 

•  23 

•  25 

.IS 

OBSIDIAN  3  SSE 

1 

•  54 

T 

•  13 

.02 

■  02 

•  03 

■  05 

.07 

.20 

.35 

T 

■  18 

T 

•  04 

■  06 

■  04 

OLA   5  S 

2 

.52 

.11 

•  26 

■  17 

.26 

.56 

.09 

.51 

.06 

.40 

■  10 

T 

OROFINO 

I 

.59 

.25 

T 

.09 

.25 

■  10 

T 

.01 

•  10 

.02 

.05 

T 

.16 

.39 

.11 

T 

PALISADES  DAM 

2 

•  34 

•  04 

.02 

.41 

.12 

.16 

.04 

•  01 

T 

.06 

T 

■  07 

.01 

.12 

.27 

T 

.27 

.18 

.12 

.3* 

.  i 

PARMA  ExP  STA 

2 

•  61 

.04 

.07 

.08 

•  29 

.38 

.08 

.32 

1.15 

.11 

.09 

PAUL   1  ENE 

2 

•  07 

.07 

.62 

.04 

.46 

.03 

.40 

PAYETTE 

2 

.34 

•  06 

•  05 

•  02 

.  15 

T 

.03 

.35 

.40 

.11 

.24 

.80 

.11 

•  02 

PICABO 

3 

.83 

•  90 

.52 

•  02 

•  23 

.28 

.68 

T 

.22 

.55 

.13 

■  13 

.05 

■  08 

PIERCE  RS 

.61 

•  04 

.29 

.23 

.57 

.01 

•  41 

.13 

•  33 

■  29 

•  07 

T 

.09 

■  03 

.02 

.15 

.13 

.15 

.34 

.75 

.20 

.20 

.05 

.13 

T 

1 

.74 

.08 

.03 

.13 

.01 

.03 

.14 

.31 

.20 

.57 

.01 

.23 

POCATELLO  WB  AP 

//R 

1 

•  16 

T 

•  10 

T 

•  18 

.10 

.01 

.01 

.12 

,09 

■  01 

.  32 

.04 

•  01 

.17 

PORTHILL 

1 

•  72 

.01 

.41 

.03 

.07 

.25 

.10 

.11 

T 

T 

,05 

.30 

T 

•  13 

•  03 

POTLATCH 

2 

.27 

T 

.18 

.29 

.18 

•  16 

•  14 

.31 

.27 

.41 

•  30 

•  03 

.1 

PRESTON  2  SE 

2 

•  18 

•  07 

.10 

.01 

.24 

T 

•  22 

.17 

.01 

■  19 

■  20 

■  50 

.14 

•  08 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

.67 

.09 

T 

•  49 

.10 

.24 

•  31 

.19 

.24 

.13 

.05 

.03 

.19 

T 

T 

.05 

•  02 

•  12 

.39 

T 

.22 

.26 

•  12 

■  03 

1,39 

.01 

T 

REYNOLDS 

1 

•  89 

RICHFIELD 

2 

.57 

T 

•  84 

.11 

•  03 

T 

.40 

.26 

T 

T 

.66 

T 

■  02 

.18 

.07 

RIGGINS  RS 

2 

,79 

T 

.26 

.04 

T 

.12 

•  10 

.12 

T 

T 

.20 

-33 

.34 

.08 

•  98 

.08 

.04 

•  10 

RIRIE   12  ESE 

1 

.23 

.14 

.10 

■  18 

.02 

.15 

•  29 

.16 

.11 

.06 

RUPERT 

1 

.02 

•  22 

•  03 

.39 

.05 

.03 

■  06 

.29 

.07 

T 

.32 

SAINT  ANTHONY 

1 

.92 

.09 

•  04 

.03 

.13 

.15 

•  47 

.38 

,32 

.12 

,10 

T 

.09 

1 

SAINT  MARIES 

3 

.85 

T 

.14 

.26 

.22 

.61 

.11 

.25 

■  06 

.06 

T 

.09 

•  17 

.09 

.31 

,55 

.33 

.58 

.02 

SALMON 

1 

.99 

.10 

•  08 

.04 

.12 

.12 

.45 

.22 

•  14 

.01 

.04 

.19 

.03 

.32 

.05 

.01 

.07 

SANOPOINT  EXP  STA 

2 

.83 

•  19 

.47 

T 

.25 

•  37 

.13 

.26 

.03 

.01 

.06 

T 

.02 

.30 

.02 

•  01 

.24 

•  02 

■  10 

.35 

Se*  [elmence  nWM  lollowing  Suiion  \ad»%- 
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DAILY  PRECIPITATION 


•■■AV  1962 

goDtiDued  .   


Station 

"3 

o 

H 

Day  oi  Monih 



1 

1 

9  1 
2  1 

3 

1 

6 

1 

7 

1 

9 

1 

ID 

1 1  1 

i«  1 
13 

li  1 

1 

IC 

16  1 

17 

18 

1  Q 

19  ^ 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  , 

27 

28 

29 

30 

31 

SHOSHONE   1  WNH 

1 

98 

.01 

.20 

.28 

.01 

.05 

 -1 

.55 

T 

.07 

T 

.01 

.26 

•01 

SLATE  C9EEK  HS 
ST9E VELL 

2 
2 

69 
92 

.10 

•  09 

T 

T 

•  13 

•  35 

21 

.09 

* 

'  16 

64 

•  26 

36 

.44 

.05 

.03 

•  45 

.01  . 

SUGAR 

•  21 

•  01 

.26 

'o4 

03 

.30 

loS 

SUN  VALLEY 

3 

OA 

.06 

' 

.0. 

04 

* 

*  17 

*  75 

42 

02 

'75 

04 

.11 

SWAM  FALLS  PH 

2 

13 

T 

.02 

•  01 

.01 

.21 

.25 

.14 

.29 

1.03 

.06 

• 

.11 

22 

SMAN  VALLEY  1  W 

1 

7* 

^16 

^30 

•  39 

J 

•  10 

.13 

.10  - 

TETONIA  ElP  STA 

1 

60 

•  32 

*04 

02 

T 

.53 

03 

30 

.02 

T 

.06  . 

TMBeE  C9EEH 

90 

•  05 

l.i3 

.0<. 

.10 

.09 

.IC 

.35 

.19 

I4I 

.38 

.17 

.13 

*15 

.31 

.26 

.01  . 

TRIANGLE  RANCH 

1 

59 

.20 

.35 

.46 

TMIN  FALLS  2  NNE 

2 

44 

T 

T 

.09 

.02 

.21 

.29 

.04 

.03 

.19 

.72 

T 

T 

.22 

.35 

.04 

TWIN  FALLS  3  SE 

2 

93 

T 

.69 

.12 

T 

.01 

.52 

.06 

.31 

.91 

.09 

WALLACE 

4 

16 

.12 

.46 

•  48 

.39 

•  40 

.43 

.32 

.06 

.13 

.20 

.09 

T 

.17 

T 

.11 

.02 

T 

.10 

.22 

.03 

.10 

.36 

T 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

A 

12 

.10- 

.26 

•  35 

.11 

.05 

.00 

.09 

.31 

.11 

T 

.06 

.17 

.05 

I 

.04 

.02 

r 

.18 

.08 

.11 

.OA 

.32 

.38 

.09 

.13 

.09 

WARREN 

A 

64 

.19 

.26 

.04 

.58 

.05 

.35 

.09 

.06 

■  02 

.07 

.12 

.13 

.42 

.20 

.14 

.08 

1.29 

.05 

.28 

WAYAN 

2 

09 

.01 

.12 

•  21 

.17 

.02 

.02 

.02 

.16 

.02 

.02 

.30 

.21 

.4% 

.36 

'■ 

WEISER  2  SE 

1 

.72 

T 

.17 

.05 

T 

.02 

.40 

.30 

.05 

.02 

.25 

.40 

.08 
.58 

WINCHESTER  I  SE 

A 

.51 

.03 

■  45 

.27 

•  30 

.04 

.27 

.65 

.09 

.07 

.10 

.45 

.24 

.04 

.IJ. 

.54 

.23 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiectioD 

Wind  8p.«d 

m.  p.  h. 

Relative  faiunidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

s 

d 

:3 

H 

.  •£ 

0'  o  . 

s  8  a 
;  >.  s 
<  -S  i 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  . 

11 

Direction 
of 

fastest  mile 

» 

OS 
o  « 

M 

B:OOA  HST 

< 
o 
o 

t- 
n 
s 

0. 

o 
o 

in 

f- 
s 

0. 

o 
o 

« 

o 
« 

01-09 

66 -OS 

100-1,99 

200 

and  over 

Total 

301  SE  KB  AIRPORT 

WNW 

20 

8.9 

34 

£ 

3 

82 

61 

45 

70 

5 

S 

6 

0 

1 

0 

17 

72 

7.0 

IDAHO  FALLS  42  KW  WB 

SSW 

9.4 

^34 

SSW 

6 

0 

6 

5 

1 

0 

0 

12 

[DARO  FALLS  46  W  WB 

SW 

9.7 

«<32 

WSW 

4 

3 

7 

6 

0 

0 

0 

16 

JWISTON  WB  AIRPORT 

83 

61 

49 

7 

3 

8 

1 

0 

0 

19 

- 

8.3 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

wsw 

21 

10.5 

33 

SW 

13 

78 

49 

45 

66 

7 

6 

0 

0 

0 

19 

50 

7.9 

MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Tenperature  87°  on  the  22d  at  Swan  Falls  Power  House. 

Lowest  Temperature  15°  on  the  1st  at  Drlggs. 

Greatest  Total  Precipitation  4.80  inches  at  Three  Creek. 

Least  Total  Precipitation  1.00  inches  at  Idaho  Falls  2  ESE. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.89  inches  on  the  15th  at  Arco  3  WW. 

Greatest  Total  Snowfall  10.0  Inches  at  Grouse. 

Deepest  Snow  on  Ground  27   inches  on  the  1st  at  Burke  2  EKE. 


.  61  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  01  Month 


ABERDEEN  EXP  STA 
AMERICAN   FALLS   1  SW 
ANDERSON  DAM 
ARCO   3  NW 
ARROWROCK  DAM 
ASHTON   1  S 
ATLANTA  3 
AVERY  RS 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 
81G  CREEK.   1  S 
BLACKFOOT    2  SSW 
BLACK.FOOT  DAM 
BLISS 

BOISF   LUCKY   PFAK  DAM 
BOISE   WB  AP 
BONNERS  FERRY    1  SW 
BUHL 

BUNGALOW  RS 
BURKE  2  ENE 
BURLEY 

BURLEY   FAA  AP 
CABINET  GORGE 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE    1  NW 
CHALLIS 

CHILLY   BARTON  FLAT 
COBALT 

COEUR  D  ALENE  RS 
CONOA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 

CRATERS  OF    THE   MOON  NM 

DEAOWOOD  DAM 

DEER    FLAT  DAM 

DEER  POINT 

DIXIE 

DR IGGS 

DUBOIS  EXP  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65  66 
36  32 


63  73 
39  39 


65  76 
42  39 


56  6  9 
34  33 


56  53 
30  28 


56  59 
42  36 


60  61 
44  33 


56  60 
27  29 


38     37  36 


61  68 
29  28 


68 
41 

68 


68  69  79 

49  48  45 

59  63  59 

42  46  41 

66  67  79 

43  46  47 


64  64  59 
39     41  38 


33     35  29 


63     69  68 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


71  75 
39  39 


73  75 
42  42 


72  74 
38  37 


71  74 
45  45 


63  73 
47  40 


61  64 
29  31 


60  56 
29  40 


55  57 
27  36 


58  62 
24  27 


75  74 
39  42 


76      75  78 


75  78 
45  46 


76  76 
43  47 


58  55 
28  40 


74  78 
46  49 


60  57 
35  39 


48  48 
23  34 


73  79 
44  46 


63  72 
36  39 


55  6U  58 
41     45  35 


69      65  70 


54      59  62 


64  66  73 
35     39  35 


62  65 
27  22 


64  60  65 
32     25  33 


63  62  62 
44      47  37 


60  67 
29  34 


58  59 
42  33 


68  64  65 
40      42  38 


58  5B  67 
32      40  32 


52  65 
28  32 


67     74  74 


50  56 
27  33 


57  65 
30  35 


67     72  72 


54     58  54 


71  73 
26  26 


80  76 
39  50 


78  74 
48  48 


74  71 
40  44 


74  73 
49  48 


76  70 
38  40 


69  69 
41  41 


64     67  68 


58  60 
26  28 


73  74 
44  47 


50     54  55 


55  60 
27  31 


78  76 
37  31 


79  78 
49  46 


79  75 
47  45 


55  61 
37  43 


75  76 
44  46 


74  72 
40  43 


56  53 
34  36 


76  81 
46  50 


74  69 
40  45 


70  71 
44  41 


64  67 
39  41 


71  71 
42  46 


71  72 
29  30 


70  72 
31  27 


68  68 
44  30 


63  63 
43  40 


65  66 
38  34 


62  65 
37  30 


64  48 

30  27 


69  58 
41  29 


65  63 
30  23 


70  67 
40  42 


61  66 
43  39 


63  65 
39  34 


69  63 
43  34 


64  66 
35  31 


49  54 

32  28 


74  6 1 
45  34 


57  62 
35  28 


60  60 
36  35 


68  64 
42  31 


60  63 
34  31 


71  64 
41  29 


63  62 
26  21 


60  62 
41  39 


14    15    IB     17  18 


72  71  72 
39     40  42 


70  63 
40  37 


72  70 
43  40 


67  65 
40  50 


65  63 
36  36 


MAX 
MIN 


59  65 
34  36 


69  68 
35  30 


70  71 
41  42 


55  54 
37  34 


61  59 
36  31 


73  69 
42  43 


71 

31  25 


58  55 
37  29 


61  64 
35  28 


56  56 
26  29 


66  67 
44  37 


70  69 
45  26 


66  61  61 
35     31  40 


62  59  54 
38     38  42 


60     66  56 


62  62  48 
41     29  31 


62  66  58 
36     39  45 


55  59  49 
33     30  .  35 


59  57  56 
34     26  32 


67  65  63 
42     33  33 


43     31  31 


34     22  34 


31     36  41 


39     37  43 


67  68  69 
34     42  45 


62      68  66 


57  65  68 
43     40  33 


61  64  62 
37     34  40 


66      66  67 


35     27  28 


67  62  60 
39     39  43 


56  51  46 
38     31  39 


59     64  64 

35     37  32 


85  70  67 
37     38  45 


68     68  67 


55  54  57 
29     30  39 


61  59  56 
37     33  30 


55  58  43 
33     26  30 


58  59  52 
27     31  28 


56  64  63 
43     34  33 


39     31  42 


61     65  63 


59  58  50 
33     31  32 


52  55  53 
29     23  30 


67  65  66 
31     36  40 


25     31  34 


45  54  47 
31     21  34 


65  55  55 
26     25  29 


53  56  51 
34     35  33 


54  60  66 

40  34  33 

60  67  62 

42  36  38 

62  68  64 

40  41  48 

56  63  59 

37  42  34 

64  69  63 

44  41  46 

60  64  63 

35  30  37 

42  55  60 

30  33  36 

72  65  62 

41  40  43 

64  65  60 

34  34  44 

54  61  5  8 

35  34  33 

63  65  66 
39  37  38 

55  56  59 
32  27  26 

63 


70  60 
38  45 


68  72  72 
44  44  48 

69  72  62 
44  42  48 

65  63  63 

40  40  45 


72  66 
44  49 


68  70  60 

43  38  42 

61  59  56 

31  34  33 

55  63  70 

42  39  44 

55  62  64 

38  33  41 

70  62  60 

36  38  45 

74  76  75 

45  46  48 


71  62 
34  45 


54  59  60 
37     32  37 


59  59 
36  40 


50  57  55 

32  27  32 

67  62  61 

31  3  3  34 


66  66 
43  48 


59  58  60 
31     31  30 


62  60  57 
43     41  39 


51  58  58 
34     33  37 


30     29  33 


70     71  67 


45  49  45 
29     34  32 


55  57  60 
34     35  37 


59  59 
37  39 


55  69 
45  38 


70  57  54 
45     37  40 


54  52  67 
44     39  40 


57  48  66 
43     40  44 


70  58 
41  40 


50  48  43 
31     30  35 


40     40  44 


59  54  55 
31      42  45 


53  52  51 
36     31  35 


56  53  56 
38     36  37 


59  55 
45  41 


62  52  69 
47      39  42 


62  49  69 
42     40  43 


65  65  70 
37     45  40 


42     38  41 


60  57  55 
39     40  42 


54     51  52 

29     35  37 


54      42  57 


60  60  65 
38     46  48 


54     54  72 


41      41  40 


39     35  38 


59  56  58 
40     38  48 


50     49  52 


66  65  6  7 
29     31  33 


65     64  62 


67  62  66 
28     30  32 


50  44  53 
35     36  39 


55  51  63 
42     40  42 


55  45  56 
37     34  32 


31     33  31 

58  54  68 
43     40  47 


31     25  28 


49  46  47 
31     33  32 


63  65  60 
40     40  35 


65  60  55 
41     48  40 


56  63  70 

41  34  41 

64  69  55 

44  45  42 

68  65  48 
39  45  39 

64  64  58 
43  34  39 

69  69  51 

42  47  40 

65  67  55 
34  41  42 

55  62  55 

28  32  36 


57     42  48 

65     61  64 

41  41  48 

61     62  52 

35     29  36 

64     74  63 

42  41  42 

63  57 

25  38 


63  51 
47  39 


70 
40 

71  72  54 

38  48  41 

71  60  48 

39  48  42 

70  76  75 

45  44  47 

67  67  50 

42  44  35 

70  75  60 

42  37  42 

60  66  61 

37  35  37 

62  68  71 

41  44  40 


70  75  70 
39     42  48 


76     61  61 


71  71  58 
33     45  42 


61  62  51 
33     35  38 


65     65  63 


35     32  35 


60  61  61 
34     33  35 


44     45  49 


59  63  56 
31     26  37 


33     45  40 


68  56 
41  41 


41     35  35 


27     29  35 


70     68  55 


50  45  34 
34     34  27 


61     50  49 


56  61 
33  35 


65  66 
35  36 


58  65 
38  38 


59  63 
36  33 


56  65 
42  39 


63  64 
31  39 


45  53 
31  27 


60  67 
45  45 


69  56 
46  41 


58  61 
30  33 


63  65 
36  34 


62  62 
44  43 


60  66 
43  43 


74  74 
50  46 


67  62 
35  40 


59  71 
39  40 


56  58 
39  35 


55  64 
36  36 


55  57  55 
31     33  42 


66  68 
48  46 


60  62 
44  42 


64  71 
43  33 


55  59 
35  32 


63  64 
36  38 


55  60 
30  27 


59  61 
29  31 


62  71 
46  48 


59  59 
26  31 


59  63 
40  40 


63  69  72 
42     38  48 


54  59 
32  33 


52  57 
31  30 


59  69 
4  5  44 


39  45 
27  31 


52  56  57 
41     32  31 


69  65 
35  30 


58  59 
35  36 


MAY 

196 

rage 

28 

29 

30 

31 

Avei 

53 

50 

50 

52 

62. 

38 

40 

37 

38 

37.. 

61 

65 

65 

71 

65.; 

38 

43 

39 

39 

41. ( 

65 

69 

72 

76 

66.1 

44 

43 

45 

43 

59 

65 

67 

70 

64. ( 

37 

36 

37 

40 

66 

71 

72 

76 

66.3 

45 

47 

45 

45 

43. C 

62 

60 

71 

70 

63.6 

41 

35 

32 

40 

37. C 

46 

57 

62 

60 

56.2 

25 

26 

33 

31 

68 

65 

69 

70 

63.5 

49 

44 

35 

34 

72 

52 

56 

59 

58.4 

49 

43 

31 

34 

37.9 

58 

60 

59 

65 

57.3 

32 

29 

25 

27 

63 

67 

72 

76 

66.5 

38 

44 

41 

39 

56 

59 

64 

64 

59.3 

32 

37 

30 

31 

68 

71 

74 

78 

68.3 

43 

42 

48 

46 

41.5 

72 

72 

74 

76 

70.4 

42 

49 

48 

50 

69 

71 

73 

76 

68.1 

47 

49 

47 

46 

67 

61 

69 

65 

64.3 

50 

45 

34 

37 

65 

71 

69 

72 

67. S 

45 

47 

50 

46 

67 

68 

68 

70 

64.7 

47 

36 

37 

37 

62 

53 

59 

56 

54.1 

42 

35 

29 

31 

60 

66 

69 

70 

67.1 

44 

43 

48 

44 

61 

64 

63 

69 

61. C 

42 

41 

43 

42 

71 

60 

65 

65 

62. < 

51 

45 

33 

37 

73 

71 

72 

72 

70.3 

46 

46 

47 

45 

72 

71 

74 

76 

68. C 

47 

45 

46 

38 

62 

61 

63 

66 

59. ( 

36 

35 

36 

31 

63 

63 

64 

74 

64. i 

38 

42 

44 

42 

64 

66 

65 

68 

60.7 

29 

30 

28 

37 

29.6 

72 

70 

60 

55 

63.' 

40 

35 

31 

28 

70 

61 

66 

66 

62.8 

54 

45 

38 

38 

41.7 

54 

59 

60 

67 

62.' 

30 

39 

32 

32 

64 

64 

60 

63 

58. ( 

45 

35 

37 

36 

65 

69 

71 

75 

66.2 

45 

43 

44 

42 

57 

60 

65 

66 

59. f 

35 

34 

39 

38 

60 

67 

65 

67 

57.6 

32 

35 

32 

29 

30.5 

70 

71 

71 

75 

68.' 

46 

47 

47 

47 

51 

52 

54 

58 

47.9 

36 

34 

42 

42 

33.1 

53 

60 

56 

63 

54.0 

3  1 

26 

28 

27 

31.1 

68 

57 

62 

65 

62  .6 

33 

30 

40 

36 

32.4 

57 

62 

63 

64 

61.5 

40 

35 

36 

38 

36.6 

S*e  Relereoce  Notes  FoUowliig  Station 
-  62  - 


Index 


DAILY  TEMPERATURES 


lOAHO 
HAY  196? 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4  j 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

te 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■   ;  1  TY 

MAX 

58 

61 

56 

63 

57 

65 

57 

70 

66 

60 

47 

55 

45 

68 

51 

59 

58 

51 

51 

42 

47 

60 

66 

50 

59 

63 

59 

61 

59 

56 

.9 

MIN 

26 

33 

32 

31 

33 

34 

39 

35 

34 

35 

30 

36 

30 

34 

40 

37 

39 

36 

36 

37 

38 

34 

41 

37 

37 

37 

40 

35 

34 

35 

.2 

'IVEB    I  S 

MAX 

60 

60 

60 

49 

54 

66 

52 

48 

66 

62 

60 

57 

61 

66 

63 

58 

64 

64 

56 

60 

46 

55 

69 

66 

50 

62 

66 

66 

64 

62 

65 

59 

.3 

MIN 

35 

41 

31 

28 

28 

35 

36 

38 

42 

40 

34 

30 

41 

36 

35 

37 

34 

40 

32 

38 

40 

38 

36 

45 

40 

39 

36 

47 

38 

32 

32 

36 

.6 

EMHEIT   2  E 

MAX 

72 

80 

70 

79 

78 

79 

80 

77 

63 

66 

71 

65 

72 

72 

68 

59 

51 

66 

73 

72 

67 

60 

72 

72 

70 

75 

76 

77 

70 

.5 

MIN 

47 

39 

31 

42 

40 

49 

46 

39 

34 

31 

34 

40 

41 

38 

47 

43 

39 

41 

35 

48 

41 

43 

48 

40 

45 

46 

42 

47 

41 

.2 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

53 

59 

60 

70 

65 

68 

66 

66 

72 

67 

57 

57 

60 

68 

61 

47 

63 

60 

54 

53 

43 

63 

63 

58 

46 

57 

61 

61 

59 

53 

66 

60 

.1 

MIN 

32 

34 

32 

41 

37 

36 

42 

48 

42 

35 

35 

31 

34 

31 

35 

37 

31 

38 

39 

34 

33 

36 

35 

36 

29 

31 

35 

36 

38 

36 

36 

35 

.6 

FENN  RS 

MAX 

6S 

70 

58 

62 

68 

64 

67 

56 

61 

71 

66 

66 

63 

54 

66 

61 

68 

65 

66 

56 

46 

52 

74 

64 

56 

62 

56 

55 

58 

66 

53 

.1 

37 

42 

39 

37 

42 

42 

42 

46 

42 

41 

42 

37 

43 

37 

36 

44 

44 

45 

44 

43 

46 

45 

43 

47 

46 

45 

50 

50 

47 

42 

42 

42 

.9 

FORT    HALL    mo  AGENCY 

MAX 

65 

65 

76 

71 

75 

72 

60 

78 

78 

64 

62 

60 

66 

60 

66 

65 

71 

57 

53 

65 

72 

65 

55 

66 

59 

53 

55 

73 

73 

66 

.9 

40 

36 

36 

50 

40 

45 

39 

33 

40 

28 

37 

32 

41 

38 

33 

35 

43 

37 

38 

42 

44 

42 

36 

38 

43 

36 

44 

39 

39 

38 

.9 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

69 

67 

75 

69 

72 

74 

73 

75 

72 

73 

71 

68 

64 

69 

70 

69 

55 

55 

66 

72 

69 

52 

61 

59 

76 

64 

73 

77 

58 

.6 

39 

41 

39 

38 

37 

36 

47 

45 

42 

37 

36 

30 

41 

41 

38 

43 

41 

40 

39 

34 

38 

44 

40 

36 

40 

41 

37 

37 

39 

•  2 

GLENNS  FERRY 

MAX 

72 

72 

81 

80 

81 

82 

80 

84 

62 

77 

76 

70 

69 

71 

68 

69 

75 

74 

64 

63 

72 

75 

74 

55 

67 

69 

75 

74 

76 

79 

82 

73 

.8 

42 

42 

38 

45 

39 

42 

57 

46 

51 

42 

45 

37 

38 

40 

46 

41 

38 

60 

43 

43 

44 

42 

50 

43 

32 

38 

41 

44 

43 

50 

43 

43 

•  1 

GRACE 

MAX 

62 

60 

70 

69 

74 

74 

72 

76 

75 

73 

70 

61 

59 

63 

54 

61 

58 

62 

71 

65 

46 

58 

57 

60 

58 

50 

56 

56 

62 

58 

68 

54 

•  0 

MIN 

30 

32 

34 

46 

38 

37 

43 

38 

49 

38 

40 

30 

37 

35 

33 

36 

36 

32 

36 

36 

35 

36 

31 

41 

31 

39 

39 

33 

42 

37 

37 

36 

.7 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 

74 

79 

85 

81 

78 

76 

59 

70 

58 

70 

54 

73 

74 

72 

64 

57 

71 

75 

72 

66 

62 

74 

75 

75 

76 

78 

84 

72 

.3 

MIN 

47 

48 

46 

49 

48 

43 

48 

46 

35 

44 

50 

44 

42 

49 

45 

40 

45 

42 

51 

44 

40 

44 

43 

43 

45 

48 

48 

45 

.3 

GRANGEVILLE 

MAX 

64 

58 

63 

57 

56 

61 

50 

72 

51 

50 

50 

57 

48 

59 

57 

64 

52 

48 

47 

43 

54 

66 

59 

50 

50 

54 

67 

64 

52 

52 

64 

58 

.4 

41 

39 

36 

30 

34 

40 

36 

42 

36 

35 

33 

29 

33 

29 

42 

43 

37 

41 

39 

36 

40 

35 

43 

40 

40 

40 

42 

47 

44 

39 

37 

38 

•  1 

GRASMERE 

MAX 

61 

61 

74 

71 

75 

73 

72 

77 

76 

70 

52 

58 

57 

58 

54 

69 

59 

69 

59 

49 

56 

55 

56 

60 

51 

54 

56 

66 

73 

62 

.« 

M  N 

38 

48 

34 

40 

40 

41 

47 

38 

37 

35 

41 

33 

29 

33 

38 

28 

37 

40 

35 

32 

37 

36 

40 

33 

32 

33 

34 

41 

38 

36 

•  8 

GROUSE 

MAX 

59 

60 

64 

62 

64 

66 

65 

67 

53 

62 

69 

58 

54 

54 

44 

52 

67 

56 

45 

49 

55 

68 

65 

50 

54 

55 

54 

59 

60 

50 

64 

57 

.6 

25 

28 

23 

38 

33 

29 

35 

31 

35 

27 

27 

19 

32 

25 

31 

32 

27 

30 

34 

28 

30 

42 

30 

35 

30 

29 

32 

30 

30 

30 

38 

30 

•  5 

MAILEv  RS 

MAX 

54 

60 

60 

70 

65 

66 

66 

68 

70 

55 

56 

65 

51 

67 

58 

44 

54 

58 

56 

48 

46 

52 

68 

60 

67 

57 

59 

68 

64 

63 

66 

59 

.8 

33 

37 

34 

40 

36 

38 

42 

42 

38 

38 

38 

33 

32 

35 

36 

37 

35 

38 

41 

34 

37 

41 

37 

32 

32 

31 

40 

40 

37 

37 

40 

36 

•  8 

HAHER   4  NW 

MAX 

67 

61 

71 

70 

67 

74 

74 

77 

73 

71 

50 

51 

50 

63 

54 

60 

57 

65 

58 

58 

51 

71 

55 

64 

56 

52 

67 

69 

70 

73 

66 

.4 

MIN 

31 

39 

34 

46 

40 

36 

40 

39 

40 

31 

38 

37 

38 

34 

36 

39 

34 

39 

41 

39 

42 

39 

42 

38 

41 

39 

39 

35 

35 

42 

38 

•  2 

HAZEL  TON 

MAX 

66 

67 

80 

75 

74 

77 

73 

76 

75 

70 

69 

53 

50 

61 

50 

61 

67 

66 

60 

54 

63 

56 

55 

52 

50 

64 

60 

64 

58 

67 

73 

55 

.0 

MIN 

36 

36 

38 

46 

41 

40 

48 

43 

47 

47 

41 

31 

37 

37 

41 

36 

35 

40 

43 

36 

41 

42 

45 

37 

36 

35 

43 

43 

42 

44 

43 

40 

t4 

HEADQUARTERS 

MAX 

60 

60 

56 

50 

54 

55 

52 

46 

70 

62 

60 

66 

50 

63 

63 

69 

66 

62 

56 

57 

46 

44 

58 

65 

49 

68 

65 

68 

53 

62 

55 

58 

.3 

MIN 

27 

37 

29 

27 

27 

27 

37 

35 

35 

38 

32 

27 

31 

25 

26 

33 

33 

34 

31 

32 

36 

37 

37 

39 

35 

34 

33 

39 

36 

34 

31 

32 

■  8 

HILL  CITY 

MAX 

61 

59 

71 

69 

68 

69 

69 

71 

59 

65 

54 

61 

57 

50 

58 

53 

52 

50 

50 

47 

53 

53 

62 

46 

55 

59 

60 

50 

53 

67 

70 

61 

.6 

MIN 

33 

34 

31 

42 

38 

32 

46 

36 

40 

38 

35 

29 

33 

28 

33 

33 

29 

39 

33 

33 

34 

29 

35 

33 

25 

29 

32 

35 

37 

36 

32 

34 

•  0 

HOLLISTER 

MAX 

67 

67 

78 

74 

75 

75 

74 

74 

72 

58 

64 

51 

60 

60 

52 

58 

53 

52 

56 

51 

50 

56 

54 

52 

56 

56 

59 

63 

68 

66 

70 

64 

.1 

MIN 

42 

39 

38 

44 

41 

42 

43 

38 

42 

41 

36 

27 

32 

29 

36 

33 

39 

42 

42 

32 

38 

38 

39 

35 

30 

31 

39 

41 

41 

45 

41 

37 

•  9 

HOWE 

MAX 

67 

70 

76 

74 

78 

77 

79 

79 

75 

72 

70 

57 

64 

53 

57 

57 

66 

53 

53 

57 

63 

56 

55 

57 

62 

65 

64 

54 

71 

70 

69 

67 

.5 

MIN 

33 

36 

34 

44 

41 

42 

52 

45 

53 

33 

41 

42 

38 

34 

35 

40 

45 

38 

41 

36 

40 

46 

40 

43 

39 

37 

48 

40 

43 

40 

40 

40 

.8 

IDAHO  CITY 

MAX 

62 

60 

70 

66 

67 

69 

69 

71 

70 

57 

52 

55 

59 

62 

59 

60 

61 

61 

57 

52 

55 

58 

54 

49 

55 

54 

65 

64 

66 

70 

72 

53 

.6 

MIN 

36 

38 

32 

34 

36 

34 

49 

43 

36 

35 

32 

26 

25 

27 

40 

38 

32 

40 

38 

38 

36 

33 

35 

40 

39 

30 

34 

37 

37 

34 

34 

35 

•  6 

IDAHO  FALLS   2  ESE 

MAX 

64 

64 

73 

59 

72 

70 

77 

75 

70 

56 

55 

60 

51 

63 

61 

66 

65 

72 

63 

58 

61 

71 

62 

50 

70 

71 

65 

.8 

MIN 

33 

38 

34 

51 

42 

50 

39 

50 

36 

41 

29 

30 

31 

40 

38 

35 

39 

44 

39 

38 

39 

36 

45 

36 

37 

39 

38 

■  8 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 

59 

60 

68 

65 

67 

69 

66 

74 

68 

72 

55 

55 

55 

55 

46 

55 

67 

59 

59 

50 

54 

50 

68 

55 

56 

67 

51 

58 

50 

65 

67 

61 

.6 

MIN 

29 

35 

35 

47 

37 

35 

40 

36 

42 

35 

35 

21 

32 

24 

33 

32 

30 

33 

35 

34 

35 

34 

30 

35 

26 

33 

37 

38 

35 

35 

34 

34 

•  0 

IDAHO  FALLS   FAA  AP 

MAX 

66 

65 

74 

71 

76 

74 

73 

79 

72 

70 

68 

55 

62 

60 

51 

61 

65 

64 

73 

55 

61 

64 

71 

56 

50 

64 

51 

58 

68 

70 

70 

65 

.7 

MIN 

33 

37 

32 

50 

44 

42 

51 

42 

46 

39 

40 

29 

32 

32 

40 

40 

35 

37 

45 

40 

40 

39 

35 

40 

37 

42 

43 

43 

39 

39 

40 

39 

f  5 

IDAHO  FALLS   42   NW  WB 

MAX 

67 

68 

73 

70 

74 

75 

75 

77 

73 

71 

57 

66 

62 

52 

50 

60 

64 

62 

68 

56 

61 

66 

68 

55 

53 

66 

60 

61 

67 

69 

71 

66 

•  0 

MIN 

31 

33 

34 

46 

38 

39 

41 

41 

42 

38 

38 

36 

35 

32 

31 

39 

39 

36 

41 

39 

40 

46 

39 

41 

35 

38 

42 

42 

38 

32 

41 

38 

•  2 

IDAHO   FALLS   46   «  WB 

MAX 

64 

64 

72 

68 

71 

72 

71 

75 

71 

59 

54 

65 

50 

59 

51 

56 

62 

60 

66 

49 

57 

51 

55 

53 

50 

63 

66 

61 

65 

66 

71 

63 

.6 

M  I  N 

31 

37 

31 

48 

43 

41 

48 

39 

49 

36 

36 

34 

37 

36 

36 

39 

32 

37 

39 

38 

37 

44 

37 

41 

36 

35 

44 

41 

37 

38 

39 

38 

■  6 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

54 

53 

47 

56 

58 

56 

62 

57 

65 

59 

52 

59 

63 

64 

MIN 

23 

26 

31 

31 

28 

33 

35 

35 

35 

34 

39 

32 

28 

34 

JEROME 

MAX 

62 

69 

70 

81 

72 

76 

77 

75 

78 

74 

72 

62 

66 

53 

65 

49 

63 

71 

65 

56 

61 

57 

59 

53 

53 

64 

65 

65 

67 

71 

70 

66 

.8 

MlN 

35 

40 

38 

44 

41 

45 

51 

44 

47 

45 

41 

32 

37 

36 

37 

36 

38 

43 

45 

38 

38 

42 

43 

35 

33 

35 

41 

44 

43 

47 

42 

40 

•  6 

KELLOGG 

MAX 

60 

60 

61 

62 

55 

59 

48 

56 

69 

50 

53 

58 

54 

55 

65 

64 

70 

56 

51 

66 

56 

53 

70 

59 

62 

50 

56 

73 

65 

63 

58 

52 

.2 

MIN 

39 

45 

38 

33 

29 

40 

39 

41 

47 

43 

41 

37 

44 

34 

35 

39 

43 

44 

39 

42 

44 

47 

45 

50 

47 

44 

43 

53 

45 

36 

39 

41 

KILoORE 

MAX 

54 

55 

59 

60 

64 

65 

63 

66 

63 

54 

61 

65 

44 

54 

47 

52 

66 

57 

61 

57 

53 

57 

60 

55 

56 

56 

50 

54 

60 

61 

62 

57 

.5 

MIN 

25 

26 

31 

36 

30 

35 

37 

34 

33 

32 

34 

26 

32 

26 

31 

31 

32 

36 

32 

33 

37 

36 

37 

33 

32 

31 

36 

33 

28 

29 

31 

32 

•  1 

KOOS<IA 

MAX 

70 

68 

60 

63 

63 

67 

56 

63 

78 

69 

57 

56 

56 

71 

68 

73 

72 

60 

59 

53 

60 

79 

76 

57 

67 

75 

77 

71 

71 

72 

73 

68 

.1 

MIN 

45 

45 

44 

34 

38 

43 

45 

47 

47 

44 

43 

34 

46 

35 

41 

47 

40 

46 

42 

45 

46 

41 

46 

49 

47 

47 

45 

51 

45 

45 

41 

43 

.6 

ItUNA    2  NNE 

MAX 

70 

69 

78 

70 

73 

74 

75 

75 

72 

66 

67 

66 

62 

67 

58 

70 

72 

66 

60 

50 

67 

70 

69 

51 

61 

68 

73 

70 

75 

68 

.2 

MIN 

47 

45 

49 

36 

41 

39 

53 

45 

39 

42 

44 

37 

31 

36 

44 

43 

38 

46 

43 

40 

43 

39 

50 

43 

42 

38 

41 

42 

42 

42 

LEWISTON  WB  AP 

MAX 

69 

66 

58 

59 

63 

60 

53 

69 

56 

64 

62 

63 

62 

57 

65 

72 

71 

55 

56 

64 

65 

74 

50 

52 

66 

71 

76 

73 

67 

59 

70 

64 

.5 

MIN 

47 

46 

44 

34 

40 

47 

44 

46 

46 

44 

47 

44 

42 

36 

45 

50 

46 

43 

40 

44 

46 

43 

49 

45 

45 

46 

49 

55 

46 

48 

45 

44 

■' 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

59 

60 

66 

67 

68 

71 

69 

71 

69 

58 

56 

54 

54 

54 

49 

67 

67 

58 

66 

63 

54 

64 

62 

66 

64 

60 

57 

58 

55 

67 

65 

61 

.4 

MIN 

27 

35 

37 

42 

40 

46 

49 

50 

40 

45 

39 

35 

36 

33 

35 

40 

37 

39 

39 

39 

36 

34 

40 

37 

36 

40 

35 

42 

36 

40 

36 

>  9 

L0W>1AN   3  E 

MAX 

63 

63 

70 

67 

69 

69 

70 

73 

73 

71 

65 

bl 

63 

63 

67 

62 

65 

58 

55 

50 

63 

70 

67 

50 

50 

64 

70 

65 

63 

71 

74 

64 

.7 

MIN 

36 

35 

34 

40 

32 

33 

42 

43 

40 

35 

32 

31 

33 

27 

35 

39 

40 

39 

41 

38 

40 

31 

36 

41 

36 

38 

39 

37 

42 

35 

35 

36 

•  6 

HACHAY  RS 

MAX 

60 

60 

68 

68 

72 

74 

70 

74 

72 

71 

70 

54 

63 

59 

43 

54 

56 

53 

44 

45 

54 

62 

55 

50 

53 

56 

66 

64 

66 

64 

56 

60 

.9 

MIN 

31 

32 

32 

40 

37 

36 

41 

37 

44 

36 

38 

30 

35 

34 

31 

38 

36 

33 

32 

32 

37 

38 

33 

37 

34 

32 

37 

36 

34 

41 

40 

35 

.6 

HALAD 

MAX 

66 

68 

73 

78 

79 

74 

61 

76 

72 

66 

55 

63 

68 

56 

45 

58 

61 

70 

66 

7 

MIN 

30 

37 

41 

49 

42 

43 

47 

43 

49 

42 

42 

36 

39 

39 

36 

39 

40 

34 

54 

42 

37 

39 

36 

43 

36 

37 

39 

38 

39 

41 

40 

40 

.4 

MALAD  FAA  AP 

MAX 

71 

71 

77 

78 

82 

83 

77 

63 

81 

78 

73 

66 

63 

58 

61 

65 

64 

70 

75 

60 

45 

58 

70 

61 

59 

66 

51 

64 

67 

70 

71 

68 

.3 

MlN 

27 

33 

39 

50 

39 

39 

46 

40 

46 

40 

41 

35 

40 

37 

37 

39 

37 

31 

44 

40 

40 

38 

32 

37 

34 

36 

40 

40 

38 

39 

40 

38 

.5 

"»Y  RS 

MAX 

64 

64 

72 

69 

71 

72 

72 

69 

68 

62 

57 

62 

54 

58 

61 

61 

56 

66 

57 

65 

67 

55 

61 

65 

53 

69 

72 

63 

.9 

MIN 

32 

33 

33 

35 

33 

41 

44 

36 

35 

26 

36 

29 

38 

35 

34 

33 

37 

35 

42 

34 

44 

41 

37 

35 

35 

35 

36 

35 

.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conllnued 


Sta!;on 

Da;  Of  Month  ' 

Average 

1 

2 

3 

4 

s  1 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

MC  CALL 

56 

53 

60 

56 

56 

58 

61 

64 

60 

59 

56 

53 

50 

54 

52 

60 

58 

50 

45 

44 

54 

64 

60 

48 

57 

60 

52 

60 

60 

62 

65 

MIN 

36 

36 

40 

30 

36 

42 

32 

40 

40 

35.' 

MC  CAMMON 

62 

65 

75 

74 

78 

80 

73 

81 

78 

77 

70 

72 

63 

66 

56 

62 

65 

64 

76 

56 

59 

61 

62 

60 

60 

64 

54 

60 

63 

71 

72 

67   '  i 

MIN 

36 

36 

40 

37.;  . 

MINI DOKA  DAM 

63 

66 

74 

69 

73 

72 

72 

78 

78 

72 

67 

67 

59 

59 

51 

57 

64 

65 

65 

53 

58 

63 

70 

52 

59 

70 

56 

52 

65 

55 

72 

MIN 

40 

38 

39 

46 

41 

43 

42 

40 

36 

36 

36 

39 

39 

40.;  1 

MONTPE  L  I  F  R  S 

50 

62 

64 

70 

73 

72 

75 

69 

76 

72 

74 

69 

67 

59 

52 

53 

60 

54 

64 

72 

60 

53 

74 

68 

55 

58 

50 

56 

59 

61 

70 

MIN 

26 

34 

43 

40 

36 

41 

30 

35. S 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

63 

60 

56 

54 

57 

57 

49 

65 

59 

59 

58 

56 

56 

62 

61 

63 

65 

64 

55 

46 

60 

70 

67 

57 

62 

57 

67 

54 

65 

54 

62 

50  .  - 

MIN 

40 

47 

40 

28 

31 

43 

42 

38 

41 

" 

40 

50 

38.; 

MOUNTAIN   HOME    1  SE 

67 

67 

77 

78 

75 

78 

79 

78 

76 

74 

72 

66 

64 

68 

66 

68 

76 

72 

62 

56 

67 

78 

72 

51 

61 

56 

70 

70 

71 

73 

79 

MIN 

41 

42 

41 

39 

41 

50 

45 

40 

41 

41.2 

MULLAN  FAA 

MAX 

56 

54 

49 

54 

56 

44 

56 

60 

59 

58 

58 

63 

55 

59 

61 

66 

64 

63 

56 

49 

56 

66 

70 

62 

53 

63 

73 

59 

59 

55 

65 

MIN 

35 

30 

30 

37 

40 

40 

32 

34 

41 

36 

34.6 

NEW  MEADOWS  RS 

58 

63 

57 

63 

61 

64 

63 

62 

68 

62 

64 

52 

56 

55 

59 

55 

64 

66 

52 

46 

47 

57 

68 

57 

42 

62 

69 

64 

66 

65 

67 

MIN 

30 

38 

39 

40 

28 

40 

39 

39 

28 

33 

40 

39 

36 

39 

39 

34 

34.9 

nezperce 

60 

58 

53 

55 

55 

58 

46 

72 

60 

59 

53 

55 

53 

57 

66 

63 

50 

50 

45 

55 

69 

59 

45 

61 

66 

67 

65 

63 

55 

55 

58.4 

MIN 

40 

40 

29 

33 

39 

40 

28 

40 

36 

39 

35 

36 

41 

38 

42 

43 

39 

41 

46 

36 

40 

37 

38.0 

OAICLEY 

66 

65 

70 

70 

73 

77 

73 

76 

72 

68 

64 

63 

58 

56 

53 

59 

65 

64 

60 

55 

59 

66 

65 

55 

60 

50 

56 

52 

58 

72 

71 

64  .  5 

MIN 

39 

41 

40 

43 

46 

30 

39 

36 

42 

44 

34 

36 

40 

45 

39 

35 

41 

41 

42 

46 

43 

40.2 

OB SIDIAN   3  SSE 

53 

50 

60 

55 

60 

60 

60 

60 

60 

55 

55 

58 

50 

50 

47 

51 

57 

46 

46 

45 

49 

60 

54 

50 

54 

57 

57 

50 

55 

52 

61 

MIN 

23 

29 

30 

^' 

32 

28 

30 

^' 

30 

30 

26.7 

OL  A  5  S 

67 

64 

75 

70 

73 

69 

70 

76 

75 

70 

65 

65 

63 

67 

65 

68 

70 

66 

62 

60 

66 

73 

71 

63 

69 

74 

72 

70 

73 

74 

68 

56.8 

MIN 

38 

40 

35.6 

OROF I  NO 

72 

70 

66 

63 

64 

62 

60 

79 

70 

70 

66 

66 

65 

72 

71 

74 

74 

67 

62 

54 

66 

60 

78 

58 

70 

75 

75 

75 

73 

72 

73 

MIN 

50 

46 

42 

49 

40 

45 

47 

43 

45 

47 

45 

47 

44 

45 

41 

44.6 

PALISADES  DAM 

MAX 

59 

55 

66 

69 

71 

70 

70 

74 

75 

73 

71 

62 

58 

56 

51 

60 

61 

59 

69 

69 

55 

60 

66 

56 

60 

62 

60 

58 

61 

60 

65 

63.4 

MIN 

" 

38 

45 

40 

40 

43 

45 

36 

30 

39 

41 

38 

39 

37 

41 

41 

38 

41 

38.8 

PARMA  EXP  STA 

71 

73 

78 

75 

74 

77 

78 

76 

75 

74 

70 

66 

65 

68 

67 

72 

74 

69 

61 

50 

70 

74 

73 

53 

62 

70 

74 

73 

"'5 

77 

80 

MIN 

40 

50 

43.8 

PAUL    1  ENE 

60 

67 

67 

76 

73 

75 

75 

74 

77 

72 

70 

61 

66 

61 

5b 

52 

61 

66 

68 

62 

46 

63 

66 

68 

55 

53 

55 

59 

54 

70 

70 

MIN 

36 

41 

36 

42 

39 

41 

41 

40 

43 

40 

40 

40.6 

PAYETTE 

74 

74 

80 

74 

74 

77 

SO 

80 

78 

74 

73 

66 

68 

72 

69 

74 

77 

68 

63 

55 

72 

76 

74 

60 

67 

73 

77 

76 

79 

78 

80 

73.0 

MIN 

39 

3  7 

38 

37 

42 

43 

40 

46 

44 

42 

46 

38 

53 

49 

45 

44 

39 

48 

47 

50 

43.8 

55 

63 

65 

72 

65 

70 

70 

70 

72 

69 

69 

60 

65 

60 

60 

47 

58 

61 

59 

57 

45 

62 

62 

64 

50 

60 

53 

60 

61 

64 

58 

MIN 

36 

32 

36 

39 

36 

34 

29 

35 

34.7 

PIERCE  RS 

MAX 

63 

61 

56 

50 

57 

55 

55 

48 

73 

63 

62 

55 

60 

54 

63 

58 

63 

65 

59 

55 

45 

51 

69 

64 

47 

57 

65 

55 

55 

53 

64 

MIN 

36 

34 

36 

30 

33.3 

75 

66 

76 

71 

75 

74 

73 

80 

74 

72 

71 

73 

65 

61 

59 

62 

65 

67 

63 

54 

54 

66 

71 

63 

62 

55 

57 

63 

74 

74 

73 

67.7 

MIN 

42 

41 

40 

54 

45 

46 

40 

38 

39 

42 

36 

38 

43 

41 

41 

34 

39 

40 

43 

45 

41.5 

POCATELLO   W6  AP 

64 

64 

73 

70 

74 

73 

72 

79 

72 

70 

62 

66 

60 

59 

56 

58 

65 

63 

73 

45 

52 

64 

71 

56 

59 

64 

51 

62 

65 

71 

72 

MIN 

43 

40 

39 

^' 

42 

40 

40 

34 

38 

42 

39 

36 

36 

41 

40.4 

PORT  H I LL 

60 

64 

58 

57 

58 

48 

59 

56 

61 

61 

64 

65 

55 

64 

69 

70 

63 

64 

66 

69 

73 

69 

76 

73 

75 

75 

76 

64 

71 

69 

63 

MIN 

42 

45 

40 

39 

36 

40 

39 

41 

50 

40 

40.2 

POTL ATCH 

63 

59 

56 

60 

58 

56 

52 

69 

61 

63 

58 

56 

55 

64 

63 

67 

67 

65 

56 

47 

60 

68 

65 

58 

62 

58 

70 

69 

56 

64 

64 

61  8 

MIN 

38 

^' 

30 

29 

36 

43 

38 

45 

40 

40 

39.1 

PRESTON  2  SE 

52 

65 

67 

73 

75 

77 

79 

75 

81 

76 

77 

72 

65 

62 

57 

58 

63 

60 

66 

74 

59 

46 

57 

70 

61 

59 

63 

59 

57 

62 

73 

MIN 

29 

36 

41 

53 

41 

40 

45 

41 

40 

38 

40 

34 

40 

36 

40 

39.9 

PRIEST   RIVER   EXP  STA 

59 

60 

58 

52 

57 

55 

55 

54 

54 

57 

56 

60 

60 

62 

65 

70 

63 

60 

65 

66 

65 

69 

73 

72 

68 

70 

71 

70 

58 

65 

64 

MIN 

40 

42 

33 

36 

41 

41 

43 

41 

42 

30 

37.7 

REYNOLDS 

67 

65 

77 

66 

76 

75 

74 

74 

71 

67 

61 

60 

60 

59 

57 

62 

68 

60 

57 

48 

62 

66 

59 

52 

51 

60 

65 

53 

70 

67 

72 

MIN 

22 

38 

37 

40 

45 

43 

39 

39 

38 

46 

39 

42 

42 

41 

36 

37.7 

R  I CHF  I  ELD 

65 

66 

73 

70 

71 

71 

72 

75 

74 

70 

66 

66 

60 

60 

58 

60 

64 

62 

58 

53 

63 

64 

65 

53 

61 

63 

61 

53 

55 

68 

72 

MIN 

40 

34 

40 

41 

" 

38 

40 

38.2 

R 1 GG INS  R  S 

72 

71 

75 

71 

72 

72 

62 

78 

75 

72 

65 

67 

61 

64 

65 

69 

70 

60 

54 

54 

6', 

74 

74 

60 

67 

68 

66 

72 

72 

72 

74 

MIN 

50 

50 

45 

44 

45 

48 

46 

47 

36 

48 

45 

48 

46 

46 

43 

40 

47 

47 

47 

44 

46.2 

rupe  RT 

65 

67 

70 

77 

71 

75 

73 

75 

79 

73 

71 

60 

65 

63 

57 

53 

60 

67 

67 

64 

58 

62 

65 

68 

52 

61 

64 

60 

64 

70 

68 

MIN 

41 

42 

47 

41 

41 

41 

39 

41 

41.4 

SAINT  ANTHONY 

65 

59 

78 

64 

73 

75 

74 

75 

75 

74 

66 

64 

56 

60 

55 

60 

65 

64 

72 

58 

50 

58 

70 

57 

62 

65 

70 

59 

65 

70 

75 

MIN 

40 

40 

37.6 

SA I  NT    MAR  I E  S 

64 

62 

61 

57 

60 

60 

57 

67 

59 

61 

62 

61 

58 

65 

65 

69 

65 

66 

64 

62 

62 

69 

68 

57 

63 

70 

70 

72 

68 

66 

66 

MIN 

41 

43 

43 

39 

41 

45 

42 

48 

45 

45 

45 

41.2 

SALMON 

69 

61 

71 

73 

67 

76 

76 

75 

76 

70 

55 

65 

59 

67 

55 

64 

69 

69 

56 

64 

61 

69 

74 

67 

66 

71 

71 

53 

71 

66 

75 

MIN 

38 

39 

40 

29 

39 

40 

43 

38 

41 

34 

43 

41 

40 

39 

36 

47 

36 

39 

40 

39.2 

58 

62 

59 

54 

57 

56 

56 

53 

56 

62 

60 

62 

57 

63 

68 

66 

60 

61 

64 

62 

67 

70 

72 

71 

66 

70 

74 

70 

50 

65 

62 

MIN 

36 

40 

36 

40 

43 

39 

43 

47 

41 

44 

50 

49 

45 

42 

40.4 

SHOSHONE    1  WNW 

66 

68 

78 

77 

74 

75 

74 

78 

77 

75 

70 

65 

63 

67 

61 

63 

67 

66 

58 

53 

68 

70 

70 

67 

70 

66 

67 

55 

69 

73 

79 

MIN 

39 

40 

39 

44 

40 

47 

45 

4 1 

45 

4C 

41 

34 

40 

40 

43 

42 

36 

39 

36 

45 

35 

34 

40 

45 

42 

40.3 

SLATE  CREEK  RS 

73 

72 

74 

67 

65 

73 

66 

80 

73 

68 

66 

65 

72 

72 

66 

73 

73 

69 

54 

54 

64 

75 

75 

64 

69 

70 

72 

73 

73 

70 

71 

69  4 

MIN 

47 

39 

40 

42 

44 

42 

45 

43 

41 

43 

44 

47 

40 

45 

47 

40 

45 

44 

45 

49 

38 

47 

46 

45 

46 

50 

40 

44.3 

63 

63 

73 

74 

77 

77 

72 

80 

80 

75 

66 

66 

60 

57 

51 

56 

59 

61 

71 

57 

50 

57 

65 

62 

55 

50 

51 

59 

65 

67 

62 

MIN 

50 

38 

38 

48 

40 

47 

38 

28 

39 

30 

^' 

39 

38 

32 

40 

45 

34 

30 

37.4 

SUGAR 

MAX 

65 

59 

70 

69 

72 

73 

73 

76 

72 

72 

64 

61 

65 

62 

54 

60 

65 

72 

66 

56 

57 

68 

70 

64 

53 

56 

65 

52 

55 

70 

70 

66.3 

MIN 

26 

39 

32 

49 

39 

40 

48 

37 

40 

35 

39 

25 

26 

25 

37 

37 

32 

35 

36 

39 

38 

35 

35 

40 

35 

40 

40 

41 

33 

33 

42 

36.4 

SUN  VALLEY 

MAX 

60 

60 

66 

64 

67 

67 

66 

66 

67 

65 

62 

61 

59 

57 

55 

53 

54 

52 

46 

44 

57 

60 

58 

58 

55 

57 

61 

50 

54 

64 

66 

59.7 

MIN 

22 

26 

23 

38 

26 

26 

32 

31 

33 

26 

26 

23 

33 

23 

32 

31 

26 

31 

34 

31 

32 

34 

28 

32 

27 

24 

32 

34 

26 

28 

32 

29.2 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

74 

73 

82 

81 

80 

83 

82 

80 

79 

78 

73 

68 

68 

69 

69 

72 

76 

72 

63 

52 

71 

87 

76 

59 

62 

70 

75 

75 

77 

78 

81 

73.7 

MIN 

51 

51 

46 

43 

48 

48 

58 

51 

49 

49 

47 

45 

41 

47 

49 

48 

50 

49 

47 

42 

46 

45 

50 

44 

43 

47 

49 

48 

52 

51 

51 

47.9 

See  BeferflDce  Notes  Following  SlaUoo  ij^^^j^ 
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Cenllnued 


DAILY  TEMPERATURES 


SWAN  VALLEY    1  W 
lETONIA  e«P  SIA 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 
IKIN  FALLS   2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

WARREN 

WAYAN 

WEISER  2  SE 
WINCHESTER   1  SE 


IDAHO 
MAY  1962 


DayOI  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

3fl 
30 

31 

• 

< 

MAX 
MIN 

63 
1 9 

63 
1 9 

60 
36 

68 
^4 

73 

76 

70 

70 

76 

75 

72 
32 

69 

32 

69 
32 

68 
24 

6v 
34 

,^ 

62 
40 

60 
39 

63 
39 

68 
30 

60 
39 

61 
40 

62 
40 

60 
39 

61 
40 

60 
39 

60 

32 

67 
34 

66.0 
34.6 

MAX 

S8 
2B 

53 
35 

65 

63 

68 

67 

67 

72 

67 

64 

65 

60 
24 

54 
34 

55 
26 

47 
33 

56 
34 

54 
31 

57 
35 

65 
40 

52 
35 

57 
35 

58 

33 

64 
37 

5* 

36 

59 
34 

58 
41 

49 

37 

56 
39 

60 
34 

63 
35 

65 
38 

69.7 
35.5 

MAX 
M I  N 

62 
30 

67 
31 

75 
28 

67 

75 

69 

72 

77 

74 

67 

53 

54 

52 
30 

56 
3 1 

44 

33 

43 
33 

58 
31 

53 
32 

55 
37 

44 

31 

53 
31 

63 
33 

61 
34 

52 
34 

50 
26 

54 

30 

59 

33 

60 
32 

66 
31 

64 

32 

68 
34 

60.2 
32.6 

MAX 
MIN 

60 
36 

61 

35 

72 
28 

68 
34 

72 

71 

70 

75 

70 

64 

73 

58 

67 
20 

57 
30 

55 
36 

57 
18 

65 
35 

56 
32 

45 

30 

60 
37 

66 
26 

60 
41 

44 
34 

48 

33 

55 
34 

62 
30 

60 
33 

67 
31 

69 
38 

62.0 
32.3 

MAX 
MIN 

66 
36 

67 
39 

81 
36 

75 
45 

73 
43 

76 
43 

75 

80 

78 

73 

66 

63 

60 

66 

59 
41 

61 
38 

67 
39 

67 
44 

57 
46 

53 
38 

63 
41 

67 
42 

67 
42 

51 
37 

61 
34 

64 

36 

63 
42 

66 
47 

69 
44 

69 
45 

76 
43 

67.0 
41.3 

MAX 
MIN 

60 
37 

69 
39 

69 
43 

80 
47 

72 

75 

79 

75 

77 

72 

71 

64 

65 

64 

62 
40 

50 
37 

61 
41 

69 
44 

60 
47 

58 
42 

49 
37 

64 
42 

68 
43 

62 
37 

54 
34 

63 
35 

65 
43 

62 
47 

67 
46 

71 
47 

69 
43 

66.0 
41.6 

MAX 
MIN 

JS 
39 

56 
42 

55 
32 

64 

29 

56 

50 

54 

65 

58 

58 

56 

61 

55 
40 

62 
30 

60 
30 

62 
40 

68 
41 

58 
39 

61 
34 

58 
39 

57 
43 

67 
42 

72 
40 

61 
45 

56 
45 

65 
45 

70 
39 

64 
49 

61 
32 

62 
42 

66 
35 

60.5 
38.2 

MAX 
MIN 

57 
36 

58 
41 

52 
29 

55 
33 

53 
27 

56 
36 

45 

54 

66 

58 

58 

55 

62 

53 

62 

32 

59 
36 

65 
39 

66 
39 

57 
36 

65 
36 

60 
36 

67 
41 

72 
40 

65 
42 

61 
45 

64 

40 

60 
41 

70 
47 

60 
41 

65 
33 

61 
36 

60.1 
37.2 

MAX 
MIN 

5A 
25 

51 
26 

54 
24 

55 
29 

62 
20 

58 
3 1 

56 

60 

58 

58 

54 

48 

44 

51 

44 
26 

53 
33 

55 
27 

54 
32 

44 

32 

45 

30 

47 

30 

62 
25 

58 
27 

50 
31 

52 
30 

56 

30 

67 
34 

55 
31 

57 
26 

68 
24 

62 
25 

53.9 
28.0 

MAX 
MIN 

55 
28 

55 
36 

65 
35 

65 
36 

72 
42 

67 
44 

62 
46 

74 
44 

70 
42 

67 
36 

60 
31 

64 

30 

54 
33 

62 
32 

46 
32 

52 
33 

55 
33 

60 
31 

68 

35 

57 

36 

57 
44 

55 

31 

63 
34 

56 

37 

52 
29 

65 

65 

52 

56 

61 

64 

60.5 

MAX 
MIN 

72 
'■<> 

70 
<>6 

79 
41 

71 
38 

72 
47 

76 
44 

75 
45 

73 

50 

73 
41 

72 
38 

68 
46 

71 
37 

66 
34 

71 
33 

70 
47 

75 
46 

75 
39 

70 
49 

56 
43 

58 
42 

71 
46 

72 
36 

69 
52 

63 
44 

63 
46 

71 
38 

75 
43 

74 
46 

74 
44 

75 
49 

77 
44 

70.9 
43.1 

MAX 
MIN 

60 
37 

58 
<>0 

55 
36 

52 
28 

53 
32 

50 
33 

46 
29 

68 
40 

56 
36 

55 
36 

49 
35 

50 
34 

48 

33 

57 
28 

56 
40 

60 
41 

60 
35 

53 
38 

49 

35 

43 
32 

49 
33 

65 
38 

63 
42 

44 

39 

56 
39 

58 
38 

64 

39 

59 
39 

58 
37 

57 
36 

59 
34 

55.2 
35.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  ? 

ARROh'ROCK   DAM  (A) 

EVAP 

.09 

.18 

.15 

.23 

.17 

.25 

.20 

.25 

.25 

.14 

.23 

.24 

.22 

.13 

.15 

.23 

.05 

.03 

.05 

.14 

.23 

.10 

.01 

.10 

.17 

.12 

.13 

.20 

.28 

.23 

8  5.13 

WIND 

41 

53 

53 

51 

45 

56 

58 

50 

50 

52 

57 

78 

50 

61 

47 

45 

44 

68 

44 

79 

70 

32 

41 

23 

42 

45 

45 

37 

49 

41 

B  1601 

LIFTON  PUMPING  SIA  (B) 

EVAP 

.06 

.20 

.  19 

.33 

.29 

.25 

.22 

.33 

.34 

.31 

.34 

.20 

.15 

.12 

.15 

.17 

.10 

.19 

.21 

.19 

.08 

.11 

.16 

.19 

.15 

.14 

.17 

.14 

.16 

.19 

.  19 

5.02 

WIND 

43 

49 

59 

73 

59 

57 

49 

103 

77 

76 

102 

55 

101 

89 

114 

65 

40 

41 

51 

48 

82 

98 

53 

112 

76 

30 

74 

58 

57 

43 

55 

2111 

MINIDOKA   DAM    (C ) 

EVAP 

.  30 

.25 

.17 

.29 

.30 

.13 

.32 

.27 

.35 

.34 

.32 

.21 

.32 

.13 

.11 

.11 

.23 

.15 

.11 

.07 

.09 

.22 

.34 

.02 

.08 

.22 

.04 

.18 

.25 

.11 

.25 

6.29 

WIND 

140 

90 

60 

180 

90 

50 

130 

80 

130 

120 

150 

110 

180 

170 

150 

90 

80 

100 

180 

170 

200 

150 

150 

120 

80 

110 

too 

120 

190 

100 

100 

3910 

MOSCOW  U  Of     I  (H) 

EVAP 

.16 

.07 

.17 

.01 

.13 

.15 

.04 

.04 

.11 

.01 

.25 

.06 

.17 

.19 

.23 

.20 

.14 

.19 

.08 

.01 

.05 

.17 

.13 

.04 

.04 

.12 

.02 

.09 

.22 

.13 

.23 

3.68 

WIND 

68 

77 

58 

47 

25 

27 

48 

72 

53 

35 

66 

65 

55 

49 

76 

48 

44 

50 

77 

37 

26 

52 

67 

22 

30 

35 

65 

83 

35 

37 

1554 

PAIISADFS  DAM 

EVAP 

.18 

.12 

.16 

.42 

.23 

.27 

.20 

.  3 

.11 

.20 

.50 

.02 

.22 

.17 

.05 

.20 

.13 

.28 

.13 

.21 

.01 

.26 

.21 

.13 

.14 

.14 

.10 

.10 

.12 

.13 

.10 

5.65 

WIND 

130 

140 

140 

130 

160 

170 

120 

150 

120 

200 

170 

110 

110 

U5 

115 

115 

86 

160 

110 

210 

110 

120 

141 

120 

57 

55 

68 

85 

81 

126 

162 

3896 

<A)    PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)   PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(CI   PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  RED  LEAD  PAINT. 


Sm  Bai«raoc*  NtriM  FoDowIng  Sutfoo 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


I  DAI 
MAY  19( 


Day  oi  month 


BIG  CREEK  1  S 


CASCADE  1  NW 


CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

DEADWOOD  DAM 

FAIRFIELD  RS 

GLENNS  FERRY 

ISLAND  PARK  DAM 

KILGORE 

MULLAN  FAA 


SUN  VALLEY 


THREE  CREEK 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


5.0 
2 


T    j  T 

ja.o 

! 
i 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


MAY  1962 


t»Une  Fallsl 

^  I- 


120  TH    MERIDIAN    TIME  ZONE 
To5  TH  MERlolAN"TrME~Fo"NE' 


Llbby  32  SSE  -O- 
-O-    Trout  Cr  RS 


@ 

Spokane  *fB  AP 


  ||      Thompson  Falls  PH 

I  I  -«*--4^'-ke  2  EVE 

j  I  I  Kellogg -oTi^Q. 

I  I  Wallace  Woodland  PkJ^d^ Mi- 1  Ian  FaA 

CD   MulUn  Pass 
-O- Haugan 


O  Tekoa 


St  Regis  RS 


IDAHO 

STATUTE  MILES 
0        iQ       20       30      40  50 


STATION  LEGEND 
0*3  Precipitation  only 
<D  Precipitation,  storage 

O  -O-   Precipitation  and  Temperature 

■<J>-  Precipitation,  Temperature  and  Evoporatio 

Type  ol  gage     O  Non-recordina 
•  Recording  <k  Both  types 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


■O  Mlnan.  7  he 


CANi 


r 


-Ow.uo,.  oj 

Enter  Use  16  NhE  . 
-O  Enterprise  /// 


jla  WB  AP^^ 
^^^^      ^  Lolo  Hot  SpES  HE 


Creek/RS_»! 


O  Conner 
#/"  Sula-O 


DUNTAINS 


:a., 


»»lheur  Br  £i<p  StaYlJ        Cente^rfle  t? 


Ny.sa  -O 
Parma  Exp  Sta^H^-  ^—  


-o-> 


T7T 

T    TV^V^*^'°''"^-'''"''    ""^Sn^'^-W'  \"^^        J>J1.5*@.<..ho  Fall.  42  Nti  re   /       "  I 

WB  1  "idalio  Faljs  FM  «P  /  Q  R 


■  Spencer  RS  (D^ 


'lebgen  Dajn-O-  | 


I'N    West 'veil' 
L.kevle.     I     \      @  , 


-o — 1 
UPPER 


Teti 


jl  -oran 


frVvV  Bo.so  .B*AP  N>— -^(D/      It®  ^         XyN.  lev  BS  K3»    f  I  (SL'       /S«n  v/ley  1  .[  r" 

I  11^  h~  ■  N     Sol.ler  C^.  S.t.Nfi  Cr.,^  „,  ..e  «oo„  L.-'  '-Idaho  F.i^  2  e/  \P 

I  \*,     V    I  Andersin  nX. -fW       \      '  -"^  Little  Wo3ltDaiii\  i      1  i  i  >J        V  \      X     '  ' 


Afterthought  mV. 


-0-«cDen.ut  26 


Blackroot  Z  SSW- 


3Z      i"""        «~1     iXSh Jtone  'l  WNW     1  yberdeen  Exp  Sta  I'/C^J   /  BlacktoLt 

^  '     oofd,;.  Central        \i   i    iij^j^po.a.,no ap 

 ■  11    >  ,-   .y         PI    AmC.      ,\         I  C       >^,0  Poc.tello  2 


-<i>-^yinidok. 


'  Twin  Pai> 

Twin  Falls  3~^E^ 


Grasnere  -O- 

SOUTHWESTERN  HIGHL 


I    105  T^ 


 ^1       120  TH 


Owyhee  @ 


(^Pfitello  WB  AP     I  _  .  ,  ^^L.  . 

^^op„c.teiio'2  '€ASTERN 

-O-ABerlcan^FaUs  ^        1  ' 
\_    ^J--\3i^  Burljiy  FAA  AP        'JT   i.  \  i  .J 

''•'V'"' yil         _,'    ~"iHlGHLANDS)  ' 


^    I ' Sublett  ( 

X      '0)  1 


Ualad  PAA  Ap^^  | 


Ounnel  GS  (J)  ^^J^^^^  ^         O-preeton  ^  3E  ^ 


Revised     4-61       WRPC  - 


115°  Contact 


Park  V»lloy-0- 


I  Montpelier  RS  K>- 


■•O  Border  3  N 


Logan  USU  Xxp  Sti 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS.  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS, 
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STATION  INDEX 


STATION 


AHVDCEN  EiP  ST' 
»f TCHTHOUOMT  Mil 
AfCRICAN  FALLS  ] 
ANOCKSOM  O&M 
AtCO  1  mm 

AMOKDOCK  OAM 


I  aLAClFOOl   2  SSM 

8t.*CKF00T  OAM 
I  SOCUS  BA^IN 

I  Boisc  Luciy  pe«  i 
I  9one  Me  airvout 

BOMMEttS  FEOAT  1  }1 

,  Buhl 

BUNCALOM  9AHi 

I  BURKE  t  ENe 


BINCMAM 

CMTHEC 

POMEfr 
ELMORE 
BUTTE 

I  ELMORE 
I  FREMONT 
ELMORE 
ELMORE 
SHOSHONE 


a9«d  BLAINE 

;  06611  KOOTENAI 

I  OTa«  BONNER 

I  OBJ*  VALLtr 

OflS  BINOMAM 


0*20 


lOl*  BOISE 


10T1  60UNDART 

N  FALLS 

STATIOf^  1?44J  CLEARMATER 


CARIBOU 


BURLET  FACTORY 
BURLEr  FA*  AIRPORT 
CABINET  OORCE 
CAlOhELL 
CAmBRIOCE 


1^9S  CASSIA 
1}03  CASSIA 
116)  BONNER 
1)80  CANTON 
140B  HASH1NC1 


CASCADE    1  Mm  151*  VALLET 

CATUSe  CREEK  HIT  CLEARWAl 

CENTERVILlE  ARBAuCH  nCH  nib  BOISE 
CMALLIS  166S  CUSTER 

CMILL*  BASTON  FLAT  16TI  CUSTER 


CLARK lA  RANGER  STATIC 
COBALT  BLACKdIRO  MIN( 
COEUR  0  alENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 

'  COTTONMOOD  ?  MSW 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  » 
Df AOMOOD  DAM 

OEAOmOOD  SUMMIT 

OECEPT ION  CREEK 


OUBOIS  FXI 
DUBOIS  FA. 
ELK  Cllv 


1B)I  SHOSHONE 
193B  LEMHI 
I9ib  KOOTENAI 
lOTl  CARIBOU 
21S4  IDAHO 

2159  IDAHO 
21 Sr  ADAMS 
2260  BUTTE 
23i*  VALLEY 
25«4  VALLET 

2*22  KOOTENAI 


26T6 


TON 


ElMET 


2  E 


270T  CLARK 
27lT  CLARK 
2B15  IDAHO 
2B«  CLCAHKATER 
29*2  OEM 


FAIRFIELD  RANCOR  STA  )I08  CAMAS 

FENN  RANGER  STATION  51*9  IDAHO 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCV  529T  BINGHAM 

GARDEN  VALLET  RS  3**B  BOISE 

GlLMORE  SUMMIT  RANCH  )576  CUSTER 


CLENNS  FERi 

COOOING 

GRACE 

GRAND  wiEx 
GRAhGEvilli 

GRASMERE 
CROUSE 
C4JHNEL 


lANGER  STAtIO 


lOAMO  CITY 
IDAHO  C1TT  U  SH 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 
alOANO  FALLS  FAA  AT 


IDAHO  FALLS  *2  NM  Hi 
IDAHO  FALLS    *6  W  WB 
IDA  VADA 
ISLAND  RABK  OAM 
JACKSON  PEAK 

!  JEROME 

'  KAMI  AH 

KELLOCG 
'  KETCmjm  it  HSW 
I  KILOORE 

I  lOOSKIA 

KUNA  2  NNE 
'  I C ADORE 

I  (.eviSTON  MB  AIRPORT 
LIFTON  Pumping  station    5275  bea. 


563L  ELMORE 
J4TT  GOODING 
JT32  CARIBOU 
5760  OKTMEE 
}7  71  IDAHO 

JB09  0»THEE 
)0*2  CUSTER 
3902  CASSIA 
39*2  BLAINE 
396*  JEFFERSON 

*1*0  JEROME 
*150  CLEARHATEft 
*26«  CAMAS 


***2  80ISE 
A*50  BOISE 
«*55  BONNEVILLE 
**)fr  BONNEVILLE 
«*5T  BONNEVILLE 

**5»  BUTTE 
4*60  BUTTE 
k*7»  OWTHEE 
»»9«  FREHONT 
*612  BOISE 

467  0  JEROME 
*T9)  LEVIS 
48 Jl  SHOSHONE 
40*0  BLAINE 
490B  CLARK 

50 I L  IDAHO 

50 5 S  ADA 

'  5169  LEMHI 

52*1  NEI  PERCE 


r  LITTLE  irOOD  DAM 
'  LOlO  PASS 

LOHMAN  )  E 
MCKAT  RANGER  ill 


5322  BLAINE 
5356)  IDAHO 
5*20  BOISE 
I  5*6?  CUSTER 


OBSEBVATIOM  . 
TIME  AND 
TABLES 


112  52 
115  28 
111  20 


6*00 
72B0 
*)1B 
)SB2 

5500 


115  55  3275 
.  0*     111  27  j  5220 
>  *4     115  OT  55B5 
115  1*  7596 
*B  I  2*92 


*J  39     11*  2* 


8700 
2070 
'  2640 
5686 
4*95 


'  01      116  15 


6097       5P  5P 


5*00  5P  5P 

2575  5P  6P 

J355  lOP  lOP 

5126  5P  5P 


08     *060      5P  SR 


31     3785      8A  6A 


CXPERIWNT  STATION 
1  U  S  UCATiCR  BUREAU 
I  U  S  Bur  RECLAMATION 

U  S  Bur  RECLAMATION 

JOHN  C  TOOMBS 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 
CUST  STCINHANN 

CLOSED  T/21/59 
U  S  WEATWR  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 

.  NELSON  BENNETT 


I  TON 

I 

FORT  HALL   IR  PROJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
S  US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  Of  ENGINEERS 
ij  '  U  S  WEATHER  BUREAU 

I      ARLO  T  GRUNERuD 
SHELLEY  HOWARD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  O  BEDFIELD 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 
i       FED  AVIATION  AGENCY 

WASH  WATER  POWER  CO 
I       CALDWELL  BROADCAST  CO 

STUART  DOPF 


S  euR  RECLAMAT ION 
S  HEATHER  BUREAU 
SS  XINIA   I  ARBAuGH 
S  FOREST  SERVICE 
S  K  L  ROBINSON 


U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  6/24/60 
U  S  FOREST  SERVICE 
J  fl  SIHPLOT  CO 
LOUIS  KLAPPRICh 

SASl  FREI 

fred  h  noll 
us  nat  park  service 
Clifford  s  code 
.  u  s  weather  bureau 

.  u  s  forest  service 
carl  padour 
george  e  wynne 

Mft^  2ILPHA  L  WENZEL 
EDITH  STEVENS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  4/16/62 
MRS  DONNA  M  NELSON 
MRS  HAZEL  V  WHEELER 
WAYNE    F  HARPER 


FORT  HALL   IR  PROJ 


MILES  T  MILLER 
US  SOIL  CON  SEi 
UTAH  PWB  +  LIGHT  C( 
RUSSELL  J  SEAQUEST 
U  S  W8  OBSERVER 


ICE 


GEORGE  F  THOMSON 
MRS  BRYAN  TAtLOR 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  *  H  L  SERVICE 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCh  FORESTS  INC 
CARROLL   M  OAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  0  COWGILL 

FRED  A  PROFFER 
MRS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
GEORGE  W  MEYER 
FED  AVIATION  AGCNCY 


I  S  WEA 


43  53  113 


I  BUREAU 

lTKR  BUREAU 
S  CHRIS  CALLEN 
I       U  S  BUR  RECLAMAT ION 
S  US  SOIL  CON  SERVICE 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 
EWART  L  6RUGH 
IRVING  H  LASkEY 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I      MRS  ROY  MC  GOVERN 

E    T  GILROV 
HARRY  U  GIBSON 
DONALD  6  NOBLE 
IJ    U  S  WEATHER  BUREAU 
UTAH  PWR  •  LIGHT  CO 

ROSS  A  STANFORD 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
I       MRS  MARVEL  B  CASILE 
I      u  S  FOREST  SERVICE 


,  MALAO 

I  MALAO  FAA  AIRMMT 
;  MALTA  RAHGCft  STATION 
,  MAT  RANGER  STATION 
!  MC  CALL 

I  MC  CAMMON 
MINIDOKA  DAM 
MONTPELIER  ranger  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STI 


NEW  MEADOWS  RANGER  SI/ 

NEZPERCE 

NE2  PERCE  PASS 

OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 
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REFERENCE  NOTES  ID  I  , 

1  t 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologi st  at  Weather  Bureau  Airport  Stati  [ 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data    will  1  ^ 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included     ] i 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wi 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapor 
tion  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  groun 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  oth 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"     Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the     "Seasonal  Snowfall"  Table  i 
elude  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  t 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observati- 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  the:  , 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  HST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  tl  i 
f ollowi  ng : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later     i i 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station,     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pr 
cipitation  Datj."  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

tf    Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however, 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfal] 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  xs  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table* 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  montt ' 

R     Amounts  from  recording  gage .      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  ii 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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06 

•  17 

*40 

02 

MAL  AD 

.78 

.OE 

.30 

T 

.02 

T 

.03 

.3C 

.03 

T 

.02 

T 

T 

MAlAD  FAA  AP 

.64 

.32 

.06 

T 

•  04 

.21 

.01 

T 

MAY  RS 

1.06 

.  35 

.10 

.22 

.10  .03 

•  16 

.03 

MC  CALL 

.72 

07 

* 

01 

' 

_ 

.0 

1  & 

MC  CAMMON 

.74 

'21 

'16 

10 

02  21 

04 

MINIDOKA  DAM 

.30 

I05 

.04 

.0. 

.03 

.02 

.09 

•  OS 

MONTPELIER  RS 

.32 

T 

.17 

T 

.05 

,03 

.03 

T 

.01 

.03 

MOSCOW  U  OF  1 

.42 

.01 

.12 

.  16 

.08 

.05 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

.80 

•  27 

.08 

ft 
.10 

•  35 

MULLAN  FAA 

1.32 

56 

07 

16 

22 

* 

03 

02 

NEW  MEADOWS  RS 

.37 

•  2( 

.02 

T 

,07 

T 

NEZPERCE 

1.46 

T 

.60 

.10 

.20 

.15 

.16 

T 

T 

.03  T 

T 

T 

OA<LEY 

1  .22 

13 

,09 

•  04 

.25 

•  09 

.19 

.02 

.13 

.01 

.03 

OBSIDIAN  3  SSE 

.84 

•  03 

.04 

.04 

04 

* 

.03 

22 

* 

.06  15 

* 

T 

09 

.02 

OLA  5  S 

.97 

io8 

•  57 

OROFINO 

.56 

•  3! 

.21 

T 

PALISADES  DAM 

1  .49 

•  59 

.12 

.06 

.27 

.01 

.31 

•  02 

T 

.03 

•  01 

.07 

PARMA  EXP  STA 

.0* 

T 

.04 

PAUL   1  ENE 

.16 

* 

•  0 

• 

PAYETTE 

.IC 

02 

01 

02 

05 

PICABO 

.66 

T 

T 

.06 

.47 

.13 

T 

T 

PIERCE  RS 

2.5fl 

.05 

.66 

.08 

.02 

.56 

.09 

•  21 

,33 

T 

.15 

.02 

•  39 

T 

POCATELLO  2 

.52 

.15 

.01 

.07 

•  04 

■  03 

.22 

POCATELLO  Wp  AP 

.31 

•  04 

, 

02 

* 

.02 

.01 

PORTHILL 

.5fi 

'o' 

20 

05 

02 

POTLATCH 

1.61 

.30 

.28 

.15 

Io3 

.85 

T 

PRESTON  2  SE 

.83 

.17 

.32 

.01 

.05 

.09 

•  13 

•  02 

•  04 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

.6C 

■ 

.07 

•  03 

•  10 

•  18 

•  05 

.02 

REYNOLDS 

.51 

RICHFIELD 

.3^ 

.0 

•  19 

RIGGINS  RS 

.81 

.13 

•  45 

.03 

.01 

.03 

.22 

T 

T 

T 

T 

RIRtE   12  ESE 

.9« 

•  05 

.53 

.2C 

•  10 

•  06 

RUPERT 

.22 

.05 

.01 

T 

.06 

.03 

•  02 

•  03 

SAINT  ANTHONY 

.9S 

T 

.35 

.12 

.03 

.1<- 

T 

.01 

T 

.05 

.0* 

.13 

T 

.11 

•  01 

SAINT  MARIFS 

.5" 

.23 

T 

.08 

.04 

•  07 

.07 

.06 

SALMON 

2.06 

.12 

.01 

.77 

.12 

,07 

.26 

•  02 

.34 

.14  .07 

•  04 

.03 

.03 

.01 

•  03 

SANDPOINT  EXP  STA 

.4 

.15 

.14 

.12 

T  T 

SHOSHONE   1  WNW 

.24 

.05 

T 

T 

.02 

.05 

.11 

.01 

T 

S««  [•krence  nWM  loUowing  Station  Indmi 
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DAILY  PRECIPITATION 

■  DIM 


 1 

Station 

Day  ol  Month 

'  1 

2  1 

3 

4  1 

s  { 

6 

7  1  8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16  1  17 

18 

19  1 

20  1  21 

22 

23| 

24 

2S  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

SL*TE  C«ECK  RS 
5TQ£VElL 

SUN  V*H.EV 
SHAN  fALLS  PH 

1.92 
.96 
1  .06 
1.20 
.27 

T 

.12 
.12 

.92 
.03 
.31 
.11 
.06 

'o" 

.14 

T 

.09 

T 

.01 
.01 
.26 

T 

.31 

T 

.04 

.  16 

•  10 

t 

.02 

.06 

T 

T 
T 

.79 

T 

T 

.09 
.16 

.06 

.10  .09 

.10 

.09 

.03 

•  06  .06 

SM*N  VALLEV  1  W 
ETiDNIA  EXP  STA 
MflEE  COEEK 
9I»N0Le  BANCM 
WIN  (-'ALLS  2  NNE 

.44 

l.ily 
.42 
.17 
.66 

.29 

.la 

T 

■  01 
.03 
.01 

.91 
.02 
.09 
.04 

.13 

T 

.17 
T 

.16 

.  12 

.01 

T 

.01 

7 

.19 
.03 

.04 

T 
T 

.01 

.02 

T 

.13 

.OS 

.16 

T 

.09 
.03 

7  7 

.02 
.13 

.29 

.20 

.01 

MlH  fALLS   3  Se 
•ALLACt  WOODLAND  PAPK 
■ARAEN 
mAvAN 

■  iNCHfr.Tfo  1 

•63, 
1.77. 

1.791  .14 
1.35  .52 
1.161 

.12 

.14 

.86 

.61 
.19 
.48 

.07 
.09 
.12 
.10 

.04 

.27 

.29 

T 

.40 

.25 
.12 

T 

.01 

.14 

.07 

.14 

.19 
-05 

.03 

T 

•  02 
.29 

.02 

.01 
.02 
t 

T 

r 

.29 
.04 

.11 

•  04 

.07 

.17 
.04 

•  03 

•  la  t 

•  02 

•  07 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  dizectioD 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

1 

Stahon 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  . 

.21 

[direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 
o 
o 

a 

a 

< 
o 
o 

5; OOP  MST  j 

LI: OOP  MST 

Trace 

1 

.01-09 

.10-49 

i 

iri 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

1 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

.  S5 

'8.? 
J  >.  S 
<-S  2 

»ISE  IfB  AIRPORT 

MW 

19 

8.5 

38 

SW 

18 

71 

43 

26 

50 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

10 

84 

4.2 

DABO  FALLS  42  N»  «rB 

« 

(131 

sw 

27 

4 

4 

2 

1 

0 

0 

11 

DAHO  FALLS  46  W  WB 

wsw 

7.7 

^31 

ssw 

12 

5 

5 

3 

1 

0 

0 

14 

^WISTON  im  AIRPORT 

72 

44 

30 

2 

3 

4 

0 

0 

0 

9 

4.9 

WCATELLO  WB  AIRPORT 

WSK 

IB 

9.5 

42 

SW 

12 

63 

36 

26 

47 

9 

4 

2 

0 

0 

0 

IS 

70 

5.0 

ft  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
I  DATA  INCOMPLETE. 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Teapcrature  105"  on  the  25th  at  Glenns  Ferry,  Grand  View  3  WNW,  and  Swan  Falls 
Power  House. 

Lowest  Temperature  20"  on  the  4th  at  Triangle  Ranch  and  on  the  6th  at  Sun  Valley. 
Greatest  Total  Precipitation  2.70  Inches  at  Kllgore. 
Least  Total  Precipitation    0.02  inch  at  Caldwell. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.07  inches  on  the  15th  at   Idaho  Falls  16  SE. 
Greatest  Total  Snowfall  2.5  Inches  at  Island  Park  Dam  and  Kllgore. 

Deepest  Snow  on  Ground  Trace  on  the  4th  at  Montpelier  Ranger  Station  and  on  the  16th+ 
at  Deer  Point. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IC  » 

JUNE  1  ( 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31  1 

1 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

75 

75 

76 

60 

50 

62 

57 

65 

74 

60 

85 

79 

73 

73 

72 

73 

70 

76 

82 

81 

82 

85 

84 

86 

89 

93 

69 

84 

65 

67 

1 

MIN 

43 

38 

45 

35 

39 

27 

28 

35 

40 

43 

53 

47 

49 

40 

48 

48 

46 

46 

52 

48 

47 

44 

49 

53 

51 

56 

53 

45 

47 

46 

AMERICAN  FALLS  I  SW 

MAX 

70 

77 

76 

58 

61 

58 

66 

75 

81 

82 

79 

81 

76 

75 

74 

69 

78 

82 

80 

82 

83 

»83 

82 

66 

94 

89 

68 

88 

84 

80 

MIN 

44 

40 

42 

37 

38 

32 

30 

36 

52 

46 

55 

52 

50 

43 

52 

48 

47 

56 

5  1 

50 

50 

47 

48 

59 

53 

60 

57 

46 

56 

54 

anpfrson  dam 

MAX 

72 

80 

63 

58 

60 

66 

70 

80 

61 

61 

60 

83 

77 

78 

77 

7  1 

6  1 

86 

86 

85 

85 

65 

91 

95 

99 

86 

79 

90 

92 

91 

MIN 

46 

43 

43 

33 

39 

36 

40 

43 

49 

50 

52 

48 

51 

47 

48 

49 

51 

49 

56 

53 

55 

50 

51 

>6 

58 

54 

52 

47 

55 

57 

i 

ARCO  3  NW 

MAX 

64 

72 

65 

55 

58 

57 

70 

75 

79 

79 

80 

82 

74 

77 

78 

62 

79 

83 

83 

83 

82 

64 

90 

91 

67 

88 

64 

81 

83 

86 

MIN 

41 

37 

45 

34 

35 

33 

30 

36 

40 

45 

52 

43 

40 

46 

49 

45 

45 

45 

50 

50 

49 

45 

47 

49 

40 

47 

50 

47 

46 

47 

ARROWROCK  DAM 

MAX 

74 

78 

69 

60 

60 

66 

69 

80 

77 

77 

79 

60 

77 

75 

79 

73 

82 

89 

67 

87 

64 

65 

64 

94 

98 

90 

79 

90 

91 

90 

MlN 

45 

44 

39 

33 

40 

37 

40 

43 

52 

53 

47 

48 

48 

48 

52 

49 

52 

50 

54 

55 

56 

51 

51 

56 

60 

54 

50 

49 

55 

57 

AShTON    1  S 

MAX 

70 

7  1 

72 

50 

54 

53 

67 

68 

73 

80 

80 

78 

61 

73 

66 

70 

73 

79 

60 

76 

77 

75 

84 

83 

67 

82 

60 

69 

68 

61 

MIN 

39 

36 

42 

35 

34 

32 

26 

38 

40 

46 

52 

45 

43 

45 

48 

39 

37 

44 

45 

45 

42 

44 

39 

55 

47 

45 

46 

37 

43 

45 

1 

ATLANTA  3 

MAX 

70 

70 

68 

52 

49 

58 

62 

64 

74 

75 

75 

74 

75 

53 

70 

70 

72 

73 

77 

77 

76 

76 

78 

81 

64 

66 

88 

74 

79 

83 

! 

MiN 

34 

30 

36 

26 

26 

26 

26 

26 

39 

39 

39 

34 

41 

36 

38 

36 

40 

36 

42 

40 

41 

37 

36 

41 

44 

39 

38 

31 

39 

42 

AVERY  9S 

MAX 

68 

77 

74 

55 

57 

63 

67 

84 

81 

73 

77 

78 

72 

62 

79 

8  1 

80 

64 

85 

85 

91 

79 

62 

96 

95 

72 

70 

92 

85 

MIN 

39 

38 

41 

35 

36 

38 

40 

41 

52 

39 

36 

36 

42 

51 

51 

51 

50 

42 

42 

43 

44 

42 

41 

51 

54 

38 

39 

45 

46 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

57 

65 

70 

56 

61 

59 

61 

64 

78 

70 

65 

79 

76 

80 

86 

69 

70 

71 

79 

M  I  N 

35 

35 

39 

35 

42 

43 

41 

4  1 

42 

37 

32 

37 

37 

49 

49 

47 

51 

39 

36 

44 

41 

43 

40 

43 

55 

53 

38 

39 

46 

53 

BIG  CREEK   1  S 

MAX 

64 

70 

66 

47 

48 

52 

61 

74 

69 

66 

71 

67 

64 

67 

62 

65 

74 

77 

80 

76 

74 

76 

63 

84 

66 

79 

77 

76 

80 

79 

MIN 

37 

27 

33 

28 

27 

30 

22 

27 

32 

33 

36 

29 

41 

37 

40 

42 

36 

31 

34 

39 

36 

31 

30 

36 

36 

33 

32 

2', 

29 

37 

BLACKFOOT   2  SSW 

MAX 

75 

77 

75 

58 

64 

60 

65 

74 

84 

85 

80 

85 

66 

76 

78 

69 

76 

86 

86 

65 

86 

86 

68 

90 

94 

92 

67 

86 

92 

90 

MIN 

44 

42 

43 

38 

41 

31 

31 

36 

46 

55 

51 

49 

46 

49 

47 

46 

48 

51 

50 

46 

46 

45 

52 

52 

52 

54 

50 

50 

51 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

67 

67 

61 

57 

65 

72 

76 

76 

76 

77 

72 

67 

63 

70 

76 

78 

75 

72 

75 

82 

62 

84 

66 

61 

82 

62 

82 

■MIN 

32 

30 

30 

25 

21 

26 

31 

35 

43 

44 

46 

36 

44 

40 

33 

36 

41 

36 

38 

35 

36 

42 

39 

37 

39 

33 

34 

42 

BL  1  SS 

MAX 

75 

77 

72 

61 

65 

69 

73 

80 

85 

85 

82 

67 

61 

77 

80 

71 

84 

90 

85 

89 

86 

88 

90 

97 

101 

95 

87 

90 

95 

93 

MIN 

44 

42 

42 

36 

38 

39 

39 

39 

50 

49 

52 

45 

52 

38 

46 

5  1 

48 

51 

60 

54 

55 

50 

52 

55 

64 

59 

53 

43 

53 

56 

BOISE    LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

79 

82 

82 

62 

65 

68 

72 

82 

67 

81 

81 

83 

63 

77 

84 

9  1 

65 

92 

92 

89 

89 

87 

88 

99 

103 

103 

63 

69 

95 

95 

MIN 

50 

50 

39 

32 

43 

39 

44 

49 

55 

56 

45 

53 

48 

44 

54 

52 

55 

56 

56 

58 

60 

59 

60 

60 

63 

58 

49 

53 

60 

59 

BOISE    WB  AP 

MAX 

74 

84 

60 

60 

65 

66 

71 

82 

81 

78 

79 

81 

68 

76 

62 

75 

64 

89 

68 

96 

87 

95 

68 

96 

102 

82 

81 

86 

90 

90 

MIN 

49 

50 

40 

33 

42 

38 

39 

48 

53 

55 

47 

53 

48 

43 

51 

50 

51 

51 

57 

57 

57 

50 

58 

58 

65 

53 

49 

47 

58 

57 

BONNFRS  FERRY   i  SW 

MAX 

7  3 

58 

62 

66 

67 

81 

73 

75 

75 

77 

70 

73 

84 

83 

77 

81 

63 

81 

60 

80 

85 

89 

92 

85 

72 

80 

85 

82 

MIN 

38 

38 

35 

33 

39 

47 

52 

36 

36 

37 

5  1 

5  1 

47 

48 

5] 

43 

43 

45 

43 

44 

43 

45 

52 

56 

36 

4  ] 

45 

50 

BUHL 

MAX 

70 

68 

68 

57 

60 

62 

65 

76 

79 

87 

78 

77 

69 

69 

69 

65 

83 

89 

82 

66 

64 

66 

90 

93 

95 

93 

86 

86 

92 

91 

MIN 

46 

46 

40 

35 

40 

42 

39 

44 

53 

5  3 

53 

52 

52 

43 

49 

49 

51 

52 

56 

54 

55 

55 

56 

57 

60 

55 

54 

52 

58 

56 

BUNGALOW  RS 

MAX 

69 

79 

78 

55 

55 

59 

68 

84 

83 

70 

76 

77 

75 

69 

75 

79 

79 

83 

66 

86 

62 

90 

65 

94 

96 

96 

74 

64 

95 

93 

MIN 

43 

37 

37 

34 

37 

36 

40 

39 

53 

43 

39 

38 

47 

46 

51 

49 

50 

42 

42 

44 

46 

44 

43 

47 

52 

52 

41 

4C 

42 

49 

BURKE    2  ENE 

MAX 

59 

68 

62 

47 

49 

54 

57 

72 

75 

72 

66 

65 

58 

70 

73 

72 

72 

70 

70 

70 

78 

84 

87 

85 

62 

75 

73 

71 

83 

81 

MlN 

32 

33 

34 

31 

30 

31 

35 

36 

45 

33 

31 

42 

46 

41 

41 

40 

38 

40 

40 

39 

38 

45 

49 

47 

58 

47 

36 

35 

4] 

47 

BURLEY 

MAX 

76 

74 

81 

54 

63 

66 

64 

70 

81 

85 

85 

82 

83 

73 

76 

67 

66 

82 

87 

66 

87 

87 

67 

92 

96 

99 

90 

62 

90 

93 

MIN 

47 

44 

44 

36 

39 

41 

37 

41 

53 

50 

57 

55 

53 

47 

49 

50 

50 

58 

54 

53 

55 

55 

54 

57 

56 

63 

57 

49 

55 

56 

BURLFY   FAA  AP 

MAX 

72 

79 

62 

59 

63 

60 

68 

76 

63 

63 

80 

81 

70 

72 

64 

68 

60 

84 

83 

65 

86 

85 

90 

93 

97 

87 

82 

88 

94 

68 

MIN 

42 

42 

43 

37 

35 

39 

32 

38 

48 

46 

58 

50 

49 

44 

54 

47 

46 

57 

52 

51 

50 

48 

50 

55 

53 

62 

5  1 

45 

51 

54 

CABINET  GORGE 

MAX 

68 

74 

66 

54 

57 

64 

65 

79 

78 

71 

70 

74 

70 

65 

82 

81 

79 

77 

81 

81 

77 

78 

80 

92 

92  88 

69 

75 

65 

84 

Ml  N 

40 

37 

42 

35 

37 

36 

43 

52 

41 

38 

37 

47 

52 

48 

49 

47 

45 

42 

45 

45 

45 

43 

45 

53 

58 

43 

41 

53 

CALDWELL 

MAX 

77 

74 

82 

60 

63 

65 

68 

86 

86 

62 

86 

86 

63 

82 

82 

83 

88 

90 

91 

93 

94 

90 

97 

98 

102 

89 

84 

84 

69 

94 

MIN 

51 

43 

42 

33 

42 

38 

4  1 

44 

44 

46 

46 

48 

53 

49 

44 

52 

52 

58 

57 

53 

57 

56 

58 

56 

61 

55 

54 

55 

53 

55 

CAMBRl DGE 

MAX 

75 

80 

68 

62 

60 

68 

75 

83 

83 

80 

82 

80 

77 

72 

77 

81 

84 

90 

91 

88 

88 

88 

92 

96 

97  88 

61 

86 

92 

90 

MIN 

47 

37 

38 

29 

42 

40 

35 

50 

51 

53 

49 

43 

50 

50 

51 

49 

47 

47 

5C 

53 

53 

45 

48 

50 

52 

55 

52 

44 

53 

58 

CASCADE   1  NW 

MAX 

71 

69 

54 

51 

50 

50 

58 

72 

73 

72 

70 

70 

70 

66 

68 

71 

74 

80 

81 

76 

76 

77 

87  96 

89  86 

75 

78 

60 

82 

MIN 

43 

33 

35 

26 

32 

32 

30 

35 

38 

40 

33 

37 

44 

45 

45 

47 

44 

40 

45 

46 

47 

4 1 

40 

46 

49 

49 

4 1 

35 

33 

46 

CHALL I S 

MAX 

73 

77 

72 

55 

56 

58 

63 

76 

80 

82 

81 

81 

72 

71 

71 

71 

75 

89 

83 

82 

81 

82 

64 

86 

91 

90 

87 

88 

66 

89 

MIN 

46 

38 

45 

35 

37 

30 

33 

40 

46 

48 

5  1 

44 

47 

48 

45 

49 

43 

47 

48 

50 

47 

46 

4  ' 

49 

52 

52 

47 

43 

45 

50 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

63 

70 

66 

58 

52 

53 

63 

73 

75 

78 

75 

71 

69 

73 

71 

67 

75 

78 

78 

78 

72 

80 

84 

84 

86 

85 

82 

61 

64 

82 

MIN 

34 

29 

34 

32 

33 

25 

24 

28 

36 

36 

42 

32 

36 

37 

36 

40 

35 

35 

It ; 

43 

35 

33 

34 

39 

42 

35 

36 

36 

36 

40 

COBALT 

MAX 

69 

72 

58 

51 

55 

61 

60 

74 

71 

61 

65 

60 

60 

65 

66 

69 

70 

75 

75 

70 

70 

76 

80 

62 

85 

81 

77 

81 

76 

MIN 

30 

40 

30 

32 

29 

28 

27 

3  3 

39 

33 

32 

3  1 

42 

43 

41 

37 

35 

39 

43 

36 

34 

39 

41 

43 

39 

34 

34 

31 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

68 

72 

68 

60 

58 

67 

68 

81 

78 

71 

74 

75 

75 

63 

79 

80 

60 

79 

81 

81 

80 

80 

84 

91 

9C 

89 

71 

79  66 

84 

MIN 

39 

38 

39 

39 

40 

35 

46 

46 

54 

44 

39 

41 

48 

52 

54 

51 

54 

47 

46 

49 

46 

50 

47 

49 

56 

53 

44 

46 

47 

59 

CONDA 

MAX 

69 

69 

67 

49 

56 

51 

59 

66 

67 

76 

78 

78 

75 

74 

72 

64 

67 

76 

74 

78 

74 

77 

60 

84 

83 

84 

85 

78 

MiN 

31 

33 

36 

29 

35 

3  1 

22 

29 

30 

30 

44 

44 

40 

35 

47 

32 

34 

38 

36 

40 

33 

42 

36 

34 

41 

36 

37 

36 

COTTONWOOD 

MAX 

65 

75 

54 

55 

50 

57 

67 

78 

78 

74 

69 

69 

60 

57 

68 

74 

74 

76 

76 

76 

74 

75 

77 

86 

91 

77 

67 

77 

66 

78 

MIN 

34 

38 

31 

30 

33 

33 

35 

38 

51 

45 

38 

40 

45 

47 

49 

46 

46 

43 

45 

44 

46 

38 

46 

46 

58 

45 

40 

39 

45 

49 

COUNCI L 

MAX 

73 

79 

75 

60 

59 

67 

74 

80 

80 

80 

80 

79 

77 

74 

75 

83 

83  86 

69  66 

86 

85 

93 

95 

95 

92 

61 

67 

92 

91 

MIN 

49 

40 

39 

31 

41 

39 

39 

39 

52 

54 

50 

47 

5  1 

5  1 

53 

52 

42 

52 

56 

50 

59 

50 

55 

56 

55 

50 

52 

42 

53 

58 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

MAX 

65 

69 

67 

57 

54 

53 

60 

69 

71 

76 

74 

76 

72 

73 

74 

62 

73 

79 

81 

76 

79 

76 

84  64 

88 

65 

78 

78 

82 

82 

MIN 

39 

41 

39 

30 

3  3 

2  5 

28 

37 

44 

45 

42 

45 

46 

42 

46 

43 

43 

51 

52 

47 

46 

50 

46 

54 

52 

55 

57 

42 

49 

46 

DEADWOOO  DAM 

MAX 

65 

72 

65 

51 

46 

57 

64 

72 

73 

69 

74 

72 

69 

70 

70 

69 

72 

76 

6C 

75 

75 

76 

79 

65 

66 

74 

74 

85 

80 

MIN 

36 

28 

34 

24 

28 

27 

26 

30 

38 

42 

35 

32 

44 

36 

34 

36 

47 

36 

39 

43 

38 

35 

36 

41 

42 

36 

31 

35 

40 

DEER    FLAT  DAM 

MAX 

75 

79 

77 

61 

66 

69 

71 

79 

78 

75 

78 

60 

80 

76 

60 

79 

83 

86 

65 

85 

65 

83 

64 

93 

99 

95 

79 

62  88 

86 

MiN 

51 

45 

41 

36 

45 

42 

40 

43 

55 

57 

52 

5  3 

52 

49 

55 

53 

51 

53 

55 

55 

61 

49 

53 

54 

63 

55 

55 

53 

53 

55 

DEER  POINT 

MAX 

57 

60 

56 

41 

43 

48 

51 

62 

62 

61 

61 

64 

60 

60 

63 

60 

64 

70 

69 

66 

6e 

67 

68 

74 

78 

72 

62 

64 

72 

70 

MIN 

38 

44 

22 

21 

27 

2  7 

42 

46 

47 

47 

45 

50 

51 

56 

53 

59 

48 

49 

50 

61 

53 

62 

66 

64 

47 

45 

51 

57 

71 

68 

63 

69 

61 

60 

57 

59 

70 

73 

75 

77 

75 

71 

72 

78 

81 

84 

80 

59 

72 

83 

76 

MIN 

34 

28 

31 

23 

29 

26 

23 

28 

39 

34 

30 

26 

37 

39 

41 

38 

40 

33 

37 

35 

37 

30 

34 

36 

39 

35 

33 

29 

29 

35 

DRIGGS 

MAX 

65 

65 

60 

48 

55 

55 

58 

65 

78 

79 

76 

75 

77 

75 

70 

65 

70 

77 

78 

79 

63 

83 

80 

79 

85 

66 

87 

85 

68 

75 

MIN 

33 

32 

40 

32 

32 

32 

29 

35 

35 

36 

50 

45 

45 

40 

40 

38 

39 

46 

49 

50 

50 

40 

49 

45 

45 

49 

55 

50 

55 

49 

DUBOIS  ExP  STA 

MAX 

64 

67 

67 

46 

52 

51 

59 

66 

74 

78 

76 

75 

75 

74 

69 

62 

70 

75 

76 

72 

73 

76 

81 

61 

66 

65 

63 

79 

84 

83 

MlN 

44 

39 

42 

32 

32 

34 

33 

40 

43 

48 

51 

44 

46 

49 

46 

44 

42 

47 

50 

50 

49 

46 

47 

53 

58 

53 

49 

49 

48 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Month 



29  1 

 ._ 

30  I  31 

Avorag* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

 . 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B  1 

27 

 , 

28  1 

:LK  CITY 

MAX 

67 

64 

72 

54 

53 

54 

56 

68 

~79 

73 

91 

66 

69 

87 

69.9 

37 

31 

30 

31 

30 

29 

33 

47 

36 

31 

43 

46 

47 

48 

37 

41 

36 

38 

33 

36 

43 

40 

36 

32 

32 

41 

37.2 

rLlC  RIVER  1  S 

MAX 

6S 

68 

74 

53 

55 

53 

59 

68 

79 

69 

67 

73 

73 

50 

73 

77 

79 

78 

90 

71.6 

34 

33 

38 

31 

34 

38 

39 

39 

52 

39 

33 

35 

44 

46 

51 

44 

44 

37 

37 

39 

40 

48 

39 

44 

47 

49 

36 

35 

39 

46 

40.4 

iMMETT  2  E 

MAX 

79 

84 

79 

65 

69 

72 

75 

65 

64 

78 

84 

85 

83 

62 

78 

66 

90 

103 

88 

95 

84.9 

44 

39 

41 

30 

31 

30 

32 

39 

50 

53 

45 

41 

46 

42 

47 

44 

47 

45 

47 

52 

48 

45 

47 

47 

56 

50 

47 

41 

45 

63 

44.2 

'AIRFIELD  RS 

MAX 

69 

62 

71 

52 

54 

56 

73 

78 

79 

72 

74 

60 

0 1 

I' 

88 

91 

8  1 

77 

80 

66 

73.5 

MIN 

40 

36 

44 

31 

32 

29 

31 

34 

42 

42 

47 

39 

43 

36 

42 

45 

47 

41 

49 

45 

49 

45 

36 

44 

47 

41.2 

■ENN  RS 

MAX 

68 

67 

74 

46 

60 

54 

74 

61 

67 

60 

60 

74 

82 

89 

74.7 

45 

41 

41 

39 

41 

40 

42 

44 

55 

51 

46 

43 

51 

51 

51 

54 

51 

48 

47 

Is 

45 

48 

62 

53 

51 

Is 

47.2 

rORI   HALL    INO  AGENCY 

MAX 

73 

76 

62 

56 

63 

56 

65 

80 

60 

79 

69 

79 

85 

91 

94 

92 

79.3 

43 

40 

42 

36 

39 

32 

31 

36 

47 

47 

55 

63 

46 

45 

54 

48 

46 

62 

52 

49 

47 

47 

46 

51 

62 

53 

45 

46 

62 

46.3 

3AR0EN  VALLEY  RS 

MAX 

77 

60 

35 

61 

62 

70 

63 

82 

61 

84 

81 

81 

82 

76 

83 

89 

87 

86 

96 

99 

61.6 

45 

36 

43 

29 

37 

35 

32 

44 

44 

50 

43 

40 

51 

42 

44 

47 

46 

43 

41 

49 

46 

43 

44 

48 

49 

45 

43 

39 

42 

46 

43.2 

jLENNS  FERRY 

MAX 

90 

65 

79 

66 

70 

65 

86 

68 

82 

66 

60 

62 

62 

76 

90 

93 

101  106 

87.0 

46 

41 

43 

37 

39 

45 

36 

36 

50 

48 

45 

43 

54 

50 

54 

49 

65 

49 

6C 

54 

65 

54 

66 

60 

50 

68 

46 

63 

69 

49.7 

3RACE 

MAX 

69 

71 

70 

54 

59 

74 

8 1 

80 

80 

79 

73 

70 

86 

88 

8  3 

76.1 

40 

37 

44 

31 

36 

33 

27 

33 

38 

41 

48 

49 

40 

38 

39 

36 

37 

43 

41 

45 

43 

46 

44 

45 

45 

49 

42 

44 

46 

41.0 

SRANO  VIEW   3  WNU 

MAX 

79 

64 

74 

65 

68 

71 

75 

85 

85 

83 

64 

86 

63 

76 

84 

76 

87 

91 

69 

99 

106 

65.7 

52 

43 

42 

33 

41 

46 

39 

40 

51 

49 

55 

45 

53 

49 

56 

49 

48 

60 

55 

52 

69 

65 

61 

57 

66 

48 

49 

65 

50.0 

GRANGEVILLE 

MAX 

66 

77 

4b 

56 

53 

59 

69 

76 

66 

65 

70 

70 

56 

70 

75 

74 

94 

94 

72.2 

35 

40 

32 

31 

34 

33 

35 

42 

49 

47 

38 

41 

45 

46 

49 

49 

51 

44 

47 

47 

45 

43 

4S 

57 

47 

42 

40 

44 

51 

43.7 

SRASHERE 

MAX 

66 

73 

56 

52 

60 

58 

63 

75 

76 

81 

79 

75 

71 

77 

60 

81 

89 

93 

82 

76.0 

41 

38 

33 

25 

33 

33 

32 

39 

45 

45 

41 

41 

41 

41 

45 

43 

48 

47 

45 

50 

45 

46 

48 

36 

43 

49 

49 

42.4 

GROUSE 

MAX 

63 

66 

61 

51 

5 1 

53 

58 

66 

72 

71 

72 

71 

59 

56 

56 

61 

69 

79 

63 

69.4 

32 

32 

42 

33 

29 

22 

24 

30 

35 

42 

34 

36 

37 

36 

38 

38 

35 

36 

43 

45 

37 

35 

34 

35 

42 

29 

36 

44 

36. 1 

HAILEY  RS 

MAX 

66 

66 

68 

58 

55 

55 

57 

64 

71 

77 

78 

74 

75 

55 

72 

73 

63 

75 

83 

97 

75 

72.4 

41 

36 

46 

27 

33 

27 

30 

35 

42 

44 

46 

41 

44 

41 

47 

42 

41 

43 

50 

46 

47 

41 

42 

50 

50 

43 

41 

39 

46 

48 

41.7 

HAMER   <•  NM 

MAX 

73 

76 

67 

58 

61 

56 

66 

74 

85 

82 

9  5 

84 

63 

83 

90 

82 

8  3 

65 

90 

91 

88 

63 

67 

66 

80.0 

42 

39 

43 

37 

41 

34 

30 

41 

43 

41 

43 

40 

42 

44 

41 

46 

42 

47 

48 

45 

46 

45 

47 

50 

40 

46 

47 

42  .  8 

HAZEL  TON 

MAX 

72 

76 

63 

56 

61 

63 

66 

75 

61 

82 

60 

64 

74 

73 

70 

67 

79 

85 

84 

83 

93 

95 

93 

78.7 

43 

40 

42 

34 

35 

37 

34 

37 

43 

45 

54 

44 

47 

43 

49 

47 

43 

49 

56 

63 

49 

54 

60 

68 

56 

47 

55 

54 

46.9 

HEADQUARTERS 

MAX 

65 

66 

49 

54 

54 

67 

60 

56 

67 

74 

75 

59 

57 

72 

77 

80 

82 

78 

75 

76 

82 

93 

94 

7  7 

72.1 

MIN 

32 

31 

32 

30 

30 

32 

33 

35 

37 

37 

32 

32 

40 

43 

49 

47 

44 

36 

37 

38 

38 

37 

37 

60 

35 

33 

34 

41 

37.4 

HILL  CITY 

MAX 

69 

71 

57 

53 

5  5 

60 

64 

76 

75 

74 

77 

7  3 

72 

71 

52 

74 

82 

79 

79 

79 

84 

88 

92 

80 

75 

62 

86 

65 

74.3 

40 

33 

40 

29 

29 

26 

27 

32 

36 

38 

46 

35 

38 

35 

35 

40 

41 

37 

48 

46 

42 

38 

36 

49 

43 

32 

39 

43 

HOLLISTER 

MAX 

70 

75 

60 

58 

62 

61 

65 

75 

82 

60 

69 

67 

68 

79 

83 

82 

83 

84 

83 

88 

91 

94 

92 

80 

85 

90 

89 

"•5 

42 

40 

38 

26 

36 

34 

31 

35 

46 

46 

49 

44 

45 

41 

40 

42 

48 

54 

47 

48 

51 

50 

50 

51 

49 

43 

50 

55 

4  .0 

HOWE 

MAX 

68 

74 

63 

60 

59 

64 

74 

62 

64 

8 1 

80 

80 

78 

77 

70 

75 

82 

7 1 

79 

60 

8 1 

66 

85 

99 

87 

84 

64 

83 

65 

77.2 

MIN 

41 

39 

46 

34 

39 

39 

33 

40 

44 

47 

56 

45 

49 

52 

52 

47 

49 

46 

60 

62 

46 

47 

45 

50 

55 

47 

46 

42 

46.2 

IDAHO  CITY 

MAX 

69 

56 

75 

79 

80 

77 

71 

79 

84 

63 

62 

82 

60 

64 

90 

94 

91 

82 

66 

85 

77.4 

MIN 

40 

33 

39 

26 

32 

30 

29 

34 

41 

45 

40 

38 

49 

44 

42 

41 

43 

40 

45 

45 

45 

40 

41 

41 

40 

35 

42 

46 

40.0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

82 

74 

59 

75 

80 

87 

93 

65 

77.6 

MIN 

44 

36 

42 

36 

40 

33 

30 

39 

44 

44 

56 

47 

48 

45 

49 

49 

49 

46 

61 

50 

37 

46 

45 

57 

53 

48 

45 

49 

46.6 

IDAHO  FALLS   16  SE 

MAX 

67 

56 

79 

52 

71 

76 

63 

86 

84 

79 

79 

8 1 

73.5 

MIN 

36 

34 

36 

33 

35 

26 

23 

36 

40 

36 

46 

45 

40 

33 

39 

39 

43 

43 

45 

44 

43 

46 

43 

50 

45 

36 

43 

45 

40.0 

IDAHO  FALLS   FAA  AP 

MAX 

61 

58 

64 

7 1 

81 

65 

60 

84 

79 

75 

70 

77 

83 

82 

60 

60 

62 

86 

95 

90 

87 

96 

90 

87 

78.2 

MIN 

47 

39 

42 

40 

38 

34 

32 

42 

40 

44 

55 

46 

47 

45 

49 

50 

50 

47 

60 

48 

46 

45 

46 

50 

50 

59 

53 

47 

46 

60 

IDAHO   FALLS   42   NW  KB 

MAX 

69 

58 

81 

84 

81 

82 

81 

76 

66 

76 

80 

62 

8 1 

62 

87 

68 

92 

87 

83 

84 

84 

75.7 

MIN 

43 

38 

40 

34 

38 

35 

27 

35 

41 

45 

55 

41 

46 

44 

47 

46 

45 

46 

50 

50 

45 

46 

42 

48 

49 

45 

43 

49 

IDAHO  FALLS   '•6  W  WB 

MAX 

67 

74 

53 

56 

66 

7  3 

82 

60 

8  3 

80 

79 

73 

66 

76 

63 

85 

82 

86 

90 

92 

85 

83 

84 

68 

85 

77.0 

MIN 

43 

41 

40 

34 

36 

26 

27 

37 

4° 

43 

54 

45 

47 

41 

49 

47 

51 

49 

52 

48 

45 

46 

47 

56 

54 

44 

45 

49 

ISLAND  Park  DAM 

MAX 

63 

66 

45 

44 

57 

76 

75 

72 

73 

75 

72 

79 

76 

79 

82 

76 

74 

80 

82 

76 

69.8 

MIN 

32 

32 

38 

30 

26 

29 

25 

35 

33 

37 

43 

36 

41 

34 

42 

44 

49 

38 

35 

45 

44 

34 

40 

38 

41 

37.4 

JEROME 

MAX 

75 

56 

60 

70 

79 

65 

6 1 

73 

75 

69 

63 

9C 

61 

88 

69 

87 

93 

95 

100 

87 

85 

89 

95 

80.2 

M  1 N 

45 

41 

43 

34 

37 

38 

35 

40 

46 

61 

52 

46 

49 

46 

50 

49 

46 

51 

57 

52 

55 

60 

64 

57 

55 

47 

58 

66 

48  .7 

KELLOGG 

MAX 

54 

70 

77 

65 

62 

81 

75 

82 

84 

60 

79 

78 

84 

95 

96 

71 

71 

61 

91 

74.8 

MIN 

39 

40 

41 

36 

37 

40 

46 

43 

55 

41 

39 

42 

51 

53 

52 

50 

60 

45 

45 

48 

47 

47 

46 

49 

55 

57 

41 

42 

47 

66 

KILGORE 

MAX 

73 

70 

56 

61 

67 

72 

73 

70 

66 

71 

77 

75 

60 

77 

76 

73 

80 

74 

67.7 

MIN 

36 

31 

39 

29 

28 

29 

27 

35 

33 

37 

42 

36 

36 

43 

39 

39 

36 

39 

42 

43 

37 

37 

35 

46 

43 

40 

41 

34 

37 

39 

KOOSK 1  A 

MAX 

78 

65 

64 

88 

89 

88 

86 

64 

86 

101 

104 

102 

78 

87 

92 

88 

62.2 

MIN 

44 

42 

42 

37 

44 

39 

39 

44 

58 

46 

43 

43 

60 

56 

56 

55 

61 

45 

48 

47 

46 

47 

49 

52 

65 

64 

45 

42 

45 

53 

KUNA   2  NNE 

MAX 

68 

79 

82 

76 

34 

88 

66 

65 

85 

64 

86 

96 

99 

92 

60 

85 

89 

88 

80.6 

MIN 

48 

42 

41 

30 

38 

36 

32 

40 

54 

49 

45 

41 

41 

53 

60 

47 

46 

63 

52 

63 

47 

48 

59 

52 

40 

47 

51 

LEKISTON   WB  AP 

MAX 

7  3 

76 

68 

67 

61 

65 

80 

84 

87 

67 

84 

84 

66 

97 

97 

76 

77 

84 

90 

86 

78.9 

MIN 

44 

46 

41 

38 

43 

45 

44 

52 

54 

49 

47 

47 

52 

54 

57 

57 

64 

50 

50 

51 

54 

62 

64 

66 

62 

65 

49 

49 

55 

61 

50.7 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

77 

74 

78 

71 

65 

58 

75 

77 

77 

76 

78 

62 

85 

84 

65 

63 

64 

61 

80 

73.2 

MIN 

41 

40 

44 

32 

37 

36 

30 

33 

40 

43 

47 

47 

45 

46 

50 

37 

40 

44 

47 

52 

46 

49 

50 

50 

50 

49 

53 

49 

49 

52 

44.3 

LOWMAN   3  E 

MAX 

74 

57 

80 

77 

76 

79 

65 

87 

84 

86 

62 

62 

92 

95 

90 

61 

63 

90 

90 

79.7 

HIN 

40 

34 

41 

29 

29 

32 

29 

34 

43 

42 

41 

37 

49 

42 

43 

43 

49 

40 

45 

50 

42 

41 

43 

44 

46 

40 

42 

33 

39 

44 

HALAO 

MAX 

71 

74 

67 

57 

63 

50 

65 

7  1 

85 

84 

62 

78 

57 

70 

73 

64 

85 

84 

84 

66 

69 

90 

93 

93 

92 

90 

82 

85 

78.5 

MIN 

43 

39 

42 

35 

36 

39 

30 

35 

40 

45 

52 

53 

45 

46 

50 

42 

41 

44 

50 

53 

47 

49 

51 

51 

52 

64 

56 

49 

51 

64 

46.8 

>«LAO  FAA  AP 

MAX 

73 

75 

62 

60 

67 

52 

76 

6 1 

70 

72 

75 

84 

66 

63 

87 

66 

92 

91 

95 

96 

93 

93 

61 

87 

60.4 

MIN 

42 

37 

38 

36 

37 

32 

29 

34 

36 

45 

48 

50 

41 

45 

44 

41 

39 

44 

47 

52 

44 

48 

49 

55 

49 

50 

52 

45 

46 

62 

43.7 

MAY  RS 

MAX 

72 

55 

53 

58 

66 

77 

81 

77 

73 

72 

72 

70 

61 

81 

79 

77 

82 

90 

87 

63 

64 

62 

86 

75.6 

MIN 

40 

36 

32 

36 

31 

29 

35 

44 

38 

42 

43 

40 

40 

40 

45 

47 

43 

40 

42 

44 

44 

37 

41 

45 

39.8 

MC  CALL 

MAX 

64 

68 

66 

49 

50 

58 

64 

72 

72 

66 

72 

72 

58 

65 

67 

72 

74 

61 

79 

77 

75 

75 

82 

84 

87 

86 

73 

76 

63 

80 

71.9 

MIN 

40 

36 

34 

28 

34 

33 

33 

35 

44 

49 

41 

40 

46 

42 

43 

48 

44 

42 

45 

46 

47 

43 

44 

48 

49 

46 

42 

42 

37 

49 

41.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
;  1962 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MC  CAMMON 

MAX 

70 

73 

60 

60 

62 

63 

69 

75 

78 

85 

80 

83 

79 

72 

78 

8  3 

8  8 

9C 

93 

92 

67 

89 

89 

89 

MIN 

36 

33 

36 

34 

38 

30 

31 

33 

38 

43 

50 

51 

48 

41 

44 

43 

41 

44 

51 

47 

41 

42 

45 

48 

49 

46 

47 

42 

51 

50 

MINIDOKA  0AM 

MAX 

72 

77 

72 

58 

60 

60 

66 

74 

83 

84 

79 

62 

70 

77 

75 

8  3 

62 

92 

94 

93 

86 

69 

69 

88 

MIN 

43 

41 

40 

36 

40 

37 

35 

40 

51 

51 

54 

52 

52 

42 

49 

48 

48 

54 

54 

51 

55 

52 

52 

58 

58 

52 

55 

51 

57 

55 

MONTPELIER  RS 

MAX 

68 

70 

72 

68 

54 

58 

48 

61 

66 

76 

83 

82 

80 

80 

79 

58 

69 

82 

80 

86 

86 

89 

91 

87 

87 

79 

MIN 

36 

35 

43 

29 

30 

32 

25 

28 

34 

40 

42 

44 

40 

43 

50 

32 

33 

40 

41 

49 

4C 

42 

44 

46 

46 

43 

53 

42 

45 

46 

MOSCOW  U   OF  I 

MAX 

68 

72 

61 

56 

56 

63 

72 

79 

78 

75 

72 

71 

68 

61 

74 

78 

7  8 

89 

85 

79 

79 

85 

81 

MIN 

38 

41 

38 

32 

37 

35 

40 

48 

50 

39 

37 

38 

44 

47 

52 

47 

45 

38 

39 

45 

47 

42 

43 

51 

52 

48 

36 

40 

50 

50 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MAX 

78 

79 

65 

65 

64 

67 

71 

79 

84 

65 

93 

84 

60 

75 

82 

9C 

88 

96 

96 

85 

93 

93 

MIN 

38 

39 

30 

38 

35 

37 

35 

39 

52 

51 

48 

41 

51 

46 

51 

47 

47 

48 

55 

58 

56 

52 

54 

50 

60 

54 

53 

45 

53 

54 

MULLAN  FAA 

MAX 

66 

73 

47 

49 

54 

60 

64 

78 

72 

69 

72 

74 

61 

61 

73 

9 1 

94 

59 

66 

78 

87 

82 

MIN 

35 

36 

35 

32 

30 

35 

38 

40 

40 

36 

33 

37 

45 

50 

45 

45 

44 

38 

42 

44 

4'< 

43 

42 

45 

50 

42 

35 

37 

47 

32 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

70 

70 

74 

48 

55 

53 

58 

69 

78 

74 

76 

74 

66 

55 

57 

66 

71 

77 

63 

86 

MIN 

i>0 

33 

36 

23 

32 

30 

26 

32 

43 

36 

34 

41 

44 

46 

41 

42 

36 

45 

43 

4« 

37 

42 

44 

45 

40 

39 

37 

44 

NE2PERCE 

MAX 

68 

76 

55 

53 

54 

60 

70 

78 

70 

65 

73 

71 

60 

56 

71 

70 

7  5 

85 

79 

MIN 

36 

40 

33 

30 

35 

34 

34 

42 

53 

42 

37 

40 

39 

47 

50 

48 

45 

3'; 

43 

43 

43 

40 

42 

4S 

52 

48 

39 

35 

41 

49 

OAKLEY 

MAX 

69 

76 

70 

62 

62 

59 

66 

75 

60 

83 

72 

83 

69 

71 

70 

78 

8 1 

62 

8  3 

82 

90 

68 

80 

85 

69 

87 

MIN 

55 

52 

44 

31 

34 

36 

36 

40 

49 

50 

52 

49 

51 

41 

46 

46 

47 

54 

48 

50 

52 

48 

55 

54 

59 

49 

51 

46 

58 

56 

OBSIDIAN  3  SSE 

MAX 

59 

64 

49 

46 

45 

50 

58 

68 

67 

68 

67 

66 

69 

65 

53 

65 

70 

72 

59 

71 

74 

78 

73 

75 

7  5 

75 

MIN 

28 

25 

30 

23 

29 

26 

21 

27 

31 

33 

36 

34 

37 

28 

34 

40 

41 

31 

32 

32 

33 

34 

35 

3« 

33 

34 

30 

24 

28 

30 

OLA   5  S 

MAX 

62 

67 

72 

8 1 

80 

60 

75 

60 

85 

95 

90 

90 

MIN 

iiO 

37 

37 

29 

40 

37 

34 

37 

38 

37 

43 

39 

40 

43 

45 

49 

45 

4! 

47 

49 

4? 

44 

46 

4S 

49 

49 

47 

42 

43 

47 

OROFINO 

MAX 

66 

69 

76 

79 

66 

8 1 

101 

68 

97 

87 

MIN 

41 

41 

36 

36 

40 

43 

57 

45 

58 

46 

58 

44 

54 

55 

57 

55 

51 

46 

47 

48 

46 

45 

40 

55 

65 

59 

45 

44 

47 

55 

PALISADES  DAM 

MAX 

65 

63 

67 

7  5 

75 

79 

75 

70 

MIN 

40 

41 

43 

33 

36 

36 

30 

39 

41 

45 

50 

50 

48 

40 

41 

42 

46 

4  = 

46 

48 

46 

45 

45 

51 

49 

50 

52 

47 

48 

52 

PARMA   EXP  STA 

MAX 

77 

83 

80 

65 

67 

70 

74 

84 

64 

83 

84 

64 

62 

77 

80 

9 1 

100 

MIN 

48 

41 

42 

32 

44 

37 

38 

40 

54 

54 

47 

46 

50 

48 

56 

49 

48 

51 

54 

54 

5« 

47 

51 

52 

57 

55 

52 

45 

49 

53 

PAUL    1  ENE 

MAX 

74 

73 

81 

55 

60 

64 

62 

68 

76 

83 

82 

80 

81 

73 

74 

95 

6"' 

90 

MIN 

43 

41 

44 

35 

38 

39 

33 

38 

51 

45 

56 

49 

49 

42 

51 

50 

48 

5C 

52 

51 

52 

49 

50 

56 

54 

59 

52 

45 

52 

54 

PAYETTE 

MAX 

80 

87 

84 

69 

67 

73 

77 

87 

85 

84 

85 

86 

80 

79 

83 

68 

93 

MIN 

50 

42 

45 

31 

33 

37 

38 

41 

58 

50 

44 

46 

51 

46 

54 

51 

48 

51 

53 

54 

5i 

47 

53 

54 

59 

56 

52 

46 

49 

55 

PICABO 

MAX 

68 

69 

74 

55 

56 

58 

59 

65 

73 

78 

79 

78 

61 

73 

75 

75 

82 

80 

80 

87 

93 

8  3 

60 

62 

91 

MIN 

39 

38 

44 

30 

30 

27 

30 

34 

41 

44 

46 

43 

43 

37 

38 

42 

40 

44 

50 

46 

46 

41 

44 

47 

48 

43 

45 

37 

44 

47 

PIERCE  RS 

MAX 

67 

68 

75 

50 

57 

55 

58 

67 

80 

70 

68 

75 

76 

50 

55 

7  2 

61 

62 

79 

7  7 

82 

91 

93 

7  1 

70 

MIN 

32 

31 

32 

29 

32 

33 

34 

35 

40 

39 

32 

34 

41 

44 

47 

37 

45 

37 

39 

40 

40 

37 

39 

43 

45 

50 

37 

34 

35 

45 

POCATELLO  2 

WAX 

79 

78 

63 

5  8 

75 

83 

8  5 

84 

80 

60 

77 

9 1 

93 

87 

89 

87 

MIN 

47 

44 

41 

38 

40 

35 

42 

39 

46 

52 

57 

56 

53 

47 

51 

47 

47 

52 

56 

51 

53 

49 

49 

58 

57 

56 

55 

45 

56 

51 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

64 

58 

63 

56 

66 

74 

83 

8  3 

61 

64 

79 

77 

73 

96 

90 

85 

MIN 

45 

39 

41 

38 

40 

33 

31 

42 

50 

49 

56 

52 

51 

45 

52 

49 

47 

55 

52 

51 

50 

50 

51 

57 

55 

52 

57 

45 

51 

52 

PORTHILL 

MAX 

69 

73 

67 

60 

61 

65 

67 

78 

69 

72 

72 

74 

64 

73 

83 

8 1 

80 

91 

73 

77 

85 

8  5 

MlN 

40 

38 

43 

41 

33 

33 

37 

44 

50 

40 

37 

40 

49 

45 

46 

45 

50 

46 

44 

45 

44 

45 

42 

46 

54 

56 

38 

42 

45 

46 

POTLATCH 

MAX 

68 

73 

62 

56 

55 

63 

71 

80 

60 

70 

74 

72 

71 

62 

75 

9 1 

66 

MIN 

35 

39 

30 

36 

42 

40 

42 

45 

40 

38 

37 

38 

48 

52 

47 

49 

40 

40 

43 

44 

42 

42 

47 

52 

43 

38 

36 

43 

49 

PRESTON  2  SE 

MAX 

69 

71 

72 

69 

55 

62 

49 

63 

70 

77 

86 

83 

63 

85 

79 

69 

90 

90 

MIN 

43 

39 

47 

33 

36 

39 

29 

35 

39 

42 

45 

46 

45 

42 

50 

37 

39 

43 

45 

55 

46 

48 

49 

54 

49 

49 

51 

46 

48 

53 

PRIEST   RIVER  Exp  STA 

MAX 

66 

69 

65 

56 

54 

64 

67 

78 

75 

70 

71 

71 

65 

55 

60 

78 

85 

MIN 

34 

34 

40 

33 

33 

38 

41 

47 

51 

37 

32 

35 

43 

49 

45 

45 

49 

40 

39 

41 

39 

41 

39 

42 

53 

51 

34 

38 

42 

48 

REYNOLDS 

MAX 

64 

57 

60 

60 

67 

80 

75 

71 

74 

79 

75 

68 

73 

80 

62 

MIN 

42 

37 

34 

27 

34 

35 

34 

36 

46 

46 

40 

40 

49 

38 

49 

48 

45 

44 

46 

46 

52 

47 

47 

47 

48 

46 

49 

44 

43 

44 

RICHFIELD 

MAX 

71 

75 

63 

55 

57 

61 

67 

75 

79 

60 

77 

81 

75 

75 

74 

8  3 

8 1 

62 

82 

8  1 

90 

80 

8  1 

MIN 

43 

42 

40 

29 

31 

33 

35 

37 

45 

45 

48 

45 

50 

40 

45 

47 

44 

45 

56 

52 

50 

46 

56 

■^9 

51 

55 

52 

41 

51 

55 

RIGOINS  RS 

MAX 

73 

8  3 

82 

66 

64 

64 

75 

89 

89 

73 

76 

76 

75 

67 

58 

85 

85 

88 

88 

85 

102 

102 

85 

92 

93 

MIN 

50 

51 

44 

40 

43 

43 

42 

49 

58 

52 

52 

46 

58 

58 

58 

55 

58 

55 

61 

55 

56 

54 

54 

59 

63 

50 

53 

51 

55 

52 

RUPERT 

MAX 

72 

79 

75 

60 

62 

65 

68 

77 

60 

85 

82 

83 

71 

75 

55 

61 

85 

7  3 

85 

85 

85 

89 

96 

98 

88 

83 

89 

91 

MIN 

45 

41 

39 

36 

38 

40 

34 

35 

47 

48 

47 

51 

52 

41 

51 

50 

46 

53 

54 

53 

54 

53 

52 

58 

57 

61 

56 

49 

55 

57 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

72 

65 

5  3 

55 

50 

62 

70 

78 

82 

79 

80 

82 

78 

77 

67 

76 

73 

78 

8  1 

65 

91 

85 

8 1 

78 

86 

83 

MIN 

38 

38 

43 

37 

39 

33 

27 

39 

40 

45 

55 

44 

45 

45 

46 

45 

41 

45 

47 

49 

43 

44 

41 

50 

50 

46 

47 

37 

44 

47 

SAINT  MARIES 

MAX 

78 

59 

60 

64 

82 

81 

71 

74 

75 

72 

64 

80 

78 

82 

82 

8  1 

80 

93 

93 

88 

7 1 

80 

86 

88 

MIN 

38 

40 

41 

35 

35 

38 

45 

45 

55 

39 

37 

40 

48 

52 

52 

51 

47 

43 

43 

46 

46 

45 

43 

48 

53 

55 

40 

41 

45 

52 

SALMON 

MAX 

66 

60 

64 

68 

79 

77 

67 

75 

75 

8 1 

8 1 

83 

87 

90 

MIN 

44 

35 

44 

39 

36 

32 

31 

40 

47 

48 

46 

43 

45 

48 

42 

49 

45 

45 

45 

49 

43 

41 

44 

46 

48 

41 

48 

41 

46 

48 

SANDPOINT   EXP  STA 

MAX 

5  5 

57 

62 

65 

77 

76 

69 

7 1 

74 

70 

67 

77 

8 1 

61 

79 

78 

8  1 

86 

86 

65 

59 

77 

8  3 

60 

flu 

37 

37 

42 

37 

36 

36 

41 

53 

41 

35 

37 

48 

54 

47 

46 

52 

43 

42 

44 

40 

44 

43 

45 

55 

56 

37 

41 

45 

51 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

61 

64 

65 

72 

82 

85 

85 

84 

88 

78 

78 

75 

97 

103 

100 

87 

95 

MIN 

45 

42 

42 

34 

38 

38 

38 

39 

48 

49 

51 

48 

52 

40 

49 

48 

47 

53 

58 

53 

55 

49 

53 

58 

63 

37 

53 

45 

58 

59 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

84 

62 

62 

68 

78 

86 

86 

74 

77 

77 

76 

57 

71 

86 

103 

102 

MIN 

42 

42 

40 

35 

40 

41 

38 

43 

51 

43 

43 

45 

54 

55 

35 

53 

53 

47 

59 

49 

50 

47 

52 

52 

56 

53 

48 

45 

48 

55 

STREVELL 

MAX 

69 

72 

70 

56 

60 

57 

63 

70 

78 

63 

76 

81 

81 

75 

72 

65 

73 

82 

85 

85 

87 

90 

92 

93 

90 

89 

86 

87 

MIN 

40 

40 

42 

33 

31 

36 

28 

34 

41 

49 

44 

47 

45 

39 

52 

43 

42 

46 

45 

52 

48 

47 

50 

53 

55 

53 

49 

42 

31 

53 

SUGAR 

MAX 

70 

73 

72 

72 

65 

58 

62 

71 

79 

82 

79 

80 

82 

80 

75 

80 

6  1 

76 

80 

85 

85 

91 

85 

84 

86 

83 

MIN 

40 

34 

35 

36 

34 

34 

26 

42 

37 

42 

53 

41 

44 

43 

45 

42 

43 

45 

45 

46 

42 

44 

40 

40 

46 

46 

38 

39 

45 

SUN  VALLEY 

MAX 

65 

67 

67 

54 

54 

58 

61 

69 

74 

76 

75 

75 

74 

70 

71 

62 

75 

76 

83 

86 

65 

78 

78 

83 

82 

MIN 

30 

28 

42 

32 

28 

20 

22 

27 

32 

34 

41 

29 

30 

38 

42 

40 

34 

32 

41 

39 

35 

32 

31 

39 

39 

32 

35 

26 

33 

36 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

81 

83 

82 

66 

69 

70 

75 

88 

68 

82 

85 

87 

86 

75 

82 

80 

90 

94 

95 

92 

91 

90 

94 

100 

105 

103 

85 

92 

96 

96 

MIN 

55 

50 

41 

39 

48 

47 

45 

48 

58 

59 

57 

55 

52 

53 

59 

53 

55 

50 

54 

57 

67 

58 

57 

58 

64 

60 

50 

58 

60 

62 

SWAN   VALLEY    1  W 

MAX 

65 

70 

68 

69 

67 

58 

65 

63 

77 

82 

80 

80 

60 

79 

73 

75 

73 

75 

82 

75 

79 

80 

85 

83 

85 

90 

63 

83 

85 

85 

MIN 

33 

36 

33 

35 

34 

34 

32 

26 

34 

39 

37 

35 

35 

37 

37 

40 

40 

43 

42 

40 

38 

35 

39 

38 

39 

43 

40 

35 

36 

42 

See  Ralereoce  Notei  Following  Sutlon  Inda 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


lOAMO 
JUNE  1962 


lEIONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 
TWIN  FALLS   2  NNE 
THIN  FALLS   9  SE 
WALLACE  WOODLAND  PARK 
WARREN 
WAVAN 

WINCHESTER   1  SE 


DayOi  Mooth 

a 
• 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

2« 

25 

K 

17 

29 

30  31 

MAX 

67 

65 

58 

48 

54 

48 

56 

64 

73 

78 

78 

75 

76 

71 

63 

62 

69 

75 

76 

74 

74 

74 

60 

81 

n  .0 

38 

33 

39 

33 

33 

32 

27 

37 

38 

40 

40 

45 

42 

37 

35 

39 

42 

43 

43 

44 

40 

39 

34 

48 

39.5 

MAX 

69 

73 

67 

60 

50 

49 

63 

73 

76 

74 

80 

77 

68 

64 

67 

75 

80 

78 

78 

79 

78 

80 

.85 

89 

81 

78 

82 

84 

65 

73.9 

Ml  N 

33 

34 

34 

25 

29 

30 

29 

29 

35 

36 

38 

36 

38 

32 

40 

36 

40 

45 

43 

40 

39 

39 

42 

43 

41 

37 

33 

41 

37 

36.3 

MAX 

66 

70 

71 

59 

58 

60 

65 

76 

75 

75 

75 

77 

69 

65 

72 

69 

79 

81 

78 

79 

81 

79 

86 

87 

94 

87 

78 

77 

87 

87 

75.4 

MIN 

37 

31 

32 

2U 

21 

33 

22 

28 

41 

36 

32 

33 

44 

28 

39 

37 

37 

38 

42 

37 

38 

34 

42 

38 

38 

40 

94 

30 

37 

39 

34.6 

MAX 

7* 

SO 

67 

59 

63 

64 

69 

79 

84 

85 

84 

85 

75 

73 

71 

66 

82 

87 

87 

86 

86 

84 

93 

94 

99 

96 

85 

87 

94 

90 

80.9 

A6 

46 

43 

34 

40 

39 

37 

36 

46 

47 

54 

46 

52 

47 

51 

49 

46 

52 

59 

49 

52 

56 

50 

54 

56 

58 

55 

52 

51 

53 

48.5 

MAX 

75 

73 

78 

55 

60 

65 

65 

69 

78 

82 

82 

60 

SO 

68 

73 

71 

66 

81 

85 

82 

85 

86 

85 

89 

93 

97 

83 

82 

86 

94 

78.3 

45 

45 

45 

34 

41 

41 

39 

40 

51 

48 

50 

47 

51 

45 

52 

49 

46 

53 

57 

50 

51 

56 

50 

56 

55 

58 

56 

52 

50 

58 

49.0 

MAX 

63 

65 

73 

50 

53 

53 

62 

64 

79 

69 

68 

72 

73 

61 

62 

76 

78 

73 

78 

81 

76 

76 

75 

80 

88 

91 

68 

67 

77 

87 

71.3 

36 

36 

38 

35 

34 

38 

40 

41 

51 

37 

35 

37 

47 

50 

46 

45 

45 

41 

41 

43 

42 

43 

41 

44 

51 

54 

36 

38 

42 

51 

41.9 

MAX 

62 

65 

61 

45 

44 

50 

59 

70 

68 

60 

67 

65 

65 

58 

56 

68 

70 

74 

76 

74 

73 

74 

79 

81 

83 

81 

69 

74 

81 

77 

67.6 

MIN 

32 

26 

29 

21 

23 

28 

22 

26 

34 

33 

32 

28 

38 

36 

36 

34 

36 

30 

34 

34 

36 

29 

31 

35 

35 

33 

32 

27 

28 

33 

31.0 

MAX 

56 

66 

68 

62 

62 

53 

51 

64 

71 

75 

78 

78 

77 

75 

65 

62 

67 

70 

75 

73 

74 

76 

79 

82 

83 

85 

81 

80 

83 

87 

72.0 

MIN 

37 

36 

29 

34 

35 

30 

21 

33 

38 

44 

48 

48 

44 

36 

44 

39 

37 

40 

42 

43 

44 

44 

43 

45 

45 

49 

46 

42 

46 

46 

40.3 

MAX 

62 

70 

65 

48 

54 

57 

65 

76 

75 

68 

67 

68 

65 

56 

69 

73 

73 

73 

75 

74 

74 

73 

78 

85 

89 

79 

65 

75 

83 

78 

70.4 

MIN 

34 

38 

35 

30 

34 

36 

35 

43 

42 

40 

36 

39 

42 

44 

50 

45 

43 

42 

42 

43 

45 

42 

43 

46 

55 

46 

38 

37 

43 

42 

41.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

ABROWROCK  DAK  (a) 

EVAP 

.25 

.28 

.19 

.17 

.20 

.23 

.22 

.27 

.25 

.22 

.28 

.28 

.20 

.21 

.28 

.19 

.24 

.29 

.30 

.29 

.38 

.30 

.25 

.28 

.43 

.32 

.38 

.17 

.39 

.33 

8.07 

WIND 

46 

52 

68 

44 

43 

57 

45 

42 

42 

42 

48 

36 

34 

46 

64 

52 

37 

31 

40 

39 

46 

42 

31 

40 

41 

43 

57 

32 

33 

39 

1312 

UrrOK  PUMPING  STA  (b) 

EVAP 

.21 

.  19 

.20 

.18 

.21 

.09 

.12 

.17 

.23 

.30 

.25 

.31 

.43 

.27 

.27 

.24 

.17 

.24 

.25 

.30 

.24 

.25 

.25 

.29 

.30 

.34 

.44 

.30 

.24 

.23 

7.51 

WIND 

30 

32 

71 

88 

4S 

57 

41 

36 

25 

40 

36 

54 

68 

32 

68 

69 

36 

34 

27 

56 

45 

33 

23 

39 

25 

27 

78 

26 

40 

19 

1300 

MOSCOW  U  OF  I  (b) 

EVAP 

.14 

.  14 

.06 

.14 

.04 

.12 

.16 

.40 

.13 

.26 

.25 

.23 

.17 

.03 

.16 

.16 

.29 

.19 

.30 

.31 

.43 

.29 

.17 

.25 

.29 

.22 

.19 

.27 

.44 

.09 

6.32 

WIND 

8 

15 

78 

31 

19 

31 

26 

35 

55 

51 

30 

26 

51 

47 

22 

61 

14 

23 

35 

43 

55 

42 

28 

33 

28 

109 

59 

30 

21 

32 

1138 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.26 

.18 

.16 

.10 

.  16 

.09 

.17 

.28 

.32 

.30 

.30 

.23 

.40 

.24 

.28 

.24 

.19 

.29 

.24 

.37 

.25 

.26 

.35 

.40 

.43 

.47 

.54 

.40 

.44 

.25 

8.S9 

WIND 

207 

117 

160 

60 

90 

120 

70 

150 

ISO 

190 

130 

150 

170 

60 

90 

80 

110 

155 

125 

120 

180 

170 

170 

140 

170 

200 

180 

150 

210 

160 

4234 

(»)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMimni  PAINT, 
(b)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


12    13    14     15     16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


BIG  CREEK  1  S 


COTTONWOOD 


CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

DEADWOOD  DAM 

ISLAND  PARK  DAM 

IILGORE 

MULLAN  FAA 

SUN  VALLEY 

THREE  CREEK 

URREN 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
|SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

'sN  ON  GND 

I  SNOWFALL 
{sN  ON  GND 

I  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Sm  ililwiiii  ^  NC4M  FoQowliig  SuOoa  lodw 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAB( 
DELATED  DAT/ 


Temperature 


Stotion 

Average 

E 
1 

1 

Average 

E 

1 

i 

Average 

Departure 
FrorTi  Long 

1    Term  Means  | 

Highest 

o 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

1    Departure  1 

c 
E 

1    Term  Means  | 

>~ 

a 

1 

f 
a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Doys 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 
o 

S 

1 

o 

o 
■ 

s  > 
si 

S  > 

hi 

•=J 

DECEMBER  1961 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

30 

1 

17 

.5 

23.8 

51 

1 

-14 

11 

1270 

0 

19 

30 

2 

D  . 

30 

.13 

3 

1. 

0 

2 

0 

0 

REYNOLDS 

37 

8M 

18 

8M 

28.  3H 

56 

20 

-  7 

11 

1129 

Q 

g 

3. 

3 

2 

18+ 

TRIANGLE  RANCH 

35 

8H 

12 

.  2M 

24.  OM 

48 

29+ 

-26 

11 

1267 

0 

11 

30 

7 

11. 

0 

JANUARY  1962 

BIG  CREEK  1  S 

30 

8 

-  0 

.  4 

15.2 

51 

28 

-39 

22 

1539 

0 

16 

31 

14 

3. 

11 

1.00 

7 

14. 

5 

26 

20 

7 

3 

1 

TRIANGLE  RANCH 

34 

5 

3 

.6 

19.1 

48 

29+ 

-39 

21 

1418 

0 

13 

29 

12 

TRIANGLE  RANCH 

39 

.4 

19 

.9 

29.7 

54 

1 

-  9 

27 

982 

0 

5 

26 

2 

1. 

33 

.32 

11 

7 

0 

0 

MARCH  1962 

POCATELLO  2 

43 

.7 

24 

.5 

34. 1 

62 

27+ 

6 

13 

952 

0 

5 

28 

0 

1. 

28 

.47 

2 

4 

0 

0 

WEISER  2  SE 

53 

.4 

28 

.1 

40.8 

-  2. 

0 

67 

26 

20 

14+ 

744 

0 

0 

25 

0 

62 

49 

.13 

7 

4 

0 

0 

APRIL  1962 

POCATELLO  2 

66 

.2 

36 

.6 

51.4 

83 

19 

26 

30 

403 

0 

0 

6 

0 

37 

.23 

29 

0 

0 

2 

0 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   1   2   1  3 

4  1  5 

8 

7  [ 

8  9 

10  1 

"1 

12 

13  14 

IS 

16 

17  1  18 

19  20 

21 

22 

23  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  30 

31 

DECEMBER  1961 
IDABO  FALLS  2  BSE 
RETHQLD3 
TBI  ANGLE  RANCH 

D  .30 

.12  .13 

T 

.07 

T 
T 

T 
T 

T 

T  T 
.05 

T 

T 

.05  T 

.11  .02 

.14 

.01 

.08 

D.05 

JANUARY  1962 
BIG  CREEK  1  S 
TRIANGLE  RANCH 

3.11 

.OS 

.03 

.19 
.16 

1.00 
.03 

.75 

.10 

.11  .08 

.18 
.03 

.09 

.  53 

FEBRUARY  1962 
TRIANGLE  RANCH 

1.33 

.10 

.05 

.10 

.32 

.31 

.18 

.  10 

.12 

.05 

MARCH  1962 
POCATELLO  2 
WEISER  2  SE 

1.28 
.62 

.01 
T 

.47  .01 
T  T 

.09 

.04 

T 

.01 
.  13 

.08 

.  18 

.18 

T 

.29 
.  11 

.01 

.  11 

.10  .08 

AraiL  1962 
POCATILLO  2 

.37 

T 

.11 

.03 

.23 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  ,d»ho 

  DELAYED  OATA 

Day  Of  Month  g, 


oiation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

15 

16  , 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

DECEMBER  1961 
IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 
MIN 

SI 
30 

42 
26 

39 
29 

37 
24 

40 
32 

32 
19 

26 
19 

23 
8 

16 
4 

10 
1 

8 

-14 

14 
0 

19 
9 

26 
10 

27 
15 

29 
20 

28 
25 

27 
18 

36 
21 

47 
34 

40 
30 

30 
20 

35 
13 

37 
15 

37 
31 

29 
9 

25 
10 

26 
15 

31 
24 

34 
19 

31 
23 

30.1 
17.5 

REYNOLDS 

MAX 
MIN 

37 
25 

35 
13 

30 
17 

23 
10 

22 
4 

22 
-  7 

21 
1 

23 
16 

30 
3 

30 
20 

40 
17 

40 
31 

37 
25 

48 
32 

56 
35 

33 

20 

20 

19 

21 

19 

20 

17 

55 
28 

48 
31 

42 
18 

37.8 
18.8 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

MIN 

29 

45 
30 

38 
30 

46 
16 

40 
33 

34 
19 

30 
6 

31 
5 

20 
0 

14 
-  6 

15 
-25 

25 
-11 

26 
18 

32 
-  2 

32 
11 

35 
22 

33 
20 

32 
22 

27 

30 

28 

15 

18 

10 

26 
-15 

34 
-10 

40 
8 

48 
14 

42 
18 

43 
8 

35.8 
12.2 

JANUARY  1962 
BIG  CREEK  1  S 

MAX 
MIN 

34 
-  9 

34 
-  9 

39 
1 

41 
21 

30 
-  2 

36 
26 

42 
2~ 

39 
24 

29 
2 

19 
-27 

24 
-18 

27 
0 

23 
3 

19 
2 

27 
1 

23 
-  9 

4 

-^5 

-23 

-19 

-35 

-39 

-32 

-  5 

40 
14 

30 

45 
30 

51 
14 

45 
12 

47 
5 

48 
4 

30.6 
-  0.4 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 
MIN 

38 
11 

46 
6 

42 
17 

36 
12 

43 
8 

40 
31 

45 
34 

48 

33 

48 
18 

26 
5 

37 
6 

30 
15 

22 
8 

25 
4 

28 
11 

32 
-10 

34 
0 

27 
B 

23 
g 

2S 
-  2 

8 

—39 

11 

IS 

32 

34 

35 

45 

46 

48 

47 

45 

34.5 
3.6 

FEBRUARY  1962 
TRIANGLE  RANCH 

MAX 

MIN 

54 
3 

50 
10 

50 
10 

46 
17 

53 
16 

43 
20 

40 
30 

43 
34 

45 
30 

42 
34 

43 
32 

44 

30 

40 

30 

45 
28 

43 
31 

41 
30 

39 
26 

42 
24 

38 
25 

35 
26 

16 

21 

20 

8 

10 

-  9 

4 

39.4 
19.9 

MARCH  1962 
POCATELLO  2 

MAX 
MIN 

33 
22 

35 
24 

28 
19 

42 
23 

46 
26 

45 
30 

42 
32 

41 
31 

43 
24 

30 
21 

31 
15 

28 
12 

30 
6 

36 
10 

39 
14 

16 

4  7 
25 

29 

27 

28 

31 

31 

28 

25 

34 

62 
36 

62 
41 

58 
26 

45 
24 

49 
20 

58 
28 

43.  7 
24.5 

WEISER  2  SE 

mx 

MIN 

46 

22 

45 
19 

41 
23 

47 
29 

SO 
32 

49 
28 

58 
33 

53 
27 

52 
27 

47 
28 

49 
27 

48 
20 

46 
20 

49 
20 

49 

21 

54 
21 

58 

25 

59 
26 

60 
27 

57 
42 

65 
26 

52 
37 

53 
27 

51 
32 

62 
38 

67 
42 

66 
44 

53 
28 

56 
24 

59 
28 

64 
27 

53.4 
28.  1 

APRIL  1962 
POCATELLO  2 

MAX 
MIN 

63 
32 

63 
31 

63 
33 

62 
35 

60 
38 

59 
30 

58 
34 

54 
34 

49 
33 

52 
33 

59 
31 

68 
33 

75 
40 

79 
43 

74 
37 

77 
38 

77 
38 

82 
45 

83 
51 

78 
36 

59 
34 

68 
36 

77 
40 

79 
51 

74 
46 

64 
39 

63 
39 

59 
35 

49 
28 

58 
26 

66.2 
36.6 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  ol  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JAXUAHY  1962 
BIG  CREEK  1  S 

SKOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

T 
21 

1.0 
21 

21 

1.0 
22 

2.0 
24 

0.5 
21 

20 

20 

20 

1.0 
21 

T 
20 

T 
20 

2.0 
22 

20 

20 

1.0 
20 

20 

6.0 
26 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

18 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JUNE  1962 


 4/  ' 

lh,»«r  Sr  Exp  Sta^        "^^t*"  \^  Ar bau/h  S^tTOv 

f,    .           ,           -O-Emmetti  2  E 
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ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

d 

a: 

COUNTY 

I  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

S 

O 
IS 
< 

1 

Q 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

< 

SPECUuJ 

P 

i 

0. 

1 

U 

special] 

ABERDEEN  EiC  STATION 

e INGHAM 

12 

*2  57 

112  50 

**oo 

BA 

8/ 

EXPERIMENT  STATION 

55*4 

ONE  I  DA 

*2  12 

112  16 

4*20 

7P 

JUNIUS  L  CROWIhER 

AFTEBThOuGHT  MINE 

007( 

ohvhee 

12 

*3  00 

116  *2 

7280 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

M4LA0  FAA  AIRPORT 

ONE  I  DA 

*2  10 

112  19 

MID 

FED  AVIAT ION  AGENCY 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

02271 

12 

*2  67 

112  52 

*318 

5Pi 

5P 

u  s  Bur  reclamai ion 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

CASSIA 

li 

113  22 

45*0 

U  S  FOREST  SERVICE 

ANDERSON  DAM 

028. 

elwre 

Z 

*3  21 

115  28 

3882 

6P 

u  s  Bur  reclamat ion 

MAY  RANGER  STATION 

5685 

LEMHI 

5066 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARCO  3  NW 

BUTTE 

113  20 

5300 

6P 

6PI 

JOHN  C  TOOMBS 

1 

44  5* 

116  07 

*P 

U  S  FOREST  SERVICE 

0'>«i 

Elmore 

2 

*3  36 

115  55 

3275 

7P 

7( 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BANNOCK 

12 

112  12 

6P 

R  F   L INOENbCMM 1 f I 

ASHTON   1  S 

0*70 

12 

A*  0* 

111  27 

5220 

5P 

5P 

GUST  STEINMANN 

12 

42  40 

113  3D 

5P 

U  S  Bur  RtCLAMAT ION 

ATLANTA  2 

0*94 

Elmore 

2 

43  48 

115  07 

558S 

5P 

5P 

:  H 

CLOSED  7/21/59 

montpelier  ranger  STA 

6053 

BEAR  LAKE 

42  19 

111  18 

5960 

8A 

8A 

u  s  Forest  service 

ATLANTA  SUMMIT 

0*9< 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

eoisE 

; 

43  56 

115  40 

5990 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AVERY  HANGER  STATION 

SHOSHONE 

10 

47  15 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

114  55 

:  s 

U  S  FOREST  SERVICE 

BALD  MOUNTAIN 

05*0 

BLAINE 

43  39 

11*  24 

8700 

: 

NELSON  BENNETT 

MOSCOW  U  OF  I 

46  4* 

117  02 

2660 

9R 

SP 

5P 

UNIVERSI TY  OF  IDAHO 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

0667 

KOOTENAI 

' 

47  59 

116  34 

2070 

BA 

y  S  NAVY 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

i: 

43  07 

9P 

:^ 

CITY   OF    MOUNTAIN  HOME 

BENTON  DAM 

07  89 

BONNER 

9 

48  21 

116  50 

2640 

U  S  FOREST  SERVICE 

MULLAN  FAA 

6235 

SHOSHONE 

47  28 

115  46 

3586 

MIC 

NiD 

FED  AVIATION  A&ENCY 

BIG  CREEK  1  S 

0S3! 

VALLEY 

11 

45  06 

115  20 

6P 

&P 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

MULLAN  PASS 

623T 

SHOSHONE 

47  27 

5962 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BlACRFOOT  2  SSK 

BINGHAM 

12 

43  U 

4495 

TOM  THOMPSON 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

116  17 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

blackfoot  dam 

0920 

CARIBOU 

12 

43  00 

111  43 

6200 

6P 

6P 

FORT  HALL  IR  PftOJ 

NEZPERCE 

3 

i220 

7P 

JOHN  KOEPL 

Bliss 

1002 

GOOOING 

12 

42  56 

114  57 

3269 

6P 

6P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

NEZ   PERCE  PASS 

45  43 

^ 

U  S  FOREST  SERVICE 

BOGUS  BASIN 

101* 

12 

43  *6 

6196 

S 

US  SOIL  CON  SERVICE 

OAKLEY 

65*2 

CASSIA 

12 

42  15 

113  53 

4600 

6P 

HERBERT    J  HAROy 

BOISE  LUCKY  PEAK  0AM 

loia 

ADA 

2 

*3  33 

116  0* 

2840 

*P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OBSIDIAN  3  SSE 

6553 

CUSTER 

44  02 

6870 

5P 

ALFRED  A  BROOKS 

aOtSE  AIRPORT 

1022 

ADA 

2 

*3  34 

116  13 

28*2 

MID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1 

44  07 

116  17 

5P 

C 

MRS  OOROTHY  NALLY 

BONNERS  FERRt   1  SM 

1079 

BOUNDARY 

b 

48  *1 

116  19 

1610 

5P 

5P 

:  K 

ARLO  T  CRUNERUO 

OROF 1  NO 

ClEAHwATER 

3 

46  29 

116  15 

1027 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUHL 

1217 

TWIN  FALLS 

12 

*2  36 

11*  *6 

3755 

SP 

5P 

SHELLEY  HOWARD 

PAL  I  SAOFS  riAM 

BONNEVILLE 

12 

43  20 

111  12 

5397 

5f 

5  PC 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

Bungalow  ranger  static 

12** 

CLEARWATER 

5  *6  38 

115  30 

2285 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PARMA  Experiment  sta 

68** 

CANYON 

43  48 

116  57 

STATE  tX?  STATION 

BURKE  2  ENE 

127Z 

SHOSHONE 

*  *T  32 

115  *e 

4093 

i; 

MONTANA  POWER  CO 

PAUL   1  ENE 

6877 

MINIDOKA 

42  37 

113  45 

4210 

BA  8A 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

8URLEY 

CASSIA 

12  *2  32 

113  47 

4180 

SA 

ej 

FRANK  0  REOFIELO 

i 

*4  05 

116  56 

6P 

6P 

JOSEPH  T  LOME 

buhlEt  factory 

1298 

CASSIA 

12  *2  33 

11  3  48 

4140 

: 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

PTC ABO 

12 

43  le 

114  04 

4875 

8A  BA 

LEONARD  N  PUROY 

BurlEy  faa  airport 

1303 

CASSIA 

*2  32 

U3  46 

4146 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

3  *6  30 

115  48 

3171 

BA 

BA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CABINET  GORGE 

1363 

BONNER 

9  *e  05 

116  04 

2257 

5P 

5P 

WASH  WATER  POWER  CO 

707' 

ELMORE 

2 

43  30 

115  18 

4220 

US  GEOLOGICAL  SURVEV 

caldwCll 

2 

*3  40 

116  41 

2370 

Mil 

5P 

CALDWELL  eROAOCAST  CO 

*7  19 

116  57 

C 

CAMBR  iDGE 

1*01 

WASHINGTON 

12  *4  3* 

116  41 

2650 

6P 

STUART  OOPF 

POCATELLO  2 

7201 

BANNOCK 

12 

42  52 

112  28 

SS 

SS 

ERNEST  B  CHASE 

CASCADE    1  NW 

151* 

VALLEY 

a  **  32 

116  03 

4865 

*P 

4P 

t  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

POCAIELLO  we  AIRPORT 

7211 

POWER 

42  55 

112  36 

4444 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CAYUSE  CREEK 

1577 

CLEARWATER 

*6  40 

115  04 

3714 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTHILL 

7264 

BOUNDARY 

: 

49  00 

116  30 

1800 

61 

DONALD  A  HRIOHT 

centerville  ARBAUGm  nCM 

1636 

ao  !S£ 

43  58 

lis  51 

4300 

MISS   XINIA    I  ARBAUGH 

POTLATCH 

7301 

LATAH 

46  55 

116  5* 

CITY  OF  POTLATCH 

CMALLIS 

1663 

CUSTER 

1 

44  30 

11*  14 

5175 

3P 

i 

t 

y  S  FOREST  SERVICE 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

i 

115  35 

4670 

C 

ORA  L  EnGELMAN 

CHILLY   BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

**  00 

5P 

MRS  K  L  ROBINSON 

PRESTON  2  SE 

7353 

FRANKL IN 

42  0* 

4718 

8A 

BA 

C  M  CRABTREE 

CLARKIA  ranger  STATION 
COBALT  BLACKBIRD  MINE 
COEUR  0  ALENE  RS 
CONOA 


COTTONWOOD  2  I 


CRATERS  OF  THE  MOON 
DEAOWOOD  DAM 
OEAOwOOO  SUMMIT 

DECEPTION  CHEEK 
OEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
DIXIE 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STAT !0N 
DUBOIS  FAA  AIOPORT 
ELK  CITY 
ELK  RIVER   1  S 
EMMETT   2  E 


FAIRFIELD  RANGER  STA  3108  CAMAS 
FENN  RANGER  STATION  31*3  IDAHO 

FORT  HALL  INDIAN  AGENCY  3297  BINGHAM 
GARDEN  VALLEY  RS  3**8  BOISE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH         3576  CUSTER 


1831  SHOSHONE 
1939  LEMHI 
1956  KOOTENAI 
2071  CARIBOU 
215*  IDAHO 

2159  IDAHO 
2187  ADAMS 
2260  BUTTE 
2385  VALLEY 
2395  VALLEY 

2*22  KOOTENAI 
2*4*  CANYON 
2*51  BOISE 
2575  IDAHO 
2676  TETON 

2707  CLARK 
2717  CLARK 
2875  IDAHO 
2892  CLEARWATER 


116  26 
113  34 
115  38 


12  43  35 

12  43  *5 

11  45  33 

12  43  4* 


112  12 
112  13 
115  26 


2158 
6190 
3411 

3610 
2935 
5897 


3060  ' 
2510 
7150 
5610 
6097 

5*52 
5122 

2918 
2500 


glenns  ferry 

GOODING 
GRACE 

GRAND  VIEW  3  I 
GRANGE V  I LLE 


3631  ELMORE 
3677  GOODING 
3732  CARIBOU 
3760  OWYHEE 
3771  IDAHO 


43  21  114  47 

.  46  06  115  33 

43  02  112  26 
4*  04  115  55 

44  19  113  31 


12  42  58      11*  *3 


U  S  FOREST  SERVICE 
I  ■  CLOSED  8/24/60 
I      U  S  FOREST  SERVICE 

J  R  SIMPLOT  CO 
I     [  LOUIS  KLAPPRICH 

SAB I    FRE I 
FRED  M  NOLL 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 
I       CLIFFORD  S  CODE 
&  U  S  WEATHER  BUREAU 

S  U  S  FOREST  SERVICE 
CARL  PAOOUR 
GEORGE  E  WYNNE 
MRS  2ILPHA  L  WENZEL 
EDITH  : 


U  S  FOREST  : 

CLOSED  ■ 
MRS  DONNA  M  NELSON 
MRS  HAZEL  V  WHEELER 
WAYNE  F  HARPER 

U   S  FOREST  SERVICE 


*65  BINGHAM 

'673  LINCOLN 

706  IDAHO 

727  BONNEVILLE 

7968  MINIDOKA 
8022  FREMONT 
8062  SENEwAH 
eu76  LEMHI 
8137  BONNER 

8303  ELMORE 
8380  LINCOLN 
8475  IDAHO 
85*8  CAMAS 
8604  CLARK 

8786  CASSIA 
8802  POWER 
8818  MADISON 
B90b  BLAINE 
8928  ADA 


GRASHERE  3809  OWYHEE 

GROUSE  3882  CUSTER 

GUNNEL  GUARD  STATION  3902  CASSIA 

HAILEy  ranger   STATION  39*2  BLAINE 

MAMER  4  NW  396*  JEFFERSON 


hazelton 
hEADOUARTERS 
hill  city 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY   11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 
■IDAHO  FALLS  FAA 

IDAHO  FALLS  *2  I 
IDAHO  FALLS  46  I 
IDA  VADA 
ISLAND   PABK  dam 
JACKSON  PEAK 


JEROME 

KAM I  AH 
KELLOGG 

KETCHUM  17  WSW 
KILGOHE 

KOOSK lA 
KUNA  2  NNE 
LEADORE 

LEWtSTON  wB  AIRPORT 

LiFioN  Pumping  station 


4140  JEROME 
4150  CLEARWATER 
4268  CAMAS 
4295  TWIN  FALLS 
438*  BUTTE 

***2  BOISE 
4450  BOISE 

4455  BONNEVILLE 

4456  BONNEVILLE 
4*57  BONNEVILLE 

4*59  flUTTE 

4*fr0  BUTTE 

4*75  OWYHEE 

4S9R  FREMONT 

46  12  BCISE 

46  70  JEROME 
4793  LEWIS 
4831  SHOSHONE 
*a40  BLAINE 

49oai  Clark 

5011  IDAHO 

50 3 H  ADA 

5169  LEmmI 

5241  NEZ  PERCE 

5275  BEAR  LAKE 


12  42  23 

6  43  42 

12  42  06 

12  43  31 


2  *3  50 

2  43  43 

12  43  29 

12  43  21 

12  43  31 


113  37 

113  12 

114  19 
112  IS 


4460 
3212 
6600 


3564 
5*00 
2375 
3355 


5860 
5328 
4791 


I  *8  31*0 

■  03  5000 

■  35  4550 
I  00  4620 


50 


03  115  27  7050 

4*  114  31  ]785 

14  116  02  1212 

32  116  08  2305 

37  114  *1  8421 

24  112  07  6150 


LITTLE  WOOO  DAM  5322  BLAINE 

LOLO  PASS  5356  IDAHO 

LOWMAN  3  E  5*20  BOISE 

I  MACKAY  RANGER  STATION  5462  CUSTER 


114  01 
11*  33 

115  34 
113  37 


5700  I 
3670 
5897 


FORT   MALL   IR  PflOJ 
U  S  FOREST  SERVICE 
■  U  S  WEATHER  BUREAU 


US  SOIL  CON  SERVICE 
UTAH  PWR  ♦  LIGHT  CO 
RUSSELL  J  SEAQUEST 
U  5  W6  OBSERVER 

GEORGE  F  THOMSON 
MRS   BRYAN  TAYLOR 

>  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F   .  w  L  SERVICE 

NORTH  5IDE   CANAL  CO 
POTLATCH  FORESTS  INC 
CARROLL    M  OAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  0  COWGILL 

FRED  A  PROFFER 
MRS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
GEORGE  W  mEyER 
FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
i  CHRIS  CALLEN 

U  S  BUR  ftECLAMAT ION 

>  US  SOIL   CON  SERVICE 

NORTH  SIPE  CANAL  CO 
EWAHT  L  BRUGH 
IRVING  H  LASKEY 
j  U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  ROY  MC  GOVERN 


HARRY  U  GIBSON 
DONALD  B  NOBLE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UTAH  Pwfl   •  LIGHT  CO 

ROSS  A  STANFORD 
.  U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARVEL  B  CASTLE 
U  S  FOREST  SERVICE 


PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUTNAM  MOUNTAIN 
R ICHFIELO 

RIGGINS  RANGER  STAT [01 
RIRIE    12  ESE 


SANDPOINT  ExP  STATION 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SHOSHONE   1  WNW 
SLATE  CREEK  RS 
SOLDIER  CREEK  AOm  SITE 
SPENCER  RANGEP  station 


strevell 
sublett  Guard 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 


SWAN  VALLEY   1   w  8937  BONNEVILLE 

lETONlA  E<P  STATION  9065  TETON 

THREE    CREEK  9119  OWYHEE 

TRIANGLE  RANCH  9197  OWYHEE 

TRINITY    LAKE    GUABD   SIA  9202  ELMORE 

TROUTOALE  GUAOD  STATION  9233  ELMORE 

TWIN  FALLS  2  NNE  929*  TWIN  FALLS 

TWIN  FALLS  3   SE  9299  TWIN  FALLS 

VIENNA  MINE  9*22  BLAINE 

WALLACE  9493 


9498  SHOSHONE 
9560  IDAHO 
9601  CARIBOU 
9638  WASHINGTON 
98*0  LEWIS 


NEW  STATIONS 
COBALT  1932  LEMHI 

ATLANTA  3  0*91  ELMORE 


2  43  37 
12  42  56 
2  45  38 


12  43  27 

12  43  51 

12  42  05 

13  42  47 


12  42  35 
12  42  32 
11   43  49 


2360 
5667 
4306 
1801 


2085 
39*9 
2100 

4730 
3950 
1568 
5755 
5883 


5800 

4890  5P  5P 

5821  5P  5P 

2325  5P  5P 


5904 
5410 
5290 
7*00 


3770 
3765 
8600 
2770 

2950 
5899 
6440 
2120 
3950 


4910  5P  5P 
5*50       fib  8A 


FOREST  SERVICE 

IE  F  BUSHBy 
FOREST  SERVICE 
I  L  JOLLEY 

DOKA    IR  PRO J 
M  JERGENSEN 
FOREST  SERVICE 
wB  OBSERVER 
E  f <P  STATION 

I  S  FOREST  SERVICE 

DIV  OF  MWYS 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  5  FOREST  SERVICE 


U  S  wB  OBSERVER 
,  U  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  TIMOTHY 
EDWARD  f  SEAOLE 
IDAHO  POWER  COMPANY 

MRS  MARY  J  FLEMING 
EXPERIMENT  STATION 
MRS  GEORGE  ClARk  jR 
EARL  BACMMAN 
.  US  SOIL  CON  SERVICE 

.  US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 

.  U  S  WEATHER  BUREAU 
W  FEATHERSTONE  JH 


ELMER   H  SHERMAN 
J4Ck   W  PICKELL 
ROY  0  STOOR 
MERViN  V  LING 
BOISE  CASCADE  CORP 


MRS  MERELDA  R  COUGH 
MRS  CHARLENE  EPPERSON 


WILLOW  FLAT 


J     1  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEAffWATEt,     *  COEUR  D'alENC,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     B  PAYETTE,     9  PEND  OREILLE,     10  ST.  JOE,     U  SALMON,     12  STUKE,     13  OWYHEE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1962 

Additional  Infornatlon  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data    will  be 
carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     Included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

SiKiw  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  Is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements, made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,   if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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18 

0 

0 

0 

.0 

0 

OLA   5  S 

88.7 

48.6 

58.7 

99 

22 

35 

21  + 

26 

12 

0 

0 

0 

.60 

•  59 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

PARMA  EXP  STA 

90.5 

52.5 

71.5 

-  2.1 

100 

24+ 

43 

19  + 

3 

17 

0 

0 

0 

.06 

- 

,09 

.03 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAYETTE 

91.5 

53.9 

72.7 

-  2.5 

103 

23 

42 

4 

2 

20 

0 

0 

0 

.06 

,14 

.08 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

94.1 

51.2 

77.  7 

106 

22 

60 

19 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

71  .9 

-  2.5 

.08 

.13 

.0 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERE 

8  5.6M 

48. IM 

66. 9M 

95 

21 

35 

4 

28 

7 

0 

0 

0 

,02 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

85.4 

49.6 

57.  5 

-  3.8 

96 

21 

38 

4 

23 

7 

0 

0 

0 

,05 

,  35 

.05 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

REYNOLDS 

85.1 

45.0 

56.6 

97 

23 

34 

4 

52 

8 

0 

0 

0 

.47 

.47 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ONTINUEO 


IDAHO 
JULY  1962 


Tor 

np«rature 

Precipitation 

.  1 

0  i 
*  1 
<  I 

.  E 

II 

• 

0 

.  1 

1  z 
1  i 

O  Ik 

J 

• 

B 

« 

i 

« 

J 

o 
a 

t 

? 

No.  o 

f  Oayt 

!  1 

11 

a  £ 

a 
1 

s 

o 

0 

a 

w.  Sleal 

No.  of  Da/B 

Max. 

MIn. 

1 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

• 

0 

"■ 

• 

0 

i 
0 

% 
0 

s 

- 

t  t 

»  > 
*  s 

a  i 

s  > 
S  J 

t  > 

oi 

s 

HREE  CREfK 

83.7 

35.8 

59,8 

92 

21 

29 

4 

163 

2 

0 

7 

0 

,2  ? 

1  6 

T4 — 

 — 

0 

2 

0 

0 

RIANGLE  RANCH 

84, CM 

36. 2M 

60.  IM 

96 

20 

25 

19 

149 

5 

0 

11 

0 

.36 

.15 

24 

,  0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.0 

-  5.4 

2  3 

.18 

.0 

CENTRAL  PLAINS 

LISS 

90.8 

51.9 

71.4 

99 

21 

39 

4 

1 

20 

0 

0 

0 

T 

.22 

T 

30 

.0 

0 

^ 

UHL 

87.9 

55.7 

71.8 

-  1.6 

99 

23 

48 

6 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

.23 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

URLEY 

86*S 

55,5 

72,0 

-  1.8 

100 

22 

46 

4 

8 

T 

- 

.26 

T 

1  4+ 

,0 

0 

0 

n 

0 

URLEY  FAA  AP 

8  S  •  3 

50,8 

68,  1 

95 

21 

40 

19 

21 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

26+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

lAZELTON 

86  ■  3 

51,6 

69  ,  0 

-  4,6 

95 

21 

39 

19 

8 

1  1 

0 

0 

0 

•  01 

- 

.24 

.01 

14 

.0 

0 

0 

f) 

0 

•EROME 

87,6 

53,4 

70,  5 

-  3,6 

98 

23 

44 

19 

11 

13 

0 

0 

0 

T 

- 

.18 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

n 

0 

INIDOKA  DAM 

86.5 

53.9 

70.2 

44 

12 

0 

0 

0 

.13 

.  1  1 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

AUL   I  ENE 

85,3 

51.5 

68.4 

94 

22 

42 

10 

23 

9 

0 

0 

0 

.06 

,06 

13 

.0 

0 

ICABO 

84.2 

45.4 

64.8 

96 

23 

35 

4 

67 

6 

0 

0 

0 

.54 

.41 

14 

.0 

0 

2 

0 

ICHFIELD 

84.5 

50,4 

67.5 

93 

25  + 

35 

19 

30 

5 

0 

0 

0 

.35 

.09 

.15 

26 

.  0 

0 

UPERT 

M 

55,5 

H 

47 

19 

0 

0 

0 

.00 

.23 

.00 

.0 

0 

HOSHONE   1  WNW 

91,1 

53,8 

72.5 

-  0,4 

100 

21 

43 

19* 

2 

21 

0 

0 

0 

.03 

I 

.19 

,01 

25+ 

.  0 

0 

0 

ft 

0 

WIN  FALLS  2  NNE 

88,2 

51,2 

69.  7 

-3,2 

98 

23 

41 

19 

8 

T 

_ 

.24 

T 

18  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WIN  FALLS  3  SE 

86.3 

52,2 

69.3 

-  3,0 

94 

24+ 

40 

19 

11 

8 

0 

0 

0 

,04 

.17 

.02 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

69.6 

-  3.1 

.08 

.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

HALL  IS 

84.6 

48,1 

66.4 

-  1.7 

96 

8 

40 

19 

27 

8 

0 

0 

0 

.38 

- 

.20 

.14 

1  3 

.0 

0 

HILLY  BARTON  FLAT 

80,9 

39.2 

60.  1 

90 

23 

27 

19 

150 

1 

0 

4 

0 

1  .06 

.39 

26 

.  0 

0 

J: 

ACKAY  RS 

81.4 

47,8 

64.6 

-  2.2 

87 

21* 

39 

19 

41 

0 

0 

0 

0 

1.84 

.99 

.90 

25 

•  0 

0 

^ 

1 

AY  RS 

82.6 

43,1 

63.0 

91 

22 

32 

19 

79 

2 

0 

1 

0 

.69 

•  37 

26 

.0 

0 

2 

Q 

ALMON 

83.9 

48,0 

66.0 

-  1,8 

94 

21 

38 

4 

29 

9 

0 

0 

0 

.48 

- 

,33 

.17 

1  3  + 

.  0 

0 

2 

DIVISION 

64.0 

-  2.2 

89 

* 

02 

.  0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

BEROEEN  EXP  STA 

83.8 

48,2 

66.  0 

-  4.2 

94 

22 

38 

19 

47 

5 

0 

0 

0 

1.31 

1,00 

.55 

28 

.0 

0 

3 

. 

MERICAN  FALLS  1  SW 

85.0 

51  ,4 

68.2 

94 

21 

43 

4 

6 

9 

0 

0 

0 

.53 

.40 

13 

,0 

1 

Q 

RCO  3  NW 

82.6 

47,7 

65.3 

92 

22* 

36 

4 

43 

4 

0 

0 

0 

1,15 

.53 

13 

,0 

0 

5 

^ 

0 

SHTON  1  5 

79.8 

44,0 

61,9 

-  2.6 

87 

25* 

33 

4 

95 

1.51 

•  69 

.72 

13 

.0 

0 

3 

2 

0 

LACKFOOT   2  SSW 

86  .0 

50,5 

68,3 

98 

7 

43 

20 

9 

13 

0 

0 

0 

.80 

.40 

.30 

14 

,0 

0 

3 

0 

0 

RATERS  OF  THE  MOON  NM 

80.7 

49,3 

65,0 

91 

22 

37 

19 

53 

2 

0 

Q 

1.42 

.67 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

UflOIS  EXP  STA 

80,4 

51.2 

65,8 

-  3.6 

88 

21  + 

44 

19* 

38 

0 

0 

0 

0 

2.27 

1.60 

.48 

27+ 

.0 

0 

7 

0 

0 

ORT  HALL    IND  AGENCY 

86.9 

50.2 

68  .6 

-  2.0 

94 

22* 

42 

19 

1 1 

1  4 

0 

0 

1  .16 

.74 

.48 

14 

.0 

0 

3 

c 

0 

AMER  *»  NW 

85.3 

48.0 

66,7 

94 

22 

40 

5 

21 

11 

0 

0 

0 

.65 

.38 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

OWE 

83.5 

51.8 

67.7 

91 

43 

1  7* 

1  4 

6 

0 

0 

0 

1  .  00 

.42 

13 

.  0 

0 

3 

0 

0 

DAHO  FALLS  2  ESE 

84,3 

50.4 

67.4 

93 

21 

42 

16 

22 

8 

0 

0 

0 

1.38 

.46 

13 

.0 

0 

OAHO   FALLS   FAA  AP 

84.9 

50.9 

67.9 

-  1.3 

93 

21  + 

43 

20 

1  2 

1  3 

0 

0 

0 

.82 

.36 

.41 

13 

.0 

0 

2 

Q 

Q 

DAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

83,5 

48,3 

65.9 

-  3.2 

93 

21  + 

39 

20 

27 

6 

0 

0 

0 

1.23 

.79 

.75 

1  3 

4 

0 

DAHO  FALLS  46  W  WB  R 

83,6 

48.6 

66.  1 

-  2.9 

94 

21 

39 

20* 

34 

6 

0 

0 

0 

.72 

.46 

.53 

13 

.0 

0 

2 

Q 

OCATELLO  W8  AP  //R 

85,6 

52.5 

69.1 

-  3,3 

96 

21 

42 

19 

12 

11 

0 

0 

0 

,76 

.25 

.51 

13 

.0 

0 

2 

0 

AINT  ANTHONY 

81,4 

46.1 

63.8 

90 

22 

35 

4 

55 

1 

0 

0 

0 

2.32 

.85 

26 

.0 

0 

2 

0 

UGAR 

82.0 

44,8 

63.4 

-  3,2 

90 

22 

35 

4 

66 

1 

0 

0 

0 

1.51 

1.00 

.40 

13 

.0 

0 

6 

0 

Q 

DIVISION 

66.3 

-  2.8 

.  71 

.0 

EASTERN  HIGHLANDS 

RBON  2  NW 

84.8 

48.1 

66.  5 

93 

21 

40 

19  + 

34 

7 

0 

0 

0 

1.88 

1  .42 

13 

.0 

0 

3 

1 

1 

LACKFOOT  DAM 

80.2 

39,0 

59,6 

92 

11 

27 

4 

165 

1 

0 

2 

0 

1.39 

.67 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

ONOA 

81  .4M 

40,  ew 

61  .  IM 

88 

21  + 

28 

4 

1  22 

0 

0 

1 

0 

1 .61 

.85 

13 

.0 

0 

3 

0 

RIGGS 

79,9 

46,7 

63.  3 

-  0.4 

90 

21 

41 

16 

83 

1 

0 

0 

0 

2.27 

1.41 

1.03 

13 

.0 

0 

2 

1 

RACE 

82,7 

46,7 

64.  7 

-  1.1 

90 

11 

37 

4 

45 

1 

0 

0 

0 

1.76 

.98 

.88 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

OAHO  FALLS  16  SE 

78,7 

40,7 

59,7 

87 

11 

29 

31 

162 

0 

0 

4 

0 

1.84 

.94 

13 

.0 

0 

5 

\ 

0 

SLAND  PARK  DAM 

75,2 

40,6 

57,9 

84 

22 

34 

20+ 

214 

0 

0 

0 

0 

3.04 

.84 

13 

.0 

0 

8 

J 

Q 

ILGORE 

74,5 

38,7 

56,6 

82 

22 

32 

20 

253 

2,51 

.85 

26 

,0 

0 

5 

0 

IFTON  PUMPING  STA 

80.4 

49.5 

65,0 

-  1.9 

88 

1? 

43 

28 

40 

0 

0 

0 

0 

.88 

.30 

.58 

1  3 

,  0 

0 

1 

1 

0 

ALAO 

87.2 

52.0 

69,6 

-  1.4 

96 

21 

43 

4 

4 

10 

0 

0 

0 

1.38 

.64 

1.25 

13 

,0 

0 

2 

1 

1 

ALAD  FAA  AP 

89,5 

49,7 

69,6 

97 

11 

40 

4 

10 

14 

0 

0 

0 

1  .60 

1.25 

13 

,0 

0 

2 

1 

1 

1 

C  CAMMON 

86.7 

47,0 

66,9 

1  00 

24 

40 

7  + 

20 

1 1 

0 

0 

0 

1  .89 

1.21 

13 

.0 

0 

1 

ONTPELIER  RS 

83.3 

45.2 

64.3 

-  2.1 

93 

10 

36 

4 

57 

4 

0 

0 

0 

1.01 

.36 

.53 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

AKLEY 

84.2 

52,2 

68.2 

-  3,1 

92 

22* 

44 

22 

7 

0 

0 

0 

,71 

.09 

.40 

26 

.0 

0 

2 

n 

0 

ALISADES  DAM 

81,7 

49.6 

65.7 

90 

11 

43 

7  + 

25 

1 

0 

0 

0 

1.73 

.87 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

OCATELLO  2 

86,7 

53.6 

70.2 

95 

22 

44 

19 

2 

12 

0 

0 

0 

1.16 

.56 

13 

,0 

0 

3 

1 

0 

RESTON  2  SE 

86,6 

49.9 

68.  3 

-  2,0 

95 

22* 

41 

4 

18 

12 

0 

0 

0 

1.37 

•  72 

,90 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

TREVELL 

86,2 

49,5 

67.9 

95 

21 

39 

4 

23 

10 

0 

0 

0 

.60 

,35 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

WAN  VALLEY   1  W 

83.0 

38, e 

60.9 

91 

12+ 

30 

4 

127 

5 

0 

3 

0 

2.09 

.92 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

ETONIA  EXP  STA 

77,0 

44,1 

60.6 

85 

11  + 

33 

4 

138 

0 

0 

0 

0 

2.69 

.94 

13 

.0 

0 

6 

2 

0 

AYAN 

77,  6M 

44, IM 

60. 9M 

86 

11 

36 

4 

127 

0 

0 

0 

0 

1.75 

.86 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

0  I  V  I  S  I  ON 

64.2 

-  2.1 

1  .67 

.91 

.0 

Sm  Raferencfl  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


ABERDEEN  EXP  STA 
AMERICAN  FALLS  1  5W 
ANDERSON  DAM 
ARBON  2  NH 
ARCO  3  NW 

ARROWROCK  DAM 
A5HT0N   I  S 
ATLANTA  3 
AVERY  R5 

BATVIEW  MODEL  BASIN 

BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT  2  SSW 
BLACKFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  WB  AP  //( 
BONNERS  FERRY  1  SW 
BRUNEAU 
BUHL 

BUNGALOW  RS 

BURKE  2  ENE 
BURLEY 

euRLEY  FAA  AP 
CABINET  GORGE 
CAMBRIDGE 

CASCADE   1  NW 
CENTERVILLE  ARBAUGH 
CHALLiS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
COBALT 

COEUft  0  ALENE  RS 
CONDA 
COTTONWOOD 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

DEADWOOD  DAM 
DEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
DIXIE 
DRIGG5 

DUBOIS  EXP  STA 
ELK  CITY 
ELK   RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 

FENN  RS 

FORT  HALL    I  NO  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
6LENNS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEW  3  WNW 

GRANGEVILLE 

GRASMERE 

GROUSE 

HAILEY  RS 

HAMER  4  NW 
HAZELTON 
HEADQUARTERS 
HILL  CITY 
HOLL ISTER 

HOWE 

IDAHO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  42  NW  WB 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 

KAMI AH 
KELLOGG 
KILGORE 
KOOSKIA 
KUNA  2  NNE 

LEWISTON  WB  AP  // 
LIFTON  PUMPING  STA 
LOWMAN  3  E 
MACKAY  RS 
MALAD 

MALAD  FAA  AP 
MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MINIDOKA  DAM 

MONTPELIER  RS 
MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME   1  SE 
MULLAN  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 

NEZPERCE 
OAKLEY 

OBSIDIAN  3  5SE 
OLA   5  S 
OROFINO 

PALISADES  DAM 
PARMA  EXP  STA 
PAUL    1  ENE 
PAYETTE 
PICABO 

PIERCE  RS 
POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AP  /y 

PORTHILL 

POTLATCH 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

REYNOLDS 

RICHFIELD 

RIGGINS  RS 

RIRIE  12  ESE 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


e  9 
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IN  VALLEY 
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lU  VALLET  1  ■ 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


StAbOD 

Wind  dixection 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  * 

Direction 
of 

fastest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

1/1 
z 

< 
o 
o 

lA 

lllOOA  MST 

5 1  OOP  MST 

!;< 

z 

d 
o 
o 

Trace 

.01-09 

01 

i 

SO-99 

1,00-1.99 

2  00 
and  over 

^ 

5ISE  W8  AIRPORT 

23 

8.2 

29 

SW 

30 

49 

32 

21 

33 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

87 

3.5 

MHO  FALLS  A2  NW  WB 

• 

» 

9 

» 

3 

1 

3 

1 

0 

0 

8 

DAHO  FALLS  A&  W  we 

WSW 

7.3 

<i29 

WSW 

12 

3 

A 

1 

1 

0 

0 

9 

EWISTON  WB  AIRPORT 

55 

31 

20 

1 

A 

0 

0 

0 

0 

5 

4.1 

XATELLO  WB  AIRPORT 

wsw 

16 

8.7 

33 

SW 

30 

56 

28 

22 

41 

A 

3 

1 

1 

0 

0 

9 

80 

4.9 

DATA  INCOMPLETE. 
MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature  106°  on  the  22d  at  Swan  Falls  Power  House. 

Lowest  Temperature  22°  on  the  19th  at  Obsidian  3  SSE  and  on  the  20th+  at  Warren. 
Greatest  Total  Precipitation  3.04  inches  at  Island  Park  Dam. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  Boise  Lucky  Peak  Dam,  Buhl,   and  Rupert. 
Greatest  One-day  Precipitation  1.42  inches  on  the  13th  at  Arbon  2  NW. 


oua  toUowlag  Suiion  ladra. 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


Season  ol  July    1961  -  June  1962 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
Ull 

III  ^ 

ABERDEEN  EXP  STA 

0.2 

11.1 

AMERICAN  Falls  i  sw 

5-0 

1.5 

2.5 

9.5 

5~5 

10»5 

3**5 

12.; 

ANDERSON  0AM 

T 

10.7 

21.6 

11-0 

lo!7 

19.2 

73.2 

21. 

ARCO    3  NW 

12.0 

B.A 

2.0 

E  14.1 

ARROWROCK  DAM 

T 

6.5 

11.7 

3,5 

9.6 

T 

44.6 

20".l 

ASHTON   1  S 

9.0 

12.5 

27.0 

17.0 

10,0 

19.4 

3.0 

97.9 

22. 

ATLANTA  3 

_ 

_ 

28.0 

18  .0 

27.5 

0.7 

0.2 

AVERY  RS 

30.0 

43.0 

25,8 

18.0 

116.8 

27. 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

16.1 

16.5 

12.0 

E  20. 

BIG  CREEK  1  S 

5.0 

6  •  9 

23.0 

32.5 

14.5 

23,5 

23.5 

4.5 

1.0 

T 

1  34.  3 

30. 

BLACKFOOT  2  SSW 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

E  13. 

slackfoot  dam 

_ 

_ 

BLISS 

T 

4.5 

- 

6.5 

T 

B.5 

- 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

1*0 

12. 

DU 1  OC  "C3 

4 

6,5 

9,2 

1.6 

3,7 

11. 

BONNE  RS  FERRY  1  SW 

1.0 

17.7 

35  .4 

9.1 

2,5 

12,2 

77,9 

20. 

T 

I 

E  9.< 

BUNGALOW  RS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BURKE  2  ENE 

0.5 

15.5 

43.2 

68,4 

39.7 

14.7 

52.2 

6.0 

240.2 

<i4. 

BUPLE  Y 

3.5 

8,0 

■J  7,0 

2.0 

IB.O 

48.  5 

9. 

BURLEY  FAA  AP 

T 

0.  1 

6.5 

13.2 

3.0 

6.5 

T 

31.3 

9. 

CABINET  GORGE 

50.3 

16.1 

13.5 

31. 

CALDWELL 

2.4 

T 

T 

_ 

7, 

CAM6R lOGE 

10.0 

12.3 

6.0 

- 

18. 

CASCADE   1  NW 

r 

5 

19.0 

24  .0 

18.5 

11.0 

24,  J 

T 

J 

* 

19. 

CENTERVILLE  AR8AUGH 

T 

9.7 

17.0 

28.4 

23.9 

19.0 

31.1 

1.0 

129.  1 

26. 

CHALL I S 

1,3 

7.0 

T 

T 

11.3 

a. 

CHILLY  BARTON  FLAT 

10.1 

T 

6.3 

3.0 

1.3 

5.3 

T 

9.0 

E  7» 

COBALT 

~ 

~ 

13.0 

21,0 

6.5 

7.3 

~ 

- 

COEUR  D  ALENE  RS 

16.3 

24  .  8 

23.1 

1.0 

E  21. 

CONDA 

T 

9.5 

19.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

17. 

COTTONWOOD 

4.4 

24.7 

9.2 

16.4 

4.2 

6.0 

T 

64.  9 

17. 

COUNC IL 

T 

24.0 

6.0 

11.0 

24, 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

10.0 

10.7 

9.5 

11.8 

13.5 

20.3 

27,2 

T 

4,0 

T 

107.0 

19. 

OEAOWOOD  0AM 

0.2 

13.7 

48,8 

52.4 

26.6 

33,4 

44,9 

5.2 

0*5 

225.7 

32. 

DEER  FLAT  DAM 

4.0 

5.2 

11.2 

7.0 

0,3 

27.7 

9. 

DEER  POINT 

1,0 

2  4.5 

16.0 

16*0 

12.3 

18.5 

21.0 

15.5 

8,0 

1.0 

133.8 

19. 

DIXIE 

7.0 

27.0 

56,5 

63.0 

32.5 

19.5 

36.0 

3.5 

T 

0.5 

245.5 

32. 

DRIGGS 

11.0 

- 

2.0 

- 

- 

21. 

DUBOIS  EXP  STA 

4*0 

* 

17.9 

12.7 

5,9 

13,8 

2.0 

63.6 

E  15. 

DUBOI S  FAA  AP 

T 

1.5 

4.4 

6.1 

5.2 

3.6 

4.9 

■ 

Elk  CITY 

8*9 

13,5 

27.5 

4.0 

E  24. 

ELK  RIVER  1  S 

T 

6.2 

43.5 

51.0 

23.3 

3.0 

31.0 

T 

156.0 

39. 

EMMET T   2  E 

■ 

12.0 

12. 

FA  I  RF lELO  RS 

J 

3.8 

10.5 

20.9 

16.1 

19.2 

y 

* 

22. 

FENN  RS 

_ 

16.5 

5.0 

35. 

FORT   HALL   IND  AGENCY 

2.0 

_ 

13. 

GARDEN  VALLEY  RS 

2.0 

- 

- 

16.0 

- 

T 

- 

E  21. 

GLENNS  FERRY 

~ 

T 

7.1 

T 

0.1 

E  11. 

GRACE 

16. 

GRAND  VIEW   3  WNW 

T 

0.5 

_ 

T 

T 

E  5. 

GRANGEVI LLE 

3.0 

41.0 

5.0 

15.0 

8.0 

9.0 

_ 

T 

20. 

GRASMERE 

- 

11. 

GROUSE 

2.0 

6.0 

7.0 

11.0 

21.0 

11.0 

10.0 

68.0 

15. 

HA  I LE  Y  RS 

6.0 

9.0 

18.0 

16.0 

25  .0 

17.0 

91.0 

IS. 

HAMER   4  NW 

T 

4.0 

6.0 

4.0 

T 

E  10. 

HAZEL  TON 

3,5 

7  7 

2,3 

15.5 

T 

10. 

HEADQUARTERS 

2,0 

37.5 

47.0 

I6.n 

- 

39. 

HILL  CITY 

7.0 

- 

- 

14.0 

10.0 

- 

le. 

HOLL I STE  R 

1.0 

1.0 

7.8 

7,n 

1.5 

•  0 

^ 

31.3 

13. 

HOWE 

1  0 

1  0 

3.0 

14. 

IDAHO  CITY 

6*0 

6  5 

25. 

IDAHO  CITY    11  SW 

T 

6.5 

18.5 

27.0 

19.6 

10.5 

19.5 

T 

101.6 

27. 

IDAHO   FALLS   2  ESE 

1.0 

6.0 

4.0 

11-0 

T 

E  13. 

I OAHO   FALL  S    16  SE 

3.8 

11.1 

15.2 

15.1 

6.5 

33  .3 

T 

1.5 

97,  g 

IS. 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

T 

1.0 

2.5 

7,5 

10.7 

2,4 

10.3 

J 

• 

13. 

IDAHO   FALLS   42   NW  WB 

12. 

IDAHO   FALLS   46   W  WB 

1  .0 

3.7 

1.8 

2.3 

8.6 

6.0 

6.8 

30.2 

14. 

ISLAND  PARK  DAM 

22.5 

42.0 

58.5 

40.0 

39.5 

47.5 

3.5 

2.5 

37. 

JEROME 

4.3 

8.1 

7.9 

2.3 

1 1  .6 

y 

34.  2 

12. 

KAM I AH 

0  2 

13.0 

11  6 

7.0 

1  9 

33  7 

18. 

KELLOGG 

0.5 

17,5 

28.9 

19.4 

1,5 

13.9 

1.0 

82.7 

26. 

KILGORE 

5.0 

20.0 

20,4 

3.5 

T 

2.5 

27. 

KOOSK lA 

T 

- 

14.0 

7.0 

T 

2.0 

T 

21. 

KUNA  2  NNE 

3.0 

1.8 

9.5 

0.5 

1,0 

* 

8. 

LEWISTON  WB  AP 

14,4 

7.2 

4.0 

0.3 

2.3 

T 

26,2 

12. 

LlFTON  PUMPING  STA 

T 

1.5 

5.0 

7.5 

7.0 

9.5 

7.5 

T 

36.0 

11. 

LOWMAN 

LOWMAN   3  E 

1.0 

14.0 

26.9 

22.0 

10.8 

10,0 

- 

MACKAY  RS 

E  10. 

MALAD 

3.0 

8  0 

6*0 

_  - 

~ 

16. 

MALAO  FAA  AP 

J 

5*3 

2*4 

5.2 

3*5 

19~9 

15. 

MAY  RS 

2.7 

2.0 

2.0 

1.0 

1 

MC  CALL 

6.0 

27.0 

44.0 

32.0 

32.0 

44,0 

1.0 

186.0 

25. 

MC  CAMMON 

1.0 

10.6 

6»5 

12.0 

1  .3 

13*0 

44,  4 

19. 

MINIDOKA  DAM 

3  5 

_ 

1  ?  «; 

1 1  ft 

_  _ 

9. 

MONTPELlER  RS 

0  5 

14  5 

13*5 

25*0 

17*4 

13  '  5 

166 

10 
* 

102*0 

16. 

MOSCOW  U  OF  I 

15,2 

9.3 

6.6 

1.0 

9.7 

40.6 

E  19. 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

7.n 

- 

10. 

MULLAN  FAA 

54"2 

41% 

172,1 

38. 

NEW  MEADOWS  RS 

1.2 

3.5 

13.5 

25.2 

27. R 

4.1 

21.7 

0.8 

97.6 

22. 

NEZPERCE 

4.0 

23.0 

10.8 

3.7 

3.0 

1.0 

T 

45.5 

19. 

OAKLEY 

4.0 

3.0 

5.5 

17.5 

1.5 

9.0 

T 

T 

40.5 

15. 

OBSIDIAN   3  SSE 

£  12. 

OLA   5  S 

6*5 

15. 

OROFINO 

3*0 

22. 

PALISADES  DAM 

1.0 

13.0 

20.0 

19.5 

19,0 

22. 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


Saaion  of  luly  1961    -  Jun*  1962 

MTINUEO  IDAHO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

Morcb 

April 

May 

June 

ToIaI 
Snow- 
UU 

Tot.l 

Precip- 

Itetlon 

iRMA  EXP  ST  A 

2.0 

2.0 

12.0 

2.0 

1.0 

19.0 

10.32 

I  the 

3.0 

5.0 

9.9 

2.0 

12.0 

31.5 

UETTE 

3.5 

7.S 

9.n 

2.0 

2.0 

24.3 

E  10.28 

CAfiO 

T 

3.0 

13.0 

12. n 

3.0 

20.0 

T 

91.0 

15.92 

ERCE  RS 

5.5 

40.5 

47.0 

31.0 

6.0 

26.0 

196.0 

41.26 

JCATtLLO  2 

13.33 

JCATELLO  we  AP 

T 

11.8 

5.2 

8.0 

17,4 

3.6 

19.4 

0.3 

61.7 

>RTHILL 

7 

17.44 

3TLA  TCH 

15.0 

20.0 

7.3 

T 

17.5 

99.8 

E  20.27 

(ESTOfI  2  SE 

6.5 

11.7 

16.3 

12.2 

13.1 

4.6 

T 

T 

64.4 

18.66 

[JEST  RIVER  fXP  STA 

1.5 

22.3 

45.8 

19.1 

0.9 

16.4 

T 

106.0 

30.39 

:ynolo6 

_ 

_ 

3.3 

12.? 

2.2 

2.3 

4.0 

CMf  lELO 

2.5 

7.7 

9.9 

2.0 

15.4 

37.9 

12.90 

GGIN&  RS 

T 

- 

2.0 

- 

- 

E  16.96 

RIE   12  ESE 

2.0 

3.0 

8.5 

7.5 

4.0 

7.0 

- 

13.98 

JPERT 

2.0 

15.0 

■ 

9.92 

\IHJ  ANTHONY 

\IHJ  MARIES 

T 

25.0 

24.5 

17.5 

2.0 

18.0 

T 

87.6 

E  24.45 

9.18 

INOPOINT  EXP  STA 

6.0 

20.2 

50.2 

18.9 

5.4 

14.8 

0.7 

118.2 

30.73 

lOSHOnc    1  WNW 

6.2 

7.3 

0.3 

13.3 

■ 

10.57 

.ATE  CREEH  RS 

8.0 

2.0 

5.5 

2.0 

2.0 

15.59 

REVELL 

0.2 

0.5 

0.4 

- 

- 

- 

- 

E  11.06 

IGAR 

~ 

S.O 

5.5 

11.0 

~ 

~ 

T 

- 

16.49 

IN  VALLEY 

2*0 

7.5 

25.5 

33.0 

15.0 

31.0 

15.0 

T 

T 

T 

129.0 

19.24 

IAN  FALLS  PH 

]_ 

2.3 

9.7 

0.3 

1.5 

13.8 

6.92 

«AN  VALLEr    1  H 

T 

_ 

5.0 

19.0 

9.0 

20,32 

TOMIA  EXP  STA 

6.0 

- 

- 

- 

3.0 

- 

17,51 

<RFE  CREEK 

T 

7.5 

2.7 

16.0 

16.0 

1.3 

22.0 

0.5 

7.0 

T 

73.0 

16.21 

tIANGLE  RANCH 

11.0 

■ 

E  10.30 

<1N  FALLS   2  NNE 

T 

2.0 

6.5 

10.5 

1  .  5 

12.9 

T 

33.0 

11.52 

tlH   FALLS   3  SE 

I 

1.5 

6.5 

10.2 

1.5 

11. P 

T 

30.7 

12.68 

»LLACE 

T 

T 

35.4 

43.1 

27.0 

1.0 

25.0 

4.0 

kLLACE  KOOOLAND  PARK 

23.0 

34.8 

14.9 

3.0 

25.0 

5.0 

34.33 

kRREN 

2.0 

16.0 

35.0 

30.5 

23.5 

14.0 

16.0 

7.5 

1.0 

2.0 

147.9 

28.02 

kYAN 

7.0 

22.0 

29.5 

16.5 

19.5 

24.4 

118.9 

22.89 

"ISER  2  SE 

4.0 

11.13 

NCHESTER   1  SE 

1.0 

13.0 

27.0 

16.0 

8.0 

10.0 

17.9 

92.9 

25.01 

A»«OUNT  IS  WHOLLY  OR  PARTIALLY  ESTIMATED. 


See  reierence  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


I 

JULY 


Da7  OI  Month 


Slatloa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

85 

87 

80 

77 

81 

91 

85 

82 

92 

68 

88 

90 

68 

57 

74 

81 

82 

82 

76 

86 

89 

94 

68 

89 

92 

66 

86 

80 

80 

86 

78 

MIN 

50 

49 

AMER ICAN  falls  1  SW 

85 

79 

76 

82 

91 

89 

84 

91 

90 

90 

89 

88 

60 

75 

81 

80 

85 

60 

85 

91 

94 

92 

86 

92 

90 

83 

62 

81 

84 

81 

80 

MIN 

57 

55 

54 

43 

54 

58 

53 

48 

51 

50 

60 

51 

50 

46 

48 

60 

ANDERSON  DAM 

87 

78 

79 

86 

90 

86 

66 

95 

89 

94 

93 

89 

60 

78 

84 

64 

90 

80 

69 

96 

101 

101 

99 

98 

87 

82 

88 

89 

92 

69 

89 

MIN 

54 

48 

54 

45 

53 

52 

48 

53 

55 

54 

59 

66 

63 

53 

46 

60 

" 

ARSON  2  NW 

68 

88 

82 

86 

88 

86 

86 

90 

91 

91 

91 

69 

70 

72 

76 

80 

82 

78 

83 

90 

93 

66 

86 

90 

88 

81 

62 

82 

86 

86 

76 

MIN 

56 

51 

47 

52 

49 

66 

60 

45 

46 

** 

** 

ARCO  3  NW 

84 

80 

75 

80 

86 

80 

85 

91 

86 

89 

92 

87 

72 

72 

80 

80 

85 

77 

61 

88 

91 

92 

88 

88 

68 

75 

75 

82 

81 

80 

76 

MIN 

44 

49 

SO 

36 

41 

52 

50 

44 

48 

49 

60 

66 

50 

44 

40 

43 

52 

arrowrock.  Dam 

85 

77 

78 

88 

88 

62 

87 

94 

90 

92 

89 

89 

61 

76 

81 

84 

86 

80 

88 

96 

100 

100 

99 

96 

87 

81 

89 

90 

92 

90 

90 

MIN 

54 

47 

53 

46 

54 

50 

46 

54 

56 

56 

59 

68 

56 

49 

48 

48 

52 

52 

47 

51 

66 

59 

67 

66 

62 

58 

AoM I un    1  d 

82 

75 

73 

74 

84 

78 

79 

65 

85 

83 

67 

81 

77 

67 

76 

75 

SO 

75 

77 

84 

67 

67 

87 

86 

87 

78 

72 

74 

81 

83 

77 

MIN 

43 

44 

45 

33 

41 

43 

38 

42 

44 

46 

46 

48 

46 

47 

42 

42 

40 

47 

40 

38 

40 

45 

46 

47 

49 

49 

ATLANTA  3 

81 

77 

72 

76 

60 

75 

64 

66 

82 

64 

84 

79 

75 

74 

78 

60 

82 

79 

75 

80 

81 

90 

90 

86 

81 

70 

78 

60 

83 

79 

60 

MIN 

43 

47 

34 

33 

33 

45 

AVERY  RS 

83 

79 

75 

75 

73 

73 

82 

88 

86 

86 

89 

68 

74 

76 

78 

78 

72 

76 

81 

88 

91 

94 

95 

97 

96 

91 

91 

90 

90 

93 

93 

MIN 

47 

46 

51 

42 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

SO 

68 

66 

73 

63 

71 

63 

67 

71 

83 

81 

75 

78 

76 

76 

77 

76 

69 

70 

75 

86 

88 

68 

84 

86 

85 

83 

88 

92 

80 

84 

MIN 

35 

52 

43 

35 

45 

44 

43 

47 

53 

51 

43 

42 

Bio   LKttF.    J,  b 

72 

69 

69 

72 

72 

71 

79 

66 

83 

83 

60 

76 

66 

78 

75 

77 

79 

72 

77 

66 

68 

91 

86 

66 

76 

72 

73 

82 

87 

80 

79 

MIN 

28 

27 

25 

42 

27 

30 

34 

35 

46 

28 

32 

ni  ArifpnoT   7  ecw 

82 

85 

79 

80 

92 

90 

96 

91 

91 

90 

92 

90 

88 

75 

81 

81 

83 

78 

83 

90 

92 

90 

90 

90 

89 

85 

82 

79 

85 

83 

62 

MIN 

54 

50 

52 

45 

47 

52 

52 

49 

51 

51 

50 

59 

53 

47 

46 

66 

44 

43 

46 

51 

53 

55 

55 

51 

Dt-flV.Kr  l/W  1  L/Afl 

82 

75 

75 

75 

85 

83 

81 

87 

87 

87 

92 

86 

74 

67 

75 

61 

76 

77 

75 

84 

87 

82 

82 

85 

63 

80 

72 

76 

81 

82 

75 

MIN 

27 

32 

37 

36 

38 

45 

40 

50 

41 

45 

36 

37 

37 

33 

42 

MAX 

88 

80 

83 

90 

94 

90 

89 

97 

97 

95 

96 

92 

60 

61 

86 

84 

93 

86 

89 

97 

99 

97 

98 

97 

90 

89 

90 

92 

95 

90 

90 

MIN 

48 

50 

45 

39 

52 

54 

51 

49 

49 

50 

57 

63 

58 

61 

44 

40 

60 

57 

60 

BO I SE   LUCKY   PEAK  0AM 

92 

85 

80 

68 

91 

90 

86 

96 

99 

94 

94 

89 

65 

80 

86 

85 

86 

88 

90 

99 

100 

104 

102 

97 

93 

90 

93 

94 

96 

95 

92 

MIN 

58 

43 

52 

49 

59 

47 

47 

60 

59 

60 

60 

64 

54 

47 

52 

52 

56 

50 

5 1 

57 

62 

65 

64 

71 

66 

62 

60 

67 

OU 1 OC    WD  «r 

84 

72 

80 

87 

89 

80 

63 

95 

90 

91 

89 

86 

80 

80 

84 

S3 

86 

78 

87 

96 

98 

99 

96 

94 

89 

84 

92 

90 

92 

91 

91 

MIN 

49 

49 

47 

57 

57 

59 

69 

64 

53 

60 

60 

70 

BONNE RS  KERRY  1  SW 

78 

67 

72 

67 

73 

67 

78 

85 

80 

83 

67 

64 

79 

78 

78 

75 

72 

79 

85 

81 

91 

94 

90 

68 

88 

92 

93 

86 

90 

MIN 

47 

8RUNEAU 

91 

82 

93 

82 

95 

90 

89 

97 

96 

96 

93 

92 

64 

64 

86 

68 

89 

83 

92 

100 

103 

104 

98 

102 

90 

87 

95 

94 

96 

96 

93 

MIN 

57 

52 

48 

47 

55 

60 

68 

61 

60 

46 

BUHL 

88 

84 

80 

84 

92 

92 

83 

92 

86 

92 

92 

66 

75 

79 

83 

84 

89 

86 

65 

93 

95 

95 

99 

98 

89 

86 

87 

87 

67 

69 

66 

MIN 

50 

60 

BUNGALOW  RS 

85 

70 

75 

75 

79 

73 

84 

92 

90 

86 

91 

90 

74 

77 

80 

62 

82 

76 

88 

90 

93 

95 

97 

98 

97 

90 

90 

91 

92 

94 

96 

MIN 

52 

51 

42 

53 

64 

60 

51 

47 

BURK.E  2  ENE 

72 

62 

64 

55 

64 

58 

70 

77 

76 

76 

78 

73 

70 

66 

70 

68 

69 

70 

69 

77 

79 

83 

85 

87 

84 

83 

83 

82 

61 

81 

79 

MIN 

43 

32 

33 

36 

32 

39 

43 

42 

41 

45 

46 

42 

40 

50 

50 

5 1 

46 

49 

50 

45 

49 

BURLEY 

93 

88 

80 

82 

67 

96 

85 

87 

95 

92 

95 

95 

67 

71 

80 

87 

84 

69 

74 

87 

96 

100 

96 

91 

97 

87 

69 

87 

88 

92 

68 

MIN 

59 

54 

52 

46 

56 

54 

56 

57 

60 

57 

66 

65 

59 

52 

49 

50 

54 

58 

47 

51 

54 

61 

69 

58 

56 

64 

66 

55 

54 

59 

55 

BURLEY  faa  ap 

85 

77 

80 

83 

93 

83 

S3 

92 

90 

69 

90 

82 

67 

76 

62 

81 

88 

71 

66 

94 

95 

93 

92 

93 

83 

86 

87 

87 

89 

84 

84 

MIN 

55 

52 

44 

55 

58 

54 

51 

66 

52 

52 

57 

61 

49 

42 

40 

56 

48 

52 

45 

53 

5 1 

CAB I  NET  GORGE 

70 

68 

72 

71 

71 

66 

73 

82 

85 

84 

85 

60 

76 

77 

76 

78 

75 

71 

60 

86 

66 

90 

91 

94 

90 

92 

90 

92 

90 

92 

87 

MIN 

47 

39 

47 

52 

40 

46 

68 

47 

45 

39 

47 

52 

53 

56 

52 

56 

55 

49 

5 1 

C AMBR I  DOE 

83 

75 

79 

80 

61 

79 

86 

94 

91 

93 

91 

68 

60 

81 

74 

84 

84 

80 

67 

95 

100 

100 

98 

98 

89 

86 

91 

92 

95 

89 

93 

MIN 

65 

CASCADE   1  NW 

81 

75 

69 

74 

75 

75 

76 

87 

67 

83 

78 

74 

72 

74 

75 

77 

76 

78 

86 

88 

90 

89 

87 

85 

77 

78 

61 

83 

83 

79 

MIN 

^3 

36 

35 

37 

39 

46 

50 

64 

64 

43 

39 

53 

CHA  L  L I S 

85 

82 

78 

82 

87 

86 

61 

96 

94 

90 

94 

67 

78 

74 

83 

82 

87 

86 

82 

90 

95 

93 

90 

87 

85 

76 

77 

80 

80 

78 

77 

MIN 

57 

46 

46 

49 

50 

CHILLY    BARTON  FLAT 

80 

78 

77 

80 

83 

80 

61 

86 

87 

64 

87 

86 

76 

72 

74 

76 

62 

60 

79 

87 

89 

67 

90 

62 

61 

66 

75 

78 

82 

80 

76 

MIN 

52 

29 

38 

39 

34 

34 

37 

36 

46 

47 

34 

32 

49 

COBALT 

MAX 

74 

70 

71 

75 

78 

73 

75 

86 

66 

65 

84 

81 

64 

72 

78 

79 

83 

73 

74 

83 

86 

83 

84 

86 

60 

76 

64 

70 

76 

72 

60 

MIN 

34 

33 

32 

3  J 

45 

33 

3 1 

34 

43 

33 

41 

42 

47 

36 

35 

80 

69 

74 

72 

71 

70 

77 

85 

65 

85 

83 

83 

81 

78 

79 

79 

78 

72 

81 

88 

90 

93 

95 

99 

96 

96 

94 

95 

96 

94 

95 

MIN 

54 

45 

43 

50 

50 

41 

48 

49 

54 

50 

51 

51 

53 

49 

68 

60 

57 

58 

66 

52 

80 

79 

83 

62 

84 

88 

68 

87 

68 

86 

80 

69 

76 

61 

78 

77 

85 

88 

83 

84 

81 

79 

74 

76 

81 

79 

MIN 

46 

40 

40 

COT T  ON WOOD 

69 

64 

71 

67 

71 

67 

78 

62 

80 

83 

81 

75 

70 

71 

74 

79 

74 

70 

81 

86 

86 

89 

90 

92 

84 

63 

81 

69 

67 

86 

69 

MIN 

56 

COUNC I L 

85 

76 

79 

81 

87 

85 

87 

93 

92 

92 

92 

68 

80 

80 

82 

84 

85 

82 

86 

95 

99 

100 

99 

99 

90 

86 

89 

92 

94 

90 

94 

MIN 

67 

57 

52 

62 

66 

/*DaTCDC              Tut    MDOtl  MM 

^.KfliCKS          IMC  nuvjn  dm 

81 

79 

74 

75 

83 

62 

80 

88 

86 

64 

87 

82 

76 

69 

76 

76 

82 

81 

76 

66 

90 

91 

86 

87 

84 

78 

74 

77 

80 

SO 

71 

MIN 

48 

5  \ 

50 

49 

48 

54 

62 

46 

43 

41 

DEADWOOD  DAM 

75 

68 

71 

74 

78 

lit 

81 

87 

83 

85 

64 

79 

74 

72 

76 

76 

80 

74 

78 

66 

88 

88 

91 

88 

77 

70 

79 

82 

83 

79 

80 

MIN 

39 

29 

37 

28 

44 

33 

26 

27 

36 

36 

39 

63 

46 

36 

33 

40 

41 

DEED  FLAT  DAM 

MAX 

86 

84 

77 

82 

85 

84 

83 

89 

89 

89 

87 

86 

62 

76 

60 

82 

81 

78 

64 

90 

95 

94 

97 

93 

87 

67 

88 

69 

90 

88 

69 

MIN 

69 

55 

53 

53 

66 

63 

58 

62 

54 

59 

58 

DEER  POINT 

MAX 

64 

58 

60 

66 

69 

61 

66 

74 

74 

74 

72 

70 

63 

59 

63 

64 

66 

64 

69 

77 

62 

61 

81 

76 

72 

65 

73 

73 

71 

73 

72 

MIN 

43 

35 

47 

46 

57 

42 

47 

59 

59 

55 

58 

64 

45 

48 

47 

55 

45 

48 

59 

64 

65 

64 

64 

\^ 

DIXIE 

MAX 

69 

69 

68 

71 

68 

73 

82 

79 

60 

79 

73 

64 

69 

71 

71 

75 

68 

73 

82 

86 

86 

86 

86 

78 

69 

70 

78 

78 

78 

80 

MIN 

35 

28 

25 

24 

34 

27 

30 

34 

36 

36 

40 

46 

38 

30 

30 

30 

25 

25 

30 

31 

34 

35 

37 

46 

45 

36 

32 

35 

36 

36 

32 

DRIGGS 

MAX 

83 

76 

80 

75 

60 

89 

86 

86 

68 

89 

67 

65 

70 

65 

73 

76 

77 

76 

86 

86 

90 

89 

86 

86 

S3 

76 

63 

72 

75 

73 

72 

MIN 

49 

46 

49 

46 

45 

50 

50 

45 

50 

52 

45 

60 

48 

43 

46 

41 

49 

60 

45 

43 

60 

49 

46 

47 

46 

50 

43 

42 

45 

46 

45 

See  R«iar*oc«  Notes  FoQowliig  SUUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
1  1962 


Stldon 


Day  Ol  Month 

8. 

m 

% 
< 

1 

2 

3 

4  j 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

64 

62 

76 

76 

66 

61 

79 

88 

68 

85 

86 

88 

84 

66 

75 

73 

76 

78 

76 

64 

88 

87 

85 

64 

84 

71 

68 

75 

76 

61 

74 

80.4 

MIN 

J2 

49 

52 

47 

45 

54 

50 

46 

62 

55 

56 

69 

51 

46 

44 

49 

47 

51 

44 

46 

53 

60 

53 

54 

67 

63 

54 

49 

60 

61 

65 

61>2 

MAX 

76 

63 

67 

72 

74 

72 

76 

64 

83 

63 

63 

79 

70 

71 

73 

75 

74 

70 

79 

88 

69 

88 

68 

90 

89 

79 

78 

66 

66 

75 

86 

78.9 

HIN 

40 

32 

27 

27 

46 

36 

30 

33 

36 

38 

37 

46 

50 

34 

35 

36 

33 

27 

27 

36 

34 

36 

36 

39 

36 

52 

47 

40 

38 

39 

39 

37.0 

MAX 

6S 

65 

70 

71 

72 

67 

76 

96 

96 

83 

66 

84 

70 

72 

76 

76 

76 

69 

76 

85 

87 

90 

92 

93 

93 

67 

64 

90 

89 

90 

90 

81.2 

MIN 

46 

33 

32 

33 

41 

34 

34 

32 

46 

40 

40 

39 

46 

38 

39 

37 

39 

35 

33 

37 

40 

43 

42 

46 

50 

54 

56 

53 

46 

45 

48 

41.1 

MAX 

86 

79 

62 

89 

90 

68 

89 

95 

94 

95 

92 

86 

84 

87 

66 

68 

66 

89 

98 

101 

99 

102 

102 

93 

90 

95 

96 

98 

94 

96 

91.6 

50 

41 

45 

39 

40 

44 

39 

44 

47 

47 

50 

60 

51 

46 

40 

42 

43 

46 

47 

41 

46 

48 

48 

64 

66 

61 

57 

55 

53 

63 

66 

49.0 

MAX 

84 

60 

74 

75 

78 

84 

78 

82 

89 

85 

87 

68 

65 

66 

74 

79 

76 

65 

73 

81 

90 

93 

93 

91 

91 

86 

79 

84 

83 

87 

80 

62.6 

45 

36 

47 

38 

41 

42 

41 

42 

44 

43 

50 

57 

53 

41 

36 

36 

39 

64 

33 

36 

44 

47 

49 

62 

53 

34 

49 

44 

44 

53 

50 

45.2 

MAX 

66 

75 

79 

79 

62 

76 

67 

93 

92 

92 

92 

92 

79 

81 

84 

64 

64 

79 

87 

94 

96 

97 

98 

98 

94 

84 

84 

95 

96 

96 

94 

88.0 

52 

41 

39 

39 

52 

49 

42 

46 

53 

52 

49 

56 

51 

46 

46 

48 

47 

42 

44 

46 

48 

49 

52 

53 

60 

59 

59 

58 

52 

52 

53 

49.6 

MAX 

87 

65 

80 

80 

92 

90 

83 

93 

91 

90 

93 

93 

66 

76 

62 

81 

83 

78 

83 

91 

94 

94 

91 

93 

91 

66 

90 

82 

66 

67 

82 

86.9 

55 

53 

50 

46 

43 

66 

61 

46 

50 

56 

49 

60 

52 

45 

47 

47 

46 

51 

42 

44 

68 

60 

54 

50 

54 

50 

54 

46 

50 

48 

49 

50.2 

MAX 

90 

83 

81 

85 

91 

89 

87 

96 

96 

96 

95 

90 

90 

64 

64 

84 

84 

87 

68 

93 

97 

101 

101 

96 

96 

77 

90 

92 

92 

90 

89 

90.1 

47 

37 

45 

35 

51 

43 

37 

41 

43 

46 

47 

60 

51 

46 

40 

39 

39 

39 

36 

43 

50 

46 

48 

46 

47 

59 

51 

48 

46 

57 

52 

45.6 

MAX 

90 

82 

87 

93 

99 

88 

92 

100 

95 

99 

96 

91 

62 

66 

90 

90 

95 

90 

90 

100 

103 

102 

101 

103 

95 

91 

95 

96 

97 

91 

94 

93.7 

57 

51 

54 

41 

50 

56 

64 

47 

50 

52 

59 

68 

61 

53 

43 

52 

41 

57 

40 

45 

49 

66 

61 

64 

66 

59 

55 

56 

52 

59 

64 

53.6 

MAX 

85 

83 

80 

78 

86 

87 

85 

86 

88 

67 

90 

69 

66 

68 

76 

78 

60 

80 

79 

85 

86 

88 

83 

86 

83 

80 

76 

76 

63 

82 

76 

82.7 

MIN 

49 

45 

44 

37 

44 

50 

48 

46 

47 

52 

43 

56 

49 

47 

44 

43 

44 

46 

46 

44 

46 

49 

53 

49 

50 

46 

51 

41 

45 

45 

46 

46.7 

MAX 

89 

81 

82 

92 

94 

87 

69 

99 

93 

94 

91 

86 

83 

62 

66 

66 

86 

81 

92 

101 

103 

103 

99 

101 

90 

86 

95 

93 

95 

92 

92 

91.1 

55 

49 

52 

42 

54 

54 

55 

47 

68 

56 

59 

69 

68 

62 

44 

55 

47 

64 

41 

45 

62 

66 

66 

59 

66 

56 

56 

53 

50 

60 

53 

63.3 

MAX 

66 

66 

72 

69 

74 

68 

76 

64 

63 

84 

84 

70 

72 

73 

76 

79 

71 

73 

82 

88 

90 

90 

90 

93 

84 

61 

62 

90 

69 

88 

90 

80.0 

47 

35 

34 

39 

42 

40 

39 

46 

52 

50 

46 

56 

46 

40 

44 

45 

44 

38 

38 

47 

49 

60 

52 

55 

64 

61 

53 

50 

51 

52 

62 

47.0 

MAX 

65 

79 

76 

67 

89 

90 

94 

91 

89 

88 

82 

75 

76 

81 

82 

86 

76 

81 

86 

96 

94 

93 

91 

64 

86 

66 

67 

67 

86 

86 

85.6 

MIN 

46 

41 

45 

36 

42 

40 

47 

51 

49 

53 

57 

53 

40 

41 

43 

46 

50 

46 

52 

51 

56 

52 

50 

55 

49 

50 

50 

61 

52 

46 

46.1 

MAX 

76 

70 

70 

72 

76 

75 

75 

62 

79 

79 

82 

79 

67 

66 

72 

73 

77 

72 

73 

81 

64 

82 

79 

79 

77 

69 

71 

75 

75 

76 

67 

76.2 

MIN 

37 

36 

38 

30 

35 

36 

33 

36 

37 

36 

44 

46 

46 

35 

33 

32 

34 

41 

30 

31 

37 

36 

36 

38 

46 

46 

52 

36 

39 

36 

42 

38.0 

MAX 

80 

75 

75 

77 

84 

77 

63 

88 

68 

68 

89 

84 

73 

77 

77 

86 

66 

76 

87 

91 

91 

87 

88 

83 

76 

81 

78 

84 

80 

76 

62.1 

46 

38 

47 

35 

44 

38 

39 

46 

47 

46 

52 

64 

49 

40 

39 

39 

42 

60 

36 

40 

47 

51 

50 

53 

53 

67 

49 

44 

51 

48 

52 

45.9 

MAX 

87 

79 

79 

65 

69 

68 

64 

92 

90 

90 

91 

91 

89 

73 

77 

80 

82 

60 

64 

91 

93 

94 

90 

91 

90 

74 

80 

60 

66 

66 

79 

66.3 

47 

45 

50 

48 

40 

46 

43 

45 

47 

46 

69 

57 

61 

60 

47 

45 

44 

53 

41 

42 

43 

52 

51 

50 

53 

52 

48 

45 

48 

47 

50 

48.0 

MAX 

84 

62 

78 

83 

90 

90 

86 

94 

88 

90 

90 

90 

73 

77 

60 

61 

88 

61 

85 

93 

95 

93 

91 

92 

88 

84 

85 

85 

88 

89 

83 

86.3 

55 

48 

51 

49 

47 

56 

50 

50 

62 

53 

55 

62 

56 

50 

41 

52 

49 

53 

39 

46 

50 

57 

56 

53 

56 

53 

52 

51 

50 

54 

51 

51.6 

MAX 

81 

66 

71 

74 

69 

86 

84 

83 

87 

72 

71 

74 

75 

77 

76 

71 

78 

85 

87 

93 

92 

94 

67 

64 

85 

69 

88 

90 

81.6 

MIN 

31 

26 

54 

42 

40 

41 

43 

39 

36 

40 

40 

35 

32 

32 

37 

39 

41 

42 

46 

50 

50 

46 

45 

44 

45 

MAX 

83 

76 

75 

80 

86 

63 

64 

91 

88 

68 

90 

66 

75 

76 

61 

79 

88 

82 

62 

91 

96 

89 

93 

91 

85 

82 

84 

86 

66 

86 

85 

84.7 

MIN 

38 

41 

44 

33 

35 

42 

41 

37 

40 

39 

46 

56 

64 

37 

32 

36 

36 

63 

30 

32 

38 

42 

42 

51 

49 

49 

43 

41 

38 

40 

49 

MAX 

84 

60 

83 

83 

91 

90 

60 

90 

89 

86 

66 

86 

76 

72 

81 

80 

86 

83 

82 

92 

95 

86 

92 

92 

64 

63 

85 

85 

67 

86 

84 

85.4 

MIN 

46 

46 

46 

36 

61 

51 

46 

50 

51 

51 

50 

60 

56 

43 

42 

46 

49 

52 

44 

49 

61 

57 

63 

54 

56 

50 

63 

46 

49 

54 

49 

49.6 

MAX 

85 

82 

80 

80 

38 

84 

63 

91 

90 

90 

90 

68 

83 

72 

80 

80 

84 

82 

81 

88 

90 

90 

87 

85 

65 

77 

75 

79 

60 

82 

76 

83.6 

MIN 

50 

46 

51 

46 

49 

54 

57 

56 

56 

55 

52 

59 

54 

47 

43 

52 

43 

56 

44 

44 

52 

57 

60 

49 

56 

52 

61 

48 

50 

56 

66 

61.8 

MAX 

83 

75 

76 

80 

84 

60 

63 

91 

86 

91 

87 

64 

80 

77 

80 

79 

85 

78 

82 

91 

95 

95 

96 

92 

87 

84 

86 

65 

67 

86 

86 

64.9 

46 

34 

45 

32 

46 

39 

35 

33 

42 

43 

46 

60 

50 

40 

36 

37 

36 

45 

32 

37 

42 

45 

42 

56 

56 

46 

43 

53 

54 

62 

55 

43.8 

MAX 

87 

80 

77 

79 

69 

68 

84 

90 

90 

90 

92 

68 

66 

72 

60 

79 

83 

78 

80 

89 

93 

92 

90 

90 

69 

60 

74 

79 

87 

61 

77 

84.3 

51 

56 

50 

45 

47 

58 

49 

48 

62 

59 

50 

59 

50 

50 

45 

42 

47 

57 

43 

44 

49 

52 

53 

51 

54 

53 

52 

47 

50 

47 

53 

60.4 

MAX 

85 

75 

73 

74 

61 

79 

79 

85 

64 

64 

87 

65 

65 

68 

76 

75 

76 

75 

74 

83 

66 

85 

83 

66 

82 

76 

72 

75 

80 

60 

74 

78.7 

M  N 

50 

47 

35 

36 

34 

44 

39 

43 

44 

47 

45 

43 

47 

46 

40 

42 

41 

49 

38 

38 

42 

46 

46 

40 

39 

38 

41 

32 

31 

30 

29 

MAX 

91 

80 

76 

81 

93 

86 

82 

93 

93 

92 

92 

91 

67 

74 

84 

61 

85 

80 

83 

90 

93 

92 

90 

91 

90 

84 

76 

79 

87 

62 

76 

64.9 

MIN 

51 

53 

53 

45 

45 

59 

51 

48 

51 

56 

51 

60 

51 

51 

45 

50 

45 

55 

45 

43 

49 

52 

53 

51 

54 

51 

66 

50 

50 

49 

52 

50.9 

MAX 

85 

79 

79 

80 

67 

82 

83 

93 

89 

69 

91 

69 

63 

70 

SO 

62 

86 

75 

83 

91 

93 

92 

90 

89 

68 

77 

74 

63 

64 

66 

78 

63.5 

MIN 

47 

47 

52 

49 

43 

51 

49 

44 

50 

53 

53 

56 

52 

47 

41 

48 

45 

51 

43 

39 

42 

50 

50 

50 

54 

51 

50 

46 

51 

43 

51 

MAX 

85 

78 

76 

79 

88 

81 

85 

92 

91 

89 

92 

89 

63 

73 

62 

61 

66 

74 

82 

91 

94 

92 

89 

89 

67 

78 

77 

80 

65 

63 

79 

63.6 

M  N 

51 

53 

51 

39 

46 

56 

47 

44 

50 

49 

49 

61 

60 

46 

42 

45 

47 

51 

41 

39 

48 

53 

55 

48 

56 

48 

61 

46 

51 

46 

50 

MAX 

78 

72 

68 

70 

80 

78 

83 

79 

60 

81 

82 

81 

77 

59 

69 

70 

76 

71 

70 

79 

83 

84 

80 

82 

79 

69 

63 

71 

75 

76 

68 

76.2 

MIN 

41 

40 

42 

34 

36 

41 

37 

41 

36 

39 

46 

49 

46 

42 

36 

43 

34 

42 

36 

34 

36 

39 

42 

40 

45 

45 

47 

43 

41 

42 

43 

MAX 

92 

66 

78 

82 

66 

94 

65 

65 

93 

90 

90 

91 

69 

77 

79 

65 

66 

94 

78 

67 

96 

97 

96 

97 

95 

87 

89 

69 

69 

91 

83 

67.6 

MIN 

58 

49 

53 

45 

50 

53 

61 

51 

54 

63 

56 

62 

57 

49 

47 

60 

51 

54 

44 

63 

54 

59 

60 

56 

59 

55 

63 

54 

62 

68 

56 

63.4 

MAX 

83 

70 

68 

76 

66 

74 

66 

79 

66 

66 

83 

87 

82 

75 

76 

80 

77 

71 

72 

60 

86 

90 

94 

96 

97 

96 

92 

91 

92 

91 

94 

82.3 

MIN 

52 

45 

38 

41 

50 

45 

39 

45 

46 

50 

47 

50 

53 

47 

46 

46 

50 

40 

40 

46 

48 

50 

52 

64 

56 

68 

66 

55 

54 

53 

54 

48.6 

MAX 

76 

74 

69 

69 

79 

77 

72 

61 

80 

79 

81 

81 

77 

64 

70 

70 

73 

71 

71 

78 

81 

82 

79 

78 

76 

67 

67 

70 

74 

76 

67 

74.5 

MIN 

37 

40 

42 

33 

37 

38 

36 

33 

36 

36 

39 

41 

48 

43 

36 

35 

33 

41 

34 

32 

34 

42 

39 

40 

44 

38 

48 

40 

41 

36 

46 

38.7 

MAX 

85 

76 

81 

75 

61 

75 

69 

93 

91 

91 

94 

69 

87 

86 

84 

67 

84 

80 

90 

96 

98 

100 

101 

103 

100 

90 

91 

97 

97 

96 

100 

89.9 

MIN 

55 

40 

39 

39 

44 

47 

41 

45 

55 

51 

46 

58 

54 

50 

45 

54 

50 

42 

40 

44 

46 

50 

50 

62 

62 

63 

60 

54 

52 

53 

53 

MAX 

86 

79 

80 

66 

66 

84 

83 

91 

89 

90 

89 

64 

78 

78 

82 

82 

84 

77 

86 

93 

96 

96 

97 

93 

86 

83 

91 

95 

91 

90 

67.0 

MIN 

50 

43 

48 

38 

51 

45 

46 

46 

51 

48 

55 

61 

55 

48 

41 

46 

46 

44 

43 

47 

51 

53 

61 

64 

57 

61 

67 

52 

MAX 

77 

72 

79 

67 

76 

75 

86 

91 

90 

90 

91 

85 

80 

60 

82 

84 

77 

77 

87 

93 

95 

99 

99 

101 

96 

96 

91 

99 

96 

96 

99 

67.3 

HIN 

56 

47 

45 

49 

60 

49 

46 

64 

66 

56 

57 

62 

64 

52 

63 

53 

56 

49 

46 

57 

58 

61 

63 

66 

71 

66 

66 

65 

63 

63 

65 

57.0 

MAX 

61 

79 

79 

77 

82 

83 

63 

86 

67 

84 

87 

86 

66 

66 

74 

77 

61 

79 

78 

84 

86 

83 

74 

84 

76 

79 

74 

79 

60 

79 

78 

60.4 

MIN 

56 

48 

48 

46 

46 

50 

54 

50 

50 

61 

60 

65 

52 

47 

46 

45 

46 

47 

46 

46 

48 

51 

55 

52 

49 

50 

46 

43 

47 

49 

51 

49.5 

MAX 

85 

75 

77 

61 

64 

83 

86 

92 

87 

89 

67 

65 

77 

77 

80 

66 

66 

87 

82 

91 

95 

96 

96 

94 

94 

76 

85 

67 

68 

85 

66 

85.7 

HIN 

42 

34 

44 

31 

47 

37 

33 

38 

39 

41 

42 

49 

62 

41 

37 

36 

36 

35 

31 

31 

31 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

44 

42 

46 

53 

39.9 

MAX 

83 

80 

76 

77 

86 

66 

81 

80 

87 

85 

67 

87 

66 

66 

74 

76 

82 

83 

62 

65 

67 

86 

84 

80 

79 

72 

76 

77 

80 

79 

73 

81.4 

HIN 

41 

49 

61 

61 

42 

51 

44 

43 

49 

49 

54 

54 

51 

43 

56 

46 

41 

52 

39 

42 

60 

60 

47 

48 

46 

42 

53 

52 

52 

49 

»i 

47.6 

MAX 

88 

86 

85 

84 

90 

90 

90 

93 

91 

92 

95 

89 

78 

77 

80 

85 

66 

86 

68 

92 

96 

87 

87 

91 

83 

86 

83 

65 

69 

67 

86 

67.2 

MIN 

55 

50 

64 

43 

47 

56 

68 

53 

54 

56 

54 

62 

63 

46 

46 

47 

51 

60 

50 

49 

51 

58 

57 

53 

65 

62 

53 

47 

49 

50 

49 

62.0 

MAX 

94 

87 

86 

89 

94 

95 

93 

96 

96 

96 

97 

95 

67 

76 

81 

86 

90 

89 

87 

96 

96 

88 

89 

94 

86 

68 

86 

69 

93 

67 

68 

89.5 

MIN 

50 

53 

49 

40 

42 

56 

68 

49 

50 

50 

60 

69 

63 

46 

46 

46 

49 

47 

51 

46 

46 

66 

68 

49 

62 

60 

52 

.  46 

46 

49 

47 

49.7 

DUBOIS  EXP  S7A 
ELK  CITY 
ELK  RIVER  1  S 
ENIETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FENM  RS 

FORT   HALL    IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
SLENMS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEW  3  KNW 

SRANGEVILLE 

GRASMERE 

GROUSE 

HAILEY  RS 

HAMER  4  NW 

HAZELTON 

HEADQUARTERS 

MILL  CITY 


IDAHO  CITY 
IDAHO   FALLS   2  ESE 
IDAHO  FALLS   16  SE 
IDAHO  FALLS   FAA  AP 
IDAHO   FALLS   42  NW  WB 
IDAHO  FALLS   46  H  HB 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 


KOOSKIA 
KUNA   2  NNE 
LEklSTOH  KB  AP 
LIFTON  PUMPING  STA 
LOWMAN   3  E 
NACKAY  RS 
MALAO 

MALAD  FAA  AP 


8m  B«l««nc«  Note*  FoOowlBg  Sufloa  lodax 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  Of  Monlli 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

 - 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAY  RS 

MAX 

83 

76 

76 

80 

64 

60 

62 

90 

87 

85 

86 

67 

87 

76 

79 

60 

85 

82* 

MIN 

»7 

39 

41 

36 

42 

44 

36 

40 

42 

42 

46 

51 

50 

39 

40 

42 

39 

51 

32 

39 

40 

47 

47 

46 

51 

50 

49 

43 

40 

39 

46 

43> 

MC  CALL 

MAX 

72 

60 

78« 

MIN 

46 

35 

39 

36 

51 

39 

35 

40 

46 

46 

51 

57 

51 

45 

41 

41 

39 

38 

35 

38 

42 

48 

51 

67 

56 

66 

49 

46 

46 

46 

46 

44« 

MC  CAMMON 

MAX 

91 

60 

83 

66* 

MIN 

*U 

46 

44 

43 

40 

42 

40 

48 

49 

54 

46 

62 

51 

50 

45 

43 

44 

49 

42 

43 

45 

44 

55 

57 

54 

50 

51 

46 

49 

41 

41 

47. 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

92 

75 

75 

81 

MIN 

59 

52 

50 

47 

58 

55 

52 

5* 

57 

55 

55 

62 

54 

49 

49 

48 

53 

55 

44 

51 

54 

60 

59 

54 

65 

58 

55 

54 

54 

57 

53 

53. 

HONTPELIER  RS 

MAX 

85 

70 

63. 

MIN 

55 

46 

43 

36 

41 

41 

54 

45 

46 

48 

46 

45 

49 

45 

40 

41 

43 

46 

44 

43 

46 

48 

62 

46 

47 

47 

45 

39 

43 

44 

48 

45. 

MOSCOW   U  OF  I 

MAX 

68 

73 

82. 

MIN 

<>9 

35 

32 

38 

51 

37 

40 

42 

47 

41 

41 

45 

47 

43 

40 

41 

49 

35 

36 

43 

47 

48 

46 

51 

55 

60 

59 

58 

48 

50 

53 

45. 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MAX 

85 

MIN 

5* 

45 

54 

39 

50 

50 

49 

46 

54 

55 

55 

71 

52 

46 

42 

52 

49 

51 

38 

51 

50 

56 

67 

63 

64 

67 

64 

65 

51 

65 

55 

62. 

MULLAN  FAA 

MAX 

73 

77 

MIN 

ftS 

40 

33 

38 

43 

37 

35 

44 

45 

43 

44 

44 

47 

40 

40 

39 

39 

35 

33 

43 

46 

49 

49 

52 

54 

51 

48 

52 

66 

52 

54 

44. 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

67 

81. 

MIN 

43 

31 

31 

32 

49 

36 

34 

36 

41 

51 

42 

35 

36 

36 

35 

34 

30 

34 

38 

40 

43 

38 

57 

54 

44 

39 

41 

43 

44 

39. 

NEZPERCE 

MAX 

71 

73 

MIN 

47 

34 

31 

36 

38 

39 

34 

40 

52 

40 

43 

55 

45 

37 

40 

43 

44 

39 

35 

40 

43 

44 

45 

50 

60 

53 

53 

50 

48 

58 

55 

44. 

OAKLEY 

MAX 

68 

67 

64 

70 

60 

M 

51 

47 

44 

46 

52 

47 

47 

54 

59 

56 

58 

59 

55 

46 

47 

46 

54 

51 

45 

53 

56 

57 

60 

56 

57 

62 

62 

52 

57 

52 

51 

52. 

OBSIDIAN  3  SSE 

MAX 

79 

75 

74 

67 

69 

MIN 

32 

25 

25 

26 

34 

32 

22 

25 

31 

32 

35 

52 

46 

32 

29 

27 

31 

43 

22 

25 

28 

32 

31 

39 

41 

40 

42 

33 

35 

36 

38 

32. 

OLA  5  S 

MAX 

67 

68 

90 

93 

93 

88 

67 

86 

83 

47 

39 

43 

36 

51 

49 

50 

49 

46 

47 

46 

67 

48 

43 

41 

41 

41 

44 

40 

36 

36 

49 

53 

69 

65 

59 

52 

50 

50 

61 

57 

48. 

OROF I  NO 

MAX 

61 

85 

102 

92 

99 

100 

55 

39 

41 

42 

48 

44 

44 

46 

55 

52 

50 

60 

48 

47 

49 

49 

51 

46 

43 

47 

50 

53 

53 

56 

62 

62 

62 

56 

56 

65 

57 

50. 

PALISADES  DAM 

MAX 

87 

79 

76 

79 

78 

53 

49 

48 

43 

48 

54 

43 

46 

50 

56 

50 

59 

48 

46 

46 

45 

45 

50 

47 

45 

49 

60 

52 

51 

52 

54 

53 

51 

51 

52 

52 

49. 

PARMA  EXP  STA 

MAX 

80 

81 

91 

89 

53 

47 

46 

43 

52 

50 

44 

47 

54 

56 

56 

65 

55 

49 

47 

46 

48 

49 

43 

45 

64 

66 

69 

67 

67 

60 

53 

54 

54 

56 

62 

52. 

PAUL   1  ENE 

MAX 

86 

85 

80 

92 

92 

91 

MIN 

51 

52 

50 

43 

54 

56 

52 

53 

54 

54 

53 

58 

55 

49 

45 

47 

48 

55 

42 

47 

49 

56 

56 

52 

57 

62 

53 

51 

48 

53 

53 

61. 

PAYETTE 

MAX 

87 

101 

MIN 

56 

47 

44 

42 

54 

52 

45 

48 

56 

54 

56 

67 

59 

51 

48 

50 

48 

47 

46 

45 

63 

64 

61 

68 

70 

64 

54 

56 

54 

62 

57 

53. 

P1CA80 

MAX 

80 

80 

MIN 

42 

41 

43 

35 

41 

44 

37 

46 

50 

47 

49 

55 

50 

43 

40 

39 

41 

50 

36 

44 

49 

49 

60 

48 

50 

51 

49 

42 

45 

48 

51 

45. 

PIERCE  RS 

MAX 

76 

77 

80 

MIN 

49 

32 

30 

31 

40 

36 

31 

36 

46 

41 

39 

50 

46 

36 

42 

40 

39 

34 

31 

35 

38 

42 

39 

46 

50 

50 

52 

44 

43 

42 

45 

40. 

POCATELLO  2 

MAX 

68 

80 

60 

81 

57 

57 

59 

50 

54 

61 

55 

54 

59 

59 

50 

54 

49 

48 

61 

47 

63 

56 

44 

58 

54 

56 

53 

56 

58 

51 

52 

46 

54 

50 

50 

53. 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

76 

83 

67 

87 

88 

79 

85 

MIN 

59 

56 

51 

49 

52 

60 

53 

54 

54 

59 

53 

61 

51 

47 

50 

51 

49 

56 

42 

47 

52 

54 

56 

54 

66 

50 

54 

46 

60 

50 

51 

52. 

PORTHl LL 

MAX 

87 

88 

91 

45 

44 

36 

35 

48 

44 

36 

46 

46 

51 

47 

44 

51 

46 

45 

46 

48 

49 

42 

48 

56 

50 

51 

51 

62 

62 

50 

51 

51 

48 

49 

47. 

POTLATCM 

MAX 

84 

78 

76 

72 

61 

87 

93 

96 

96 

83. 

MIN 

51 

39 

33 

38 

50 

43 

37 

41 

47 

48 

47 

43 

42 

46 

42 

41 

50 

35 

35 

42 

46 

47 

47 

50 

54 

59 

59 

52 

49 

47 

52 

45. 

PRESTON  2  SE 

MAX 

86 

89 

85 

91 

92 

80 

83 

87 

87 

91 

96 

66 

65 

90 

83 

86. 

M 

56 

49 

48 

41 

44 

52 

54 

49 

48 

50 

48 

61 

54 

47 

46 

47 

46 

47 

50 

47 

47 

54 

57 

53 

52 

51 

52 

45 

48 

49 

52 

49. 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

78 

67 

71 

66 

62 

83 

75 

75 

74 

76 

86 

64 

90 

9? 

94 

93 

91 

90 

91 

91 

93 

81. 

MIN 

43 

36 

32 

34 

46 

39 

39 

42 

43 

48 

42 

42 

48 

46 

41 

41 

44 

32 

35 

43 

41 

44 

45 

47 

49 

61 

48 

48 

48 

46 

47 

43. 

REYNOLDS 

MAX 

76 

78 

78 

79 

79 

75 

91 

MIN 

48 

36 

44 

34 

44 

39 

42 

41 

47 

46 

53 

60 

54 

42 

39 

47 

42 

41 

35 

39 

47 

48 

50 

58 

63 

52 

46 

46 

45 

48 

47 

46. 

RICHFIELD 

MAX 

70 

80 

82 

50 

45 

45 

44 

52 

46 

43 

51 

52 

51 

55 

56 

"3 

47 

42 

45 

47 

50 

35 

44 

52 

54 

60 

55 

69 

53 

67 

52 

53 

54 

56 

50. 

RIGGINS  RS 

MAX 

90 

101 

97 

MIN 

60 

49 

48 

51 

55 

56 

49 

57 

58 

59 

68 

61 

57 

53 

53 

56 

53 

50 

51 

58 

60 

61 

62 

67 

75 

68 

61 

61 

63 

64 

63 

58. 

RUPERT 

MAX 

56 

53 

51 

48 

54 

57 

53 

57 

56 

59 

56 

58 

56 

59 

59 

57 

53 

55 

47 

52 

54 

62 

60 

56 

55 

68 

66 

56 

55 

56 

63 

55. 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

60 

78 

88 

86 

62 

70 

77 

76 

46 

46 

46 

35 

43 

48 

39 

43 

46 

47 

46 

54 

49 

49 

43 

45 

42 

42 

41 

40 

42 

47 

48 

49 

52 

62 

54 

46 

50 

46 

52 

46. 

SAINT  MARIES 

MAX 

79 

73 

M  N 

51 

43 

36 

39 

47 

43 

40 

43 

49 

47 

45 

48 

46 

46 

45 

44 

50 

38 

39 

45 

47 

49 

50 

51 

53 

58 

57 

55 

51 

49 

48 

46. 

SALMON 

MAX 

65 

82 

90 

92 

67 

90 

84 

62 

91 

MIN 

46 

46 

49 

38 

52 

46 

45 

43 

51 

49 

49 

46 

54 

43 

45 

47 

45 

53 

40 

42 

47 

47 

49 

46 

56 

57 

53 

49 

48 

47 

55 

46. 

SANOPOINT   EXP  STA 

MAX 

75 

81 

MIN 

4e 

43 

35 

37 

50 

49 

40 

44 

45 

42 

45 

47 

57 

56 

44 

45 

46 

35 

38 

46 

45 

47 

48 

54 

51 

52 

52 

52 

56 

50 

50 

46. 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

86 

67 

52 

49 

52 

43 

56 

50 

47 

53 

57 

54 

57 

62 

57 

46 

49 

49 

54 

52 

43 

51 

59 

60 

63 

56 

61 

58 

55 

52 

53 

62 

55 

53. 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

9C 

83 

66 

80 

87 

98 

90 

90 

86 

91 

101 

1 00 

102 

102 

104 

104 

91 

M  N 

54 

45 

42 

44 

49 

52 

44 

49 

55 

53 

52 

65 

52 

47 

49 

52 

52 

44 

45 

49 

52 

52 

66 

58 

69 

66 

61 

57 

57 

66 

67 

53. 

STREVELL 

MAX 

8^ 

86 

80 

83 

91 

90 

86 

93 

92 

91 

93 

92 

73 

76 

79 

83 

83 

80 

65 

92 

95 

92 

86 

88 

84 

64 

82 

85 

87 

86 

83 

86. 

42 

49 

48 

51 

SUGAR 

MAX 

85 

78 

76 

76 

67 

87 

SO 

67 

88 

87 

88 

87 

64 

71 

77 

77 

60 

76 

78 

66 

88 

90 

86 

87 

87 

78 

74 

78 

82 

81 

77 

82. 

MIN 

44 

54 

45 

35 

40 

40 

36 

41 

4* 

46 

47 

53 

49 

48 

41 

41 

40 

47 

40 

36 

40 

46 

48 

47 

46 

51 

63 

44 

47 

44 

61 

44. 

SUN  VALLEY 

MAX 

60 

78 

73 

76 

60 

81 

78 

65 

85 

61 

84 

82 

76 

71 

76 

75 

82 

81 

78 

86 

90 

89 

82 

81 

79 

73 

61 

79 

80 

79 

72 

79. 

MIN 

35 

31 

40 

26 

34 

32 

28 

32 

33 

33 

42 

44 

44 

33 

33 

28 

30 

48 

25 

28 

32 

37 

36 

41 

43 

46 

47 

36 

36 

37 

50 

36. 

See  Belerance  NotM  Following  SUttoa  IndaoE 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
JULY  1962 


Day  Of  Month 

• 

1 

SUUon 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5NAN   FALLS  PH 

MAX 

9S 

85 

84 

94 

95 

92 

90 

101 

~~99" 

95 

TT 

87 

"sT 

88 

89 

89 

87 

94 

100 

104 

106 

1  04 

99 

92 

67 

97 

96 

99 

100 

97 

94.1 

MIN 

62 

53 

59 

52 

62 

61 

57 

54 

67 

65 

69 

72 

61 

57 

58 

60 

57 

57 

50 

55 

62 

65 

65 

70 

72 

63 

61 

63 

61 

60 

60 

61  •  2 

SWAN  VALLEY    1  V 

MAX 

S3 

80 

82 

85 

80 

90 

85 

86 

90 

90 

91 

72 

86 

88 

88 

86 

84 

65 

B0 

87 

80 

62 

01 

77 

79 

00 

75 

83.0 

HIN 

3a 

35 

32 

30 

33 

45 

37 

42 

40 

42 

42 

42 

40 

39 

38 

32 

38 

36 

36 

40 

38 

41 

40 

42 

30 

40 

42 

40 

42 

41 

42 

36.8 

TCTONIA  EXP  STA 

MAX 

BO 

76 

70 

73 

84 

80 

78 

05 

85 

83 

85 

70 

71 

75 

83 

84 

S  3 

83 

79 

75 

66 

72 

78 

70 

72 

77.0 

MIN 

*6 

46 

43 

33 

34 

47 

42 

42 

49 

53 

44 

49 

40 

42 

38 

45 

40 

41 

44 

41 

43 

44 

4S 

46 

46 

50 

49 

44 

45 

43 

47 

44.  1 

THREE  CREEK 

MAX 

B4 

60 

79 

83 

67 

88 

84 

90 

86 

84 

SO 

76 

73 

76 

79 

84 

87 

88 

06 

03 

05 

84 

65 

87 

76 

83 

63.7 

MIN 

37 

34 

31 

29 

44 

31 

33 

31 

36 

34 

34 

36 

33 

34 

33 

30 

31 

34 

32 

35 

35 

47 

40 

46 

43 

39 

40 

39 

36 

37 

36 

35.6 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

02 

76 

76 

65 

88 

78 

81 

92 

92 

66 

06 

79 

77 

63 

87 

05 

03 

86 

64.0 

MIN 

36 

28 

34 

26 

36 

31 

37 

30 

37 

35 

35 

53 

48 

28 

29 

33 

25 

29 

35 

39 

40 

40 

50 

40 

36 

39 

43 

45 

37 

36  •  2 

TVIN  FALLS  2  NNE 

MAX 

89 

81 

78 

89 

90 

90 

84 

81 

83 

92 

83 

95 

95 

98 

97 

90 

06 

89 

00 

91 

91 

66 

00.2 

MIN 

55 

49 

54 

44 

50 

54 

51 

48 

55 

50 

53 

62 

55 

40 

42 

51 

46 

53 

41 

46 

47 

55 

55 

55 

56 

51 

53 

52 

48 

56 

52 

51.2 

TWIN  FALLS  3  SE 

MAX 

89 

86 

77 

81 

83 

93 

87 

85 

78 

82 

83 

89 

75 

85 

92 

94 

90 

94 

93 

05 

65 

89 

09 

90 

83 

06.3 

MIN 

55 

50 

52 

49 

49 

62 

56 

52 

54 

55 

53 

61 

57 

51 

46 

50 

46 

54 

40 

45 

54 

56 

51 

50 

56 

51 

55 

52 

50 

56 

51 

52.2 

WALLACE  WOODLANO  PARK 

MAX 

79 

65 

64 

70 

65 

69 

63 

76 

83 

82 

81 

83 

74 

73 

77 

75 

89 

90 

92 

92 

90 

66 

07 

86 

69 

70.6 

MIN 

*2 

41 

34 

36 

44 

40 

36 

38 

44 

45 

42 

46 

49 

43 

41 

41 

45 

36 

36 

42 

44 

46 

47 

49 

52 

52 

50 

53 

50 

50 

50 

44.0 

WARREN 

MAX 

74 

65 

67 

70 

82 

78 

76 

70 

75 

74 

70 

61 

65 

85 

04 

04 

61 

79 

74 

77 

79 

75 

76 

75.4 

MIN 

33 

25 

22 

22 

41 

30 

24 

30 

32 

33 

31 

38 

40 

26 

26 

2S 

28 

23 

22 

22 

28 

33 

34 

39 

45 

41 

37 

33 

34 

35 

36 

31.3 

WATAN 

MAX 

78 

77 

75 

77 

77 

eo 

80 

83 

84 

86 

65 

69 

72 

77 

76 

82 

82 

85 

83 

82 

82 

79 

76 

65 

74 

78 

74 

74 

77.6 

MIN 

AS 

45 

42 

36 

44 

48 

42 

45 

46 

45 

44 

40 

41 

45 

42 

45 

45 

45 

44 

47 

46 

40 

46 

49 

40 

44 

44 

44 

44.1 

WINCMESTER  1  SE 

MAX 

7* 

64 

68 

67 

65 

64 

75 

80 

80 

78 

80 

78 

68 

70 

73 

75 

75 

68 

79 

S4 

85 

88 

89 

92 

91 

85 

84 

89 

66 

89 

90 

70.5 

MIN 

AO 

33 

33 

39 

37 

38 

36 

42 

50 

44 

44 

54 

41 

42 

45 

43 

42 

39 

37 

42 

51 

53 

45 

52 

56 

55 

55 

53 

51 

50 

53 

45.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


diaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  °< 

ARROWROCK  DAM  (A) 

EVAP 

.43 

.32 

.37 

.26 

.40 

.40 

.32 

.38 

.37 

.34 

.31 

.38 

.41 

.30 

.35 

.30 

.41 

.33 

.30 

.40 

.39 

.42 

.37 

.38 

.36 

.29 

.35 

.32 

.34 

.34 

.32 

10.96 

WIND 

54 

62 

53 

37 

48 

70 

45 

38 

42 

41 

34 

59 

82 

55 

43 

41 

52 

43 

38 

40 

35 

42 

45 

33 

45 

55 

52 

42 

35 

41 

38 

1440 

LIFTON  PUMPING  STA  (B) 

EVAP 

.49 

.33 

.25 

.33 

.38 

.38 

.34 

.29 

.33 

.33 

.30 

.39 

.35 

.14 

.17 

.24 

.31 

.38 

.27 

.29 

.28 

.28 

.24 

.27 

.24 

.25 

.12 

.22 

.23 

.21 

.31 

8.94 

WIND 

111 

39 

61 

40 

41 

63 

44 

24 

29 

33 

41 

73 

92 

43 

29 

30 

33 

67 

63 

28 

26 

42 

77 

37 

51 

47 

37 

40 

30 

41 

51 

1463 

MOSCOW  U  OF   1  (Bl 

EVAP 

.51 

.  16 

.23 

.10 

.26 

.16 

.29 

.45 

.28 

.25 

.31 

.35 

.17 

.28 

.54 

.07 

.22 

.24 

.35 

.29 

.38 

.32 

.37 

.36 

.26 

.31 

.29 

.18 

.38 

.29 

.32 

8.97 

WIND 

87 

32 

35 

19 

46 

39 

34 

43 

46 

39 

34 

34 

54 

42 

44 

27 

67 

40 

29 

24 

25 

18 

29 

16 

21 

17 

44 

35 

10 

49 

34 

1132 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.41 

.46 

.33 

.35 

.49 

.45 

.40 

.37 

.44 

.42 

.44 

.48 

.27 

.09 

.24 

.33 

.33 

.36 

.30 

.38 

.45 

.39 

.38 

.36 

.31 

.20 

.14 

.18 

.30 

.30 

.19 

10.54 

WIND 

leo 

120 

130 

145 

209 

154 

99 

181 

202 

177 

187 

146 

110 

70 

170 

190 

180 

170 

120 

190 

180 

180 

160 

170 

160 

140 

90 

110 

150 

160 

150 

4780 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(t>   PAN  IS  Of  STAINLESS  STEEL. 


B—  Balmoc*  NoUa  FoDowtug  Sudan  lad«s 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Seasonof       l<itl     -  1962  IDAHO 


otstion 

July 

S©ptein  be  r 

October 

November 

December 

Jcmuca^ 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
J  uly -J  uno 

AtJtKL'ttN   t A*^   J  1  « 

349 

617 

941 

1214 

1 

1  ?^ 

7^lS 

AMERICAN  FALL S   1  SW 

Q 

294 

887 

lis? 

1003 

452 

363 

ANDERSON  OAH 

0 

239 

491 

863 

1 186 

1339 

976 

1015 

432 

325 

92 

69*0 

ARCO  3  NW 

3 

432 

1462 

1626 

1303 

555 

446 

152 

ARROWROCK  DAM 

0 

0 

215 

499 

882 

1113 

1350 

946 

660 

373 

305 

91 

6636 

ASHTON  1  S 

442 

718 

1056 

1438 

1674 

1151 

1229 

640 

446 

199 

9051 

ATLANTA  3 

1108 

1217 

739 

662 

323 

AVERV  RS 

306 

568 

^962 

1115 

1313 

957 

556 

396 

169 

7249 

6AYVIEW  MODEL  BASIN 

30 

7 

35  1 

663 

1022 

969 

561 

515 

BIG  CREEK   1  S 

156 

111 

601 

813 

1160 

1411 

1539 

1143 

1203 

775 

647 

389 

9946 

931 

1218 

1011 

375 

106 

29 

BLACK FOOT  DAM 

73 

566 

729 

287 

218 

832 

1 332 

666 

846 

355 

305 

65 

boise  lucky  Peak  dam 

0 

154 

394 

752 

1024 

750 

233 

57 

5813 

BOISE  WB  AP 

0 

0 

239 

485 

833 

1052 

1354 

912 

612 

377 

275 

65 

6424 

BONNERS  FERRY   1  SW 

Q 

346 

645 

105  5 

1274 

1309 

917 

925 

463 

361 

144 

7472 

- 

779 

471 

769 

1079 

1297 

878 

838 

354 

299 

116 

6332 

BUNGALOW  RS 

303 

403 

BURKE  2  ENE 

SI 

56 

555 

8  03 

1138 

1 300 

1 395 

1048 

1098 

756 

660 

312 

9204 

BURLEY 

0 

0 

261 

521 

830 

1082 

1361 

921 

901 

383 

311 

96 

6669 

BURLEY  FA*  AP 

Q 

340 

607 

916 

1154 

1446 

1025 

975 

467 

462 

122 

7515 

^AD  i  "It  P  lJU"OC 

10 

337 

993 

_ 

1 76 

CALDWELL 

0 

0 

178 

445 

810 

1009 

1335 

884 

696 

291 

239 

66 

5953 

CAMBR I  DOE 

2 

5 

347 

639 

1031 

1306 

407 

313 

85 

7645 

CASCADE  1  NW 

30 

36 

516 

716 

1041 

1297 

1504 

1153 

1153 

694 

544 

266 

6952 

CHALLIS 

77I 

1  ?n7 

1515 

1083 

1014 

501 

-401 

134 

7960 

CHILLY   BARTON  FLAT 

nn 

1264 

718 

606 

9655 

1  1 1  fe 

: 

1604 

1 128 

1078 

701 

546 

364 

COEUR  D  ALENE  RS 

240 

917 

1092 

907 

CONDA 

36 

1427 

1592 

1134 

1254 

665 

541 

334 

COT  TONWOOO 

1282 

962 

967 

566 

527 

251 

7795 

^.IJUnl'-  1  L 

528 

07fi 

1  1  Q7 

CRATERS  OF   The    MOON  NM 

461 

707 

1060 

1439 

1582 

1 167 

1253 

626 

522 

204 

9053 

DEAOWOOD  DAM 

69 

38 

520 

7  57 

1106 

1436 

1517 

763 

DEER  FLAT  DAM 

0 

0 

231 

504 

854 

1087 

1389 

936 

748 

320 

269 

59 

6397 

OEER  POINT 

29 

31 

575 

781 

1120 

1400 

1387 

1 165 

1277 

761 

752 

339 

9617 

DIXIE 

202 

147 

614 

855 

1234 

1446 

1536 

1210 

1247 

832 

687 

426 

10440 

DR I GGS 

45 

523 

775 

1173 

1699 

1165 

1 241 

686 

533 

229 

9605 

DUBOIS  EXP  STA 

0 

439 

711 

1054 

1473 

1235 

450 

DUBOIS  FAA  AP 

3 

8 

435 

686 

1039 

1465 

1666 

1178 

1205 

ELK  CITY 

86 

373 

672 

1094 

1323 

7 

579 

336 

ELK  RIVER   1  S 

65 

22 

452 

719 

1 056 

1193 

1380 

_ 

1064 

616 

272 

6361 

EMMETT   2  E 

0 

0 

235 

468 

866 

1028 

135  7 

751 

340 

277 

61 

6356 

FAIRFIELD  RS 

1  3 

702 

1030 

1 464 

1 180 

657 

522 

231 

9186 

FENN  RS 

0 

0 

244 

568 

932 

1057 

1184 

850 

799 

414 

363 

160 

6571 

FORT   HALL    IND  AGENCY 

117^ 

367 

7 

GARDEN  VA LL E Y  R S 

357 

968 

972 

945 

402 

107 

7319 

glenns  ferry 

0 

173 

398 

773 

1  m 

1  776 

805 

756 

296 

202 

52 

5694 

GRACE 

7 

403 

662 

1310 

1521 

1157 

563 

445 

196 

8426 

GRAND  VIEW  3  WNW 

0 

0 

177 

450 

794 

1034 

1377 

918 

739 

186 

53 

grangeville 

386 

04 

973 

1217 

930 

914 

522 

510 

233 

7417 

GRASMERE 

355 

575 

1  1  54 

456 

7392 

GROUSE 

lOO 

57 

5  51 

799 

1 144 

1611 

1668 

1  ^65 

1  363 

754 

643 

362 

10437 

HAILEY  RS 

3 

5 

372 

649 

994 

1411 

1570 

1 148 

HAMER   4  NW 

0 

4 

371 

648 

1036 

1444 

1729 

1146 

1160 

529 

385 

123 

8575 

HAZ  ELTON 

307 

489 

858 

1379 

957 

925 

401 

357 

134 

6938 

HEADQUARTERS 

60 

HILL  CITY 

^5 

388 

770 

1  045 

14^8 

1615 

11  95 

1  7q4 

ft74 

525 

258 

9106 

HOLL I  STEP 

Q 

Q 

404 

594 

922 

1203 

1406 

949 

942 

401 

7407 

HOWE 

3 

6 

400 

623 

980 

1374 

1629 

1112 

1118 

466 

331 

115 

6157 

IDAHO  CITY 

1433 

1034 

1042 

549 

469 

194 

6036 

I DAHo  Falls  2  ese 

0 

380 

1  77n 

_ 

1  38 

IDAHO  falls   16  SE 

24 

_ 

.  - 

1  DRO 

1  fl'^ 

526 

8937 

I DAHO   FALLS   FAA  AP 

5 

429 

690 

1047 

1360 

1691 

1122 

1076 

508 

376 

122 

IDAHO  FALLS   42   NW  WB 

10 

14 

444 

721 

1050 

1648 

1816 

1203 

1295 

585 

391 

156 

9233 

8760 

IDAHO  FALLS    46   W  WB 

It?? 

1699 

1208 

1203 

566 

426 

1  53 

6822 

8475 

ISLAND  PA RK  DAK 

^q?7 

1-17 

343 

6731 

KELLOGG 

14 

311 

591 

971 

1 1 29 

1262 

895 

901 

476 

399 

170 

KILGORE 

116 

136 

639 

895 

1275 

1629 

1793 

1300 

1425 

907 

622 

372 

11109 

KOOSKIA 

0 

0 

1100 

772 

706 

343 

277 

75 

6865 

KUNA  2  NNE 

1 

271 

518 

845 

1  087 

1 396 

917 

793 

358 

299 

110 

6595 

LEWISTON  WB  AP 

0 

Q 

1013 

764 

724 

336 

312 

81 

5693 

LIFTON   PUMPING  STA 

It 

1 8 

46 1 

745 

1105 

1420 

660 

452 

196 

9288 

LOWMAN 

LOWMAN  3  E 

342 

648 

1  i7R 

0 

532 

437 

159 

MACKAv  RS 

_ 

- 

0^7 

0^7 

^49 

MALAD 

11  OR 

1  Ai  7 

1  rii  9 

1  43 

7313 

MALAD  FAA  AP 

J 

Q 

318 

577 

950 

1207 

1*53 

1028 

945 

499 

352 

142 

7472 

MAY  RS 

6 

11 

427 

605 

1072 

1405 

1575 

1131 

463 

211 

MC  CALL 

23 

1 5 

1552 

1 156 

1181 

709 

676 

244 

9191 

MC  CAMMON 

3 

-  _ 

1  ni  n 

1577 

1 006 

368 

163 

7745 

MINIDOKA  DAM 

0 

__ 

aoi 

1  1 

1  A77 

1  ft07 

442 

373 

112 

7266 

MONTPELIER  RS 

1 1 

23 

460 

751 

1150 

1415 

1640 

1174 

1308 

671 

460 

228 

9291 

MOSCOW  U  OF  I 

17 

1 

300 

554 

914 

1106 

1185 

849 

683 

451 

469 

196 

6925 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

0 

fc?7 

279 

95 

6337 

MULLAN  FAA 

f  S7 

An7 

1229 

OftA 
1  ^7 

QOQ 

547 

760 

6129 

NEW  MEADOWS  RS 

-in 

7fcO 

1351 

1686 

177 

AOR 

,  -  _ 

NEZPERCE 

2  1 

9 

377 

639 

^962 

1153 

1225 

941 

912 

527 

515 

255 

7556 

OAKLEY 

1 

0 

323 

509 

822 

1109 

1292 

682 

874 

406 

365 

120 

6723 

09S I DI AN  3  SSE 

1620 

723 

476 

OLA  5  S 

2 

0 

230 

507 

915 

1156 

1425 

991 

872 

429 

372 

126 

7027 

OROF I  NO 

0 

0 

177 

474 

850 

992 

1100 

772 

705 

324 

245 

65 

5704 

Pal isades  dam 

1 1 

431 

665 

1080 

1380 

1669 

1175 

1197 

641 

424 

173 

6860 

PARMA  EXP  STA 

0 

0 

221 

497 

863 

1060 

1405 

953 

734 

306 

231 

59 

6329 

PAUL   1  ENE 

1 

0 

327 

554 

848 

1116 

1401 

975 

945 

453 

362 

116 

7100 

PAYETTE 

0 

184 

438 

841 

1041 

1363 

908 

709 

297 

198 

50 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Seisonol      1961     -  1962  lOAHO 


Station 

July 

ugua 

Sent  mbe 

October 

November 

December 

Jonuory 

March 

April 

Mav 

may 

Juno 

Total 

Normal 

July-June 

PICABO 

1643 

_ 

919 

?7 

401 

TQ^ 

1  lAl 

1 

1447 

1120 

1  U  0 

709 

577 

297 

POCATELLO  2 

(J 

305 

536 

866 

1143 

1400 

937 

952 

403 

318 

67 

6948 

POCATELLO  WB  AP 

2 

0 

342 

602 

914 

U81 

1S26 

1001 

1003 

471 

378 

110 

7530 

7041 

PORTHILL 

22 

18 

402 

704 

1071 

1219 

1374 
J 

966 

946 

499 

376 

164 

7763 

Pot  l  a  tch 

,  - 

_ 

1094 

1203 

640 

856 

424 

439 

199 

6919 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  PIVER  EXP  STA 

398 

698 

079 

1232 

13B9 

1007 

994 

567 

456 

226 

8086 

REYNOLDS 

1129 

1333 

921 

692 

479 

424 

173 

RICHFIELD 

2 

0 

313 

595 

962 

1312 

1»16 

1032 

1030 

475 

412 

152 

7801 

R IG6I NS  RS 

7 

ill 

685 

101? 

229 

Rupert 

SAINT   ANT HONY 

18 

455 

687 

1022 

1420 

1690 

1153 

1196 

593 

405 

165 

8627 

SAINT  MARIES 

0 

294 

559 

923 

1085 

1216 

669 

674 

440 

360 

150 

6794 

SALMON 

3 

9 

382 

637 

991 

1333 

1670 

1113 

938 

509 

354 

146 

6067 

SANDPOINT  EXP  STA 

1 300 

939 

974 

534 

410 

188 

7592 

SHOSHONE   1  WNW 

t^n 

135 

413 

851 

860 

^961 

716 

652 

278 

243 

78 

5187 

STREVELL 

1 

2 

369 

634 

965 

1273 

14SS 

1036 

1017 

509 

427 

160 

7846 

SUOAR 

11 

23 

466 

704 

1030 

1367 

171B 

1152 

1160 

568 

414 

167 

6760 

SUN  VALLEY 

104 
* 

__ 

354 

1  fti  oa 

SWAN   FALLS  PH 

1246 

841 

670 

206 

32 

5239 

SWAN  VALLEY   1  W 

47 

39 

484 

731 

1091 

1384 

1575 

1123 

1 1 77 

639 

449 

232 

8971 

TETONIA  EXP  STA 

54 

40 

551 

780 

1146 

1555 

1731 

1215 

1240 

722 

533 

267 

9854 

THREE  CREEK 

41 

42 

563 

693 

976 

1349 

1325 

980 

1103 

627 

569 

269 

8557 

TRIANGLE  RANCH 

_ 

715 

141  8 

1083 

621 

545 

999 

_  . 

TW I H  FALL  S  2  NNE 

265 

501 

825 

1076 

1337 

908 

371 

98 

6564 

TWIN  FALLS   3  SE 

0 

0 

264 

508 

836 

1092 

1332 

922 

896 

406 

339 

108 

6703 

WALLACE 

23 

15 

369 

640 

973 

1 154 

1295 

950 

986 

575 

478 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

40 

21 

438 

685 

1017 

1211 

1326 

972 

1030 

566 

499 

260 

8085 

WARREN 

211 

186 

647 

862 

1177 

1446 

1510 

1194 

1266 

841 

737 

464 

10541 

WAYAN 

38 

40 

509 

734 

1144 

1461 

1613 

1147 

1264 

663 

512 

263 

9388 

WEISER  2  SE 

0 

0 

203 

506 

aes 

1072 

1334 

934 

744 

361 

242 

WINCHESTER  1  SE 

40 

23 

409 

649 

949 

1169 

1213 

952 

996 

561 

595 

280 

7836 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


-o- 


120  TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 


Sonoars  Ferry  i  s 

•o-  i 


105  TH    MERIDIAN  TIMe'FoNE 

O  Vaak 


'/JinihandlC^? 

Newport -o'^^liPoTit  Exp  sta 


■O  T 


fe*porl-<5. 

I 

-Deer  Park  2  E 

-o- 

HI  Spokane  ^ 
I 

@  I 

Spokane  WB  : 


Bayvie.  Model  BasiX^T      Llbby  32  SSE  -» 


..'I        i'  h 


\  Kell' 


•uUmao  2  N 

-o 


can\onsI  I 

•Alt 


"n.er  use  16  NNE 


:iallway  -Q-  j  ^' 
Slchlaoa-Oyjr' 

-0-tt.rkee'    Jv,  /     '<  T'^ 
/      1/  ^Ca..r..,elj 


Malheur  8r  £xp  St 

Nyssa  -<>. 
Parma  Exp 


Hjsy  »"iiey  as""" 

a^TJ       CeMerviu,  yba^gh  ich  O 


-O-McDenaiit 


Grasmere 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 


Revised     j-61       »RPC  - 


/    U4r— -;,-n-,-v:"A  m. 


^"^T"'  MOUNTAINS 


»Y  .  -O-Emmett  2  k  \  "  «oor.  creek  Summit  V 

»!>".fk>  1  Basi^-O-laVo^i.y    Atla„,a'2,-„  N. 

».      Cald,eu  ■<>'""!'>  City  II  s»0  ^(Dl  ("Atlanta  Summit  ,\„  A 

I  V  Kuna  2  IWE^O    ^  -OJBoise  Lucl^  Peak  Oa.  Shake  Cr  RS  17  »S 

I        \9QUffH-  li\  ""^'o  '^SoK""^,  Ad.'W 

_^_4ij^"^ou.bt  „i„.\     -<»--ou.ta..j^o^3a,^        I    h-rr--x— II      r::^  \  \ 

<D  ^_^_U  i     I  -0-li»cHfleld|       \     I  I  Xort^Halj^^^oy_^  ^   Puin^  Htni 

\^VALLEYp_    in       i^-^^^^VAff^S  f 

&:^1^J-v^rr;LAP-|p/  _i  ^ 

Burle^EaCory  t^urjey'^  I     /    (     J  IGH I  . ANDS  ) 


Twin  Falls  2  NNE~^^ 


Twin  Falls  3  Se" 
O  HO 


 -O-  Jarbidge 


Oakley  \  ^ /|  \^  MaladJ 


^  MalV  ^ 

j        yalad  fJ^  AP@r    r  Lirton  P 

 ©i'r;:*^^  J-  1  -  _^^ssusk.^i.L  J. 

Park  Valley -O- 


■Logan  USD  Exp  Sta  HI 


iSuNjA^NoSrARE^S^  POINTS  OF  APPROX  .MATELV  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED   .N   INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS.   PARTICULARUV  IN 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABEBoeCN  Exp  station 

AFTCBThOUGMT  HINf 
AMERICAN  FALLS  1  SW 


ARCO  3  NM 

ARROHROCK  DAM 
ASHTON  1  5 
ATLANTA  2 
ATLANTA  SUMMIT 
AVCRV  RANGER  STATION 

BALD  MOUNTAIN 
8AYVIEM  MODEL  BASIN 
BENTON  DAM 
8IC  CREEK  I  S 
BLACkFOOT  2  S5H 

BLACKFOOT  0AM 
BLISS 

BOGUS  BASIN 

BOISE  LUCKY  PEAK  0AM 

BOISE  WB  AlftPOftT 


COUNTY 


BINCHAM 
OWYHEE 
POWER 

ELMORE 
BUTTE 

ELMORE 
FREMONT 
ELMORE 
ELMORE 

SHOSHONE 

BLAINE 


BONNER 
VALLEY 
BINCHAM 

CARIBOU 
GOOD  I NG 
BOISE 


BUNGALOW  RANGER  STATION  I2«'t|  CLEARWATER 


6UHLEY  FACTORY 

I  buRlEy  faa  airport 

'  CABINET  GORGE 
CALDWELL 
CAM8RI0GE 


izea  CASSIA 

129*  CASSIA 
I30a  CASSIA 
13631  BONNER 
13ec>  CANYON 
IbOS  WASHINGTON 


CASCADE   1  NW  ;  1514  VALLEY 

CAYUSE  CREEK  I  1577  ClEARWA 

CENTERVILLE  ARBAuGH  RCH  1636  BOISE 
CHALLIS  ,  1663  CUSTER 

CHILLY  BARTON  FLAT  1671  CUSTER 


CLARKIA  RANGER  STATION 
COBALT  BLACKBIRD  MIN£ 
COEUR  D  ALENE  RS 
CONOA 

COTTONWOOD 

COTTONWOOD  2  WSW 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
OEAOWOOO  DAM 
OEADWOOD  SUMMIT 

DECEPTION  CREEK 
DEER  FLAT  OA" 
DEER  POINT 
DI«IE 
ORIGGS 

DUBOIS  EXP  STATION 
DUBOIS  FAA  AIRPORT 
ELK  CITY 
ELK    RIVER    I  5 
EMMET T  2  E 


1831  SHOSHONE 

1936  LEMHI 

1956  KOOTENAI 

2071  CARIBOU 

215fc  lOAHO 

2159'  IDAHO 

2187  ADAMS 

2260  BUTTE 

2385  VALLEY 

2395  VALLEY 

{  2A22  KOOTENAI 

,  2**fc'  CANYON 

2451  BOISE 

2575  IDAHO 

2676  TETON 

2707  CLAftK 

2T17  CLAWK 

2675  IDAHO 

2B92  CLEARWATER 

2942  CEM 


FAIRFIELD  RANGES   STA  3108  CAMAS 

FENN  RANGER  STATION  3143  IDAHO 
FORT  HALL    INDIAN  AGENCY  3297  BINCHAM 

GARDEN  VALLEY  RS  3448  BOISE 

GILMORE  SUMMIT  RANCH  3576  CUSTER 

GLENNS  ferry  3631  ELMORE 

GOODING  3677^  GOODING 

GRACE  3732  CARIBOU 

GRAND  VIEW  3  WNW  3760  OWYHEE 

GRANGEVILLE  3T7i'  IDAHO 

grasmere  3809  owyhee 

grouse  3882'  custer 

Gunnel  guard  station  3902  cassia 

HAILEY  ranger  station  3942  BLAINE 

HAMER  4  NW  3964  JEFFERSON 


HAIElTON 
HEADQUARTERS 
HILL  CITY 
HOLLISTER 


IDAHO  CITY 
IDAHO  CITT  11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  t 


414(i  JEROME 
4150  CLEARWATER 
4268  CAMAS 
4295  TWIN  FALLS 
4384  BUTTE 

4442  BOISE 
4450  BOISE 
4455  BONNEVILLE 
445<^  BONNEVILLE 


^iTIOAHO  FALLS  FAA  AIRPORT  4457  BONNEVILLE 


IDAHO  FALLS  42  I 
IDAHO  FALLS  46  I 
IDA  VAOA 
ISLAND  PARK  DAM 
PEAK 


JEROME 
KELLOGG 

KEICHUM  IT  WSW 
KILGORE 


KOOSKIA  5011  IDAHO 

KUNA  2  NNE  '  503B  ADA 

LEAOORE  516^  LEMHI 

LEWISTON  WB  AIRPORT  i  5241'  NEZ  PERCE 
LIFTON  PUMPING  STATION     5275]  BEAR  LAKE 


4459  BUTTE 

4460  BUTTE 

;  41.75  OWYHEE 

4598  FREMONT 

4612  BOISE 

467q  JEROME 

4793  LEWIS 

'  4831.  SHOSHONE 

484d  BLAINE 

'  490et  CLARK 


LITTLE  WOOD  DAM 
LOLO  PASS 
LOWMAN  3  E 

HACKAY  RANGER  STATION 


532Z  BLAINE 
53S<J  IDAHO 
942d  BOISE 
S462{  CUSTER 


U2  50 

116  42 

U2  52 

115  28 

113  20 

115  55 

111  27 

43  48      115  07 

43  45     115  14 

47  15     115  48 


43  39 

47  59 

48  21 


12|  43  11 

43  00 

12l  42  56 
IZ  43  46 

1  43  33 

2  43  34 


116  13 


I     51  48  41  116  19 

IZj  42  36  114  46 

i  46  38  115  30 

41  47  32  I  115  48 

I  12  42  32  113  47 

!  I  ' 

12  42  33  I  113  48 

12  42  32  I  113  46 

{         48  OS  I  116  04 

!     ji  43  40  >  116  41 

I  12  44  34  116  41 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


32  , 


116  03 
115  04 
115  51 


'  01  116  15 

I  07  114  21 

'  41  116  45 

■  43  111  33 

.  03  116  21 


4140 
4146 

2257 
2370 
2650 

I 

4665  I 
3714 
4  300 
5175  I 
6140  I 

2810 
6810 
2158  . 
6190 
3411 


3  46  02     116  23  3610 

12  44  44     116  26  2935 

6  43  28     113  34  5897  , 

8'  44  19     115  38  5375  ' 

115  34  7000  I 


J  47  44  ; 


3  45  49 

2  43  52 

12  43  21 

3  46  06 
,  12  43  02 


116  29  ,  3060  I 

U6  45  2510  7f>'  7P 

116  06  7150  I  5P'  5P 

115  28  5610  5P;  5P 

111   07  6097  5P  5P 


112  12 

112  13 

US  26 

116  11 

116  26 

114  47 

115  33 
112  26 
115  55 


5P  5P 


44  19    113  : 


12  42  58 
I   42  35 

12  43  00 
3  45  55 


5065  I  8A,  BA. 

1580  '  4P  4f> 

4460  5P  5P 

3212  '  5P  5P 

6600  ! 

25B0  7P  7p 


44  5400       5P  5P| 

,  10  2375      6P  6P 

.  08  3355  J  10P|  lOPj 

I  53  5126       5P'  5P 


!  42  06     113  ] 


5680 
5328 
4791 


12  42   36     114  08 


3140 
5000 
4550 
4B20 


5P 


3965  5P  SP 

5000  5P 

4755  7p;  7P 

5712  7P  7P 

4730  MID  MIO 


EXPERIMENT  STATION 
U  S  wEATrCR  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
JOHN  C  TOOMBS 

U  S  Bur  RECLAMAT ION 
GUST  STEINMANN 

CLOSED  7/21/59 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 

NELSON  BENNETT 
U  S  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
ANNESLEY  N  EDWARDS 
TOM  THOMPSON 

FORT  HALL   IR  PftOJ 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

ARLO  T  GRUNERUD 
SHELLEY  HOWARD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  O  REDFIELD 

I  AMALGAMATED  SUGAR  CO 
j  FED  AVIATION  AGENCY 
I  WASH  HATER  POWER  CO 
i  CALDWELL  BROADCAST  CO 
;  STUART  OOPF 

u  s  Bur  reclahat ion 

i  U  S  WEATHER  BUREAU 
:  MISS   XINIA    1  ARBAUGH 
:  U  S  FOREST  SERVICE 
'  MRS  K  L  ROSINSON 

U  S  FOREST  SERVICE 
I        CLOSED  e/24/$0 

U  S  FOREST  SERVICE 
:  J  H  SIMPLOT  CO 

LOUIS  KLAPPRICH 

SABI  FHEI 

US  NAT  PARK  SERVICE 
CLIFFORD  S  CODE 
;  U  S  WEATHER  BUREAU 

i  U  S  FOREST  SERVICE 
CARL  PADOUR 
GEORGE  E  WYNNE 
MRS  2ILPHA  L  wENZEL 
EDITH  STEVENS 


U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
FORT  HALL  IR  PROJ 
U  S  FOREST  SERVICE 
.  U  S  WEATHER  BUREAU 


MILES  T 

UTAH  PWI 
RUSSELL 
U  S  WB 


GEORGE  F  THOMSON 
MRS  BRYAN  TAYLOR 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F       w  L  SERVICE 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCh   forests  INC 
CARROLL   M  OAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  0  < 


FRED  A  PROFFER 
MRS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 
GEORGE  W  MEYER 
FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CHRIS  CALLEN 

U  S  BUR  RECLAMATION 
S  US  SOIL  CON  SERVICE 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 
EWART  L  BftUGH 
IRVING  H  LASKEY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  ROY  MC  GOVERN 

E   T  GILROY 
HARRY  U  GIBSON 
DONALD  B  NOBLE 

BUREAU 


ROSS  A  STANFORD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARVEL  8  CASTLE 
U  S  FOREST  SERVICE 


MALAD  FAA  AIRPORT 
MALTA  RANGER  STATION 
MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 


MONTPELIER  RANGER  STA 
MOORE  CREEK  SUMMIT 
MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

MOSCOW  U  OF  I 

MOUNTAIN  HOME    I  SE 

MULLAN  FAA 

MULLAN  PASS 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

NEZPERCE 

NE2  PERCE  PASS 

OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSE 
OLA  5  S 

OROFINO 

PALISADFS  DAM 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

PAUL    1  ENE 

PAYETTE 


PIERCE  RANGER  STATION 
PINE   1  N 
PLUMMER  3  WSW 
POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

PORTHILL 
j  POTLATCH 
,  PRAIRIE 
i  PRESTON  2  SE 

I  PRIEST  RIVER  EXP  STA 
j  PUTNAM  MOUNTAIN 
I  RICHFIELD 

I  RIGGINS  RANGER  STATION 
'  RIRIE    12  ESE 


CX5UNTY 


ONE  I  DA 
ONE  1  DA 
CASSIA 
LEMHI 
VALLEY 

BANNOCK 
MINIDOKA 
BEAR  LAKE 
BOISE 
IDAHO 


5716 
5980 
6053 

6087 

6152  LATAH 

6174  ELMORE 

6235  SHOSHONE 

6237  SHOSHONE 

6388  ADAMS 

6424  LEWIS 

643cj  IDAHO 

CASSIA 

65531  CUSTER 

65 9C  OEM 


CLEARWATER 
BONNEVILLE 
CANYON 
MINIDOKA 
PAYE  TTE 


70*.0  BLAINE 
704^  CLEARWATER 
7077  ELMORE 
7188  BENEWAH 
720B  BANNOCK 

72 111  POWER 
726<J  BOUNDARY 
730l\  LATAH 
732T  ELMORE 
735^  FRANKLIN 

73B6  SONNER 
7465  BINGHAM 
7673  LINCOLN 
7706'  IDAHO 
7727  BONNEVILLE 


7968  MINIDOKA 
8022  FREMONT 
SAINT  MARIES  8062  BENEWAH 

SALMON  8076  LEMHI 

SANDPOINT  ExP  STATION       8137  BONNER 


SHAKE  CREEK  RANGER  STA 
SHOSHONE   1  WNW  I 
SLATE  CREEK  RS 
SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 
SPENCER  RANGER  STATION 


8303,  ELMORE 
8380  LINCOLN 
8475  IDAHO 
8548  CAMAS 
BiSOf.  CLARK 


STREVELL  8786  CASSIA 

SUBlETI  guard  station  8802  POWER 

SUGAR  BSie  MADISON 

SUN  VALLEY  8906'  BLAINE 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE  8928  ADA 


SWAN  VALLEY   1  W 
lETONlA  EXP  STATION 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 
TRINITY  LAKE  Gl 


STA 


I  troutdale  Guard  statioi^ 

I  TWIN  FALLS  2  NNE  ' 
TWIN  FALLS   3  SE  , 
I  VIENNA  MINE 
I  WALLACE 


WINCHESTER   1  SE 

[  NEW  STATIONS 

; COBALT 

'  ATUNTA  3 

GALENA  SUMMIT 
REYNOLDS 

WILLOW  FLAT 


6937  BONNEVILLE 

9065  TETON 

9119  OWYHEE 

9197  Owyhee 

9202  ELMORE 

9233  ELMORE 

9294  twin  falls 
!  9299  Twin  falls 
!  9422  BLAINE 
.  9493|  SHOSHONE 

9496'  SHOSHONE 
'  9560|  IDAHO 
'  96011  CARIBOU 
:  9638  WASHINGTON 

96401  LEWIS 


0491  ELMORE 


46  29 

43  20 
43  48 
42  37 


;     9  48  21 

I  12  43  03 

12  43  04 

11  45  25 

12  43  34 


2  43  37 

12  42  59 

I     2'  45  38 

;  12.  43  30 

I    6^  44  21 

j  12  42  01 

12  42  22 

I  12^  43  53 


i  12  43  27 

12'  4  3  51 

I  12  42  05 

13  42  47 


13  22 
13  55 
16  07 


13  53 

14  50 
16  17 

16  15 
11  12 
16  67 

13  45 
16  56 

14  04 

15  48 
15  18 


11  40 
16  34 

13  53 


16  17 
14  SO 
12  11 


15  56 

15  53 

15  40 
11  22 

16  57 
16  37 


6  45 
1  3B 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


4600 
6670 
2960 

1027 
5397 
2275 
4210 
2150 

4675  1 
3171 
4220  I 
2970  I 
4440 


I  2520 
!  4670 
i  4716 

2380 
5667 
4306 
1801 


4204 
4968 
2065 


4730 
3950 
1568 
5755 
5883 

5280 
5600 
4890 
5821 
2325 

5240  . 
5904  . 
5410  ' 
5290 
7400 

3475 
3770 
3765 
B800 
2770 


MID  MIO 
6P  6P 
4P  4P 

H  H 

5P  5P 


5P  5P 
5P  5P 


U  S  FORES 
U  S  FORES 

u  s  Fores 

ft  F  LINOE 
U  S  BUR  H 
U  S  FORESl 


SCHMIIT 

SERVICE 
R  BUREAU 
SERVICE 


OF  IDAHO 
MOUNTAIN  HOME 
ON  AGENCY 

fi  Bureau 
SERVICE 

JOHN  KOEPL 
U  S  FOREST  SERVICE 
HERBERT   J  HAROY 
ALFRED  A  BROOKS 
MRS  DOROTHY  NALLY 

U  S  FORESl  SERVICE 

u  s  Bur  reclamation 

STATE  EXP  STAI lON 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 
JOSEPH  T  LOWE 

LEONARD  N  PURDY 
U  S  FOREST  SERVICE 
US  GEOLOGICAL  SURVEY 
FRED  0  SHILL 
[  ERNEST  B  CHASE 

J  I  U  S  WEATHER  BUREAU 
'  DONALD  A  WRIGHT 
'  CITY  OF  POTLATCH 

ORA  L  ENGELMAN 

C  M  CRABTREE 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  FORT  HALL    IR  PROJ 
LESLIE  F  BUShBy 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  L  JOLLET 

MINIDOKA   IR  PROJ 
ELI  M  JERGENSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WB  OBSERVER 
STATE  EXP  SIAI ION 

S  U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   DIV  OF  HKTS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
S  U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  WB  OBSERVER 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
ELMER  TIMOTHY 
EDWARD  F  SEAGLE 
IDAHO  POWER  COMPANY 

'       MRS  MARY  J  FLEMING 
EXPERIMENI  STATION 

I       MRS  GEORGE   CLARK  JR 
EARL  BACHHAN 
S  US  SOIL  CON  SERVICE 

S  US  SOIL  CON  SERVICE 


AMALGAMATED  SUGAR  CO 
;  V  S  WEATHER  BUREAU 
CLOSED  6/11/62 

ELMER  H  SHERMAN 
JACfc  W  PICKELL 
ROY  0  STOOR 
MERVlN  V  LING 
BOISE  CASCADE  CORP 


MRS  MERELDA  R  COUGH 
MRS  CHARLENE  EPPERSON 


.  CON  SERVICE 


t     )  BCAI.     2  BOISE,     }  CLEARHATE«,     *  COCUR  D'ALENE,     »  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     6  PAYETTE,     9  PEN*  OREILLE,     10  ST.  JOE,     U  SALMON,     12  SNAKE,     13  OVTMEE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1962 

Additional  information  regarding  the  cllnate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data    will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  ii  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

as  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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LUTHER  H.  HODGES,  Socretaiy 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1962 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ID.  1 
AUGUST   1'  : 


Temperat 

ure 

Precipitation 

Station 

Average 
Moximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dare 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Deporture 

E 
Z 

E 

Greatest  Day 

o 
c 

Snow,  Sleet 

No.  of  Do 

Max. 

Min. 

Total 

1" 
5 

2 
o 

o 

Dote 

1    .10  or  More  | 

1    .50  or  More  | 

?  o 

V.S, 

^  0 

°  J 

'°" 

PANHANO  LE 

Dn  T  V  lew    n^^LfC  C    DMo  1  li 

75.3 

47.1 

61,2 

87 

1 7 

33 

30 

139 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.60 

5 

.  0 

0 

4 

1 

0 

BONNERS  FERRY   1  SW 

78.5 

48.4 

63,5 

93 

1 

37 

30 

74 

.91 

.13 

.31 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

CABINET  GORGE 

78.2 

48.9 

63,6 

90 

15 

37 

30+ 

78 

1.25 

.48 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

COEUR  D  ALENE  RS 

91.5 

52.1 

66,8 

-  1.0 

95 

16+ 

43 

30+ 

44 

1,03 

.31 

.44 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

PORTHILL 

77.7 

46.4 

62,1 

-  2.6 

92 

15 

32 

27 

106 

1  ,07 

.02 

.26 

3 

.0 

6 

0 

0 

PRIEST   RIVER  EXP  STA 

78.2 

44.7 

61.5 

-  1.0 

93 

16 

33 

30 

130 

,99 

,10 

,33 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAINT  MARIES 

82.0 

47.5 

64,8 

-  1.0 

97 

15 

35 

27 

63 

4 

0 

0 

0 

1,31 

't? 

.40 

,0 

0 

4 

0 

0 

SANOPO INT  E XP  STA 

77,2 

48.4 

62.8 

-  0,6 

89 

1 

36 

30 

96 

0 

0 

0 

0 

.71 

,12 

,25 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

63,3 

- 

-  1,4 

-  , 
* 

24 

• 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 

COTTOnwOOO 

77. 6M 

48, 2M 

62, 9M 

94 

15 

35 

29 

105 

- 

Q 

_ 

1,61 

,73 

.62 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

GRANGEVILLE 

78. 3M 

46, IM 

62. 2M 

-  3.7 

95 

15 

34 

29 

120 

1,61 

.85 

.75 

4 

.0 

4 

1 

0 

MOSCOW  U  OF  I 

80.1 

47,8 

64.0 

-  1.6 

96 

15 

33 

27 

97 

,67 

.15 

•  40 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEZPERCE 

77,5M 

46, 3M 

61,9M 

-  2.6 

95 

15 

35 

29 

123 

1,15 

.65 

* 

.0 

^ 

4 

1 

0 

POTLATCH 

81.0 

46.5 

63,8 

0.0 

98 

15 

32 

27 

93 

6 

0 

1 

0 

•  92 

.40 

•  50 

.0 

3 

1 

^ 

76.6 

46.1 

61,4 

92 

15 

34 

29 

137 

2 

0 

0 

0 

,95 

•  34 

•  0 

4 

0 

0 

D I V I S I  ON 

62,7 

~  1.7 

1.15 

47 

.0 

NORTH  CENTRAL  CANYONS 

FENN  RS 

87.2 

51.6 

69,4 

1 00 

16 

42 

24 

13 

if 

1.15 

•  55 

28 

•  0 

0 

2 

1 

0 

KOOSKIA 

88.  3 

5  0,4 

69  ,  4 

-  0.2 

106 

1  5 

40 

31 

17 

1  .62 

,88 

•  56 

28 

•  0 

0 

4 

1 

0 

LEWISTON  WB  AP  //R 

83.6 

55.9 

69.8 

-  1.9 

101 

1 5 

43 

27 

24 

•  61 

.18 

.  26 

3 

•  0 

0 

3 

0 

0 

OROF I  NO 

88.6 

5  3.0 

70,8 

-  0.9 

106 

1 5 

42 

22 

5 

_ 

,60 

.13 

.  36 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

RIGGINS  RS 

91.9 

5  8.2 

7  5,1 

114 

16 

47 

30  + 

7 

7? 

.70 

*  1  4 

•  19 

4 

,0 

4 

0 

0 

91.7 

54,3 

7  3,0 

107 

16  + 

42 

30 

8 

•  44 

•  39 

,0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

71  3 

—  0  4 

85 

•  26 

* 

CENTRAL  MOUNTAINS 

ANDERSON  DAM 

86  .6 

5  3,1 

6  9,9 

100 

1 5 

43 

2  9 

2  8 

14 

,40 

,  28 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ARROWROCI^  DAM 

2.5 

^on 

W 

42 

^? 

1 2 

Q 

0 

Q 

•  0 

0 

0 

ATLANTA  3 

* 

\ ,  - 

^ft 

OA 

Q 

Q 

*  AC 

,  95 

.  0 

1 

AVERY  RS 

81.0 

-I  c 

64,2 

2.3 

100 

16 

38 

27 

7(1 

78 

3 

0 

Q 

Q 

1^7 

• 

,86 

.  0 

^ 

J: 

DiU    V.  n  C  C.  n>     i  ^ 

76  .  7 

32.5 

5^,6 

92 

16 

24 

3 1 

312 

Q 

1,04 

.  38 

7R 

.0 

3 

0 

BUNGALOW  RS 

46,6 

65,1 

100 

1 5 

3  8 

3 1 

63 

1 0 

Q 

Q 

1,27 

.  39 

•  0 

5 

0 

BURKE   2  ENE 

70.7 

41,6 

56,2 

91 

16 

3 1 

31 

2  76 

Q 

3 

Q 

1,59 

•  57 

7fl 

•  0 

3 

1 

0 

CASCADE   1  NW 

79.3 

60.9 

93 

1 6 

33 

31  + 

1  44 

0 

Q 

,39 

,22 

•  0 

1 

0 

COBALT 

88 

1 6 

2  8 

31 

284 

.55 

77 

•  0 

2 

1 

DEADWOOD  DAM 

36,6 

57.8 

-  0.6 

92 

16  + 

27 

2  9 

217 

.35 

* 

,26 

•  0 

1 

0 

DEER  POINT 

50,8 

60,  IM 

82 

1 6 

33 

27 

1  76 

- 

.10 

,  08 

•  0 

0 

0 

0 

DIXIE 

7  3.9 

34,0 

54,0 

90 

1 5 

24 

31 

3  38 

.95 

.  56 

.0 

3 

1 

0 

ELK  C I TY 

79.  5 

39.5 

59,5 

94 

16+ 

27 

24 

172 

1.53 

.48 

1 0 

•  0 

4 

0 

? 

ELK  RIVER   1  S 

79  *  3 

4  2.6 

61,0 

96 

1  5 

33 

29+ 

1 45 

- 

,96 

.37 

^ 

•  0 

0 

3 

0 

0 

FA  I RF I E  L  D  R  S 

81.4 

42,7 

62,1 

100 

16 

33 

31  + 

125 

.30 

.25 

5 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GARDEN  VALLEY  RS 

85. 5M 

43. 3M 

64. 4M 

-  4.2 

98 

16+ 

34 

11  + 

79 

n 

.04 

.37 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

GROUSE 

76.2 

35.3 

55,8 

88 

15 

24 

31 

280 

•  21 

•  1  3 

2  2 

•  0 

^ 

1 

0 

0 

HAILEY  RS 

81.8 

42.9 

62.4 

-  3.6 

94 

16 

34 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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*INT  *NThONY 

UGAR 

DIVISION 

EASTERN  HIGHLANDS 

R60N  2  NW 

LACK.FOOT  0*M 

ONOA 

RIGGS 

RACE 

DAHO  FALLS   16  SE 
SLAND   P*RK  0AM 
ILGOBE 

IFTON  PUMPING  STA 
ALAC 

*L*D  FAA  AP 
C  CAMMON 
ONTPFLIER  RS 
AKLEY 

ALISAOES  0AM 
OCATELLO  2 
RESTON  2  SE 
TREVELL 

WAN  VALLEY  1  W 
ETONIA  EXP  STA 
AY»N 

DIVISION 


Sm  Rcfarane*  Hot—  Fallowing  Slalion  Indax 
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DAILY  PRECIPITATION 


AUGUST 


Station 

Day  of  Month 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

4 

1 

0 

I 

0  1 

_ 

in  1  11  1  10 
lU  1  11  1  IZ 

lo    j    14    j  10 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  I 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29  1 

on 
oU 

ABE^OFEN  eXP  STA 

*al 

•  10 

.34 

•  23 

.10 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

-71 

.10 

•  03 

ANDERSON  OAH 

**0 

.07 

.28 

.02 

T 

ARSON  2  NW 

.SB 

T 

.46 

.24 

•  04 

•03 

■  06 

•  05 

T 

ARCO  3  NW 

.03 

.03 

ARROWnOCK  DAM 

06 

T 

T 

T 

T 

•  02 

AShTON  1  s 

.17 

.12 

T 

T 

.07 

ATLANTA  3 

1  '46 

.95 

T 

.30 

•  14 

.06 

.01 

AVERY  RS 

1.47 

.06 

.21 

.11 

.07 

.02 

.07 

.04 

■02 

•  01 

.66 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

1  .24 

•  14 

.20 

.60 

.02 

.16 

.02 

T 

.01 

.09 

T 

BIG  CREEK    1  S 

1 

.32 

.02 

.22 

T 

•  06 

•  38 

.02 

BLACKFOOT  2  SSW 

'ai 

^ 

.01 

.  57 

.01 

.02 

BLACKFOOT  DAM 

1  '50 

.38 

.66 

T 

.24 

•  22 

BLISS 

I23 

.06 

•  15 

■  02 

T 

T 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

.02 

T 

T 

•  02 

T 

BOISE  we  AP 

//R 

12 

.01 

.01 

.0 

T 

T 

eONNERS  FERRY  1  SW 

.31 

.15 

.17 

.05 

.03 

T 

•  02 

.02 

•  10 

•  06 

BRUNEAU 

^23 

.08 

.11 

.04 

T 

T 

T 

BUHL 

.36 

.08 

.13 

.03 

T 

■  12 

BUNGALOW  RS 

1.27 

T 

.04 

.31 

.01 

.01 

.26 

.02 

.12 

T 

.39 

.11 

BURKE  2  ENE 

.01 

•  06 

.36 

•  43 

T 

•  04 

.04 

.05 

•  57 

.03 

6URLEY 

.24 

T 

BURLEY  FAA  AP 

'23 

•  23 

T 

T 

T 

CABINET  GORGE 

1.2s 

.13 

.17 

.48 

.02 

.11 

.03 

.03 

T 

•  28 

CALDWELL 

.05 

T 

T 

■  09 

CAMBRIDGE 

• 

.29 

T 

CASCADE   1  NW 

.22 

.04 

.02 

T 

•  07 

■  04 

CENTERVILLE  ARBaUGH 

*70 

.47 

.11 

-07 

.01 

■  04 

CHALL I S 

.46 

.05 

T 

T 

T 

.35 

•03 

•  02 

.01 

CHILLY  BARTON  FLAT 

.50 

.19 

•  09 

•  07 

.10 

•  05 

COBALT 

91 

•  02 

.10 

•  95 

-09 

.06 

COEUR  D  ALENE  RS 

T 

.10 

.26 

•  12 

.02 

.04 

.05 

T 

.44 

CONDA 

1  22 

•  43 

.62 

•  13 

.04 

COTTONWOOD 

1.61 

.02 

.51 

■  62 

.42 

•  02 

■  02 

COUNCIL 

.54 

.45 

.03 

•  06 

T 

CRATERS  OF  THE  MOON  N 

IM 

50 

T 

.10 

•  01 

T 

■  06 

.27 

.06 

OEADWOOD  DAM 

T 

T 

.26 

T 

-05 

T 

T 

■  03 

T 

-01 

DEER  FLAT  DAM 

'03 

T 

.03 

DEER  POINT 

.10 

•  01 

T 

.01 

-06 

T 

T 

DIXIE 

.95 

.03 

.56 

•  03 

T 

-13 

T 

T 

-20 

T 

DRIGGS 

•  14 

T 

.15 

-04 

•  03 

DUBOIS  EXP  STA 

.43 

•  04 

.21 

•  25 

.04 

ELK  CITY 

1  *53 

.04 

.46 

.08 

.01 

.17 

.46 

.26 

.03 

ELK  RIVER  1  S 

•  96 

T 

.37 

.06 

T 

.07 

.02 

T 

T 

T 

.32 

•  10 

.02 

EHMETT  2  E 

.16 

•  05 

.05 

T 

•  06 

FAIRFIELD  RS 

30 

* 

.25 

.05 

T 

FENN  RS 

.09 

•  32 

•  09 

.02 

•  05 

■02 

•  01 

•  59 

FORT  HALL    IHD  AGENCY 

91 

T 

.66 

.05 

T 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

.04 

T 

T 

.04 

T 

T 

T 

GLENNS  FERRY 

.41 

.08 

.30 

.03 

T 

T 

GRACE 

6A 

* 

.07 

.26 

.32 

•  01 

•  02 

T 

GRAND  VIEW  3  WNW 

T 

.22 

-08 

•03 

■  04 

grangeville 

1  "61 

.75 

.11 

.18 

•  46 

•  07 

•  02 

GRA5MERE 

.22 

.19 

.03 

GROUSE 

.21 

.06 

•  13 

MAILEY  RS 

•  05 

•  28 

.02 

.01 

•  09 

.01 

HAMER  A  NW 

'ii 

•  15 

•  12 

.04 

HAZELTON 

*0t 

T 

.05 

-03 

HEADQUARTERS 

.99 

.29 

.05 

.14 

T 

-19 

.36 

HILL  CITY 

.25 

.15 

.10 

T 

HOLLISTER 

.02 

•  15 

.03 

.11 

•  03 

.02 

•  02 

HOWE 

T 

T 

T 

.02 

T 

•  01 

IDAHO  CITY 

.02 

T 

.06 

•04 

.01 

•  02 

•  02 

.05 

IDAHO  CITY   11  Sw 

.08 

T 

T 

T 

•  06 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

- 

T 

IDAHO  FALLS  16  SE 

•  ; 

.06 

•  41 

■  36 

•  06 

•  03 

T 

T 

.07 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

.10 

-02 

.03 

J 

T 

T 

.04 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

R 

*  J , 

.02 

.01 

.07 

.02 

T 

T 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

R 

.03 

T 

T 

•  01 

•  02 

T 

T 

T 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

1.25 

T 

.43 

.18 

.35  .01 

.19 

T 

.02 

.07 

JEROME 

•  35 

.10 

.01 

.11 

.04 

•  03 

T 

.06 

KAMI AH 

1 

•  44 

.13 

.08 

•  03 

•  23 

.04 

•  09 

KELLOGG 

1  '2" 

.02 

.31 

.23 

.02 

.03 

.02 

•  01 

•  02 

T 

.39 

.26 

KILGORE 

1.36 

.03 

.36 

.22 

.03 

-26 

•  39 

■  05 

KOOSKIA 

1.62 

.49 

.37 

•  06 

•  01 

•11 

.56 

•  02 

KUNA  2  NNE 

.05 

.05 

LEWISTON  WB  *P 

//R 

lei 

T 

•  26 

.05 

.12 

T 

.02 

T 

•  16 

LIFTON  PUMPING  STA 

*4* 

.01 

•  42 

•  01 

LOWMAN  3  E 

•  17 

T 

.13 

T 

.01 

T 

•  03 

MACKAY  RS 

•  09 

•  02 

•  07 

MALAD 

.43 

•  14 

.04 

T 

.15 

.10 

MALAO  FAA  AP 

.34 

•  23 

•  02 

•09 

KAY  RS 

.69 

.10 

.37 

•  24 

•  10 

•  08 

MC  CALL 

1  .11 

.46 

.44 

•  05 

T 

T 

.09 

•  09 

MC  CAMMON 

.71 

T 

.29 

•  26 

■  10 

•  06 

T 

T 

MINIDOKA  DAM 

.40 

.40 

T 

MONTPELIER  RS 

.67 

.03 

•  61 

•  03 

T 

MOSCOW  U  OF  I 

.67 

.05 

.40 

T 

.06 

•  10 

.03 

T 

•  03 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

.27 

T 

.14 

•  13 

MULLAN  FAA 

1  .92 

•  34 

.03 

•  08 

.57 

.06 

T 

.06 

.12 

T 

•  01 

T 

T 

•  69 

T 

NEW  MEADOWS  RS 

.60 

''' 

.15 

.  16 

.04 

-17 

T 

T 

-08 

NE2PERCE 

1.15 

T 

.65 

.13 

-15 

-02 

•  02 

•  16 

•  02 

OAKLEY 

.69 

T 

•  05 

.96 

-02 

■  04 

OLA   5  S 

.26 

.26 

T 

OROFINO 

.6C 

.36 

T 

T 

.-22 

-02 

PALISADES  DAM 

1.11 

T 

•  47 

.02 

•  25 

•  07 

•  20 

.01 

•  02 

.07 

PARMA  EXP  STA 

.16 

T 

•  11 

.02 

T 

•  03 

PAUL   1  ENE 

.21 

.21 

PAYETTE 

.22 

.20 

.02 

PICA80 

•  47 

.18 

.14 

•  03 

.12 

T 

T 

T 

PIERCE  RS 

1^3C 

.47 

.06 

•  24 

.01 

.05 

T 

T 

•  42 

•  05 

POCATELLO  2 

.e« 

.09 

.01 

.09 

.01 

POCATELLO  we  AP 

//f 

1.01 

.02 

.90 

.04 

T 

•  04 

T 

T 

T 

•  01 

PORTHILL 

1.01 

T 

.26 

.21 

.16 

•  10 

.17 

.01 

T 

T  .02 

T 

•  02 

.10 

•  02 

POTLATCH 

.92 

T 

.50 

T 

.05 

.09 

.11 

.05 

T 

.12 

POWELL 

1.63 

T 

• 

• 

.42 

.06 

•  16 

.16 

.42 

-39 

PRESTON  2  SE 

•  5C 

.15 

.31 

T 

■  04 

T 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

.9f 

.17 

.33 

.09 

.13 

.02 

T 

T 

•  03 

.01 

•  10 

.06 

•  05 

T 

REYNOLDS 

.02 

T 

T 

T 

•  02 

RICHFIELD 

.31 

T 

.33 

.04 

T 

T 

RIGGINS  RS 

.7C 

T 

T 

.19 

.17 

.16 

.14 

.02 

.02 

RIRIE    12  ESE 

.5C 

.19 

•  22 

•  09 

SAINT  ANTHONY 

•  2^ 

.02 

T 

.17 

.10 

T 

T 

T 

T 

SAINT  MARIES 

1.3 

.06 

.40 

.07 

•  01 

.07 

.01 

-15 

-39 

.15 

SALMON 

.51 

•  07 

.08 

-02 

.01 

T 

.04 

•  24 

T 

■  07 

.04 

Sb«  leleience  notes  tollowing  Station  Jniinv 
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DAILY  PRECIPITATION 


ntinued   Aoousr  i«62 


Station 

1 

Day  of  Month 

1  {  2  1 

3 

4  I 

5  I  6 

7  1 

8  1  9 

10  1  11 

12 

13  1  14  IS 

16  1  17  1 

18 

19  1  20 

21 

22  1  23  1  24 

2S  1  26 

27 

28| 

29  I  30 

31 

VIIOWIWT  EIP  STA 
•OSHONF   1  HNH 

•EVELL 

.71 
•  13 

.40 
.2> 

.0* 

.19 

.29 
.03 

.32 

,m 

.04  7 

.01 

.07 

.04 
.19 

7  7 

7 

.01 

.01 

.07 

T 
7 

.02 
.03 

T 

.10 

m  VALLC 
UN  FALLS  PN 
fAN  VALLC  TIM 
TONIA  EIP  STA 
WEE  CREEK 

•ao 

.70 
.30 
.27 

.03  .2* 
.01 

.23 

T 

.06 

.07  .03 
.03 

.10 

.03 

.19 
.10 

.01 
.21 

.29 
.10  .02 

.03 

.04 

T 

.07 
7 

7 

.0) 

.10 
.02 

tlANfiLE  RAMCH 
(IN  FALL&  2  NNE 
UN  FALLS  J  SE 
tLLACC  HOOOLANO  PARK 
IRREN 

.18 

.sa 

.a2 

1.93 
.«7 

T 
T 

T 

.04 

.34 
.40 

.13 
.21 
.0« 

.27  .03 
.03 

.07 

.03 
7 

.02  .07 

.'.3 

.11 

.oa 
r 

7 
7 

I 

.02 

.94 
.49 

.37 
.09 

.34  7 
.04 

iTAN 

.iscH  2  se 

IIO«STER    I  SE 

i.a? 

.32 
.»» 

.09 

T 

.13 

T 

.24 
.22 

.44 

.03 

.12 

T 

.06 

.43 

.09 
.11 

.24 

.02 

.09 
.34 

.08 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StaHon 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relati 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-  •  S 

m 

(£  S.  i 

•  o 

?8.i 
'it 

.a 
> 

9 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fasteat 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00A  MST 

< 

o 
o 

H 

5:  OOP  MST 

V) 

a 

0. 

o 
o 

s 

« 

f 

60-10 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

e 

> 

M  9 

Total 

ISE  IB  AIRPORT 

SE 

18 

7.7 

26 

S 

21 

54 

37 

23 

39 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

6 

85 

3.9 

AHO  FALLS  42  NW  WB 

e 

e 

0 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

AHO  FALLS  46  W  ifB 

sw 

8.1 

(>40 

wsw 

21 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

nSTON  WB  AIRPORT 

6a 

44 

31 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

B 

4.6 

CATELLO  »B  AIRPORT 

wsw 

16 

9.4 

34 

sw 

28+ 

57 

32 

18 

40 

4 

4 

0 

1 

0 

0 

9 

79 

3.3 

lAXIltfini  HOURLY  AVERAGE. 
)ATA  INCOMPLETE. 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Tenperature  114**  on  the  16th  at  Rlgglns  Ranger  Station. 
Lowest  Temperature  21°  on  the  30th  at  Three  Creek. 

Greatest  Total  Precipitation  1.92  Inches  at  Uullan  Federal  Aviation  Agency. 
Least  Total  Precipitation  0.02  Inch  at  Boise  Lucky  Peak  Dam  and  Reynolds. 
Greatest  One-day  Precipitation  0.95  inch  on  the  1st  at  Atlanta  3. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ID/  I 
AUGUST  !■  , 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

a 

4 

s 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

78 

79 

84 

89 

83 

61 

79 

66 

82 

73 

83 

93 

92 

93 

94 

93 

86 

82 

86 

89 

90 

71 

72 

83 

91 

90 

70 

71 

70 

57 

MIN 

45 

43 

49 

47 

45 

45 

39 

39 

49 

44 

43 

34 

33 

SI 

83 

91 

85 

71 

77 

86 

76 

81 

93 

93 

93 

94 

93 

87 

88 

8! 

85 

90 

86 

73 

84 

93 

93 

79 

71 

69 

70 

78 

MIN 

47 

48 

52 

55 

53 

53 

52 

57 

58 

55 

52 

53 

5 1 

55 

37 

ANDERSON  DAM 

84 

92 

91 

87 

74 

85 

SO 

80 

92 

92 

93 

95 

100 

98 

94 

64 

87 

93 

91 

S3 

76 

88 

93 

91 

87 

71 

71 

75 

80 

MIN 

59 

55 

54 

63 

62 

55 

54 

54 

43 

45 

46 

ARSON  2  NW 

80 

88 

83 

66 

62 

81 

85 

74 

85 

93 

94 

94 

98 

94 

90 

85 

87 

91 

88 

77 

72 

78 

84 

90 

77 

71 

68 

67 

76 

MIN 

50 

46 

54 

52 

5 1 

50 

33 

ARCO  3  NW 

79 

86 

84 

80 

72 

82 

85 

S3 

79 

64 

91 

90 

91 

96 

66 

85 

82 

63 

85 

86 

78 

73 

81 

39 

85 

75 

70 

68 

69 

78 

MIN 

46 

40 

43 

45 

42 

41 

33 

arrowroc'^  dam 

83 

94 

90 

62 

77 

87 

82 

81 

94 

91 

92 

96 

97 

100 

93 

84 

87 

34 

88 

75 

77 

89 

95 

93 

66 

72 

71 

76 

82 

MIN 

55 

54 

55 

49 

56 

52 

63 

54 

52 

42 

44 

AShTON  1  S 

78 

82 

81 

82 

73 

78 

81 

69 

81 

87 

87 

67 

90 

88 

91 

81 

81 

S3 

85 

77 

68 

76 

82 

83 

75 

67 

65 

66 

71 

MIN 

48 

43 

47 

50 

43 

45 

40 

41 

28 

ATI  A  U  T  A  1 

79 

SO 

79 

79 

84 

72 

71 

79 

81 

84 

34 

69 

90 

86 

86 

89 

85 

79 

84 

82 

79 

70 

82 

81 

75 

65 

68 

68 

76 

MIN 

43 

38 

40 

41 

40 

41 

39 

37 

30 

AV  t " I  no 

8S 

86 

88 

78 

58 

76 

75 

78 

89 

89 

62 

90 

99 

100 

88 

78 

79 

36 

88 

78 

77 

85 

36 

89 

62 

61 

72 

75 

80 

MIN 

55 

51 

53 

40 

38 

48 

44 

40 

41 

BAYVIEta  MODEL  BASIN 

85 

84 

80 

71 

64 

63 

71 

57 

78 

78 

80 

81 

84 

81 

87 

76 

75 

79 

65 

78 

72 

78 

S5 

85 

63 

64 

52 

53 

76 

MIN 

51 

54 

50 

52 

53 

55 

59 

35 

41 

BIG  CREEK   1  S 

78 

85 

81 

69 

65 

76 

65 

71 

82 

85 

83 

68 

87 

92 

77 

76 

80 

84 

81 

70 

68 

80 

34 

82 

72 

59 

62 

56 

75 

MIN 

30 

32 

33 

41 

35 

30 

30 

3  3 

25 

BLACK  FOOT   2  SSW 

81 

86 

87 

85 

60 

77 

86 

79 

83 

92 

93 

93 

95 

94 

67 

89 

86 

63 

90 

86 

72 

SO 

90 

88 

30 

70 

58 

70 

76 

MIN 

48 

49 

49 

51 

53 

50 

51 

51 

5  1 

5  7 

41 

6LACKF00T  DAM 

MAX 

75 

82 

83 

82 

71 

75 

61 

80 

77 

87 

66 

86 

90 

88 

85 

80 

79 

85 

33 

72 

66 

76 

85 

85 

80 

65 

62 

52 

70 

MIN 

3g 

35 

43 

43 

33 

41 

39 

47 

43 

41 

42 

38 

36 

42 

44 

2  8 

27 

31 

37 

88 

92 

92 

80 

75 

89 

86 

62 

92 

95 

95 

96 

101 

94 

91 

87 

89 

93 

93 

85 

78 

88 

96 

94 

S3 

76 

75 

77 

83 

MIN 

51 

58 

50 

62 

62 

5  5 

48 

42 

80 1 5E   lucky   PEAK  DAM 

90 

97 

95 

90 

76 

90 

89 

84 

96 

95 

96 

98 

99 

99 

99 

92 

97 

95 

95 

89 

78 

92 

98 

97 

94 

7-. 

73 

77 

84 

MIN 

58 

54 

58 

63 

5  3 

57 

60 

6  2 

5  1 

52 

BO  t  SE  W6  AP 

88 

97 

93 

73 

77 

91 

71 

81 

94 

92 

89 

95 

96 

97 

90 

85 

86 

93 

39 

75 

77 

69 

95 

92 

72 

75 

72 

77 

83 

MIN 

68 

54 

53 

50 

60 

58 

50 

68 

63 

53 

5  3 

58 

6  3 

40 

BONNERS  FERRV  1  SW 

MAX 

93 

83 

80 

70 

66 

76 

69 

79 

87 

87 

80 

86 

92 

89 

78 

76 

32 

85 

78 

74 

78 

85 

83 

73 

64 

59 

72 

77 

83 

MIN 

53 

57 

47 

47 

52 

40 

bRuneau 

93 

97 

97 

82 

60 

92 

87 

84 

94 

96 

93 

98 

99 

102 

96 

87 

88 

97 

91 

77 

60 

94 

98 

97 

76 

77 

73 

77 

86 

MIN 

57 

54 

55 

6 1 

61 

56 

51 

50 

50 

40 

BUHL 

MAX 

85 

87 

90 

87 

76 

85 

65 

84 

78 

88 

92 

92 

95 

95 

95 

92 

67 

36 

39 

90 

89 

65 

81 

91 

91 

87 

72 

70 

74 

79 

MIN 

58 

55 

62 

59 

54 

50 

58 

56 

56 

50 

53 

59 

55 

56 

52 

65 

54 

60 

55 

53 

57 

BUNGALOW  PS 

MAX 

93 

92 

91 

75 

59 

81 

80 

72 

82 

90 

90 

85 

95 

100 

98 

90 

82 

32 

89 

89 

80 

78 

89 

90 

66 

59 

55 

71 

76 

84 

MIN 

51 

51 

50 

41 

46 

38 

BURKE   2  ENE 

MAX 

84 

80 

68 

54 

50 

69 

68 

67 

68 

76 

74 

70 

76 

87 

91 

89 

78 

69 

76 

75 

67 

67 

75 

75 

73 

53 

52 

50 

66 

70 

MIN 

46 

46 

42 

42 

45 

47 

43 

36 

BURLEY 

89 

87 

92 

94 

83 

73 

88 

83 

81 

93 

96 

95 

100 

101 

96 

92 

87 

39 

94 

91 

76 

77 

67 

95 

93 

73 

75 

70 

76 

MIN 

54 

59 

50 

56 

59 

BURLE Y   FAA  AP 

33 

90 

90 

82 

69 

87 

81 

77 

66 

94 

92 

97 

100 

94 

90 

65 

87 

91 

91 

74 

76 

85 

95 

93 

72 

75 

69 

72 

80 

MIN 

56 

53 

52 

46 

50 

" 

53 

CABINET  GORGE 

86 

85 

79 

59 

59 

75 

72 

76 

88 

64 

79 

84 

90 

87 

84 

75 

79 

87 

83 

75 

78 

86 

85 

79 

53 

62 

71 

76 

82 

MIN 

50 

53 

55 

^' 

48 

48 

43 

44 

50 

CALOWE  LL 

90 

97 

93 

76 

82 

94 

74 

87 

95 

95 

91 

97 

98 

104 

92 

68 

92 

95 

93 

79 

82 

92 

94 

77 

76 

79 

77 

81 

83 

MIN 

54 

54 

58 

56 

41 

41 

CAMBR IDGE 

MAX 

91 

94 

90 

61 

71 

86 

64 

82 

91 

91 

90 

95 

98 

98 

88 

83 

88 

93 

38 

62 

81 

38 

92 

91 

78 

66 

71 

80 

34 

MIN 

54 

46 

45 

49 

55 

56 

49 

42 

45 

58 

47 

45 

42 

41 

CASCADE   1  NW 

MAX 

80 

85 

86 

79 

55 

78 

77 

72 

80 

84 

65 

89 

90 

93 

69 

78 

78 

83 

84 

79 

69 

78 

85 

83 

80 

61 

64 

67 

76 

MIN 

43 

43 

39 

47 

42 

43 

39 

CHALL I S 

MAX 

80 

82 

84 

83 

72 

79 

67 

75 

83 

93 

92 

91 

93 

95 

68 

83 

84 

86 

39 

82 

70 

81 

89 

85 

85 

74 

67 

66 

77 

MIN 

48 

47 

50 

50 

40 

35 

CHILLY  Barton  flat 

78 

81 

80 

81 

70 

74 

60 

75 

80 

66 

87 

89 

90 

69 

83 

81 

81 

85 

84 

80 

68 

77 

65 

82 

80 

58 

63 

54 

75 

MIN 

38 

35 

36 

34 

33 

35 

4  3 

31 

COBALT 

MAX 

70 

76 

74 

54 

65 

70 

70 

53 

75 

82 

80 

61 

83 

68 

79 

74 

70 

75 

72 

61 

72 

76 

73 

69 

64 

60 

58 

53 

74 

MIN 

41 

35 

36 

45 

38 

43 

45 

45 

39 

COEUR  D  ALENE  RS 

95 

94 

86 

76 

64 

72 

71 

7 1 

75 

79 

90 

90 

63 

90 

95 

95 

87 

77 

81 

86 

87 

78 

79 

87 

67 

65 

55 

55 

73 

77 

82 

MIN 

56 

56 

56 

56 

49 

54 

47 

45 

CONDA 

78 

82 

83 

61 

78 

76 

83 

74 

79 

68 

90 

91 

93 

88 

85 

84 

84 

67 

85 

74 

69 

75 

66 

81 

71 

67 

64 

73 

MIN 

38 

»1 

42 

55 

45 

33 

35 

40 

41 

40 

40 

50 

23 

28 

54 

42 

COT  TON WOOD 

87 

87 

78 

70 

70 

75 

72 

75 

79 

81 

78 

85 

94 

90 

78 

79 

68 

61 

58 

75 

85 

87 

74 

73 

52 

56 

67 

81 

HIN 

47 

50 

COUNC I L 

90 

94 

90 

80 

75 

85 

62 

81 

90 

91 

90 

95 

98 

96 

94 

83 

87 

92 

88 

80 

80 

86 

91 

66 

81 

69 

79 

S3 

MIN 

51 

55 

50 

61 

62 

cRaters  of  The  moon  nm 

74 

83 

81 

80 

64 

75 

81 

79 

78 

73 

61 

87 

66 

68 

94 

90 

84 

60 

80 

69 

85 

82 

67 

75 

S3 

81 

SO 

66 

54 

53 

70 

MIN 

59 

45 

39 

50 

49 

43 

44 

53 

54 

50 

54 

40 

DEADWOOD  DAM 

77 

85 

85 

75 

66 

75 

79 

78 

78 

72 

82 

85 

85 

69 

92 

92 

80 

78 

80 

64 

82 

75 

70 

80 

85 

84 

81 

50 

68 

71 

74 

MIN 

42 

39 

45 

49 

39 

34 

38 

35 

36 

41 

36 

39 

39 

36 

35 

DEER   FLAT  DAM 

MAX 

88 

88 

88 

80 

75 

85 

84 

83 

81 

SO 

88 

90 

85 

90 

91 

95 

90 

62 

83 

88 

87 

81 

78 

84 

89 

85 

86 

73 

73 

77 

79 

MIN 

62 

60 

60 

59 

53 

54 

51 

54 

58 

50 

51 

54 

55 

56 

54 

58 

64 

54 

55 

56 

61 

50 

48 

43 

48 

51 

48 

42 

45 

50 

41 

DEER  POINT 

MAX 

69 

74 

70 

55 

58 

68 

59 

59 

56 

62 

72 

73 

73 

78 

81 

62 

73 

70 

70 

77 

75 

65 

60 

72 

76 

76 

54 

54 

60 

56 

1 

MIN 

52 

55 

55 

43 

42 

47 

50 

48 

47 

42 

52 

52 

59 

53 

,56 

65 

56 

49 

53 

56 

61 

41 

41 

50 

60 

57 

33 

41 

36 

41 

47 

DIXIE 

MAX 

81 

82 

75 

70 

55 

71 

75 

74 

58 

66 

79 

63 

79 

85 

90 

88 

77 

68 

74 

80 

78 

65 

63 

77 

61 

77 

61 

66 

59 

64 

72 

■ 

MIN 

33 

34 

46 

46 

35 

34 

39 

37 

33 

44 

31 

35 

34 

33 

35 

35 

41 

42 

32 

31 

36 

33 

25 

25 

28 

29 

25 

41 

31 

25 

24 

83  i  '(| 
46. 

70  'i 
41  .i| 

?!  S 


35  1 

72,  I 


39,  . 
77.  ■ 


S«e  Reference  Notes  FoUowlDg  Station  Indftx 

-  lib  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  1962 


Day  Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

DRIGCS 

MAX 

76 

80 

84 

83 

75 

75 

90 

94 

80 

69 

80 

99 

86 

96 

97 

99 

94 

79 

73 

72 

76 

79 

74 

90 

84 

93 

90 

69 

61 

63 

70 

78 

1 

MIN 

*2 

43 

52 

50 

43 

41 

43 

43 

42 

46 

43 

43 

45 

45 

60 

61 

46 

46 

45 

49 

49 

35 

32 

35 

36 

52 

65 

44 

43 

26 

29 

43 

3 

DUBOIS  E«P  ST» 

MAX 

77 

81 

85 

81 

70 

72 

83 

94 

82 

77 

79 

88 

99 

89 

90 

96 

94 

94 

92 

94 

97 

76 

64 

76 

99 

96 

93 

69 

61 

64 

71 

79 

9 

MIN 

49 

48 

55 

54 

44 

45 

50 

49 

53 

50 

46 

51 

51 

47 

60 

59 

53 

48 

49 

53 

51 

47 

39 

35 

44 

49 

48 

43 

41 

39 

35 

47 

9 

ELK  CITY 

MAX 

86 

87 

86 

70 

70 

75 

94 

92 

73 

73 

85 

86 

91 

89 

94 

94 

90 

76 

77 

86 

95 

72 

72 

95 

99 

91 

67 

60 

66 

69 

79 

79 

5 

MIN 

3S 

30 

52 

48 

45 

41 

45 

46 

40 

52 

43 

40 

39 

39 

39 

41 

43 

45 

38 

34 

40 

35 

30 

27 

32 

34 

35 

43 

49 

36 

30 

39 

5 

EH  RIVE"  1  S 

MAX 

90 

90 

87 

70 

61 

76 

75 

70 

72 

76 

86 

86 

79 

87 

96 

95 

96 

76 

79 

89 

85 

79 

76 

94 

86 

95 

63 

63 

68 

74 

79 

79 

3 

MIN 

47 

47 

55 

50 

44 

43 

49 

50 

45 

44 

42 

45 

44 

40 

46 

43 

45 

45 

46 

42 

50 

35 

34 

35 

40 

37 

33 

46 

33 

34 

35 

42 

6 

EXHEIT  2  E 

MAX 

93 

96 

93 

99 

79 

90 

93 

91 

90 

85 

85 

94 

93 

99 

100 

104 

97 

86 

90 

95 

91 

86 

83 

97 

96 

86 

78 

77 

82 

79 

95 

89 

7 

MIN 

61 

59 

58 

60 

49 

51 

49 

50 

51 

54 

50 

49 

56 

49 

49 

54 

61 

60 

46 

48 

52 

49 

38 

41 

47 

44 

38 

37 

38 

37 

40 

48 

7 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

S3 

76 

86 

86 

65 

65 

90 

93 

87 

78 

99 

99 

99 

99 

90 

100 

90 

94 

81 

94 

87 

88 

71 

73 

82 

99 

85 

70 

69 

69 

69 

81 

4 

MIN 

47 

43 

45 

57 

42 

42 

45 

45 

44 

39 

39 

49 

46 

44 

43 

54 

49 

44 

42 

42 

47 

60 

34 

33 

37 

40 

46 

36 

34 

34 

33 

42 

7 

FENN  RS 

MAX 

96 

92 

87 

80 

79 

92 

94 

95 

81 

84 

93 

93 

99 

94 

97 

100 

99 

99 

97 

94 

94 

81 

93 

90 

95 

91 

76 

72 

76 

90 

93 

97 

2 

MIN 

52 

52 

60 

55 

51 

51 

54 

67 

50 

69 

61 

52 

51 

50 

52 

52 

67 

60 

63 

49 

54 

48 

44 

42 

48 

59 

46 

52 

50 

46 

44 

51 

6 

FORT    HALL    INO  AGENCY 

MAX 

«1 

90 

91 

91 

77 

84 

90 

90 

84 

79 

92 

91 

93 

99 

95 

96 

99 

88 

81 

75 

91 

90 

70 

73 

70 

76 

94 

9 

MIN 

41 

45 

54 

60 

52 

44 

49 

49 

53 

52 

45 

49 

49 

53 

63 

51 

50 

57 

40 

39 

43 

49 

46 

39 

35 

47 

7 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

78 

94 

88 

86 

72 

86 

97 

90 

81 

91 

93 

93 

96 

99 

99 

97 

84 

99 

93 

89 

76 

77 

97 

95 

91 

75 

69 

71 

79 

93 

95 

5 

MIN 

52 

50 

48 

61 

44 

43 

45 

45 

34 

34 

45 

46 

44 

42 

47 

59 

46 

41 

44 

45 

47 

37 

36 

39 

41 

41 

37 

35 

36 

35 

43 

3 

GLENNS  FERRY 

MAX 

93 

93 

87 

98 

90 

90 

93 

93 

92 

86 

95 

100 

97 

102 

103 

100 

94 

90 

93 

97 

96 

78 

94 

91 

99 

99 

89 

79 

78 

91 

97 

90 

9 

MIN 

62 

55 

54 

59 

53 

53 

52 

61 

60 

49 

49 

57 

56 

62 

60 

63 

60 

57 

44 

49 

54 

57 

42 

40 

40 

49 

52 

37 

46 

39 

40 

51 

2 

GRACE 

MAX 

78 

83 

85 

83 

90 

77 

91 

95 

94 

76 

90 

93 

99 

91 

93 

91 

95 

84 

95 

98 

84 

74 

70 

76 

85 

96 

89 

74 

66 

65 

73 

91 

4 

M I  N 

42 

42 

41 

55 

45 

39 

46 

45 

55 

47 

40 

43 

45 

46 

46 

51 

50 

48 

46 

44 

48 

50 

35 

34 

40 

46 

66 

39 

46 

34 

31 

44 

3 

GRAND  VIEW   3  HNH 

MAX 

94 

97 

97 

97 

97 

90 

93 

90 

96 

85 

94 

97 

91 

99 

100 

103 

94 

95 

97 

97 

90 

82 

90 

92 

98 

99 

92 

79 

73 

77 

97 

90 

6 

MIN 

61 

56 

59 

59 

52 

53 

53 

56 

56 

49 

48 

61 

59 

51 

50 

69 

62 

57 

53 

60 

54 

53 

44 

39 

49 

47 

48 

37 

45 

45 

39 

51 

3 

GRANGEVILLE 

MAX 

90 

90 

79 

62 

72 

75 

75 

75 

67 

77 

96 

83 

96 

99 

96 

90 

80 

75 

80 

97 

77 

69 

76 

87 

88 

72 

66 

61 

69 

74 

79 

3 

MIN 

53 

50 

46 

49 

41 

46 

49 

49 

45 

51 

46 

52 

47 

46 

50 

62 

52 

50 

49 

46 

53 

40 

45 

40 

49 

42 

41 

37 

34 

37 

46 

1 

GRASMERE 

MAX 

86 

91 

87 

69 

96 

87 

97 

91 

88 

90 

92 

92 

96 

97 

93 

89 

94 

85 

90 

93 

99 

74 

88 

94 

91 

87 

75 

67 

69 

96 

0 

MIN 

55 

50 

55 

49 

42 

53 

44 

62 

46 

45 

46 

47 

51 

54 

63 

59 

47 

46 

49 

48 

62 

38 

37 

50 

54 

41 

42 

35 

36 

47 

9 

GROUSE 

MAX 

72 

79 

77 

75 

65 

72 

76 

76 

75 

71 

77 

84 

93 

96 

99 

93 

79 

79 

80 

93 

83 

77 

67 

75 

93 

90 

74 

67 

60 

65 

72 

76 

2 

MIN 

35 

33 

41 

45 

35 

31 

38 

35 

36 

39 

34 

38 

35 

34 

35 

43 

39 

36 

32 

35 

35 

45 

40 

27 

30 

34 

43 

30 

29 

32 

24 

35 

3 

HAILEY  RS 

MAX 

74 

85 

83 

92 

61 

75 

80 

91 

92 

77 

82 

99 

99 

90 

92 

94 

88 

93 

87 

97 

86 

96 

86 

79 

86 

96 

84 

71 

69 

69 

75 

91 

9 

MIN 

46 

43 

47 

54 

42 

39 

46 

52 

45 

40 

43 

47 

46 

44 

44 

61 

51 

43 

43 

46 

41 

44 

36 

36 

41 

39 

40 

34 

34 

37 

35 

42 

•  9 

HAMER   4  N« 

MAX 

82 

87 

88 

87 

96 

87 

87 

97 

96 

90 

91 

95 

93 

95 

97 

95 

88 

95 

89 

90 

90 

93 

70 

82 

84 

96 

79 

72 

65 

69 

75 

94 

.9 

MIN 

47 

46 

53 

47 

43 

41 

48 

49 

50 

50 

47 

45 

47 

43 

47 

49 

50 

42 

47 

49 

43 

62 

40 

35 

37 

41 

40 

42 

44 

33 

31 

44 

■* 

HAZEL  ION 

MAX 

84 

38 

90 

90 

72 

83 

88 

97 

95 

77 

99 

92 

91 

95 

97 

94 

97 

92 

84 

89 

88 

92 

73 

83 

91 

90 

85 

71 

69 

70 

77 

94 

.6 

MIN 

53 

51 

55 

57 

52 

47 

53 

52 

47 

48 

47 

55 

51 

52 

62 

59 

67 

49 

50 

51 

52 

49 

43 

38 

45 

58 

48 

39 

44 

36 

39 

49 

■  2 

HEADOUARTERS 

MAX 

91 

90 

89 

82 

67 

67 

68 

74 

71 

73 

77 

82 

84 

90 

97 

90 

78 

74 

79 

85 

75 

69 

74 

85 

84 

70 

70 

60 

67 

72 

77 

.5 

MIN 

46 

47 

48 

50 

46 

39 

43 

49 

44 

45 

41 

46 

40 

39 

45 

45 

49 

46 

40 

40 

35 

33 

33 

33 

37 

35 

35 

37 

34 

33 

41 

•  0 

HILL  CITY 

MAX 

79 

87 

87 

83 

77 

82 

94 

94 

91 

78 

96 

90 

90 

92 

97 

93 

94 

84 

84 

89 

90 

90 

74 

83 

91 

99 

85 

67 

70 

72 

77 

93 

.9 

MIN 

43 

38 

40 

50 

39 

35 

41 

43 

39 

41 

35 

41 

39 

40 

40 

54 

48 

43 

41 

39 

42 

50 

33 

28 

31 

40 

43 

35 

35 

30 

29 

39 

•  6 

HOLL ISTER 

MAX 

83 

89 

90 

86 

69 

82 

94 

92 

90 

76 

91 

97 

88 

94 

95 

92 

85 

82 

84 

97 

88 

94 

73 

83 

90 

85 

83 

73 

69 

70 

79 

93 

.3 

MIN 

48 

51 

57 

51 

50 

49 

51 

51 

51 

44 

51 

62 

49 

51 

65 

59 

61 

56 

47 

51 

54 

52 

41 

43 

57 

66 

45 

40 

40 

40 

39 

50 

•  1 

HOME 

MAX 

79 

84 

86 

82 

74 

79 

95 

96 

93 

77 

90 

90 

90 

91 

90 

98 

97 

86 

95 

96 

98 

90 

72 

79 

88 

88 

83 

76 

69 

70 

75 

92 

.4 

MIN 

47 

49 

54 

50 

49 

40 

49 

46 

50 

49 

43 

46 

49 

46 

51 

54 

49 

45 

50 

49 

51 

56 

50 

37 

37 

47 

55 

43 

49 

49 

33 

47 

IDAHO  CITY 

MAX 

85 

90 

84 

78 

70 

92 

94 

93 

78 

76 

78 

89 

90 

93 

97 

96 

92 

85 

79 

99 

96 

92 

75 

93 

99 

88 

85 

66 

70 

76 

79 

93 

.1 

MIN 

50 

46 

53 

46 

42 

38 

43 

42 

42 

41 

40 

42 

41 

43 

43 

44 

52 

46 

41 

43 

41 

50 

33 

35 

37 

39 

41 

33 

31 

32 

34 

41 

'* 

IDAHO   FALLS   2  ESE 

MAX 

79 

86 

88 

87 

90 

97 

93 

82 

74 

94 

91 

93 

94 

93 

93 

94 

87 

94 

87 

97 

92 

74 

90 

99 

96 

70 

69 

69 

76 

93 

.2 

MIN 

47 

41 

55 

59 

50 

49 

49 

45 

62 

55 

45 

41 

42 

51 

46 

49 

39 

36 

IDAHO  FALLS   16  SE 

MAX 

75 

82 

84 

91 

68 

76 

81 

80 

80 

70 

79 

87 

85 

85 

91 

96 

83 

78 

78 

80 

82 

72 

65 

76 

93 

83 

70 

66 

62 

62 

72 

77 

.5 

MIN 

36 

39 

32 

46 

42 

37 

42 

42 

46 

46 

40 

46 

48 

45 

47 

49 

50 

46 

46 

46 

48 

45 

33 

36 

39 

44 

39 

45 

41 

26 

33 

41 

IDAHO   FALLS   F»A  AP 

MAX 

77 

90 

90 

95 

64 

91 

89 

95 

85 

74 

95 

94 

93 

93 

94 

93 

87 

87 

88 

88 

91 

75 

70 

92 

91 

90 

71 

73 

66 

70 

75 

93 

.1 

MIN 

49 

45 

56 

56 

51 

43 

60 

45 

52 

52 

46 

43 

50 

46 

47 

50 

50 

49 

47 

47 

51 

52 

46 

39 

41 

51 

53 

48 

41 

39 

34 

47 

IDAHO  FALLS  *2  NW  KB 

MAX 

83 

87 

88 

91 

69 

91 

98 

97 

86 

77 

83 

94 

94 

95 

96 

89 

88 

97 

89 

91 

91 

76 

73 

93 

90 

99 

75 

72 

65 

68 

78 

93 

.6 

MIN 

43 

44 

53 

47 

42 

37 

49 

45 

49 

47 

41 

46 

45 

41 

46 

49 

49 

44 

44 

49 

44 

49 

43 

32 

37 

41 

52 

40 

42 

34 

25 

43 

IDAHO   FALLS   *6  W  WB 

MAX 

83 

87 

88 

79 

68 

90 

97 

95 

94 

79 

86 

94 

92 

94 

96 

91 

86 

84 

86 

89 

91 

74 

72 

92 

99 

99 

73 

72 

66 

69 

77 

92 

.9 

MIN 

48 

41 

54 

53 

51 

39 

49 

44 

51 

49 

45 

53 

51 

45 

46 

52 

49 

44 

46 

47 

49 

53 

44 

35 

37 

50 

51 

46 

44 

39 

31 

46 

•  3 

ISLAND  PARK  DAM 

MAX 

73 

77 

78 

75 

69 

69 

79 

79 

79 

72 

76 

93 

83 

83 

96 

92 

91 

77 

77 

90 

82 

70 

62 

71 

79 

91 

65 

61 

55 

62 

68 

74 

.6 

MIN 

42 

40 

46 

45 

47 

43 

41 

39 

45 

46 

38 

40 

40 

39 

43 

49 

41 

39 

37 

40 

36 

40 

30 

27 

31 

39 

39 

37 

39 

27 

26 

39 

•  9 

JEROME 

MAX 

88 

84 

90 

91 

75 

72 

95 

98 

97 

90 

79 

99 

95 

91 

96 

99 

94 

90 

86 

99 

92 

91 

74 

76 

94 

93 

92 

72 

73 

71 

73 

85 

•  0 

MIN 

57 

57 

54 

61 

53 

50 

53 

57 

53 

49 

53 

60 

54 

52 

57 

59 

60 

53 

51 

50 

58 

54 

39 

41 

50 

64 

49 

45 

44 

40 

40 

61 

•  9 

KELLOGG 

MAX 

93 

92 

91 

79 

64 

59 

79 

74 

72 

76 

79 

90 

82 

80 

99 

99 

92 

79 

75 

79 

97 

76 

74 

77 

96 

95 

63 

64 

63 

72 

75 

79 

.9 

MIN 

53 

53 

60 

54 

51 

50 

54 

64 

50 

52 

47 

52 

49 

45 

47 

62 

59 

53 

52 

49 

59 

45 

42 

44 

46 

47 

39 

49 

42 

40 

43 

49 

•  4 

KILGORE 

MAX 

72 

76 

77 

72 

64 

69 

76 

75 

76 

70 

74 

92 

83 

93 

94 

93 

79 

79 

77 

79 

79 

70 

61 

70 

79 

79 

75 

61 

67 

59 

66 

73 

.6 

MIN 

39 

38 

44 

41 

35 

42 

41 

37 

40 

46 

36 

39 

38 

37 

40 

42 

39 

36 

34 

39 

37 

41 

31 

26 

30 

35 

35 

35 

35 

27 

23 

36 

ICOOSK  t  * 

MAX 

100 

98 

96 

92 

80 

82 

90 

79 

90 

96 

96 

91 

99 

99 

106 

97 

94 

93 

99 

93 

92 

97 

95 

97 

96 

93 

73 

70 

76 

93 

89 

99 

.3 

MiN 

53 

52 

63 

55 

52 

51 

54 

55 

50 

59 

50 

51 

61 

50 

51 

63 

61 

60 

53 

49 

51 

47 

43 

41 

42 

42 

44 

52 

49 

41 

40 

50 

■* 

KUNA  2  NNE 

MAX 

88 

95 

93 

79 

77 

89 

99 

70 

90 

91 

90 

97 

92 

93 

95 

99 

83 

83 

90 

99 

74 

79 

88 

92 

90 

97 

75 

71 

75 

91 

95 

.0 

MIN 

62 

59 

57 

60 

50 

51 

50 

56 

49 

51 

67 

53 

50 

49 

59 

61 

51 

48 

48 

57 

50 

40 

43 

54 

45 

45 

39 

39 

41 

40 

50 

■* 

LEmSTON  HB  AP 

MAX 

99 

93 

80 

69 

79 

80 

73 

72 

79 

94 

95 

86 

95 

95 

101 

93 

93 

82 

86 

93 

94 

79 

93 

92 

93 

74 

73 

66 

74 

81 

99 

93 

.6 

MIN 

64 

65 

56 

56 

52 

57 

59 

59 

55 

56 

57 

62 

59 

65 

59 

61 

62 

58 

59 

58 

63 

63 

52 

52 

59 

49 

43 

50 

49 

47 

60 

55 

•  9 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 

76 

82 

82 

79 

77 

78 

92 

83 

92 

78 

80 

86 

97 

99 

99 

97 

91 

81 

81 

94 

91 

73 

70 

75 

92 

94 

77 

72 

70 

64 

69 

79 

,4 

MIN 

45 

46 

48 

61 

45 

41 

47 

47 

56 

46 

43 

47 

45 

47 

49 

52 

50 

53 

48 

46 

46 

61 

39 

35 

39 

42 

57 

40 

41 

36 

32 

45 

.7 

LOWMAN   3  E 

MAX 

83 

91 

88 

95 

72 

82 

85 

85 

94 

80 

90 

90 

90 

96 

97 

94 

9C 

81 

83 

9C 

90 

91 

76 

86 

9C 

9C 

94 

70 

72 

76 

90 

94 

.9 

MIN 

49 

43 

46 

56 

44 

40 

43 

40 

40 

43 

38 

40 

42 

40 

39 

43 

49 

43 

37 

40 

41 

50 

33 

33 

35 

40 

41 

36 

31 

31 

32 

40 

.5 

•UCKAY  BS 

MAX 

76 

81 

81 

90 

76 

73 

92 

84 

91 

80 

79 

89 

97 

99 

91 

90 

91 

83 

90 

94 

97 

96 

70 

77 

99 

95 

93 

70 

66 

66 

72 

90 

.5 

MIN 

43 

45 

47 

47 

46 

37 

43 

45 

46 

45 

47 

49 

47 

49 

46 

49 

47 

48 

47 

46 

47 

46 

39 

37 

41 

45 

43 

42 

41 

36 

33 

44 

.1 

MALAD 

MAX 

83 

89 

89 

96 

70 

83 

99 

89 

99 

78 

87 

93 

94 

97 

100 

95 

90 

99 

90 

92 

91 

95 

79 

80 

89 

90 

78 

79 

72 

72 

71 

95 

,7 

MIN 

48 

49 

53 

56 

54 

44 

50 

50 

69 

50 

45 

49 

63 

53 

51 

59 

56 

66 

64 

50 

54 

50 

42 

37 

41 

50 

47 

38 

52 

42 

35 

49 

.2 

Sm  R«Iw*dc«  NotM  Following  Suttoo  lnd«z 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHI 

r  196: 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MALAD  FAA  AP 

MAX 

86 

92 

92 

90 

65 

86 

92 

93 

91 

81 

69 

96 

98 

98 

100 

98 

92 

94 

93 

92 

93 

61 

77 

63 

93 

94 

78 

60 

73 

71 

79 

MIN 

43 

48 

47 

54 

48 

43 

45 

42 

57 

51 

41 

46 

49 

49 

49 

54 

51 

51 

51 

47 

52 

50 

40 

35 

36 

46 

45 

33 

64 

41 

33 

MAY  RS 

MAX 

81 

83 

83 

79 

76 

75 

86 

85 

62 

76 

85 

91 

90 

91 

93 

93 

83 

88 

82 

85 

86 

79 

70 

82 

65 

65 

65 

64 

65 

67 

78 

MIN 

41 

40 

47 

46 

36 

36 

48 

45 

42 

49 

46 

46 

47 

45 

46 

50 

49 

44 

40 

46 

46 

52 

36 

37 

41 

40 

41 

49 

39 

34 

32 

MC  CALL 

MAX 

81 

81 

80 

78 

65 

74 

75 

76 

75 

70 

78 

82 

62 

84 

86 

89 

87 

74 

75 

62 

83 

78 

66 

77 

80 

82 

81 

61 

63 

66 

74 

MIN 

47 

46 

54 

48 

40 

40 

46 

44 

46 

44 

40 

40 

40 

40 

44 

47 

51 

44 

42 

42 

4? 

47 

35 

34 

39 

41 

40 

43 

32 

41 

34 

MC  CAMMON 

MAX 

84 

89 

88 

87 

76 

82 

88 

90 

89 

74 

86 

95 

94 

94 

100 

95 

90 

65 

90 

90 

77 

70 

71 

80 

90 

95 

73 

73 

70 

68 

77 

MIN 

43 

44 

50 

51 

41 

42 

46 

44 

51 

50 

43 

46 

49 

45 

48 

52 

51 

49 

45 

51 

50 

46 

36 

37 

39 

45 

39 

41 

49 

35 

33 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

84 

87 

91 

88 

71 

80 

86 

68 

86 

75 

66 

94 

91 

101 

98 

95 

87 

85 

82 

87 

88 

82 

70 

82 

90 

89 

83 

70 

67 

70 

76 

MIN 

54 

53 

58 

60 

53 

50 

55 

55 

52 

51 

52 

56 

56 

51 

57 

56 

52 

54 

53 

54 

58 

54 

49 

44 

56 

56 

46 

42 

44 

42 

39 

MONTPELIER  RS 

MAX 

84 

82 

86 

87 

84 

62 

82 

86 

67 

86 

71 

81 

91 

92 

94 

95 

91 

89 

87 

87 

90 

67 

76 

72 

80 

86 

69 

71 

74 

70 

66 

MIN 

41 

41 

46 

48 

42 

35 

45 

44 

55 

44 

39 

43 

44 

44 

45 

45 

47 

53 

46 

41 

43 

50 

33 

31 

36 

42 

51 

34 

45 

30 

26 

MOSCOW  U   OF  I 

MAX 

92 

91 

84 

75 

71 

78 

68 

69 

74 

77 

87 

65 

78 

89 

96 

93 

85 

79 

79 

66 

85 

74 

77 

66 

69 

80 

65 

63 

71 

76 

81 

MIN 

54 

55 

55 

51 

49 

50 

52 

50 

48 

42 

52 

54 

50 

45 

51 

55 

54 

49 

47 

50 

59 

42 

36 

45 

46 

42 

33 

46 

36 

36 

46 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MAX 

80 

79 

82 

82 

74 

80 

90 

90 

86 

93 

94 

95 

95 

99 

95 

92 

90 

88 

99 

92 

85 

88 

85 

85 

64 

80 

74 

74 

76 

85 

MIN 

59 

44 

59 

59 

48 

48 

51 

52 

54 

48 

46 

53 

56 

51 

50 

62 

60 

55 

50 

50 

53 

46 

42 

44 

43 

42 

42 

39 

40 

42 

45 

MULLAN  FAA 

MAX 

86 

86 

71 

61 

53 

73 

75 

67 

72 

75 

83 

61 

60 

87 

95 

95 

75 

73 

77 

65 

76 

70 

76 

64 

83 

57 

56 

55 

68 

74 

80 

MIN 

50 

48 

53 

48 

46 

43 

50 

49 

42 

49 

46 

51 

47 

42 

47 

52 

46 

45 

47 

45 

48 

39 

40 

39 

45 

40 

34 

43 

36 

33 

38 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

85 

87 

86 

90 

89 

64 

72 

80 

80 

80 

73 

78 

87 

75 

86 

91 

80 

75 

70 

82 

79 

81 

58 

70 

75 

85 

69 

60 

67 

MIN 

44 

43 

53 

53 

42 

38 

43 

44 

42 

48 

37 

40 

46 

40 

39 

50 

42 

47 

42 

37 

39 

41 

30 

31 

34 

37 

31 

31 

31 

NEZPERCE 

MAX 

89 

88 

75 

65 

70 

75 

74 

73 

70 

76 

86 

82 

79 

88 

95 

90 

79 

74 

80 

86 

77 

70 

75 

67 

86 

71 

63 

60 

68 

74 

MIN 

48 

52 

57 

49 

39 

44 

46 

51 

42 

50 

47 

51 

45 

43 

46 

56 

50 

53 

45 

46 

55 

36 

43 

42 

46 

43 

40 

45 

35 

37 

OAKLEY 

MAX 

84 

91 

90 

89 

77 

84 

89 

81 

78 

77 

87 

92 

86 

91 

94 

92 

85 

81 

83 

84 

90 

75 

73 

78 

62 

92 

86 

72 

76 

69 

80 

MIN 

50 

52 

52 

54 

53 

50 

55 

50 

51 

51 

51 

58 

55 

55 

56 

61 

51 

55 

54 

54 

55 

53 

38 

43 

48 

52 

52 

44 

46 

36 

37 

OLA  5  S 

MAX 

86 

93 

89 

84 

83 

82 

92 

91 

90 

95 

97 

99 

95 

87 

89 

93 

90 

66 

64 

89 

94 

90 

62 

85 

84 

85 

84 

MIN 

63 

53 

56 

61 

47 

45 

43 

43 

47 

46 

45 

43 

51 

50 

54 

42 

45 

47 

47 

47 

38 

42 

40 

39 

40 

39 

38 

36 

OROFINO 

MAX 

100 

100 

89 

73 

76 

85 

60 

80 

83 

87 

98 

97 

88 

99 

106 

104 

93 

85 

88 

95 

94 

84 

85 

95 

94 

91 

74 

73 

78 

84 

90 

MIN 

57 

57 

57 

56 

54 

51 

56 

56 

55 

57 

51 

54 

54 

51 

54 

55 

60 

59 

56 

52 

62 

42 

45 

45 

49 

49 

56 

53 

49 

45 

43 

PALISADES  DAM 

MAX 

77 

79 

84 

85 

80 

75 

84 

85 

85 

72 

80 

90 

90 

90 

90 

89 

62 

82 

81 

86 

84 

76 

68 

77 

87 

93 

81 

69 

66 

65 

71 

MIN 

49 

49 

53 

60 

48 

45 

50 

49 

56 

47 

46 

47 

50 

49 

46 

53 

51 

50 

50 

48 

50 

54 

36 

39 

42 

47 

57 

48 

44 

32 

36 

PARMa   EXP  STA 

MAX 

91 

96 

92 

80 

79 

88 

90 

87 

84 

64 

93 

95 

90 

94 

100 

101 

97 

90 

86 

96 

93 

86 

79 

87 

94 

92 

87 

72 

73 

79 

84 

MIN 

64 

56 

60 

57 

52 

47 

51 

54 

57 

51 

48 

46 

50 

53 

53 

55 

59 

54 

52 

53 

57 

51 

45 

42 

45 

48 

48 

40 

38 

45 

41 

PAUL   1  ENE 

MAX 

84 

81 

89 

90 

80 

70 

83 

86 

85 

60 

83 

83 

92 

90 

95 

98 

91 

87 

84 

85 

89 

88 

71 

73 

84 

94 

89 

70 

72 

69 

70 

MIN 

54 

49 

55 

52 

54 

47 

50 

53 

50 

50 

48 

53 

52 

50 

51 

55 

58 

54 

49 

49 

51 

54 

41 

40 

42 

45 

49 

43 

43 

39 

39 

PAYETTE 

MAX 

93 

96 

92 

80 

81 

89 

91 

90 

84 

86 

93 

95 

94 

99 

101 

101 

96 

86 

92 

96 

90 

68 

85 

90 

96 

94 

80 

77 

79 

65 

87 

MIN 

62 

58 

53 

58 

52 

53 

53 

58 

60 

52 

49 

53 

58 

51 

50 

56 

54 

55 

50 

52 

57 

55 

43 

42 

46 

49 

50 

46 

41 

42 

40 

PICABO 

MAX 

81 

79 

86 

87 

69 

68 

82 

86 

85 

82 

77 

87 

92 

90 

92 

97 

88 

85 

82 

84 

67 

90 

73 

73 

82 

86 

87 

71 

70 

69 

70 

MIN 

43 

45 

48 

52 

42 

39 

44 

46 

43 

36 

40 

47 

48 

48 

50 

50 

47 

45 

42 

41 

45 

45 

35 

33 

37 

43 

45 

32 

31 

35 

32 

PIERCE  RS 

MAX 

89 

87 

85 

69 

67 

78 

74 

71 

72 

78 

86 

83 

81 

90 

94 

89 

85 

75 

79 

85 

85 

76 

76 

86 

86 

76 

64 

60 

55 

73 

79 

MIN 

43 

44 

53 

48 

41 

39 

47 

47 

43 

51 

39 

43 

44 

39 

42 

42 

45 

49 

45 

42 

47 

33 

31 

31 

35 

36 

35 

44 

36 

34 

30 

POCATELLO  2 

MAX 

82 

90 

91 

84 

70 

80 

88 

86 

84 

76 

87 

94 

93 

95 

99 

92 

87 

85 

67 

91 

88 

80 

72 

85 

92 

90 

78 

72 

77 

69 

78 

MIN 

48 

54 

53 

53 

51 

46 

46 

52 

61 

53 

49 

55 

59 

52 

58 

50 

58 

55 

54 

52 

57 

58 

39 

43 

49 

55 

54 

57 

46 

35 

40 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

82 

88 

90 

84 

68 

83 

89 

66 

84 

75 

85 

94 

93 

94 

97 

92 

87 

85 

86 

89 

90 

73 

73 

84 

92 

90 

71 

71 

69 

68 

76 

MIN 

46 

47 

56 

59 

53 

47 

53 

53 

54 

53 

47 

51 

56 

53 

51 

58 

55 

55 

58 

54 

54 

54 

43 

42 

46 

56 

53 

49 

48 

39 

39 

porthill 

MAX 

86 

84 

76 

70 

65 

75 

72 

73 

70 

75 

86 

77 

81 

84 

92 

89 

81 

77 

79 

82 

81 

76 

77 

63 

84 

70 

62 

69 

73 

78 

62 

MIN 

51 

49 

56 

50 

49 

50 

51 

55 

48 

43 

44 

48 

49 

41 

44 

45 

59 

49 

47 

43 

55 

42 

40 

42 

46 

49 

32 

40 

36 

36 

46 

POTLATCH 

MAX 

94 

92 

85 

76 

69 

78 

65 

70 

73 

78 

92 

86 

82 

90 

98 

95 

66 

77 

80 

87 

85 

74 

78 

6b 

87 

84 

65 

53 

72 

77 

82 

MIN 

51 

55 

53 

50 

53 

48 

53 

52 

41 

45 

52 

55 

48 

41 

42 

51 

49 

52 

51 

45 

57 

40 

35 

40 

44 

46 

32 

48 

35 

36 

42 

POWELL 

MAX 

87 

86 

78 

76 

72 

71 

82 

84 

88 

100 

98 

86 

88 

69 

90 

76 

74 

70 

68 

66 

69 

76 

MIN 

45 

46 

56 

48 

52 

43 

40 

40 

42 

43 

43 

45 

44 

46 

44 

42 

46 

45 

44 

36 

38 

40 

38 

42 

34 

33 

PRESTON  2  SE 

MAX 

85 

83 

89 

90 

88 

67 

83 

90 

90 

90 

75 

65 

92 

94 

95 

98 

94 

90 

69 

89 

94 

90 

79 

74 

80 

68 

90 

74 

78 

72 

69 

MIN 

46 

47 

48 

58 

47 

43 

48 

50 

61 

50 

45 

47 

48 

48 

48 

54 

53 

55 

51 

45 

49 

52 

39 

35 

36 

48 

62 

37 

60 

36 

34 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

MAX 

91 

90 

80 

74 

62 

73 

71 

69 

67 

77 

85 

85 

78 

85 

92 

93 

84 

74 

80 

84 

63 

74 

76 

83 

84 

76 

62 

53 

71 

76 

61 

MIN 

50 

51 

55 

50 

48 

48 

48 

53 

50 

45 

42 

49 

45 

36 

39 

44 

50 

49 

45 

42 

55 

41 

34 

37 

42 

48 

37 

44 

37 

33 

39 

REYNOLDS 

MAX 

83 

89 

90 

84 

75 

87 

87 

82 

75 

77 

88 

91 

64 

94 

93 

99 

84 

79 

82 

87 

8^ 

72 

73 

85 

93 

91 

67 

73 

68 

73 

73 

MIN 

47 

50 

53 

53 

40 

47 

53 

44 

50 

47 

42 

48 

48 

45 

45 

51 

56 

50 

44 

45 

53 

45 

42 

34 

48 

46 

39 

38 

35 

40 

35 

RICHFIELD 

MAX 

81 

85 

86 

83 

69 

79 

85 

85 

84 

77 

65 

88 

69 

91 

95 

94 

85 

82 

83 

87 

88 

66 

72 

82 

89 

88 

67 

71 

68 

70 

75 

MIN 

52 

47 

53 

57 

52 

46 

52 

51 

49 

46 

47 

57 

52 

49 

52 

58 

57 

51 

45 

46 

51 

50 

40 

37 

45 

47 

45 

38 

40 

42 

40 

RIGGINS  RS 

MAX 

97 

96 

96 

91 

91 

87 

91 

91 

82 

84 

95 

95 

92 

96 

106 

114 

104 

91 

88 

99 

96 

65 

90 

95 

102 

96 

76 

75 

75 

81 

91 

MIN 

66 

62 

71 

59 

52 

52 

59 

59 

56 

60 

57 

62 

59 

60 

63 

65 

57 

61 

60  60 

52 

58 

52 

54 

51 

57 

50 

54 

47 

47 

51 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

76 

82 

83 

81 

58 

77 

83 

82 

83 

71 

81 

89 

86 

38 

92 

86 

82 

85 

83 

81 

66 

78 

59 

78 

86 

84 

76 

64  73 

65 

70 

MIN 

44 

45 

52 

52 

48 

43 

49 

44 

50 

52 

45 

47 

47 

42 

43 

51 

49  47 

41 

45 

45 

50 

40 

36 

37 

46 

48 

44  44 

30 

31 

SAINT  MARIES 

MAX 

95 

93 

83 

77 

67 

78 

76 

72 

74 

78 

89 

86 

83 

89 

97 

93 

89 

78 

62 

88 

86 

78 

80 

86 

87 

86 

66 

66 

72 

77 

64 

MIN 

52 

52 

58 

53 

51 

53 

54 

53 

50 

46 

48 

48 

43 

46 

50 

56 

44 

51 

46 

51 

42 

41 

40 

45 

44 

35 

48 

43 

38 

42 

SALMON 

MAX 

85 

87 

87 

71 

76 

84 

91 

91 

84 

76 

91 

95 

92 

90 

94 

92 

61 

87 

84  67 

66 

71 

74 

82 

92 

90 

71 

67 

57 

73 

78 

MIN 

46 

48 

50 

50 

41 

44 

46 

45 

46 

51 

44 

47 

51 

50 

47 

49 

52 

46 

44  43 

47 

53 

38 

37 

41 

42 

60 

47 

42 

36 

35 

SANOPOINT   EXP  STA 

MAX 

89 

85 

78 

70 

62 

71 

69 

72 

68 

77 

82 

81 

78 

78 

86 

87 

84  75 

78 

85 

84 

76 

77 

60 

86 

80 

63 

64  69 

76 

82 

MIN 

51 

53 

58 

54 

52 

49 

52 

57 

53 

47 

45 

54 

55 

40 

43 

47 

58 

55 

52 

45 

61 

47 

38 

40 

40 

51 

36 

45 

42 

36 

42 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

89 

92 

92 

90 

73 

85 

89 

89 

89 

87 

97 

94 

93 

101 

98 

92 

89 

88 

92 

92 

89 

78 

87 

86 

94 

85 

73 

72 

75 

81 

MIN 

61 

52 

52 

55 

50 

50 

54 

53 

58 

47 

52 

53 

54 

59 

60 

5C 

53 

49 

50 

59 

52 

42 

43 

46 

50 

47 

41 

40 

41 

40 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

98 

97 

98 

85 

84 

85 

91 

84 

81 

88 

97 

100 

94 

99 

107 

107 

97 

87 

91 

99 

99 

89 

85 

96 

98 

97 

78 

76 

76 

66 

93 

MIN 

61 

58 

67 

57 

49 

57 

54 

55 

52 

58 

52 

55 

55 

55 

55 

57 

55 

50 

58 

52 

56 

50 

54 

47 

53 

54  46 

59 

43 

42 

44 

STREVELL 

MAX 

81 

89 

89 

89 

72 

81 

87 

88 

87 

75 

85 

92 

94 

96 

99 

97 

85  88 

87 

90  86 

78 

73 

80 

89 

90 

84 

76 

71 

68 

74 

MIN 

44 

46 

52 

52 

50 

44 

52 

42 

56 

47 

46 

58 

51 

49 

52 

60 

56 

49 

45 

50 

54 

53 

35 

38 

46 

56 

55 

37 

49 

32 

35 

SUCAR 

MAX 

78 

84 

84 

81 

70 

78 

84 

81 

82 

79 

81 

88 

88 

89 

93 

92  68 

83 

82 

83 

86 

80 

59 

77 

81 

85 

78 

75 

65 

67 

71 

MIN 

44 

42 

50 

50 

47 

41 

48 

39 

46 

51 

40 

42 

42 

39 

50 

46 

44  44 

38 

40 

40 

51 

40 

32 

40 

35 

50 

46 

44 

30 

26 

SUN  VALLEY 

MAX 

73 

80 

80 

78 

59 

74 

78 

78 

77 

73 

79 

85 

85 

87 

90 

89 

82 

80 

81 

85 

65 

84 

71 

77 

83 

83 

82 

68 

64 

63 

73 

MIN 

39 

33 

38 

48 

35 

31 

37 

35 

34 

34 

33 

35 

37 

33 

33 

41 

39 

35 

33 

34 

34 

42 

28 

27 

27 

31 

36 

27 

24 

25 

22 

See  Reference  Notes  FoUowioa  StaUon  Index 
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Contlnu*d 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
AUGUST  1962 


StatUa 

DiT  Oi  Moalh 

30  1 

• 

4 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29, 

31 

• 

< 

SHAN  FALLS  PH 

MAX 

95 

95 

82 

101 

102 

102 

100 

92 

90 

98 

98 

97 

83 

92 

102 

100 

93 

79 

75 

81 

89 

93.3 

MIN 

70 

64 

65 

65 

55 

58 

60 

60 

63 

54 

57 

63 

66 

60 

60 

66 

69 

60 

62 

60 

66 

56 

54 

51 

61 

57 

55 

50 

51 

54 

49 

59>4 

SHAN  VALLET    1  W 

MAX 

80 

82 

82 

90 

94 

83 

82 

83 

80 

79 

77 

70 

70 

60 

87 

80 

79 

69 

66 

73 

80.8 

MIN 

AO 

40 

39 

42 

45 

37 

44 

42 

45 

40 

37 

40 

37 

38 

42 

43 

42 

42 

40 

37 

38 

37 

37 

37 

39 

41 

42 

40 

42 

27 

23 

39.2 

TETONIA  E»P  STA 

MAX 

80 

78 

86 

86 

85 

88 

85 

83 

80 

83 

82 

83 

72 

64 

75 

83 

84 

67 

65 

61 

68 

68 

77.6 

MIN 

42 

43 

50 

44 

40 

39 

48 

45 

49 

49 

39 

42 

50 

46 

44 

48 

42 

45 

43 

42 

43 

46 

34 

33 

39 

46 

39 

40 

40 

25 

30 

42.1 

THREE  CHEEK 

MAX 

95 

95 

88 

86 

86 

60 

78 

87 

84 

74 

80 

71 

74 

70 

78 

83.3 

MIN 

it 

38 

40 

37 

36 

33 

36 

34 

34 

33 

38 

44 

34 

38 

37 

47 

45 

40 

33 

36 

38 

36 

26 

24 

28 

26 

24 

23 

22 

21 

22 

33.5 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

90 

91 

94 

94 

98 

88 

85 

78 

74 

66 

90 

88 

87 

70 

66 

70 

80 

83.4 

MIN 

S6 

41 

48 

55 

44 

34 

34 

40 

35 

33 

36 

37 

35 

34 

45 

51 

35 

35 

42 

40 

26 

26 

33 

36 

38 

28 

25 

24 

22 

36.8 

THIN  FALLS   2  NNE 

MAX 

87 

91 

95 

98 

90 

91 

90 

73 

61 

92 

92 

69 

72 

69 

72 

77 

86.1 

MIN 

55 

48 

54 

59 

51 

45 

54 

53 

51 

49 

46 

52 

52 

52 

48 

55 

63 

57 

47 

49 

49 

53 

42 

37 

43 

50 

44 

45 

43 

37 

41 

49.2 

THIN  FALLS  3  SE 

MAX 

85 

93 

95 

93 

83 

85 

89 

74 

77 

84 

91 

69 

73 

74 

72 

74 

84,  1 

MIN 

55 

49 

56 

59 

57 

46 

54 

55 

51 

49 

51 

53 

52 

52 

52 

55 

63 

56 

52 

49 

49 

53 

45 

40 

56 

58 

47 

47 

44 

39 

38 

51  .0 

HALLACE  HOODLAND  PARK 

MAX 

87 

89 

86 

56 

76 

85 

85 

94 

94 

81 

81 

65 

60 

55 

66 

72 

75.1 

MIN 

50 

47 

57 

51 

48 

46 

50 

51 

46 

47 

44 

49 

46 

41 

44 

48 

51 

48 

49 

43 

51 

40 

39 

40 

43 

46 

36 

44 

41 

36 

40 

45.5 

HARREN 

MAX 

77 

80 

70 

86 

86 

83 

72 

67 

67 

79 

74 

72 

54 

59 

63 

73 

73.5 

MIN 

36 

34 

44 

44 

33 

33 

34 

34 

32 

39 

30 

33 

34 

32 

33 

35 

38 

35 

30 

31 

34 

29 

23 

25 

28 

30 

25 

36 

30 

23 

23 

32.3 

HATAN 

MAX 

80 

88 

86 

85 

80 

75 

63 

70 

81 

67 

68 

66 

63 

62 

60 

74.7 

MIN 

46 

43 

48 

46 

43 

38 

48 

48 

48 

43 

40 

45 

47 

43 

48 

53 

50 

47 

46 

46 

48 

48 

37 

35 

42 

48 

53 

44 

41 

27 

30 

44.2 

HEISER  2  SE 

MAX 

91 

95 

92 

84 

76 

86 

87 

86 

84 

84 

91 

91 

91 

94 

96 

96 

86 

85 

89 

92 

89 

82 

83 

85 

92 

88 

86 

80 

77 

82 

82 

87.2 

MIN 

62 

57 

63 

59 

53 

53 

53 

57 

58 

52 

50 

53 

55 

54 

52 

57 

63 

55 

51 

55 

56 

56 

48 

43 

47 

49 

52 

43 

40 

43 

42 

52.6 

HINCHESTER  1  SE 

MAX 

88 

86 

85 

63 

69 

73 

71 

70 

69 

71 

78 

83 

79 

85 

92 

90 

82 

73 

77 

83 

81 

71 

73 

85 

84 

80 

62 

63 

63 

70 

77 

76.6 

MIN 

52 

50 

54 

44 

45 

43 

49 

50 

46 

49 

51 

53 

52 

43 

49 

53 

47 

44 

48 

49 

54 

42 

44 

41 

42 

43 

39 

43 

34 

37 

40 

46.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.30 

.34 

.28 

.26 

.21 

.27 

.36 

.36 

.33 

.33 

.40 

.25 

.32 

.19 

.50 

.43 

.26 

.20 

.14 

WIND 

34 

43 

17 

31 

39 

69 

96 

76 

63 

92 

161 

63 

44 

63 

135 

200 

129 

62 

41 

ARROWROCK  DAM  (A) 

EVAP 

.22 

.25 

.33 

.24 

.20 

.17 

.29 

.30 

.18 

.18 

.27 

.34 

.34 

.37 

.37 

.29 

.25 

.29 

.20 

.29 

.33 

.32 

.27 

.22 

.29 

.32 

.36 

.20 

.20 

.24 

.23 

8.35 

WIND 

29 

36 

36 

50 

32 

38 

30 

37 

31 

38 

28 

31 

36 

35 

38 

27 

26 

37 

33 

30 

36 

51 

44 

24 

28 

29 

74 

36 

39 

38 

29 

1106 

LIFION  PUMPING  STA  (B) 

EVAP 

.23 

.23 

.36 

.52 

.19 

.15 

.30 

.32 

.38 

.26 

.  19 

.26 

.31 

.29 

.25 

.31 

.33 

.28 

.25 

.26 

.22 

.24 

.21 

.20 

.24 

.26 

.41 

.32 

.20 

.20 

.20 

8.37 

WIND 

36 

28 

63 

155 

77 

23 

42 

30 

106 

78 

22 

31 

33 

35 

27 

28 

66 

78 

36 

30 

27 

71 

31 

31 

37 

40 

107 

74 

62 

41 

36 

1689 

MOSCOW  U  OF   I  (8) 

EVAP 

.31 

.42 

.08 

.  15 

.20 

.13 

.06 

.15 

.14 

.14 

.29 

.39 

.26 

.36 

.10 

.41 

.  19 

.18 

.11 

.28 

.42 

.30 

.29 

.27 

.38 

.26 

.15 

.12 

.19 

.08 

.30 

7.11 

WIND 

34 

36 

17 

60 

57 

26 

34 

16 

12 

13 

29 

SO 

40 

22 

23 

60 

56 

57 

34 

13 

98 

71 

41 

27 

47 

69 

36 

41 

17 

26 

30 

1221 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.22 

.28 

.40 

.50 

.17 

.19 

.36 

.47 

.29 

.26 

.27 

.36 

.43 

.44 

.43 

.39 

.25 

.17 

.40 

.42 

.41 

.35 

.28 

.30 

.37 

.39 

.34 

.31 

.18 

.16 

.29 

10.06 

WIND 

120 

160 

200 

150 

160 

150 

186 

156 

230 

70 

146 

190 

1S9 

166 

200 

260 

130 

190 

161 

181 

196 

169 

91 

170 

197 

187 

138 

130 

80 

SO 

110 

4930 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


AUGUST  1962 


Malheur  Br  £xp  Sta 

Vyssa  -O-  I  «       -  •  w 

#1    .  -0-En,mett   2  V-  

Staj  -O-  -!  Bogus  ^asinj-O-iV 

-Q-j  Deer  Point   -S^l  Trout 

0*yhee  Dam     -(^        Caldwell  -C^-^**?®  ^^^^  S»0 

Deer  Flat  Darn  -Q_  i  Arrow/ 


Id  Ht 

-O-Haile 
'Soldier  Cr  Adm  Sit.     ^       N,  C  a 
Little  Wood  oawV 


-O-  Plcabo 


Sheavilie  -CV 


Idaho  Falls  42  NW 

SNAKE 

Idaho  Falls  46  Vf'wB  I 


-O-Arco  3  NIT 


-O-  McDermiii 


\Vv"^-4'  PLAINS— 


 --         -    Falls  FAA  AP 

Moon  NU  — Idaho  Fall*  2  ESE 

FallB  If,  gL  — 


H^St  Anthony^  ' 
w  WB    /  — M      1  IJ 

■    ■  "  ^  iVst/t  I 


^_  1! ;    r— _.  rpLAff^s  |\  !/ 


-o 

*ln_  Falls  2 
T«ln  Fall 


SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 


105  TH  _ 
)20  TH~ 


^,iTr:!=^-^-^j/!'j 


Three  Creek 


If  'I 

Jarbtdge  | 


«al\; 
-O-  Oakley 


^"iHIGHLANDS^ 


Revised     4-61  ■RPC 


115*  Contact 


Park  Valley- 


I 


0  Border  3  N 
I 

1   


Sage  4  NNW 

-o- 

Laketoan  ^--^  |  Kemmerer 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


-  114  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


AUGUST  1962 


-O- 


O  — ,  I20TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 


•^ririui  j|  Toi  TH  MiRIOIAN"TrMi~rONi' 


Bonoers  Ferry 

-o- 


-O  Troy 


1^  8«nton  Dan  9  •K>- 

-3- Priest  atv.r  Exp  st»  Llb&y  1  NE  RS 

-O-    Trout  Cr  RS 


I  C.b.„«  Oor™M 


TfiOBpson  Falls  PH 

2  ESE 

«uUnn  Paaei 

-o 


-o- 

Superior 


Cornucopii 

—  o  — 


Huntinuton  ' 


IDAHO 

STATUTE  MiLCS 

0        10      ?0       )0      40  50 


STATION  LEGEND 
O  #  O  Prtcipttotion  only 
<D  Prtcipitotion,  stofogt 

O  ■<>■   PftCipitOtion  ona  TempffQiure 

Prtcipitolion,  Tempfrolure  ana  evaporation 
Typ0  of  goge    O  Non-rtcordinp 
•  Recording  9  tfo/A 

DOUBLE  CIRCL€  COMBINATIONS  INDICATE  THE  A\/AIL~ 
fiBlLlTY  OF  MORE  D£  TA IL  ED  ME  TEOROL  OGICA  L  OA  TA 


-O  Mlou  7  NE 


-O  "allow* 

Snter  rise  16 


:iftir*ay  -o-  C 

Richland  -O-^^*^  / 


-p-Payotte  ^.I 


Malheur  Br  £jtp  Sta 


Centervllle  ArbaV 
'  I 


P«r«  Exp  Sta^l-0-__^J  

Ad ,  I  an  Deer  Point^ 

0*yh*e  Daa  Caldwell  ^''■'?o  City  \\ 

Deer  Flat  Dan  -<>.  1 

jjv  Ku'Uk.^  NNEf-O  @ 

V^'-''~XC>**an  Falls 


Mobgen  Dan  - 


.....  /'\- 


:  Yellowstone 


Lake  Yellovi 


DubcJ'i   f-xp  St 

M  ftp 


; UPPER 


-O-Mc0er»itt  26 


.„  Idaho 

-O  Afco  3  S\ 

Idaho  Falls  46  1l~irB 


Idaho  Falls  42  N«  WB  £ 

snakeJ]^^ 


^^<AmJr  Soldier  Cr  Ada  Site  ^  ^      ^  '  -J 

I  flan  an e    ^  Craters,  ol   the  Uoon  NH 

)  _  Little  Wood  Daa)  1  ,  1 

h-O-Fairrield  RS       _i   ,  r   m  Alfu 

1--J  4   i   81ack(oot/2 


0/ALLEYp_  Tl;       r—  ,  PLAfNS  A  I 

'  ^  ^      -o-j.r„.    IT—      J  I  1 

 J        „       -  P.U1  '1  SHE  -O-."'"'!"! 


.         -O       5^       O-  «uj>ert 


SOUTHWESTER 


66    6&  ^ 


B«d(ord  2  s 

-o- 

60 


O  Border  3  H 


60  60 
Uik«to> 


ii.r-U- 


-61     tttpc  -  sr 


nd  1 

-o  "2  -9- 


Logao   USU  Exp  St> 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 


-  115  - 


STATION  INDEX 

IDAHO 
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INDEX  NO.  J 

POT  INT  V 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

1  LONGITUDE 

1 

ELEVATION 

OBSERVATION  ' 
TIME  AND  I 
TABLES  1 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONornroE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

^.yDocn  V  £.n 

P 

s 

a. 

If 

P 

PHECIP. 

a 
i 

special] 

ABERDEEN  EXP  STATION 

OOlO 

BINCHAM 

I. 

U2  50 

4400 

BA 

H       EXPERIMENT  STATION 

554* 

: 

*2  12 

112  16 

4420 

7P 

JUNIUS  L  CROWTHER 

tl  11 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

MALAD  FAA  AIRPORT 

555^ 

ONE  1  DA 

HID 

I. 

42  47 

u  s  BUR  reclamat ion 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

ANDERSON  DAM 

ELMORE 

43  21 

:  H       us  BUR  RECLAMATION 

MAY  RANGER  STATION 

5685 

LEMHI 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARCO  )  NM 

BUTTE 

( 

43  40 

6P 

6P 

H       JOHN  C  TOOMBS 

MC  CALL 

5708 

VALLEY 

4*  5* 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

OA«a 

2 

43  36 

115  55 

3275 

7P 

H     1  U   S  auR  RECLAMATION 

MC  CAMMON 

5716 

BANNOCK 

12 

*2  39 

112  12 

4774 

1     H    1  OUST   STE INMANN 

MINI DOK A  DAM 

5980 

MINIDOKA 

5P1 

. 

43  48 

11 

t  H    .        CLOSED  7/21/59 

MONTPEL lER  RANGER  STA 

6053 

BEAR  LAKE 

SA 

ATLANTA  SUMMIT 

ELMORE 

2 

43  45 

Sl  U  S  WEATHER  BUREAU 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

6077 

BOISE 

I  1 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AvEfiv  bangeb  station 

SHOSHONE 

IC 

47  15 

11  * 

4  2 

3P 

3PI 

M    1  U  S  FOREST  SERVICE 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6087 

■  0.-0 

* 

4  0 

U  S  FOREST  SERVICE 

05*0 

■ 

43  39 

114  24 

8T00 

C          NELSON  BENNETT 

6152 

LATAH 

46  44 

117  02 

2660 

5P 

BAVVIEw  MODEL  BASIN 

KOOTENAI 

47  59 

'  U  S  NAVY 

617*1  ELMORE 

SP- 

c 

48  21 

:          U  S  FOREST  SERVICE 

MULLAN  FAA 

SHOSHONE 

MiD 

aiC  CREEK  1  S 

VALLEY 

U 

45  06 

C  H       ANNESLEV  N  EDWARDS 

MULLAN  PASS 

62  r 

SHOSHONE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BlACkFOOT  2  SSm 

09lli 

BINGHAM 

12  A3  11 

112  23 

4495 

5( 

5P 

H       TOM  THOMPSON 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

638a 

ADAMS 

44  58 

116  IT 

3870 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

0920 

43  00 

111  43 

6200 

C           FORT  KALL   IR  PROJ 

6*2* 

LEWIS 

: 

*6  14 

116  1* 

3220 

12  42  56 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

IDAHO 

s 

12 

43  46 

s  US  SOIL  Con  service 

CASSIA 

6P 

BOISE   LUCKT   PEAK  DAM 

ADA 

2 

43  33 

C           CORPS  OF  ENGINEERS 

OBSIDIAN  3  SSE 

655; 

CUSTER 

ALFRED  A  BROOKS 

BOISE  WB  AIRPOOT 

1022 

ADA 

2 

43  34 

116  13 

2842 

MIO 

wto 

c  Hj    US  WEATHER  Bureau 

OLA  5  S 

6590 

GEM 

44  07 

116  17 

2960 

SP 

5P 

c 

MRS  DOROTHY  NALLY 

1079 

5 

48  41 

116  19 

1810 

C  H       AHLO  T  GRUNERUD 

OROF 1  NO 

CLEARWATER 

: 

46  29 

116  15 

1027 

5P 

1217 

li 

42  36 

SHELLEY  HOWARD 

676< 

BONNEVILLE 

5PC 

CLEARWATER 

U  S  FOREST  SERVICE 

68*4  CANYON 

5P 

BURKE  2  ENE 

1272 

SHOSHONE 

MONTANA  POWER  CO 

PAUL    1  ENE 

6877 

MINIDOKA 

8A 

AMAL&AMAIED  SUGAR  CO 

BufiLEr 

1298 

CASSIA 

42  32 

113  47 

4180 

BA 

BA 

FRANK  0  REOFIELD 

PAYETTE 

6S91 

PAYETTE 

44  05 

116  56 

2150 

6P 

JOSEPH  T  LOWE 

1298 

12 

42  33 

113  48 

4140 

c        amaloahateo  sugar  CO 

70*0 

BLAINE 

12 

*3  18 

114  0* 

4875 

8A 

12 

42  32 

H       FED  AVIATION  AGENCY 

PIERCE  RANGER  STATION 

70*9 

CLEARWATER 

3 

*6  30 

5P 

C  H 

9  48  05 

WASH  WATER  POWER  CO 

ELMORE 

2 

43  30 

s 

CALDWELL 

CANYON 

Z 

H       CALDWELL  BROADCAST  CO 

PLUMMER  3  WSW 

7181 

BENEWAH 

*7  19 

FRED  0  SHILL 

CAMBRIDGE 

1«.08 

WASHINGTON 

12 

44  34 

116  41 

2650 

6P 

6P 

STUART  DOPF 

POCATELLO  2 

7208 

BANNOCK 

12 

42  52 

112  29 

4440 

SS 

SS 

ERNEST  B  CHASE 

ISlfc 

e 

116  03 

4865 

c  H     US  Bur  reclamation 

7211 

12 

42  55 

112  36 

4444 

MIO 

C  HJ 

>  46  40 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

7264  BOUNDARY 

5 

49  00 

2 

43  58 

H        MISS  XtNIA    1  ARBAUGH 

LATAH 

H 

CHALLIS 

CUSTER 

1 

4*  30 

C           US  FOREST  SERVICE 

PRAIR IE 

732" 

ELMORE 

4  3  30 

ORA  L  ENGELMAN 

Chilly  barton  Flat 

1671 

CUSTER 

6 

4*  00 

113  50 

6140 

5P 

5P 

MRS  K  L  ROBINSON 

PRESTON  2  SE 

7353 

FRANKL  IN 

42  04 

*  1 

3A 

C  M  CRABTREE 

1831 

l< 

47  01 

116  15 

2810 

C           US  FOREST  SERVICE 

PRIEST   RIVER  Exp  STA 

7386 

BONNER 

48  21 

116  50 

2380 

5P 

45  07 

H           CLOSED  e/24/60 

7465 

BINGHAM 

43  03 

47  41 

C  H      US  FOREST  SERVICE 

R I CHF IELD 

7673 

LINCOLN 

i: 

43  04 

5P 

CONOA 

CARIBOU 

12  42  43 

J  R  SIMPLOT  CO 

RIGGINS  RANGER  STATION 

T70< 

45  25 

* 

U  S  FOREST  SERVICE 

COTT0NW0Of> 

2  IS* 

IDAHO 

46  03 

116  21 

3411 

6P 

bP 

H       LOUIS  KLAPPRICH 

RIRIE   12  ESE 

BONNEVILLE 

i: 

43  34 

5P 

JOHN  L  JOLLET 

2159 

3 

46  02 

116  23 

3610 

C           SA8I  FREI 

RUPERT 

7968 

12  42  37 

113  41 

4204 

12  44  44 

C           FRED  M  NOLL 

8022 

FREMONT 

12 

43  58 

43  28 

H       US  NAT  PARK  SERVICE 

8062 

BENEWAH 

47  19 

DEADWOOD  DAM 

VALLEY 

44  19 

6P 

6P 

C  H       CLIFFORD  S  CODE 

SALMON 

BU76 

LEMHI 

11  45  11 

MID 

U  S  we  OBSERVER 

OEADWOOO  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

11 

44  32 

116  34 

7000 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

SANDPOINT  EXP  STATION 

8137 

9  46  17 

116  34 

2100 

5P 

5P 

C  H 

STATE  EXP  STATION 

2422 

116  29 

3060 

C       S  U  S  FOREST  SERVICE 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

Elmore 

2 

43  37 

115  10 

4730 

43  35 

116  *5 

2510 

CARL  PADOUR 

8380 

L INCOLN 

12 

42  56 

5P 

I. 

43  45 

5f 

C           GEORGE  E  WYNNE 

SLATE  CREEK  RS 

8*71 

IDAHO 

2 

45  36 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

1 

45  33 

115  28 

5610 

SP 

5P 

MRS  ZILPMA  L  WEN2EL 

SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 

43  30 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

DRIGCS 

2676 

TETON 

43  44 

111  07 

6097 

SP 

5P 

EDITH  STEVENS 

SPENCFP  RANGE*  STATION 

44  21 

112  11 

58B3 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUBOIS  FX'*  STATION 

2707 

44  15 

112  12 

S452 

5P 

5P 

C          US  FOREST  SERVICE 

8786 

CASSIA 

12 

42  01 

113  13 

5280 

5P 

2717 

44  10 

112  13 

5122 

MID 

H          CLOSED  */lfl/62 

8802 

POWER 

12 

42  22 

45  49 

115  26 

3P 

3P 

H       MRS  DONNA  M  NELSON 

8818 

MAO  1  SON 

1< 

43  53 

5P 

ELK  RIVER  1  S 

CLEARWATER 

4(>  4P 

MRS  HA2EL  V  WHEELER 

SUN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

1< 

43  41 

5P 

^  H 

EDWARO  F  5EAGLE 

EMMETT  2  £ 

29*2 

GEM 

43  52 

116  28 

2500 

6P 

WAYNE  F  HARPER 

SwAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8928 

ADA 

1.: 

43  15 

116  23 

2325 

5P 

5P 

IDAHO  POWER  COMPANY 

3108 

43  21 

114  47 

5065 

BA 

SA 

M       US  FOREST  SERVICE 

SWAN  VALLEY  1  W 

9937 

BONNEVILLE 

12 

*3  27 

111  22 

5240 

*6  06 

C          US  FOREST  SERVICE 

lETONlA   ExP   STAT  ION 

9065 

TETON 

12  43  51 

c 

12  43  02 

5P 

5P 

FORT  HALL    Ift  PROJ 

THREE  CREEK 

9119 

Owyhee 

*2  OS 

5P 

C  H 

GARDEN  VALLEY  RS 

*4  04 

5P 

5P 

H       US  FOREST  SERVICE 

TRIANGLE  RANCH 

9197 

OWYHEE 

5P 

5P 

EARL  6ACHMAN 

GILMORE    SUMMIT  RANCH 

CUSTER 

44  19 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

TRINITY    LAKE    GUARO  STA 

9202 

ELMORE 

*3  38 

5 

US  SOIL  CON  SERVICE 

42  57 

7P 

7P 

H       MILES  T  MILLER 

TROUTOALE  GUAOO  STATION  9233 

ELMORE 

*3  *3 

12  42  58 

C           US  SOIL  CON  SERVICE 

TWIN  FALLS  2  NNE 

TWIN  FALLS 

12  *2  35 

5P 

42  35 

SP 

5P 

C           UTAH  PWR  *  LIGHT  CO 

TWIN  FALLS  3  SE 

9299 

Twin  falls 

1 

42  32 

GRAND  VIEW  3  WNV* 

OWYHEE 

12  43  00 

6P 

6P 

RUSSELL  J  SEAOUEST 

VIENNA  MINE 

942; 

BLAINE 

43  49 

U  S  HEATHER  BUREAU 

GRANGEVlLLE 

37  1 

IDAHO 

45  55 

1  6  0 

I  OP 

lOP 

■J  S  WB  OBSERVER 

WALLACE 

SHOSHONE 

*  *7  28 

11  56 

6P 

CLOSED  6/11/62 

3809 

12  42  23 

115  53 

5126 

5P 

5P 

C             OEOfiCE   F  THOMSON 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9*98 

SHOSHONE 

*  *7  30 

115  53 

2950 

c 

43  42 

5P 

MRS  BRYAN  TAYLOR 

WARREN 

9560 

lOAHO 

1 

*5  16 

5P 

JACK  W  PICKELL 

12  42  06 

S  U  S  FOREST  SERVICE 

9601 

CARIBOU 

*2  58 

ROT  0  SIOOR 

12  43  31 

3P 

3P 

H       US  FOREST  SERVICE 

WEISER  2  SE 

96  38 

WASHINGTON 

6  *3  58 

5P 

H       U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

WINCHESTER   1  SE 

98*0 

LEWIS 

U6  37 

3950 

hazclton 

*1*0 

12  42  36 

114  08 

406  0 

5P 

5P 

NORIH  SIDE  CANAL  CO 

HEADQUARTERS 

CLEARwATER 

46  38 

POTLATCH  forests  INC 

NEW  STATIONS 

12  43  16 

5P 

5P 

CARROLL  M  OAMMEN 

HOLLlSTEfi 

TWIN  FALLS 

12  42  21 

5P 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

COBALT 

1932 

LEMHI 

11 

45  06 

6P 

SP 

MRS  MERELOA  R  GOUGM 

HOWE 

BUTTE 

6  43  47 

4  0 

5P 

5P 

CHARLES  0  COWGILL 

ATLANTA  3 

04gi 

ELMORE 

2 

43  4B 

1  15  07 

5450 

5P 

5P 

C  H 

MRS  CHARLENE  EPPERSON 

IDAHO  ClTr 

t**2 

43  50 

115  50 

3965 

5P 

5P 

H       FRED  A  PROFFER 

43  43 

H       MRS  BERTHA  GARDNER 

GALENA  SUNWIT 

3*?2 

SLAINt 

12 

43  53 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

**5! 

BONNE V ILLE 

43  29 

CARROLL  SECHIST 

REYNOLDS 

76*8 

OWYHEE 

12 

43  12 

1 16  45 

3910 

5P 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

IDAHO  FALLS  16  SE 

BONNEVILLE 

12  43  21 

5712 

C          GEORGE  w  MEYER 

«IDAh0  falls  FAA  AIRPORT 

BONNEVILLE 

12  43  31 

112  04 

4730 

MIC 

MM 

H     FED  Aviation  agency 

WILLOW  FLAT 

9630 

FRANKLIN 

1 

42  09 

111  3B 

6100 

s 

US  SOIL  CON  SEPVICE 

6  43  50 

112  41 

4790 

HID 

ejus  WEATHER  BUREAU 

ARSON  2  ^M 

034  7 

POWER 

12 

42  30 

112  3* 

5170 

6P 

6P 

MBS  GENA  NEWPORT 

4*60 

43  32 

4933 

MID 

C  HJ     US  WEATHER  BUREAU 

BRUNEAU 

1195 

OWYHEE 

12 

42  53 

115  *6 

2525 

6P 

6P 

FRED  UHL 

**75 

42  01 

S  CHRIS  CALLEN 

1 SLANO  PARK  D4M 

*s9e 

F  RE  HON  T 

44,  25 

111  24 

6300 

6P 

H       US  BUR  RECLAMATION 

POWELL 

7320 

IDAHO 

46  31 

114  41 

3632 

6P 

6P 

IDAHO  DEPT  OF  HWYS 

JACrSON  PEAK 

*612 

BOISE 

*4  03 

115  27 

7050 

S  US  SOIL  CON  SERVICE 

4670 

JEROME 

12  *2  44 

114  31 

8A 

8' 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

<.793 

LEWIS 

46  14 

116  02 

1212 

EWART  L  BHUGH 

4831 

SHOSHONE 

4  47  32 

116  08 

2305 

IRVING  H  LASKEY 

KETCMUM   17  WSW 

484C 

12  *3  37 

8421 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

KILCORE 

4908 

CLARK 

112  07 

5P 

M      MRS  ROY  MC  GOVERN 

boil 

46  09 

115  59 

1261 

E  T  GILHOT 

50 38  ADA 

*3  31 

116  24 

2685 

8P 

BP 

HARRY  U  GIBSON 

LEAOORE 

5169  LEMHI 

44  41 

113  22 

6115 

C           DONALD  6  NOBLE 

lEwiston  wb  airport 

52*1 

NE2  PERCE 

46  23 

117  01 

1413 

MID 

MIO 

C    HJ      US  WEATHER  BUREAU 

LiFTON  Pumping  station 

527? 

BEAR  LAKE 

42  07 

111  18 

5926 

5P 

5P 

UTAH  PWR  •  LIGHT  CO 

LITTLE  WOOD  0AM 

BLAINE 

12  43  26 

11*  01 

5220 

C          ROSS  A  STANFORD 

lolo  pass 

5356  IDAHO 

5700 

S  U  S  FOREST  SERVICE 

LOWMAN  3  E 

5420  BOISE 

8  4*  05 

lis  34 

3870 

5P 

5P 

H       MRS  MARVEL  B  CASTLE 

MACKAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6  43  55 

113  37 

5P 

C  H       US  FOREST  SERVICE 

I      )  BEAR,      2  BOISE,     3  CLEARWATEK,     4  COEUB  D'ALEME.      5  KOOTENAI,     6  LOST,      7  PALOUSE,     8  PAYETTE,     9  PEMD  OfiEILLE,      10  ST.   JOE,      11   SALMON,      12  SNAKE,      13  OWYHEE. 
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REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data    will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Cage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    Indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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61.0 

92 

7 

31 

79 

113 

4 

0 

3 

0 

.15 

.08 

28 

.0 

0 

0 

0 

PARMA  EXP  STA 

81.6 

43,5 

62.6 

0.6 

92 

6+ 

32 

30 

82 

3 

0 

1 

0 

.27 

-  .17 

.21 

28 

.0 

0 

0 

0 

PAYETTE 

84.9 

43,0 

64.0 

1.5 

94 

6 

33 

30 

58 

8 

0 

0 

0 

.50 

.08 

.20 

28 

.0 

0 

0 

0 

SWAN  FALLS  PH 

86.4 

52.6 

59.5 

95 

6 

39 

30 

22 

1  2 

0 

0 

0 

.21 

.12 

27 

.0 

0 

0 

0 

WEISER  2  SE 

80.8 

43.6 

62.2 

-  0.9 

90 

26+ 

35 

30  + 

90 

2 

0 

0 

0 

.37 

-  .02 

.17 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

53.5 

1  .0 

.36 

-  .08 

.0 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

GRASMERE 

80.2 

41  ,5 

60.9 

91 

17 

25 

30 

130 

1 

0 

2 

0 

.22 

.  1  3 

25 

.  0 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER 

79.2 

44,0 

61.6 

1.7 

92 

18 

27 

30 

108 

1 

0 

2 

0 

.74 

.31 

.41 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

REYNOLDS 

79.1 

39,4 

59.3 

89 

6 

26 

30 

167 

0 

0 

4 

0 

.31 

.27 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

THREE  CREEK 

78.7 

29,0 

53.9 

91 

18 

20 

30 

327 

1 

0 

24 

0 

.97 

.52 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

III 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 

CONTINUED  SEPTEMBER  1962 


Ten 

iperalure 

Precipitolion 

Station 

.  1 

t  ; 
<  s 

Averoge 

o 

0 

From  Norinal 

J 

g 

i 
o 

0 

>. 

0 

a 
• 

No.  of  Days 

_ 
1 

.  § 

r  2 

"  F 
a.  g 

O  it 

a 
1 

2 
o 

f 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyt 

Mox. 

Min. 

1 
*- 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 
a 

e 

s 

o 

S 

0 

o 

J 

a! 
i 

o 
o 

i  t 
■gi 

i  t 

0  t 

oi 

TRIANGLE  RANCH 

77  OM 

30.4M 

53. 7M 

90 

18 

18 

9 

332 

1 

0 

0 

.50 

.18 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

U  i  V  1  3  1  '•Jt^ 

57,9 

-  0.5 

.55 

,  i ; 

.0 

BLISS 

82  8 

44.4 

63,6 

96 

18 

32 

30 

64 

5 

0 

I 

0 

.67 

.40 

.44 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

81  a6 

50.0 

65,8 

3,2 

91 

1  8 

37 

30+ 

33 

1 

0 

0 

0 

T 

.  34 

T 

27 

•  0 

0 

0 

f> 

BURLE Y 

82  •  1 

*^ 

64  ,  0 

1,9 

96 

19 

32 

30 

74 

4 

0 

1 

0 

.12 

.28 

.10 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURLEY   FAA  AP 

79  •6 

61,6 

95 

1» 

28 

30 

117 

2 

0 

2 

0 

.29 

.  !  8 

21 

.  0 

0 

0 

79,8 

43  5 

61,-' 

*-  0,2 

93 

18 

31 

30+ 

107 

1 

0 

2 

0 

.77 

.38 

.44 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

JEROME 

80.1 

45.4 

62.8 

0.4 

95 

19 

31 

30 

96 

1 

0 

1 

0 

.27 

_ 

.14 

.12 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

MINIDOKA  DAM 

78.7 

46.2 

62.5 

88 

2 

32 

30 

83 

0 

0 

1 

0 

.29 

.18 

21 

.0 

0 

I 

0 

0 

PAUL   1  ENE 

79.5 

43.0 

61,' 

92 

10 

30 

30+ 

121 

^ 

^ 

^ 

^ 

.19 

.08 

29 

,  0 

0 

0 

0 

0 

PICABO 

78.5 

36.0 

57,3 

89 

10 

23 

30 

224 

0 

0 

0 

.35 

.35 

29 

.0 

0 

1 

0 

RICHFIELD 

77.6 

42.5 

60,1 

88 

18 

29 

30 

143 

0 

0 

2 

0 

.28 

.  1 1 

.  1 1 

29 

.  0 

0 

2 

0 

0 

SHOSHONE  1  «NW 

83.0 

46.0 

64  ,  5 

4.0 

97 

1  8 

30 

30 

55 

4 

0 

1 

0 

.19 

- 

.24 

. !  0 

29 

.  0 

0 

1 

0 

0 

Twin  falls  2  nne 

80  5 

44.  1 

62,3 

1.0 

96 

1  P 

31 

9 

90 

1 

0 

1 

0 

.54 

.05 

.22 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

TW  TM    F&lt^    ^  QF 

79  5 

44.4 

62,0 

1.5 

93 

1 9 

32 

9 

101 

1 

0 

1 

0 

.89 

.43 

.  25 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

D I V I S I  ON 

62.3 

.37 

■  03 

.0 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

CHALLIS 

77.9 

41.6 

59,8 

2.3 

86 

7  + 

28 

30 

153 

0 

0 

2 

0 

.22 

.  38 

.11 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHILLY  BARTON  FLAT 

74.7 

28.4 

51,6 

84 

18+ 

17 

9 

395 

0 

0 

25 

0 

.55 

.22 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

MACKAY  RS 

76.4 

39.1 

57,8 

1.5 

85 

18* 

25 

8 

213 

0 

0 

4 

0 

.0 

0 

36.9 

58,0 

85 

6* 

26 

9 

203 

0 

0 

2 

0 

.45 

.22 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

SALMON 

77.3 

38.8 

58,  1 

1  .5 

89 

6 

27 

30 

199 

0 

0 

2 

0 

.20 

.52 

.05 

22  + 

.0 

0 

0 

o 

0 

DIVISION 

57,1 

•  38 

.0 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ABERDEEN  EXP  STA 

77  2 

37.9 

57,6 

-  1.1 

88 

19 

25 

9 

220 

0 

0 

4 

0 

.53 

.17 

.22 

21 

.  n 

0 

3 

0 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

79  7 

43.7 

61,7 

90 

18 

28 

0 

1  00 

1 

0 

1 

0 

.41 

.20 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

AO^n    )  MU 
AKL  U    i  ''W 

77.1 

39,3 

58,2 

87 

18 

27 

9 

199 

0 

0 

3 

0 

.84 

.72 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

ASH TON   1  S 

74.5 

35.4 

55,5 

0.7 

85 

18 

22 

30+ 

277 

0 

0 

4 

0 

.79 

- 

.15 

.27 

21 

.0 

0 

4 

9 

0 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

7^*t 

41.7 

57,  6 

84 

1  8 

27 

9 

217 

0 

0 

3 

0 

1.07 

.42 

20 

.n 

0 

3 

0 

0 

42  .9 

58,6 

0.6 

83 

18 

25 

9 

184 

0 

0 

4 

0 

.62 

.09 

.38 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORI   HALL    IND  AGENCY 

80 'sM 

40  ■  8m 

60, 7M 

1.1 

91 

18 

26 

9 

131 

1 

0 

2 

0 

.13 

.57 

.13 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAMER  4  NW 

78.7 

39,0 

58,9 

88 

18 

26 

30+ 

178 

0 

0 

4 

0 

.37 

.29 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOWE 

77.1 

40,5 

58,8 

85 

2 

26 

9 

181 

0 

0 

2 

0 

.32 

.26 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

76. 7M 

41  ,  IM 

58, 9M 

89 

18 

27 

9 

179 

0 

0 

3 

0 

.59 

.20 

21 

T 

0 

4 

0 

0 

IDAHO  FALLS   FAA  AP 

76.6 

40,3 

58,5 

0.5 

87 

I  e 

26 

9 

188 

0 

0 

4 

0 

.48 

.15 

.19 

21 

T 

0 

3 

0 

0 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB  R 

76.7 

35,0 

55,9 

-  0.2 

88 

18 

18 

258 

0 

0 

10 

0 

1.05 

.42 

.■'4 

20 

2 

1 

0 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

76.0 

38,6 

57,3 

0.8 

87 

18 

22 

° 

224 

0 

0 

4 

0 

1  .21 

.86 

.70 

20 

.  0 

0 

2 

1 

0 

POCATELLO  WB  AP  //R 

77.7 

43,2 

60,5 

0.2 

91 

18 

29 

9 

134 

1 

0 

2 

0 

.40 

.21 

.17 

27 

.0 

0 

0 

0 

^AINT  AMTHniUV 
1  n  1    « 11 1  n ' 

75.7 

37,6 

55,7 

87 

18 

24 

30+ 

245 

0 

0 

4 

0 

.52 

.15 

29* 

T 

0 

3 

0 

0 

SUGAR 

76.5 

35,3 

55,9 

0.3 

86 

18 

21 

9 

256 

0 

0 

10 

0 

.51 

.22 

.25 

21 

.  5 

1 

9 

3 

0 

0 

U  1  V  1  3  1  UTJ 

58,2 

0,4 

.62 

•  03 

T 

tAbltKN  HioMLANUo 

7ft 

39,1 

58,7 

88 

17 

23 

9 

184 

0 

0 

3 

0 

.  37 

.12 

20 

.  0 

0 

3 

0 

0 

Rl  A('l(FrtOT  HAM 

74,8 

31,3 

63,  1 

87 

1 

16 

9 

354 

0 

0 

20 

0 

.33 

.15 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

76  .  9M 

31, SM 

54, 4M 

86 

18 

18 

9 

314 

0 

0 

0 

.52 

.22 

22 

.  0 

0 

3 

0 

0 

OR  I GGS 

35,3 

54,  8 

1.1 

83 

18 

20 

9 

300 

0 

0 

0 

.39 

.7? 

.12 

28 

7 

0 

2 

0 

0 

6RA  CE 

77*1 

37,3 

57,2 

1.1 

86 

1  8 

23 

9 

228 

0 

0 

3 

0 

.23 

.81 

.12 

29 

.  0 

0 

1 

0 

0 

lUAHU   rALLb    io  3t 

72.7 

36,5 

54,  6 

85 

1  8 

23 

9 

306 

0 

0 

5 

0 

.93 

.23 

21 

.  1 

0 

5 

0 

0 

I  CI  AND    PADlf  n&M 

70  1 

32,3 

51,2 

81 

1  8 

20 

30  + 

406 

0 

0 

1  5 

0 

1.18 

.  42 

21 

.  5 

0 

5 

0 

0 

IC  I  LGORE 

70.1 

30,8 

50,5 

80 

1  8 

1 4 

9 

431 

0 

0 

19 

0 

.84 

*  2  8 

21 

.  0 

0 

- 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

39,1 

56,5 

0.9 

83 

19 

25 

9 

245 

0 

0 

0 

.55 

.23 

.22 

28 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MAL  AO 

79,8 

41  ,7 

60,8 

0.4 

89 

1  ?  + 

28 

9 

131 

0 

0 

3 

0 

•  21 

.69 

.08 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

MALAD   FAA  AP 

82.3 

38,0 

60,2 

92 

5* 

25 

0 

142 

5 

0 

3 

0 

.25 

.14 

27 

,C 

0 

1 

0 

0 

MC  CAMMON 

39,1 

59,9 

90 

18 

27 

30  + 

150 

1 

0 

2 

0 

.44 

.19 

27 

,0 

0 

2 

0 

0 

MON TPELIER  RS 

77*0 

34,1 

55,6 

0.0 

86 

20  + 

19 

9 

275 

0 

0 

8 

0 

.34 

.59 

,15 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

OAKLEY 

79,2 

45,7 

62,5 

i.e 

90 

18 

31 

30 

83 

1 

0 

1 

0 

.36 

.25 

,3C 

21 

,0 

c 

0 

0 

PALISADES  DAM 

75,8 

41.6 

58,7 

85 

19  + 

25 

30 

183 

0 

0 

3 

0 

.50 

,19 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

POCATELLO  2 

79. 6M 

44.0 

61  ,8M 

90 

18 

29 

30 

105 

1 

0 

2 

0 

.48 

,2B 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

79.6 

39.4 

59,5 

0.0 

89 

19 

27 

9 

153 

0 

0 

3 

0 

.43 

.5? 

,19 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

STREVELL 

79.5 

41.6 

60,5 

87 

28 

129 

0 

0 

2 

0 

.25 

.15 

27 

.0 

0 

0 

0 

SWAN  VALLEY   1  W 

78.5 

31.2 

54,9 

86 

18 

19 

298 

0 

0 

17 

0 

.63 

.53 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

TETONIA  EXP  STA 

72.3 

34,0 

53,2 

80 

18 

21 

9 

348 

0 

0 

9 

0 

.92 

3.0 

0 

0 

0 

WAYAN 

72.0 

37,1 

54,6 

81 

18 

24 

9 

308 

0 

0 

5 

0 

.34 

.22 

29 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

56.8 

0.8 

.50 

.46 

.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

IDAH 

SEPTEMBER  196 


■2 

Day  of  Month 

Station 

11 

12  3 

4      5  6 

7  1 

8  9 

1 

10 

1 

19 

13  j 

14  j  IS 

16  I  17  1  18 

19  j 

20  1 

21 

22  1 

23  [  24 

25  1  26  j 

27 

28  1 

29  ] 

30 

31 

ABEftDEEn  EXP  STA 

•  63 

•  22 

.21 

.  20 

AMERICAN  FALLS   I  5W 

.41 

*05 

20 

ANOERSOH  DAM 

•  65 

T 

.07 

•  08 

.  19 

.31 

Apeon  2  Nw 

.3T 

.12 

.10 

.11 

.04 

APCO  3  NW 

•  86 

.10 

•  72 

.02 

ARffOtrPOCK  0AM 

•  6$ 

•  01 

.11 

05 

.40 

.08 

ASHTOn  I  S 

•  79 

■  05 

•  12 

27 

*  J  ^ 

*  IB 

1*55 

.29 

.28 

.03 

.29 

.66 

AVERT  RS 

2*66 

•  35 

.60 

.01 

.20 

.25  .01 

.06 

•  44 

.23 

.49 

.CI2I 

SATVIEW  MODEL  BASIN 

U50 

.10 

•  10 

•  51 

T  .02 

.  16 

.61 

BIG  CREEK  1  S 

1  •62 

■  06 

•  50 

•  30 

SLACKFOOT  DAM 

•  33 

BL  t  SS 

•  67 

•05 

.44 

.16 

.02 

i 

BOISE  LUCKT  PEAK  DAM 

•  59 

T 

•05 

•  20 

•  10 

•  24 

1 

BOISE  we  AP  //R 

•  60 

BOfMERS  FERRY  1  SH 

3^6S 

•  60 

•  14 

L  .77 

•  05 

•  31 

•  67 

1 

BRUM  CAU 

•  IB 

■  03 

01 

'  14 
* 

T 

T 

BURKE  2  ENE 

3*26 

.07 

.86 

•  67 

•  13 

T 

.32 

.32 

,67 

BURLET 

•  12 

■  10 

.02 

BURLEY  FAA  AP 

•  29 

01 

* 

•  18 

•  02 

•  06 

,02 

CABINET  GORGE 

1  •79 

.09 

.50 

.30 

.24  T 

T 

CALDWELL 

.17 

.02 

!l5 

CAMBRIDGE 

•  75 

•  09 

•  01 

T 

.24 

•  26 

.15 

CASCADE   1  NW 

•  90 

•  1$ 

•  01 

■  01 

.08 

.  32 

*  33 

CENTERVILLE  ARBAUGH 

1«01 

T 

T 

•  38 

.92 

CMALLIS 

•  22 

CHILLY  BARTOM  FLAT 

•  65 

•  03 

■  15 

.10 

•  10 

•  22 

!c5 

COBALT 

•  17 

•  07 

COEUR  D  ALENE  RS 

1.06 

•  65 

•  03 

38 

* 

COMDA 

•  52 

T 

* 

•  12 

•  16 

COTTONWOOD 

1  .66 

•  18 

•  01 

.05 

.06 

34 

COUNCIL 

1  •!© 

1 17 

T 

•  34 

•  40 

•  19 

CRATERS  OF  THE  MOON  NH 

1.07 

•  01 

•  62 

■  35 

.01 

•  01 

•  01 

.26 

OEADWOOO  DAM 

1.66 

■  01 

•  15 

■  06 

•  26 

•  03 

•  27 

•  36 

•  32 

OCER  FLAT  0AM 

•  29 

21 

04 

D€ER  POINT 

■  62 

T 

*23 

*  22 

DIXIE 

1  -53 

T 

•  52 

T 

.05 

.15 

•  49 

.30 

ORIGGS 

■  39 

•  02 

T 

■  02 

.05 

•  10 

.08 

•  12 

DUBOIS  EXP  STA 

•  62 

•  01 

•  38 

.09 

.14 

ELK  RIVER  1  S 

2^54 

•  33 

•  18 

* 

48 

45 

EMMETT  2  E 

.35 

•  02 

*07 

*  12 

'  14 

FAIRFIELD  RS 

.46 

■  04 

T 

.06 

.34 

FORT  HALL    IND  AGENCY 

•  13 

,13 

T 

GARDEN  VALLEY  RS 

•  55 

•  05 

T 

.04 

.20 

.26 

GLEWNS  FERRY 

•  29 

•  03 

06 

03 

* 

GRACE 

•  23 

.0 

*06 

* 

GRAND  VIEW  3  WNW 

•  01 

•  01 

T 

GRANGEVILLE 

2*07 

.06 

•  90 

.02 

.05 

.88 

.56 

GRASMERE 

•  22 

•  13 

.02 

•  07 

GROUSE 

•  68 

.03 

.02 

* 

HAILEY  RS 

•  37 

■  03 

*05 

'o2 

14 

*  13 
* 

HAMER  4  NW 

•  37 

.01 

.29 

.07 

HA2ELT0M 

•  77 

.44 

.14 

.19 

HEADQUARTERS 

3.50 

1  •43 

•  08 

.06 

•  92 

1.09 

HILL  CITY 

*39 

* 

HOLL [STEP 

•  76 

* 

07 

* 

HOWE 

.32 

.02 

.25 

•  05 

T 

IDAHO  CITY 

•  83 

•  02 

•  02 

•  13 

.41 

•  25 

IDAHO  CITY  11  SW 

•  62 

''' 

•  OS 

•  05 

.12 

■  40 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

•  59 

.12 

•  2C 

.13 

IDAHO  FALLS   15  SE 

■  93 

•  05 

•  15 

•  23 

T 

*  IS 

.15 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

•  46 

•  01 

,11 

.19 

.10 

■  07 

IDAHO  FALLS  A2   NW  WB  P 

1  .05 

•  74 

•  26 

T 

•  05 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

U2I 

.70 

■  49 

•  02 

ISLAND  PARK  DAM 

I^IS 

•  07 

•  IB 

•  42 

.02 

•  10 

.02 

JEROME 

•  27 

.04 

*12 

KAMI AH 

I^76 

■  54 

.05 

•  07 

•  56 

.35 

•02 

KELtOGC 

1*96 

•  33 

•  69 

T 

•  03 

T 

•  01 

•  11 

.22 

•  93 

.02 

KILGOPE 

•  84 

.17 

.04 

.28 

.02 

•05 

•  08 

•  20 

KOOSKIA 

1.75 

•  55 

.05 

.11 

60 

07 

37 

* 

KUNA  Z  NME 

•  23 

"o2 

*08 

LEWISTOn  WB  AP  //R 

•  83 

•  65 

•  01 

.04 

.04 

.01 

•  12 

■  16 

LIFTOH  PUMPING  ST* 

•  55 

.07 

.14 

•  06 

.22 

•  06 

LOWMAN  3  E 

1.19 

■  10 

•  02 

•  29 

■  43 

•  35 

MACKAY  RS 

_ 

MALAD 

.21 

~05 

06 

08 

02 

MALAD  FAA  AP 

.26 

T 

.07 

T 

.14 

.05 

T 

MAY  RS 

■  45 

T 

•  19 

.22 

T 

■  04 

MC  CALL 

1.10 

MC  CAMHOU 

•  64 

10 

MINIDOKA  DAM 

•  29 

•  18 

•  04 

.05 

MOdTPELIER  RS 

•  34 

•  06 

•  16 

•  12 

MOSCOW  U  OF  I 

1  •91 

.36 

•  62 

.23 

.03 

.06 

•  45 

•  14 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

•  32 

•  02 

•  30 

MOLL AN  FAA 

2.91 

•  03 

•  96 

■  16 

•  1  3 

.02 

•  01 

NEW  MEADOWS  RS 

1.18 

•  38 

*05 

34 

*41 

NEZPERCE 

1  .65 

•  22 

•  28 

•  01 

•  05 

.07 

T 

.70 

•  28 

•  04 

OAKLEY 

•  36 

•  30 

.06 

OLA  9  S 

•  15 

T 

•  08 

•  07 

OROFINO 

1^80 

■  36 

•  48 

•  03 

.02 

PALISADES  DAM 

•  50 

•  01 

•  03 

' 

*oe 

*06 

'l9 

PARMA  EXP  STA 

.27 

T 

.06 

•  21 

PAUL   1  ENE 

•  19 

.03 

.03 

■  05 

.06 

PAYETTE 

•  50 

.02 

•  10 

■  20 

•  16 

PICABO 

.35 

' 

PIERCE  RS 

3*06 

•  29 

•  61 

•  06 

.04 

.1* 

• 

48 

POCATELLO  2 

•  68 

.20 

•  28 

POCATELLO  W8  AP  //R 

.40 

T 

.11 

•  17 

•  12 

T 

POPTHILL 

1.26 

•  12 

■  54 

■  12 

•  07 

•  26 

•  15 

POTLATCM 

1  ^65 

•  38 

.30 

.  37 

* 

07 

* 

POWELL 

3.60 

1.80 

.02 

.25 

.15 

•  08 

1  10 

PRESTON  2  SE 

•  43 

.13 

T 

.18 

.12 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

2.92 

•  02 

■  29 

•  47 

.43 

.10 

1.16 

.45 

REYNOLDS 

.31 

■  02 

•  02 

•  27 

R ICMf lELO 

•  28 

•  04 

1  n 

.  . 

RIGGINS  RS 

•  57 

•  12 

T 

T 

•  04 

RIRIE   12  ESE 

1*62 

T 

•  10 

1.03 

.24 

•  13 

.12 

SAINT  ANTHONY 

•  52 

•  06 

■  02 

.15 

.10 

■  04 

.15 

SAINT  MARIES 

1^82 

■  64 

.27 

T 

.11 

.21 

.29 

.30 

SALMON 

.20 

•  05 

T 

.04 

.05 

•  03 

.03 

T 

T 

SANDPOINT  EXP  STA 

2.23 

•  03 

■  36 

•  34 

.16 

.02 

1.28 

•  04 

SHOSHOME    I  WNW 

.19 

.02 

T 

.02 

.05 

■  10 

SLATE  CREEK  RS 

.70 

.18 

T 

.52 

STREVELL 

•  25 

.04 

T 

.16 

.03 

.02 

Se«  teleiecc*  notes  tollowlng  Slation  Indei. 


DAILY  PRECIPITATION 


,x>ntmue<i  n— i   septembeh  1942 


Station 

■3 

Day 

of  Month 

i2 

1  2 

3 

10 

18 

19 

20 

21 

22      23  .-; 

30 

31 

SUGAR 

SUN  V*LLEV 
SW*N  P*LLS  PH 
SMAN  VALLEY   1  H 
TFTONrA  EXP  STA 

.51 

•  72 
.21 

•  63 

•  92 

•11 

•1' 

T 
T 

.09 

T 

.19 
T 

.10 
•  12 

*29 

•  10 

•  99 
.12 

.12 

!l2 

.11 

1 02 

.07 
.90 

THUEE  C9EEK 
TRIANGLE  «A«CH 
TWIN  FALLS  2  HHt 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE  WOODLAND  PARK 

.97 

•  90 

•  »« 
.89 

?.39 

•  09 

•  09 

.«1 

.09 

T 

•  Ot 

.09  .03 

.02 

.62 

.22 
.22 

.22 

.19 
.04  .07 
.1* 
.0> 
.Ot 

.19 
■  10 

T 

.14 

.97 

.07 
.14 
.10 
.29 

.09  T 

MARttEN 

WAfAN 

WE1SER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 

1.51 
.3* 
.37 

1.90 

.2« 

.9* 

.09 
•  k9 

.02 
.00 

.0» 

.10 

T 

.19 
.02 
.la 
.«9 

.17 
.09 

.«2 
.22 
.09 
.97 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Staboo 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

S-SJa 
^  S  d 

£  i.i 

If 

•  >.s 

<-i  i 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mite 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

(/I 

< 

o 

o 

z 

< 
o 
o 

 =3  

m 
z 

0. 

o 
o 
lA 

1/1 
z 

a 
o 
o 

e 

o 

s 
f- 

.01-09 

.10-49 

S0-.99 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BOISE  KB  AIRPORT 

SE 

2h 

7.1 

29 

NW 

7 

51 

3* 

26 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

5 

89 

2.8 

IDAHO  FALLS  '•2   NW  WB 

9 

$ 

I 

1 

1 

1 

0 

0 

4 

IDAHO  FALLS  AS  W  WB 

SW 

7.2 

<S35 

WSW 

11 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

5 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

6S 

50 

31 

0 

A 

3 

0 

0 

0 

7 

3.9 

POCAiELLO  WB  AIRPORT 

ssw 

16 

9.3 

27 

SW 

29 

53 

30 

18 

38 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

5 

81 

2.8 

6  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
•  DATA  INCOMPLETE. 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  100"  on  the  18th  at  Glenns  Ferry. 
Lowest  Temperature  14°  on  the  9th  at  Kllgore. 

Greatest  Total  Precipitation  3.65  inches  at  Bonners  Ferry  1  SW. 
Least  Total  Precipitation  Trace  at  Buhl. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.80  Inches  on  the  lltb  at  Powell. 
Greatest  Total  Snowfall  3.0  Inches  at  Tetonia  Experiment  Station. 
Deepest  Snow  on  Ground  1  inch  on  the  9th  at  Sugar. 


-  123  - 


DAILY  TEMPERATURES 


lOAI- 

SEPTEMBER  196 


Station 

Day  Of  Montli 

rag. 

o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28  1 

29 

30 

31 

> 

ABERDEEN  EXP  ST A 

76 

82 

86 

82 

79 

66 

62 

83 

58 

70 

80 

74 

67 

80 

92 

82 

80 

82 

88 

84 

94 

58 

77 

78 

76 

78 

80 

65 

70 

57 

77 , 

MIN 

34 

41 

38 

41 

36 

37 

41 

35 

25 

43 

49 

41 

39 

37 

35 

33 

35 

45 

39 

49 

39 

38 

38 

36 

32 

39 

43 

39 

25 

37. 

AM ERIC AN  FALLS   1  SW 

83 

86 

84 

79 

83 

81 

82 

80 

73 

61 

78 

71 

90 

82 

92 

80 

94 

90 

85 

85 

94 

81 

79 

79 

79 

81 

79 

71 

68 

61 

79. 

MIN 

** 

49 

46 

42 

44 

42 

45 

36 

28 

42 

53 

51 

47 

42 

40 

42 

38 

45 

52 

45 

53 

43 

44 

45 

44 

40 

45 

50 

42 

32 

43. 

ANDERSON  DAM 

86 

89 

83 

67 

88 

87 

82 

74 

75 

76 

70 

71 

79 

80 

82 

82 

69 

94 

84 

83 

79 

83 

88 

84 

89 

86 

81 

68 

55 

69 

80> 

MIN 

*8 

49 

48 

51 

46 

47 

49 

42 

41 

45 

69 

51 

62 

48 

47 

45 

45 

51 

47 

49 

47 

50 

49 

49 

50 

49 

51 

52 

37 

35 

47. 

AR80N  2  NW 

8t 

85 

82 

84 

60 

84 

83 

66 

68 

76 

76 

75 

80 

93 

80 

66 

89 

87 

85 

76 

76 

82 

80 

81 

80 

82 

70 

68 

62 

52 

78. 

MIN 

*3 

48 

47 

44 

37 

35 

47 

34 

23 

38 

49 

38 

40 

39 

37 

28 

36 

46 

44 

45 

42 

38 

38 

36 

35 

36 

41 

45 

40 

24 

39. 

ARCO  3  NW 

81 

84 

80 

82 

86 

65 

82 

71 

71 

78 

72 

67 

77 

81 

81 

81 

85 

87 

83 

62 

59 

75 

80 

78 

79 

79 

64 

66 

60 

67 

77, 

MIN 

35 

40 

35 

36 

40 

44 

40 

35 

27 

29 

49 

50 

41 

39 

40 

42 

35 

47 

47 

40 

49 

40 

40 

41 

41 

36 

38 

40 

33 

28 

39. 

arrowrock  dam 

86 

90 

82 

85 

89 

67 

79 

75 

77 

76 

74 

75 

78 

80 

83 

81 

66 

93 

63 

61 

79 

65 

87 

86 

85 

86 

80 

68 

59 

55 

80. 

MIN 

«« 

47 

47 

48 

47 

46 

47 

35 

38 

44 

65 

51 

54 

47 

46 

44 

43 

48 

46 

45 

61 

49 

48 

46 

47 

46 

66 

51 

38 

35 

46. 

AShTON  1  s 

77 

76 

81 

79 

81 

79 

81 

66 

64 

74 

73 

64 

72 

79 

78 

77 

80 

65 

81 

80 

72 

72 

77 

76 

75 

80 

70 

70 

55 

50 

74. 

MIN 

3* 

35 

36 

40 

37 

34 

33 

27 

22 

30 

44 

45 

39 

38 

35 

34 

33 

34 

40 

45 

46 

42 

40 

37 

36 

34 

40 

41 

36 

22 

36. 

ATLANTA  3 

79 

80 

80 

82 

82 

82 

75 

65 

71 

58 

61 

61 

72 

75 

79 

80 

81 

79 

75 

81 

71 

75 

73 

53 

74. 

MIN 

30 

33 

33 

32 

33 

33 

33 

26 

26 

29 

45 

41 

35 

32 

32 

33 

32 

32 

35 

32 

42 

33 

28 

23 

32. 

AVERY  RS 

88 

84 

81 

85 

84 

96 

68 

67 

79 

80 

59 

60 

57 

52 

70 

73 

79 

82 

79 

83 

92 

81 

81 

64 

85 

65 

82 

6  1 

56 

57 

76. 

MIN 

*4 

43 

46 

36 

39 

40 

41 

29 

33 

40 

41 

35 

44 

48 

32 

35 

38 

42 

51 

43 

45 

45 

43 

42 

42 

42 

47 

43 

41 

41  . 

BAYV I EW  MODEL  BASIN 

81 

83 

74 

66 

71 

92 

95 

79 

50 

55 

55 

61 

52 

56 

67 

70 

64 

55 

71 

72 

73 

74 

79 

70 

70 

72 

68 

57 

56 

58 

59, 

MIN 

43 

41 

39 

38 

35 

32 

42 

28 

29 

42 

44 

32 

36 

46 

41 

31 

36 

42 

52 

44 

49 

43 

40 

43 

45 

42 

43 

47 

43 

30 

39. 

BIG  CREEft   1  S 

78 

80 

73 

61 

63 

93 

74 

51 

75 

57 

55 

67 

64 

70 

71 

76 

83 

83 

78 

74 

71 

75 

80 

78 

80 

82 

67 

53 

51 

55 

73, 

MIN 

27 

26 

28 

25 

26 

25 

24 

25 

17 

28 

43 

27 

25 

27 

26 

23 

24 

25 

26 

25 

33 

33 

25 

25 

25 

24 

29 

32 

23 

20 

25, 

BLACKFOOT  DAM 

87 

81 

75 

79 

80 

90 

91 

59 

64 

72 

80 

62 

77 

79 

76 

75 

80 

84 

82 

80 

72 

71 

77 

77 

75 

76 

68 

52 

56 

62 

74, 

MIN 

28 

32 

30 

33 

30 

29 

38 

27 

16 

30 

50 

32 

33 

29 

30 

26 

24 

24 

39 

36 

45 

32 

31 

30 

30 

30 

34 

38 

35 

18 

31, 

BL  I SS 

90 

91 

85 

85 

90 

99 

95 

78 

78 

82 

76 

71 

82 

84 

86 

84 

90 

96 

85 

65 

74 

86 

89 

88 

99 

89 

78 

70 

51 

69 

82, 

MIN 

45 

45 

41 

46 

41 

42 

40 

43 

35 

46 

60 

48 

46 

43 

42 

42 

40 

42 

42 

40 

52 

47 

44 

45 

47 

47 

55 

52 

41 

32 

BO  I SE   LUCI^Y   PEAK.  DAM 

90 

88 

89 

85 

68 

89 

90 

83 

88 

80 

78 

77 

93 

82 

91 

82 

90 

93 

89 

83 

82 

89 

92 

90 

92 

91 

85 

77 

62 

71 

84, 

MIN 

50 

56 

52 

54 

63 

55 

52 

39 

44 

49 

58 

50 

50 

54 

51 

51 

51 

56 

50 

49 

55 

55 

55 

54 

54 

55 

57 

54 

39 

40 

51, 

BOlSE  WB  AP 

88 

88 

83 

83 

67 

89 

85 

59 

77 

75 

72 

76 

80 

81 

92 

81 

85 

87 

82 

81 

81 

65 

85 

85 

95 

89 

75 

59 

53 

72 

80, 

MIN 

52 

52 

48 

46 

53 

50 

53 

39 

43 

50 

54 

50 

58 

52 

49 

46 

47 

52 

48 

47 

55 

53 

50 

55 

55 

49 

59 

47 

35 

39 

49. 

qONNER S  FERRY  1  SW 

95 

75 

75 

81 

86 

65 

92 

76 

74 

70 

58 

54 

51 

68 

69 

73 

76 

78 

80 

80 

80 

90 

79 

79 

79 

79 

63 

54 

60 

68 

74. 

MIN 

45 

46 

31 

33 

36 

42 

32 

29 

32 

43 

45 

38 

38 

49 

43 

35 

35 

39 

48 

43 

43 

44 

44 

42 

40 

40 

44 

44 

45 

35 

40. 

brune AU 

93 

90 

86 

98 

89 

91 

99 

79 

80 

84 

75 

77 

85 

86 

85 

84 

85 

98 

98 

98 

98 

98 

92 

97 

92 

92 

85 

78 

77 

71 

87. 

MIN 

43 

44 

50 

42 

42 

42 

44 

41 

34 

44 

52 

51 

41 

45 

44 

45 

39 

41 

41 

43 

50 

49 

45 

44 

42 

45 

51 

51 

39 

33 

44. 

BUHL 

86 

87 

86 

83 

65 

65 

94 

81 

72 

99 

77 

74 

77 

80 

80 

78 

84 

91 

66 

84 

81 

80 

82 

83 

96 

83 

79 

75 

78 

73 

61. 

MIN 

51 

5* 

52 

50 

53 

54 

55 

43 

37 

45 

55 

45 

50 

52 

50 

50 

47 

52 

53 

49 

53 

50 

50 

55 

51 

50 

55 

61 

49 

37 

50, 

74 

73 

67 

70 

75 

76 

74 

55 

57 

55 

49 

52 

53 

58 

58 

63 

70 

75 

72 

72 

71 

70 

72 

74 

76 

90 

69 

55 

48 

58 

66. 

MIN 

41 

41 

37 

34 

38 

38 

39 

25 

28 

39 

38 

29 

38 

39 

36 

31 

35 

41 

46 

42 

46 

41 

40 

43 

41 

40 

42 

41 

37 

30 

37. 

BURLET 

82 

90 

91 

84 

85 

87 

95 

84 

65 

79 

83 

75 

70 

83 

84 

82 

93 

89 

96 

86 

90 

70 

64 

88 

96 

87 

87 

73 

75 

60 

82, 

MIN 

47 

49 

49 

47 

45 

48 

52 

41 

35 

37 

52 

49 

47 

48 

45 

45 

42 

45 

49 

47 

49 

45 

44 

53 

51 

45 

48 

48 

41 

32 

45, 

BURLEY   FAA  AP 

88 

91 

85 

80 

84 

84 

93 

59 

73 

82 

73 

59 

81 

82 

82 

80 

86 

95 

89 

8fl 

69 

80 

64 

83 

84 

85 

71 

72 

58 

68 

79. 

MIN 

45 

47 

47 

44 

42 

43 

50 

37 

31 

53 

48 

46 

47 

42 

41 

42 

37 

41 

46 

43 

53 

42 

41 

49 

45 

41 

51 

46 

37 

29 

43. 

CAB  I NE  T  GORGE 

84 

84 

79 

80 

84 

95 

81 

53 

74 

69 

60 

50 

57 

53 

59 

72 

75 

83 

75 

77 

75 

79 

76 

82 

81 

80 

71 

50 

57 

66 

73. 

MIN 

44 

44 

35 

37 

37 

40 

44 

29 

32 

44 

47 

38 

41 

48 

43 

35 

37 

41 

50 

45 

46 

47 

42 

43 

45 

43 

43 

48 

45 

39 

41. 

CALDWE  LL 

91 

92 

87 

87 

90 

93 

91 

71 

77 

75 

74 

78 

84 

84 

84 

85 

81 

85 

85 

80 

85 

85 

88 

88 

94 

85 

76 

59 

65 

65 

92. 

MIN 

44 

48 

48 

44 

41 

41 

43 

40 

33 

44 

56 

46 

53 

46 

45 

45 

37 

41 

41 

41 

44 

44 

43 

43 

44 

42 

57 

51 

32 

36 

43. 

CAM6R I DGE 

MAX 

88 

89 

85 

86 

90 

91 

81 

70 

75 

76 

55 

74 

79 

81 

81 

95 

87 

91 

84 

85 

83 

85 

68 

89 

89 

86 

74 

70 

52 

67 

61. 

MIN 

35 

36 

45 

40 

35 

34 

40 

35 

26 

35 

49 

34 

50 

40 

41 

34 

32 

35 

37 

41 

45 

37 

38 

37 

35 

34 

56 

49 

31 

26 

36. 

CASCADE   I  NW 

78 

79 

76 

77 

61 

90 

80 

59 

59 

59 

68 

57 

71 

70 

73 

75 

81 

82 

81 

77 

75 

74 

79 

79 

80 

79 

77 

53 

52 

62 

74. 

MIN 

36 

37 

36 

35 

37 

36 

37 

33 

27 

33 

45 

35 

47 

38 

35 

32 

33 

35 

36 

38 

43 

35 

37 

37 

34 

35 

49 

45 

33 

29 

36. 

CHALLIS 

79 

86 

95 

60 

93 

85 

86 

79 

73 

77 

77 

70 

77 

78 

78 

79 

82 

84 

83 

81 

74 

75 

7'' 

78 

80 

81 

80 

55 

54 

54 

77. 

MIN 

42 

46 

46 

43 

44 

45 

44 

33 

30 

40 

54 

49 

49 

41 

40 

40 

38 

42 

45 

40 

47 

43 

40 

39 

39 

39 

45 

42 

33 

29 

41. ( 

CHILLY  BARTON  FLAT 

79 

81 

79 

80 

83 

94 

82 

55 

55 

74 

71 

67 

75 

77 

75 

79 

75 

84 

80 

79 

56 

73 

75 

77 

78 

75 

77 

51 

57 

65 

74.- 

MIN 

29 

28 

29 

31 

30 

31 

29 

26 

17 

22 

50 

42 

38 

21 

25 

25 

27 

22 

22 

22 

41 

32 

29 

27 

27 

22 

25 

35 

25 

18 

28. < 

COBALT 

74 

69 

70 

72 

75 

78 

70 

70 

69 

50 

52 

54 

77 

77 

84 

74 

59 

57 

50 

55 

f  5 

52 

50 

54 

55 

62 

50 

55 

56 

60 

55.: 

MIN 

32 

31 

35 

31 

34 

34 

33 

30 

23 

22 

30 

31 

"0 

33 

35 

32 

33 

30 

31 

35 

26 

24 

25 

22 

35 

32 

24 

23 

21 

17 

29. < 

coeur  d  ALENE  RS 

85 

85 

82 

83 

67 

97 

85 

66 

76 

75 

53 

53 

62 

59 

70 

74 

82 

85 

84 

84 

85 

85 

82 

84 

85 

87 

85 

56 

78.1 

MIN 

48 

49 

39 

40 

44 

47 

63 

31 

37 

48 

46 

39 

46 

48 

44 

40 

43 

44 

55 

45 

47 

45 

44 

46 

44 

44 

51 

50 

44, ^ 

CONDA 

78 

83 

80 

61 

64 

82 

81 

72 

66 

72 

78 

73 

77 

60 

82 

80 

83 

86 

85 

69 

74 

79 

78 

77 

76 

58 

58 

60 

76. ( 

MIN 

26 

35 

34 

32 

31 

32 

34 

29 

18 

26 

41 

34 

32 

33 

31 

33 

27 

27 

48 

22 

32 

31 

30 

30 

28 

38 

37 

37 

31. i 

COTTONWOO  D 

83 

77 

79 

82 

62 

87 

80 

62 

78 

75 

52 

59 

59 

70 

66 

73 

78 

81 

78 

77 

75 

91 

77 

83 

86 

86 

76 

63 

57 

52 

74.( 

MIN 

45 

47 

41 

43 

43 

51 

55 

31 

32 

46 

49 

35 

41 

45 

45 

35 

37 

42 

52 

44 

52 

44 

47 

45 

43 

46 

52 

43 

41 

31 

43.4 

IN/"  T  1 

87 

89 

65 

86 

90 

90 

96 

71 

75 

71 

58 

74 

78 

81 

92 

95 

87 

90 

84 

85 

75 

83 

85 

89 

87 

86 

75 

69 

51 

57 

80.1 

MIN 

38 

41 

56 

51 

41 

40 

38 

39 

30 

37 

51 

37 

51 

46 

51 

44 

44 

41 

36 

55 

54 

39 

42 

42 

40 

37 

55 

52 

34 

32 

43.: 

craters  of  The  i^oon  nh 

78 

81 

79 

78 

80 

79 

78 

74 

54 

73 

59 

52 

71 

74 

77 

75 

79 

84 

82 

75 

62 

71 

75 

75 

75 

77 

73 

62 

58 

50 

73. < 

MIN 

46 

43 

43 

44 

44 

46 

47 

33 

27 

34 

41 

42 

45 

43 

41 

43 

42 

44 

48 

48 

48 

39 

41 

44 

44 

42 

48 

43 

32 

29 

41.1 

DEADWOOD  DAM 

80 

82 

76 

79 

91 

82 

74 

54 

73 

55 

60 

67 

72 

73 

74 

77 

94 

88 

79 

84 

69 

75 

79 

80 

79 

83 

71 

59 

51 

54 

74.1 

MIN 

30 

30 

32 

30 

31 

30 

29 

25 

24 

27 

46 

39 

43 

33 

31 

26 

28 

29 

30 

27 

32 

38 

30 

31 

30 

39 

43 

39 

30 

31. S 

OEER    FLAT  DAM 

84 

86 

84 

92 

94 

34 

93 

73 

74 

71 

70 

73 

76 

81 

91 

80 

82 

84 

82 

82 

82 

92 

82 

62 

83 

84 

81 

75 

52 

58 

79.3 

MIN 

44 

46 

46 

47 

43 

43 

45 

42 

38 

45 

55 

44 

50 

60 

51 

50 

40 

46 

46 

48 

50 

49 

49 

45 

45 

43 

59 

53 

38 

35 

46.2 

DEER  ROINT 

69 

72 

69 

69 

72 

71 

70 

52 

57 

55 

57 

57 

61 

62 

66 

66 

72 

76 

67 

69 

56 

68 

71 

70 

72 

69 

63 

51 

39 

51 

54.3 

MIN 

54 

66 

53 

50 

55 

5* 

42 

30 

39 

49 

40 

39 

45 

49 

60 

60 

54 

51 

49 

53 

46 

51 

55 

53 

55 

56 

43 

38 

25 

32 

47.6 

DIXIE 

76 

77 

71 

78 

90 

80 

58 

55 

72 

61 

56 

50 

59 

65 

69 

72 

79 

80 

75 

72 

59 

74 

79 

76 

79 

79 

71 

55 

46 

51 

69.9 

MIN 

24 

27 

30 

25 

25 

25 

25 

22 

17 

27 

39 

24 

34 

29 

30 

24 

25 

27 

34 

29 

37 

30 

28 

28 

27 

26 

30 

40 

30 

20 

27.9 

DRIGGS 

MAX 

76 

78 

75 

75 

80 

60 

77 

53 

53 

72 

73 

77 

75 

77 

78 

78 

79 

83 

82 

82 

70 

76 

75 

75 

75 

78 

70 

63 

55 

55 

74.2 

MIN 

35 

44 

36 

33 

37 

37 

33 

27 

20 

32 

35 

46 

44 

38 

39 

32 

34 

34 

39 

35 

42 

35 

32 

34 

34 

32 

34 

38 

22 

35.3 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

77 

82 

75 

78 

61 

80 

82 

78 

54 

75 

72 

70 

75 

79 

77 

75 

79 

83 

81 

78 

66 

69 

74 

75 

76 

75 

74 

66 

57 

59 

74.3 

MIN 

40 

44 

41 

46 

46 

47 

41 

29 

25 

37 

52 

46 

43 

45 

45 

46 

43 

45 

50 

47 

49 

43 

43 

49 

47 

43 

45 

45 

32 

31 

42.9 

See  Relerence  Notes  Following  SUUon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
SEPTEMBER  1962 


Day  Of  Month 

81 

Station 

1 

 r 

 T 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30  31 

i 

K  RIVER  1  S 

MAX 

83 

80 

80 

82 

64 

64 

63 

67 

75 

74 

58 

59 

74 

81 

65 

76  ■  1 

MIN 

37 

37 

39 

34 

35 

33 

40 

32 

27 

27 

45 

30 

43 

46 

34 

36 

4b 

-„ 

-i 

40 

39 

36 

36 

42 

45 

42 

32 

38.1 

Kf  T  T  2  E 

MAX 

89 

92 

88 

88 

90 

90 

89 

60 

80 

85 

q4 

98 

60 

71 

63*3 

MIN 

41 

43 

41 

41 

39 

39 

41 

38 

33 

44 

54 

43 

50 

44 

41 

41 

40 

43 

48 

45 

44 

44 

42 

42 

59 

50 

36 

32 

42.8 

IRFIELH  RS 

MAX 

77 

82 

86 

81 

64 

65 

85 

79 

57 

77 

90 

82 

84 

68 

78. 1 

MIN 

35 

36 

37 

40 

35 

36 

36 

34 

26 

30 

43 

45 

41 

35 

34 

36 

35 

34 

50 

40 

38 

35 

36 

35 

45 

44 

32 

25 

36.4 

RT   HALL    IND  AGFNC^ 

MAX 

85 

81 

82 

85 

84 

82 

79 

83 

91 

80*5 

MIN 

39 

39 

46 

39 

42 

46 

26 

37 

53 

49 

45 

39 

36 

52 

40 

40 

36 

35 

41 

48 

28 

40.8 

RDfN  VALLEY  RS 

MAX 

89 

92 

85 

66 

88 

90 

64 

79 

76 

74 

84 

85 

87 

88 

65 

62  . 1 

MIN 

J5 

37 

38 

37 

37 

36 

36 

36 

30 

34 

49 

43 

51 

41 

38 

36 

38 

35 

45 

41 

46 

38 

38 

37 

42 

46 

36 

30 

38.6 

fNNS  FERRY 

MAX 

9» 

95 

92 

69 

79 

68 

98 

92 

100 

67 

84 

89 

MIN 

ftO 

42 

48 

44 

40 

40 

41 

45 

35 

39 

61 

52 

46 

41 

42 

35 

43 

42 

41 

54 

47 

45 

43 

44 

47 

59 

52 

40 

33 

44I2 

MAX 

80 

83 

78 

82 

94 

82 

60 

61 

62 

90 

82 

70 

75 

79 

HIN 

35 

39 

41 

34 

35 

36 

41 

31 

23 

34 

49 

36 

39 

38 

36 

37 

48 

40 

42 

37 

36 

38 

35 

3! 

40 

42 

40 

25 

37!3 

AND  VIEW   3  WNW 

MAX 

91 

89 

82 

86 

67 

89 

84 

76 

78 

61 

74 

85 

69 

87 

89 

90 

87 

89 

59 

MIN 

40 

43 

53 

44 

41 

42 

42 

42 

32 

41 

54 

48 

44 

45 

42 

38 

42 

46 

44 

42 

40 

41 

39 

59 

46 

35 

29 

42.6 

AM^c  u  r  1  1  r 

MAX 

59 

69 

72 

IS 

81 

54 

MIN 

43 

42 

40 

37 

40 

41 

41 

28 

29 

47 

39 

32 

39 

40 

42 

41 

47 

42 

51 

43 

46 

45 

43 

44 

51 

43 

38 

31 

40.5 

ASMEAE 

77 

83 

91 

70 

MIN 

35 

47 

40 

39 

42 

48 

46 

44 

38 

37 

27 

35 

44 

40 

41 

45 

45 

38 

49 

46 

42 

42 

43 

47 

52 

45 

34 

25 

41.5 

OUSE 

MAX 

80 

77 

76 

79 

62 

58 

63 

72.5 

MIN 

28 

28 

30 

31 

31 

31 

33 

31 

17 

21 

54 

42 

32 

28 

29 

26 

29 

45 

30 

31 

28 

26 

27 

32 

35 

31 

17 

30.1 

RET  OS 

MAX 

77 

82 

82 

63 

64 

64 

84 

79 

67 

69 

74 

76 

76 

7! 

81 

MIN 

35 

36 

39 

36 

40 

47 

40 

35 

27 

30 

42 

47 

46 

39 

43 

42 

43 

43 

3t 

4C 

40 

4C 

4C 

43 

29 

32 

38.9 

MfR   4  NW 

MAX 

91 

86 

81 

60 

63 

80 

65 

77 

69 

76 

73 

59 

78 

82 

86 

81 

8! 

66 

82 

79 

70 

80 

79 

74 

MIN 

37 

36 

47 

43 

36 

40 

35 

34 

26 

30 

59 

43 

45 

41 

35 

46 

38 

50 

48 

42 

41 

36 

36 

38 

41 

28 

25 

39.0 

2ELT0N 

MAX 

85 

66 

82 

82 

62 

8  3 

60 

76 

73 

80 

76 

71 

78 

79 

76 

79 

85 

93 

89 

60 

MIN 

42 

47 

50 

44 

41 

41 

42 

40 

31 

38 

56 

46 

44 

43 

46 

45 

46 

42 

52 

43 

46 

4C 

44 

42 

54 

46 

41 

31 

43.5 

AOOU APT  ER  S 

MAX 

82 

82 

60 

68 

73 

76 

70 

MIN 

33 

35 

33 

32 

31 

27 

26 

27 

41 

28 

30 

42 

28 

32 

35 

39 

39 

40 

31 

3! 

36 

41 

28 

33.8 

LL  CITY 

MAX 

83 

85 

82 

84 

85 

85 

78 

66 

76 

79 

81 

82 

66 

MIN 

34 

34 

41 

37 

33 

35 

41 

33 

23 

24 

54 

46 

37 

33 

24 

34 

32 

30 

45 

32 

3i 

30 

3e 

2? 

49 

44 

32 

22 

34.4 

LLISTER 

MAX 

85 

85 

82 

61 

83 

85 

64 

62 

82 

80 

68 

74 

78 

75 

7( 

8; 

MIN 

46 

47 

46 

43 

45 

46 

48 

40 

38 

31 

54 

40 

47 

45 

54 

42 

42 

49 

4! 

41 

46 

42 

4t 

53 

43 

39 

27 

44.0 

WE 

MAX 

80 

65 

82 

84 

61 

64 

60 

73 

79 

69 

78 

80 

60 

78 

60 

80 

63 

78 

76 

73 

77.  1 

MIN 

36 

38 

43 

40 

39 

39 

38 

38 

26 

26 

58 

52 

44 

42 

45 

3T 

36 

42 

39 

51 

38 

4C 

47 

35 

3E 

36 

44 

43 

35 

40.5 

AHO  CITY 

MAX 

84 

86 

83 

86 

65 

86 

77 

7  3 

72 

72 

69 

68 

75 

78 

79 

9; 

91 

92 

65 

83 

77 

8 1 

85 

83 

65 

gi 

77 

78  8 

MIN 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

30 

27 

31 

51 

37 

50 

39 

37 

34 

36 

43 

39 

38 

37 

37 

36 

32 

34 

33 

27 

36.0 

AHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

80 

84 

79 

63 

80 

82 

68 

70 

76 

60 

81 

78 

8: 

89 

83 

79 

75 

7- 

81 

73 

71 

61 

50 

76  7 

MIN 

38 

41 

40 

43 

39 

43 

43 

32 

27 

34 

58 

52 

46 

42 

38 

39 

49 

40 

50 

43 

39 

37 

40 

44 

41 

29 

41.1 

76 

75 

7< 

65 

83 

75 

74 

7" 

67 

58 

52 

58 

72  •  7 

MIN 

37 

39 

33 

35 

37 

40 

35 

27 

23 

30 

44 

43 

43 

39 

40 

33 

36 

45 

41 

43 

43 

3< 

33 

35 

34 

37 

41 

32 

24 

36.5 

AHO  FALLS   FAA  AP 

81 

7< 

6: 

83 

79 

79 

4' 

75  6 

MIN 

38 

41 

40 

43 

40 

44 

43 

32 

26 

32 

55 

46 

46 

41 

38 

47 

40 

49 

41 

41 

45 

31 

40 

43 

36 

26 

40.3 

AHO  falls   42  NW  WB 

82 

81 

e- 

67 

78 

HIN 

25 

32 

32 

39 

36 

39 

33 

24 

18 

26 

46 

46 

43 

37 

36 

32 

39 

28 

43 

31 

I'. 

42 

3' 

3; 

35 

40 

3« 

26 

36lc 

AHO   FALLS   46  W  W6 

81 

81 

8- 

78 

MIN 

37 

41 

42 

43 

36 

40 

38 

37 

22 

31 

55 

50 

44 

31 

38 

38 

35 

45 

35 

47 

3! 

4( 

42 

40 

3! 

40 

43 

3! 

26 

36l6 

74 

75 

77 

56 

74 

MIN 

30 

31 

35 

35 

32 

31 

26 

23 

20 

23 

40 

39 

32 

32 

34 

29 

32 

40 

34 

43 

37 

33 

40 

3; 

2i 

30 

39 

3« 

20 

32!3 

ROKF 

84 

87 

79 

80 

80 

60 

72 

82 

MIN 

44 

47 

49 

44 

45 

46 

47 

42 

35 

42 

46 

48 

46 

45 

43 

** 

42 

47 

44 

42 

50 

46 

47 

51 

5' 

41 

55 

49 

4C 

31 

45.4 

LLOGG 

MAX 

81 

83 

78 

84 

85 

86 

70 

67 

78 

54 

60 

61 

61 

57 

59 

7! 

83 

89 

79  80 

84 

97 

75.4 

MIN 

45 

45 

46 

38 

41 

41 

51 

34 

33 

44 

46 

34 

39 

47 

35 

38 

42 

50 

45 

49 

47 

44 

46 

4' 

4; 

48 

50 

41 

35 

43.0 

LGORE 

MAX 

74 

76 

69 

59 

67 

66 

62 

70 

72 

73 

72 

75 

80 

57 

73 

72 

68 

HIN 

28 

29 

36 

34 

30 

30 

26 

24 

14 

21 

46 

36 

34 

30 

30 

27 

26 

35 

29 

44 

34 

33 

36 

31 

21 

26 

40 

3C 

21 

30^6 

lOSKI* 

95 

67 

69 

75 

77 

80 

89  85 

90 

67  91 

94 

67 

83  2 

MIN 

43 

45 

44 

40 

39 

40 

43 

34 

31 

45 

52 

38 

46 

47 

36 

38 

40 

49 

45 

52 

48 

45 

44 

42 

4( 

51 

53 

43 

37 

43.3 

NA   2  NN^ 

79 

79 

79 

80 

84  85 

65 

82 

85 

89 

70 

MIN 

43 

43 

43 

42 

42 

40 

42 

38 

34 

44 

55 

49 

56 

43 

39 

38 

45 

41 

39 

45 

47 

45 

44 

41 

46 

59 

48 

34 

32 

43!! 

U  t  C  T  itM     UO  AD 

79 

75 

71 

Si 

90 

85 

84 

66 

57 

78  6 

MIN 

55 

53 

52 

47 

51 

53 

48 

37 

41 

53 

46 

40 

50 

52 

47 

51 

57 

54 

57 

55 

52 

52 

5; 

5! 

55 

49 

44 

42 

49.1 

FT ON  PuMP ING  ST A 

75 

74 

78 

77 

7' 

77 

79 

72 

75 

73 

70 

65 

73.9 

MIN 

36 

31 

40 

40 

40 

41 

35 

36 

25 

31 

51 

38 

38 

39 

36 

37 

47 

47 

49 

39 

39  36 

39 

4( 

41 

42 

4; 

28 

39.1 

WMaN  3  E 

75 

7j 

66 

71 

77 

78 

80 

83 

68 

92 

82 

66 

76 

82 

64  67 

85 

62 

65 

65 

51 

58 

78.9 

MIN 

33 

33 

33 

33 

34 

33 

32 

29 

26 

31 

50 

40 

47 

37 

3  ] 

30  32 

34 

30 

41 

43 

35 

34 

33 

31 

41 

48 

37 

30 

35.1 

80 

76 

75 

7( 

80  85 

80 

83 

75 

76 

78 

7( 

7( 

75 

60 

65 

68 

76.4 

MIN 

50 

4« 

40 

42 

45 

42 

35 

25 

28 

2e 

47 

50 

36 

37 

40  41 

45 

39 

37 

39 

38  40 

39 

37 

37 

38 

39 

38 

39.1 

83 

86 

86 

86 

8' 

89  89 

89 

83 

73 

79 

83 

84 

8: 

69 

70 

62 

54 

67 

79.8 

MIN 

38 

41 

41 

43 

43 

43 

41 

3e 

28 

32 

4t 

41 

40 

43 

39  42 

51 

52 

50 

41 

39  41 

43 

47 

46 

43 

41 

31 

41.7 

^L*f>  ^AA  AP 

MAX 

85 

92 

89 

6C 

90 

92 

67 

52 

88 

97 

89  91 

62 

65 

65 

94 

64 

70 

62  . 3 

MIN 

36 

37 

43 

39 

39 

40 

35 

34 

25 

2E 

43 

39 

37 

3! 

41 

38  38 

45 

47 

44 

37 

35 

35 

31 

37 

43 

43 

3" 

27 

38.0 

65 

84 

83 

61 

84 

80 

62 

93  84 

76 

75 

80 

80 

60  79 

Min 

39 

38 

36 

39 

40 

41 

37 

26 

26 

3! 

52 

47 

46 

3« 

40 

41 

34  36 

42 

35 

44 

42 

41 

37 

36 

37 

41 

43 

3< 

35 

36.8 

:  CALL 

MAX 

77 

79 

79 

76 

79 

80 

80 

70 

66 

57 

57 

60 

64 

67 

70 

74 

78  84 

84 

74 

74 

74 

77  78 

79 

80  80 

59 

49 

62 

72.9 

MIN 

36 

36 

43 

38 

37 

35 

34 

32 

28 

35 

35 

32 

44 

38 

36 

33     35  36 

37 

40 

44 

35 

37  37 

36 

35 

47 

46 

31 

27 

35.5 

:  CAMMON 

MAX 

83 

86 

62 

84 

88 

86 

63 

58 

70 

89 

80 

78 

82 

83 

64 

81 

97  90 

69 

84 

75 

79 

81 

64 

81 

83 

70 

70 

74 

67 

80.7 

MIN 

36 

41 

36 

39 

36 

35 

44 

35 

27 

36 

40 

42 

43 

37 

33 

37 

34  36 

45 

43 

52 

58 

37 

37 

36 

36 

40 

45 

47 

27 

39.1 

Sm  R«l«r*nc«  NolM  roQowtog  SUII0S  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ID. 

SEPTEMBER  !■ 


Station 

Da;  Of  Month 

\ 
I 

Ni 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

60 

65 

87 

65 

62 

74 

79 

61 

62 

78 

80 

73 

67 

62 

^, 

MIN 

48 

48 

49 

50 

49 

47 

45 

40 

34 

49 

52 

48 

51 

43 

44 

44 

41 

49 

49 

46 

51 

45 

48 

49 

48 

45 

51 

49 

40 

32 

MONTPELIER  PS 

MAX 

80 

84 

64 

62 

86 

65 

8 1 

53 

67 

74 

77 

75 

79 

61 

83 

62 

84 

85 

86 

8 1 

73 

79 

79 

56 

MIN 

33 

36 

37 

34 

34 

35 

32 

31 

19 

29 

44 

34 

35 

36 

34 

34 

32 

34 

31 

42 

44 

32 

34 

33 

34 

34 

35 

42 

38 

22 

3.; 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

84 

82 

77 

82 

65 

6  3 

60 

72 

76 

76 

62 

61 

62 

69 

66 

74 

61 

66 

84 

82 

81 

81 

80 

84 

87 

85 

71 

62 

60 

62 

:l 

MIN 

45 

38 

43 

41 

36 

43 

54 

26 

33 

47 

45 

33 

45 

51 

35 

36 

45 

52 

47 

45 

46 

47 

41 

46 

41 

41 

51 

46 

41 

40 

11  :l 

MOUNTAIN   HOME    1  SE 

MAX 

86 

89 

85 

66 

86 

86 

88 

80 

80 

65 

75 

76 

82 

83 

84 

82 

85 

96 

94 

90 

65 

88 

90 

89 

68 

80 

76 

72 

8;  '! 

MIN 

42 

43 

51 

44 

40 

41 

41 

42 

40 

41 

39 

38 

42 

40 

40 

44 

37 

46 

45 

40 

40 

42 

45 

40 

41 

40 

45 

41 

37 

31 

4}  ' 

MULLAN  FAA 

MAX 

86 

82 

73 

82 

85 

8  3 

69 

65 

78 

56 

55 

60 

56 

64 

69 

74 

65 

79 

81 

78 

72 

62 

82 

76 

82 

85 

60 

56 

49 

66 

n  i 

MIN 

44 

42 

39 

41 

40 

43 

34 

28 

29 

40 

34 

29 

39 

40 

35 

31 

36 

49 

47 

38 

49 

44 

42 

47 

49 

44 

44 

41 

34 

31 

3S 

NEW   MEADOWS  PS 

MAX 

85 

87 

66 

78 

73 

63 

65 

67 

70 

62 

64 

68 

68 

83 

85 

57 

ii 

73 

MIN 

30 

30 

28 

26 

21 

35 

29 

43 

34 

26 

30 

32 

33 

46 

33 

31 

29 

28 

34 

49 

30 

26 

32  J 

NE2PEPCE 

MAX 

84 

80 

62 

64 

66 

69 

63 

76 

63 

6 1 

57 

62 

67 

70 

74 

60 

83 

79 

80 

60 

80 

60 

82 

85 

67 

72 

64 

74  i 

MIN 

43 

40 

38 

35 

40 

40 

48 

26 

32 

47 

44 

32 

41 

42 

42 

32 

36 

42 

50 

43 

50 

47 

43 

42 

41 

41 

50 

42 

37 

32 

40  ll 

OAKLEY 

MAX 

84 

65 

81 

79 

62 

62 

63 

70 

75 

8  3 

7  5 

78 

77 

78 

77 

7fi 

83 

90 

62 

86 

70 

82 

83 

80 

83 

72 

79  i 

MIN 

48 

49 

48 

42 

46 

48 

50 

38 

35 

45 

50 

46 

44 

47 

45 

47 

44 

49 

46 

47 

50 

46 

46 

42 

46 

46 

55 

46 

42 

31 

45  '  , 

OLA   5  S 

MAX 

89 

87 

88 

87 

87 

90 

92 

82 

74 

73 

68 

79 

79 

82 

83 

86 

91 

89 

89 

66 

87 

89 

76 

83  (1 

MIN 

38 

39 

37 

38 

39 

37 

37 

36 

32 

36 

54 

41 

41 

40 

35 

37 

36 

36 

35 

41 

40 

39 

39 

37 

39 

37 

4C 

43 

31 

32 

3B  •)] 

t 

OROFINC 

MAX 

92 

90 

85 

90 

92 

93 

80 

72 

85 

82 

69 

67 

68 

76 

78 

69 

86 

89 

93 

93 

73 

MIN 

46 

47 

48 

42 

47 

44 

47 

35 

36 

48 

51 

38 

49 

50 

46 

38 

40 

44 

52 

49 

53 

51 

49 

48 

47 

45 

52 

53 

47 

37 

PALISADFS  0AM 

MAX 

79 

81 

85 

85 

81 

84 

81 

73 

66 

73 

72 

66 

80 

79 

78 

78 

81 

83 

65 

78 

66 

70 

74 

76 

78 

71 

66 

65 

60 

75  1 

MIN 

40 

42 

44 

45 

42 

44 

43 

31 

30 

36 

55 

44 

45 

43 

43 

41 

40 

41 

48 

45 

44 

45 

40 

43 

40 

41 

43 

45 

39 

25 

41  \\ 

PAPMA   EXP  STA 

MAX 

91 

92 

87 

85 

68 

92 

88 

79 

75 

72 

70 

76 

83 

83 

80 

81 

65 

87 

83 

84 

84 

64 

86 

64 

8  6 

82 

76 

72 

62 

68 

81,. j 

MIN 

43 

40 

47 

42 

42 

45 

43 

36 

38 

36 

53 

43 

52 

47 

47 

42 

38 

44 

44 

44 

47 

46 

44 

42 

42 

41 

66 

51 

33 

32 

43.  l|! 

PAUL    I  ENE 

MAX 

79 

87 

88 

80 

60 

83 

62 

80 

62 

71 

81 

71 

66 

79 

81 

60 

76 

84 

92 

8  7 

86 

80 

83 

83 

63 

84 

70 

69 

[ 

79. '\ 

MIN 

43 

44 

44 

42 

41 

43 

46 

40 

30 

36 

54 

47 

44 

43 

40 

42 

37 

41 

45 

44 

50 

43 

43 

46 

49 

44 

49 

46 

40 

30 

43('4{ 

PAYETTE 

MAX 

91 

92 

89 

89 

91 

94 

90 

80 

80 

77 

74 

60 

65 

86 

87 

86 

87 

90 

86 

90 

86 

87 

89 

68 

9C 

86 

79 

72 

68 

72 

1 

64,'.'' 

MIN 

41 

43 

48 

43 

41 

41 

44 

38 

34 

38 

55 

41 

41 

46 

45 

42 

39 

43 

45 

46 

49 

44 

43 

42 

40 

40 

59 

51 

36 

33 

43  t  '  r|| 

PICABO 

MAX 

79 

84 

86 

64 

82 

85 

85 

61 

62 

71 

78 

70 

67 

77 

79 

8  1 

80 

64 

89 

82 

80 

80 

81 

82 

81 

81 

68 

56 

78, '.J 

MIN 

35 

37 

37 

36 

35 

32 

36 

31 

25 

29 

32 

45 

40 

40 

37 

34 

34 

35 

37 

40 

43 

40 

39 

39 

38 

38 

44 

39 

30 

23 

36 1  J. 

! 

PIERCE  PS 

MAX 

82 

80 

76 

81 

63 

84 

78 

66 

77 

72 

60 

56 

62 

68 

69 

70 

76 

77 

75 

79 

76 

73 

77 

75 

76 

79 

72 

56 

52 

62 

72.  ,1 

MIN 

34 

34 

34 

30 

31 

30 

33 

25 

24 

34 

42 

29 

42 

40 

36 

27 

28 

31 

43 

36 

46 

40 

38 

36 

33 

31 

40 

42 

36 

27 

34a>.'i 

POCATELLO  2 

MAX 

84 

86 

82 

83 

65 

92 

82 

68 

72 

79 

75 

71 

61 

84 

61 

85 

9C 

84 

86 

70 

79 

8  3 

62 

83 

83 

70 

76 

75 

64 

79.!,l 

MIN 

44 

49 

42 

42 

40 

50 

55 

42 

32 

43 

59 

48 

48 

41 

41 

39 

44 

49 

50 

44 

49 

41 

46 

38 

37 

41 

49 

49 

40 

29 

44.>.' 

POCATELLO  WB  AP 

MAX 

83 

87 

63 

81 

65 

63 

83 

58 

70 

82 

74 

67 

80 

81 

82 

80 

85 

91 

83 

66 

66 

76 

61 

8 1 

8C 

81 

69 

70 

58 

62 

77.;. 

MIN 

42 

45 

44 

45 

43 

46 

47 

35 

29 

41 

55 

52 

47 

42 

42 

44 

38 

41 

53 

46 

50 

44 

42 

41 

39 

38 

45 

49 

41 

30 

43. lj 

PORThILL 

MAX 

86 

76 

77 

79 

83 

87 

80 

75 

70 

61 

62 

68 

64 

69 

67 

70 

73 

72 

6 1 

79 

8 1 

82 

78 

78 

80 

80 

70 

63 

62 

67 

74... 

MIN 

43 

46 

30 

32 

36 

39 

27 

29 

41 

44 

47 

39 

36 

39 

38 

34 

35 

40 

45 

45 

42 

42 

45 

42 

39 

36 

44 

46 

42 

35 

39.'. 

potlatch 

MAX 

84 

83 

81 

84 

86 

85 

84 

65 

78 

77 

60 

60 

62 

69 

70 

64 

89 

86 

65 

84 

82 

82 

85 

89 

65 

70 

78.*. 

MIN 

41 

42 

39 

35 

36 

38 

55 

29 

30 

44 

46 

32 

45 

50 

36 

33 

32 

43 

42 

44 

43 

45 

40 

41 

42 

47 

46 

42 

36 

37 

40«|)< 

POWELL 

MAX 

74 

76 

78 

85 

84 

82 

84 

78 

82 

56 

58 

55 

64 

76 

80 

82 

80 

82 

80 

82 

84 

86 

85 

62 

56 

56 

65 

7«.-, 

MIN 

42 

41 

38 

34 

35 

32 

28 

32 

27 

44 

33 

40 

44 

42 

30 

36 

49 

50 

40 

43 

40 

38 

36 

40 

41 

38 

34 

3S«f  > 

PRESTON  2  SE 

MAX 

71 

81 

85 

86 

85 

86 

86 

64 

58 

68 

79 

80 

60 

62 

83 

65 

65 

87 

89 

68 

82 

76 

79 

83 

8  3 

81 

61 

63 

72 

60 

79.1'. 

MIN 

37 

39 

42 

39 

40 

40 

38 

39 

27 

31 

42 

38 

39 

39 

40 

38 

36 

38 

46 

50 

45 

40 

37 

39 

41 

37 

45 

46 

45 

28 

39.1'. 

PRIEST    RIVER  EXP  STA 

MAX 

84 

83 

75 

81 

64 

64 

82 

65 

73 

56 

60 

62 

61 

64 

68 

72 

79 

83 

62 

82 

82 

79 

60 

82 

84 

62 

77 

59 

55 

67 

74.>. 

MIN 

42 

40 

29 

30 

34 

36 

46 

24 

26 

40 

43 

32 

35 

46 

35 

30 

33 

33 

49 

40 

43 

41 

38 

38 

36 

37 

44 

44 

40 

35 

37.1. 

REYNOLDS 

MAX 

85 

83 

79 

81 

83 

89 

82 

76 

73 

80 

75 

72 

80 

76 

79 

78 

63 

86 

78 

80 

60 

83 

84 

63 

85 

65 

75 

67 

67 

66 

79,!. 

MIN 

37 

41 

41 

46 

39 

42 

33 

33 

26 

37 

45 

42 

41 

40 

38 

33 

32 

42 

43 

40 

47 

39 

40 

43 

39 

42 

55 

47 

28 

26 

39.<. 

RICHFIELD 

MAX 

83 

84 

62 

62 

62 

81 

79 

76 

71 

75 

72 

71 

77 

77 

78 

76 

64 

88 

85 

78 

70 

79 

80 

62 

81 

81 

78 

65 

63 

65 

77.«. 

MIN 

40 

42 

42 

46 

40 

42 

46 

36 

32 

42 

43 

50 

46 

41 

41 

42 

40 

45 

40 

43 

53 

42 

44 

44 

46 

43 

50 

47 

37 

29 

42.!. 

RIGGINS  RS 

MAX 

94 

94 

90 

68 

91 

96 

96 

95 

86 

85 

75 

69 

69 

78 

80 

62 

86 

90 

66 

86 

62 

82 

90 

90 

94 

95 

95 

66 

76 

65.3, 

MIN 

56 

57 

55 

51 

54 

54 

54 

45 

44 

59 

55 

44 

51 

51 

53 

51 

48 

54 

55 

53 

58 

55 

5  :■ 

54 

56 

56 

61 

55 

56 

46 

53,0. 

SAINT  ANTHONY 

MAX 

78 

82 

79 

80 

79 

81 

69 

65 

74 

66 

70 

76 

78 

80 

78 

61 

87 

81 

82 

73 

60 

80 

79 

81 

67 

76 

58 

61 

75.7. 

MIN 

38 

40 

35 

37 

36 

39 

35 

30 

24 

30 

46 

46 

41 

39 

38 

33 

35 

36 

45 

36 

45 

43 

41 

37 

35 

37 

40 

43 

36 

24 

37.6. 

SAINT  MARIES 

MAX 

86 

86 

83 

83 

86 

67 

85 

66 

80 

79 

62 

62 

61 

67 

71 

75 

83 

86 

83 

65 

85 

63 

62 

66 

91 

69 

66 

62 

60 

69 

76,4. 

MIN 

43 

43 

38 

35 

36 

40 

46 

29 

30 

43 

47 

34 

45 

49 

39 

33 

37 

40 

52 

44 

44 

46 

42 

42 

41 

40 

47 

48 

46 

32 

41.2. 

SALMON 

MAX 

8  3 

84 

80 

82 

87 

89 

61 

64 

78 

60 

70 

76 

76 

62 

83 

85 

84 

61 

77 

79 

75 

82 

81 

85 

63 

70 

59 

68 

77,3. 

MIN 

38 

40 

43 

38 

39 

36 

36 

33 

29 

36 

48 

41 

43 

39 

40 

38 

34 

37 

46 

40 

48 

48 

39 

38 

36 

35 

40 

40 

38 

27 

36,8. 

SANDPOINT   EXP  SIA 

MAX 

82 

76 

76 

84 

65 

61 

66 

72 

76 

79 

80 

80 

76 

75 

75 

77 

79 

74 

74 

68 

54 

62 

72,3. 

MIN 

45 

41 

41 

33 

36 

38 

41 

32 

31 

42 

41 

32 

39 

50 

42 

34 

36 

41 

61 

44 

56 

45 

47 

53 

42 

41 

47 

44 

44 

40 

42.0. 

SHOSHONE    1  WNW 

MAX 

87 

89 

88 

87 

96 

87 

93 

79 

76 

81 

81 

81 

88 

97 

93 

86 

76 

84 

65 

67 

86 

85 

80 

69 

65 

70 

63,0 

MIN 

45 

50 

45 

56 

44 

44 

46 

41 

35 

45 

55 

46 

47 

45 

46 

40 

41 

51 

43 

47 

54 

47 

50 

48 

51 

46 

55 

46 

37 

30 

46,0 

SLATE  CREEK  RS 

MAX 

94 

95 

92 

92 

93 

98 

96 

96 

87 

87 

76 

72 

70 

79 

80 

82 

87 

89 

69 

67 

85 

90 

91 

91 

94 

98 

98 

70 

66 

73 

86,6 

MIN 

47 

48 

49 

50 

46 

.  46 

51 

40 

37 

56 

52 

40 

50 

50 

50 

51 

42 

45 

52 

46 

57 

50 

44 

46 

46 

45 

57 

48 

46 

37 

47,5 

STREVELL 

MAX 

8  1 

86 

65 

63 

67 

84 

83 

77 

69 

80 

79 

72 

82 

62 

61 

61 

85 

66 

86 

85 

73 

78 

80 

8 1 

81 

80 

76 

69 

68 

64 

79,5 

MIN 

40 

43 

50 

42 

40 

41 

43 

41 

28 

49 

43 

37 

45 

41 

40 

43 

36 

47 

43 

45 

44 

40 

45 

33 

41 

42 

49 

45 

41 

29 

41.6 

SUGAR 

MAX 

78 

81 

76 

60 

80 

81 

81 

75 

77 

77 

70 

67 

75 

79 

79 

78 

66 

83 

79 

75 

73 

76 

60 

78 

78 

79 

72 

65 

60 

76,5 

MIN 

33 

33 

38 

37 

35 

33 

32 

27 

21 

31 

56 

48 

40 

36 

36 

32 

31 

31 

41 

32 

47 

40 

36 

39 

35 

31 

35 

35 

35 

22 

35,3 

SUN  VALLEY 

MAX 

79 

81 

81 

81 

83 

62 

80 

76 

69 

72 

69 

65 

78 

81 

79 

72 

76 

79 

79 

77 

74 

60 

57 

72 

75,6 

MIN 

25 

24 

24 

27 

26 

26 

24 

29 

17 

20 

42 

36 

36 

19 

22 

22 

23 

26 

24 

23 

42 

29 

27 

25 

24 

19 

36 

34 

21 

17 

26,3 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

94 

93 

91 

92 

92 

83 

90 

90 

63 

74 

72 

86,4 

MIN 

52 

53 

61 

56 

51 

54 

53 

49 

44 

50 

61 

53 

57 

55 

56 

56 

47 

54 

50 

53 

54 

53 

52 

54 

53 

52 

60 

54 

41 

39 

52,6 

SWAN   VALLEY    1  W 

MAX 

80 

84 

79 

81 

83 

85 

83 

69 

65 

70 

68 

71 

79 

62 

80 

79 

63 

66 

83 

85 

62 

82 

80 

78 

76 

80 

78 

75 

76 

73 

78.5 

MIN 

27 

40 

33 

33 

34 

31 

31 

31 

19 

30 

29 

26 

31 

37 

32 

32 

30 

34 

34 

33 

32 

34 

33 

32 

33 

33 

34 

30 

26 

22 

31,2 

TETONIA  EXP  STA 

MAX 

75 

76 

71 

75 

77 

79 

79 

65 

60 

73 

67 

58 

73 

76 

77 

79 

77 

60 

79 

79 

66 

67 

73 

73 

73 

75 

67 

67 

63 

65 

72,3 

MIN 

30 

34 

33 

33 

34 

37 

36 

25 

21 

30 

45 

44 

39 

39 

36 

34 

31 

35 

33 

37 

44 

39 

37 

34 

32 

34 

36 

26 

22 

26 

34,0 

THREE  CREEK 

MAX 

80 

88 

64 

63 

64 

63 

85 

73 

75 

81 

73 

70 

73 

62 

78 

78 

65 

91 

81 

80 

75 

80 

64 

81 

84 

60 

72 

69 

62 

68 

78,7 

MIN 

26 

32 

29 

28 

26 

26 

26 

24 

24 

26 

25 

24 

27 

26 

25 

30 

28 

26 

24 

26 

37 

34 

30 

30 

34 

37 

47 

36 

32 

20 

29.0 

See  Relereoce  Nolea  Following  Station  lodax 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
SEPTEMMR  1962 


Statioa 

Da;  OI  MonUi 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 

MIN 

8« 

27 

86 

30 

85 

25 

85 

37 

78 
29 

70 
26 

74 

18 

77 
26 

68 

52 

76 
41 

79 
28 

74 

26 

80 
26 

80 

21 

90 
36 

78 

23 

78 

30 

76 
36 

82 

29 

83 
28 

79 
29 

80 
28 

84 

30 

72 
61 

63 
42 

55 
28 

62 

20 

77.0 
30.4 

TKIN   FALLS   2  NNE 

MAX 
MIN 

96 
4« 

85 
44 

8! 
49 

84 

42 

84 
41 

83 
43 

82 
46 

76 
42 

75 
31 

81 
38 

76 
56 

71 

48 

79 
45 

77 
47 

77 
42 

77 
49 

88 

38 

96 
45 

87 
42 

79 
39 

79 
53 

82 
44 

88 

42 

86 
47 

It 

" 

79 
52 

71 
49 

64 
42 

67 
33 

80.5 
44,  1 

miN   FALLS   3  SE 

MAX 
MIN 

83 
48 

85 
44 

84 
42 

83 
43 

83 
44 

85 
50 

86 
49 

84 

42 

66 
32 

74 

35 

82 
41 

73 
48 

69 
45 

78 
48 

78 
42 

78 
48 

80 
44 

85 
44 

93 
51 

80 
43 

82 
48 

77 
43 

81 
44 

85 
46 

11 

'45 

83 
52 

73 
48 

69 
46 

60 
33 

79.5 
44.4 

MALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

77 
41 

80 
42 

78 
37 

72 

35 

80 
38 

81 
38 

82 
45 

66 
27 

63 
30 

75 

33 

51 
44 

57 
31 

59 

33 

59 
45 

64 

38 

66 
33 

70 
34 

79 
39 

83 
48 

79 
42 

80 
45 

74 
44 

78 
41 

79 
43 

43 

87 
43 

61 
45 

59 
42 

53 
34 

71.9 
39.1 

«RRFN 

MAX 
MIN 

74 

27 

75 
25 

70 
27 

76 
24 

78 
24 

80 
22 

71 
24 

55 

22 

71 
18 

69 
28 

54 

38 

58 

24 

62 

35 

66 

27 

67 
26 

74 

23 

79 
23 

81 
26 

72 
27 

72 
25 

73 
28 

74 

30 

75 
26 

75 
24 

11 

71 
38 

68 
28 

58 
26 

64 

19 

70.6 
26.1 

WATAN 

MAX 
MIN 

74 
38 

76 
40 

78 
36 

77 
38 

79 
41 

78 
41 

76 
42 

65 
26 

62 
24 

70 
32 

68 
51 

66 
40 

74 

43 

75 

36 

74 
38 

75 
39 

77 
34 

81 
34 

79 
39 

68 
39 

69 

38 

69 

39 

70 
38 

72 
31 

68 
41 

68 
39 

59 
35 

66 
34 

72.0 
37.1 

WEISER   2  SE 

MAX 
MIN 

86 
42 

«0 
45 

87 
48 

85 
44 

86 
46 

87 
40 

86 

42 

78 
39 

73 
35 

72 
41 

73 
54 

74 
42 

79 

36 

80 
47 

84 

46 

82 
41 

81 
39 

84 
44 

82 
45 

86 
46 

82 
49 

80 
46 

85 
45 

86 
43 

80 
59 

74 

52 

63 
35 

64 

35 

80.8 
43.6 

WINCHESTER    I  SE 

MAX 
MIN 

77 
41 

74 

40 

70 
39 

76 
37 

SO 
39 

82 

40 

80 

53 

63 
28 

75 

32 

73 
45 

58 
43 

57 

31 

60 
41 

67 
42 

70 
40 

75 
35 

78 
38 

81 
42 

78 

45 

74 

42 

75 
48 

78 
46 

79 
49 

80 
41 

80 
48 

57 
41 

60 
34 

66 
38 

73.1 
40.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


oraaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 
ISLAND  PARK  DAK 
MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
0.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


otatioD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.26 

.33 

.31 

.29 

.21 

.26 

.37 

.37 

.27 

.20 

.27 

.30 

.18 

.29 

.21 

.26 

.18 

.  18 

.29 

.23 

.03 

.  10 

.  14 

.26 

.16 

.17 

.18 

.  13 

.05 

.16 

6.64 

MIND 

5) 

80 

70 

73 

35 

53 

117 

200 

87 

42 

92 

131 

64 

61 

42 

48 

32 

18 

87 

40 

59 

37 

10 

40 

56 

45 

32 

59 

128 

116 

2015 

ARROWROCK   DAM  (A) 

EVAP 

.27 

.29 

.29 

.26 

.26 

.27 

.31 

.36 

.16 

.  16 

.  18 

.  14 

.20 

.20 

.23 

.23 

.22 

.24 

.24 

.21 

.19 

.18 

.21 

.23 

.26 

.  19 

.12 

.  10 

.06 

.11 

6.37 

WIND 

34 

35 

38 

37 

33 

34 

47 

91 

28 

18 

48 

22 

25 

32 

38 

37 

32 

31 

30 

35 

38 

26 

29 

33 

36 

27 

23 

23 

30 

29 

1021 

LIFTON  Pumping  sia  <b> 

EVAP 

.21 

.26 

.30 

.19 

.22 

.26 

.28 

.24 

.  15 

.20 

.40 

.26 

.20 

.26 

.21 

.  19 

.17 

.18 

.20 

.20 

.19 

.16 

.15 

.  16 

.17 

.  16 

.08 

.15 

.  16 

.13 

6.08 

WIND 

20 

52 

62 

36 

30 

43 

55 

77 

36 

39 

129 

77 

43 

56 

41 

29 

27 

26 

34 

38 

92 

51 

21 

23 

43 

22 

26 

71 

75 

38 

1410 

MOSCOW  U  Of   I  (B) 

EVAP 

.26 

.58 

.  14 

.32 

.14 

.47 

.20 

.09 

.11 

.06 

.02 

.18 

.  10 

.18 

.34 

.13 

.22 

.30 

.22 

.24 

.14 

.17 

.23 

.17 

.26 

.25 

.04 

.02 

.28 

.  16 

6.02 

WIND 

87 

79 

15 

19 

16 

41 

10 

25 

23 

16 

66 

13 

26 

10 

25 

6 

19 

25 

43 

15 

5 

14 

17 

10 

26 

16 

17 

21 

68 

40 

812 

PALISADES  DAM 

EVAP 

.26 

.38 

.37 

.32 

.  36 

.32 

.22 

.29 

.23 

.24 

.26 

.15 

.21 

.33 

.32 

.29 

.33 

.35 

.37 

.31 

.19 

.14 

.20 

.22 

.26 

.31 

.20 

.  14 

.17 

.15 

7.89 

WIND 

230 

200 

190 

130 

ISO 

190 

200 

130 

120 

180 

120 

140 

180 

150 

200 

160 

185 

215 

160 

190 

130 

130 

170 

130 

160 

175 

181 

148 

110 

64 

4848 

(A)  PAN   PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


Sm  R«f«r«oc«  No(M  FoQowlng  SUBoo  Ind«x 
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TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER  1962 


— .-1—*--— ^H>£-_.j._  '  120  TH_ME_RIDIAN  TIME  ZON 
itaii^F,,,,!      /^~\\^\f     j|  To5  TH  MERIorAN'Tlwi'zoJ 

»       k  f 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER  1962 


PAIMANPLE_ 


120  TH   MERIDIAN   TIME  ZONE 
ToV"th~MERI01AN  TIME~rONi' 


-o- 

Hbby  1  SE  RS 


60 

@  60 

Spok&nc  VB 

i 


Llbby  32  SSE  -O 
-O-    Trout  Cr  RS 


K  CUrkloi 


St  RvRis  rts 


IDAHO 

5TATUTE  MILES 
0         10       20       30       40  50 


STATION  LEGEND 
O  #  O  Precipifotion  onlf 
©  Prwcipitotion,  storog* 

■O-  ■<>■   Pr»cipitoHon  Of>a  TtmptfOlure 

•fy  Precipifotion,  Temotrolure  ona  Cwaporalion 

Typt  ol  gage    O  Non'tteording 
•  fteeofding  <k  Both  types 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICAte  THE  Ai/AIL- 
ABILITY  OE  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


IfB  AP@j 
Lolo  Hot  S7K5  1  NE 


Malheur  Br  £xp  Sti 

Hyssa  -p- 
Paraa  Exp  Stal 


Adi  iar  -<>1 


— ^  T'lItoAa  Ekp  Sta 

-^^Sug»r  I  _J  ]       Moran  O- 


 -"  "    "4  |-0-J.r<-.         11  J  I  I 


Idaho  FallH  2  ESB 


d  Dan*  I  I  I  ^-1- 
 ^  Blftckfool  2  SS^^^S^ 


n  r.ll.  2  KHE'ig^V^  J-ly^WBurl.y  PAA 
r.ln  r.ll.  3  SI    Burlc,'p.ctor,  *  B^,x,f 


I  I  -o- 

2  S     C     BonduraDt  3  KV 

1  ' 


SOUTHWESTEFIM  HIGH( 


105  TM 
120  Th' 


_l  —  

1  "ihlGHLAND' 


115*  -^-CootACt 


"■'"lO-  M2'    -<^U>€.D  U3U  IIP  St.  Ill* 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS,  PARTICULARLY  IN 
MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 

IDAHO 
1962 


INDEX  NO.  1 

PfMTMTV 

uuun 1 1 

DRAINAGE  t 
LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

OBSERVER 

STATION 

Q 
z 

□ 

COUNTY 

i  DRAINAGE  J  1 

LATITUDE 

j  LONGITUDE 

aEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

% 

PRECIP.  1 

1    EVAP.  1 

SPECIAlj 

B 

PBECtpH 

!    EVAP.  1 

;  SPECIAL  1 

JUNIUS  L  CROwTHER 

AFTCnTHOUGMT  MINE 

OWYHEE 

u  S  WEATHER  Bureau 

MALAD  FAA  AIRPORT 

5551 

ONEIDA 

FED  AVIATION  AGENCY 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

POWER 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MALTA  RANGER  STATION 

556^ 

CASSIA 

U  5  FOREST  SERVICE 

0282 

2  43  21 

115  28 

3BSZ 

ftp 

6P 

:  M 

U  S  Bur  RECLAMATION 

MAY  RANGER  STATION 

11 

44  36 

113  55 

5066 

6P 

6P 

'  H 

6j  43  40 

113  20 

5300 

6P 

8 

44  54 

116  07 

5025 

4P 

Elmore 

u  $  Bur  reclamation 

MC  CAMMON 

BANNOCK 

ASHTON  1  S 

FREMONT 

OUST  steinmann 

MINIDOKA  DAM 

598t 

MINIDOKA 

U  5  Bur  RECLAMATION 

ATLANTA  2 

ELMORE 

9P 

CLOSED  7/21/59 

montpelier  ranger  STA 

6053 

BEAR  LAKE 

SA 

U  5  FOREST  SERVICE 

0A99 

Z  43  45 

115  14 

7590 

* 

U  S  weather  BUREAU 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

2 

43  56 

115  40 

5990 

5 

om 

10|  47  15 

115  48 

2492 

3P 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

3 

114  55 

24«0 

:  s 

NELSON  BENNETT 

46  44 

5P 

bavview  model  basin 

066: 

KOOTENAI 

U  S  NAVY 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

6174 

ELMORE 

CITY  OF  MOUNTAIN  HOME 

BENTON  0AM 

BONNER 

U  S  FOREST  SERVICE 

MULLAN  FAA 

6235 

SHOSHONE 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

111  '•S  06 

115  20 

56S6 

6P 

6P 

:  H 

47  27 

U5  40 

5962 

s 

0915 

112  23 

4495 

5P 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

i: 

44  58 

116  U 

3870 

8A 

0920 

7P 

BLISS 

1002 

GOODING 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

IDAHO 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

BOGUS  BASIN 

lOU 

BOISE 

US  SOIL  CON  SERVICE 

OAKLEY 

6542 

CASSIA 

6F» 

HERBERT   J  HARDY 

loia 

ADA 

2^  43  33 

U6  04 

2840 

4P 

OBSIDIAN  3  SSE 

\\ 

44  02 

114  50 

6870 

5P 

1022 

ADA 

2!  43  34 

116  13 

2842 

MIO 

:  Hj 

44  07 

116  17 

2960 

5P 

c 

1079 

BOUNDARY 

5P 

:  H 

CLEARWATER 

U6  15 

5P 

BUML 

1217 

TWIN  FALLS 

5P 

SHELLEY  HOWARD 

PALISAOFS  0AM 

6764 

BONNEVILLE 

5P 

5P 

: 

U  S  euR  RECLAHAT ION 

BUNCALON  ranger  STATIOr 

12«'N 

CLEARWATER 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PARMA  EXPERIMENT  STA 

6844 

CANYON 

5P 

5P 

STATE  EXP  STATION 

1272 

SHOSHONE 

M  47  32 

115  4S 

4093 

4P 

4P 

PAUL   1  ENE 

MINI DOKA 

42  37 

113  45 

4210 

8A 

t2Ba 

CASSIA 

l3  «  32 

in  47 

4ieo 

8A 

I 

44  05 

116  56 

2150 

6P 

1298 

CASSIA 

1 

: 

SA 

burlEy  faa  airport 

13031  CASSIA 

jit? 

HIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

cabinet  gorge 

1363 

SONNE R 

2257 

if 

5P 

WASH  HATER  POWER  CO 

PINE   1  N 

707' 

ELMORE 

s 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

1380 

CANYON 

2!  43  40 

116  41 

2370 

MID 

5P 

47  19 

lib  57 

2970 

: 

uoa 

WASHINGTON 

12;  44  34 

116  41 

2650 

6P 

12 

42  52 

112  28 

44^.0 

ssl 

1514 

VALLEY 

Sf  44  32 

4P 

C  H 

C  HJ 

CAYUSE  CREEH 

1577 

CLEARWATER 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PORTHILL 

7264 

BOUNDARY 

DONALD  A  wR  IGHI 

CENTEOVILLE  ARBAUGH  rch 

1636 

BOISE 

6P 

MISS  XINIA   I  ARBAuGH 

POTLATCH 

7301 

4P 

CITY  OF  POTLATCH 

1663 

CUSTER 

11  44  30 

114  14 

5175 

3P 

3P- 

C 

PRAIRIE 

ELMORE 

43  30 

115  35 

4670 

C 

1671 

CUSTER 

6  44  00 

113  50 

6140 

5P 

PRESTON  2  SE 

FRANKL 1 N 

42  04 

111  51 

4718 

1831 

SHOSHONE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

5P 

H 

COBALT  Blackbird  mine 

8A 

CLOSED  a/24/60 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

FORT  HALL   IR  PROJ 

COEUR  0  ALENE  RS 

1956 

KOOTENAI 

5P 

5P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RICHFIELD 

7673 

L INCOLN 

SP 

5P 

LESLIE  F  BUSHBY 

2071 

CARIBOU 

12  42  43 

111  33 

6190 

SP 

SP 

45  25 

116  19 

1801 

4P 

H 

215* 

3  46  03 

116  21 

3411 

6P 

R IR IE   12  E SE 

12 

43  34 

-111  33 

5590 

5P 

2159 

IDAHO 

c 

RUPERT 

COUNCIL 

5P 

c 

FREO  M  NOLL 

SAINT  ANTHONY 

802; 

FREMONT 

ELI  M  JERGENSEN 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

2260 

eUTTE 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SAINT  MARIES 

806; 

BENEWAH 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2385 

VALLEY 

a  44  19 

115  38 

5375 

6P 

C  H 

j' 

45  11 

113  53 

3949 

MID 

MID 

2395 

VALLEY 

11  44  32 

115  34 

7000 

s 

46  17 

116  34 

2100 

5P 

C  H 

2422 

KOOTENAI 

c  s 

U  5  FOREST  SERVICE 

S 

DEER  FLAT  OA" 

24«4 

CANTON 

7P 

CARL  PAOOUR 

SHOSHONE   1  WNW 

8380 

LINCOLN 

STATE  DIV  OF  HwYS 

DEER  POINT 

2'.51 

BOISE 

SP 

5P 

c 

GEORGE  E  WYNNE 

SLATE  CREEK  HS 

847S 

IDAHO 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2575 

11  45  33 

115  28 

S610 

5P 

SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 

i: 

43  30 

lit  50 

5755 

2576 

TETON 

12  43  44 

111  07 

6097 

5P 

SP 

44  21 

112  11 

5883 

S 

2707 

CLARK 

5P 

SP 

c 

DUBOIS  FAA  AIRPORT 

2717 

MID 

MIO 

CLOSED  4/18/62 

SUBLETT  GUARD  STATION 

88o: 

POWER 

s 

u  S  FOREST  SERVICE 

ELK  CITY 

287! 

IDAHO 

3P 

3P 

MRS  OONNA  M  NELSON 

SUGAR 

8811 

MADISON 

5P 

5P 

ELMER  TIMOTHY 

CLEARWATER 

3  46  46 

116  1  1 

29lB 

4P 

4P 

12 

43  41 

114  21 

5821 

5P 

5( 

C  H 

GEM 

2  43  52 

116  28 

2  500 

6P 

6P 

12 

43  15 

116  23 

2325 

3108 

8A 

FENN  RANGER  STAT  ION 

31<>3 

IDAHO 

4P 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

TETONIA  EXP  STATION 

9065 

TETON 

c 

EXPERIMENT  STATION 

FORT  HALL    INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAM 

if  5P 

FORT  HALL    IR  PROJ 

THREE  CREEK 

911' 

OWYHEE 

5P 

C  H 

MRS  GEOffOE  CLARK  JR 

eolSE 

5P 

SP 

5P 

5P 

35  76 

Custer 

s 

s 

3631 

ELMORE 

5P 

s 

GOODING 

36  77 

GOODING 

:: 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

IWIN  FALLS 

5P 

ENTOMOLOGY  RES  OIV 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

: 

UTAH  PWR  •  LIGHT  CO 

TWIN  FALLS  3  SE 

929' 

TWIN  FALLS 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

3760 

OWYHEE 

12  43  00 

116  10 

2375 

IE 

i: 

43  49 

114  51 

8800 

s 

GRANGEV ille 

3771 

IDAHO 

>  4S  55 

116  08 

3355 

101 

lOP 

47  28 

115  56 

2770 

6P 

GRASHERE 

3809 

Owyhee 

12  42  23 

115  53 

5126 

5P 

c 

GEORGE  F  THOMSON 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

47  30 

lis  53 

2950 

c 

3882 

CUSTER 

6  43  42 

113  37 

WARREN 

45  16 

115  40 

5f 

JACK  W  PICkELL 

GUNNEL  GUARD  STATION 

3902 

CASSIA 

5880 

s 

CAR IBOU 

|: 

42  58 

11122 

6440 

6P 

5P 

ROY  0  STOOR 

3942 

Blaine 

12  43  31 

114  19 

5328 

3P 

WEISER  2  SE 

12 

116  57 

2120 

5P 

5P 

396(. 

JEFFERSON 

6  43  58 

112  15 

4791 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

W INCHESTER  1  SE 

46  14 

116  37 

3950 

BOISE  CASCADE  CORP 

hazelton 

4140 

JEROME 

5P 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

HEAD0UAR1ERS 

41S0 

CLEARWATER 

SA 

POTLATCH  FORESTS  INC 

NEW  STATIONS 

MILL  CITY 

4268 

CAMAS 

CARROLL    M  DAMMEN 

HOLL ISTER 

4295 

TWIN  FALLS 

12  42  21 

114  35 

4550 

SALMON  R  CANAL  CO 

COBALT 

11 

45  06 

114  14 

4910 

5P 

4384 

BUTTE 

6  43  47 

113  00 

4820 

5P 

5P 

CHARLES  0  COwGlLL 

ATLANTA  3 

0491 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

5450 

5P 

C  M 

MRS  CHAHLENE  EPPERSON 

IDAHO  CUT 

4442 

BOISE 

FRED  A  PROFFER 

IDAHO  CITY  11  SW 

4450 

eolsE 

MRS  BERTHA  OARDNER 

GALENA  SUMMIT 

3422 

BLAINE 

12 

43  t>3 

114  42 

seoo 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

44SS 

BONNEVILLE 

7( 

CARROLL  SECRIST 

REYNOLDS 

7648 

OWYHEE 

12 

43  12 

116  45 

3910 

5P 

5P 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

41.56 

BONNEVILLE 

12  43  21 

111  47 

6712 

c 

iV  1 DAHO  FALLS  FAA  A|RP0R1 

4457 

BONNEVILLE 

12  43  31 

112  04 

4730 

MID 

1 

4  2  09 

111  36 

6100 

s 

IDAHO  Falls  ^2  nm  wb 

44%9 

BUTTE 

MID 

MID 

C  J 

ARBON  2  NW 

12 

42  30 

112  34 

5170 

6P 

6P 

WIS  GENA  NEWPORT 

IDAHO  FALLS  <>&  W  MB 
IDA  VADA 

4475 

BUITE 
OWYHEE 

2  42  01 

115  19 

6000 

MID 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CHRIS  CALLEN 

BRUNEAU 

1195 

OWYHEE 

12 

42  53 

115  48 

2525 

6P 

6P 

FRED  UHL 

4598 

FREMONT 

12  44.25 

111  24 

6300 

6P 

6P 

POWELL 

7320 

IDAhtO 

3 

46  31 

114  41 

:.32 

6P 

6P 

IDAHO  DEPT  OF  HWYS 

4612 

BOISE 

8  41.  03 

115  27 

7050 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

46  70  JEROME 

12  42  40 

3785 

8A 

KAMIAH 

LEWIS 

3  46  14 

116  02 

1212 

EWAHT  L  BfiUGM 

KELLOGG 

SHOSHONE 

4  47  32 

116  06 

2305 

9A  9A 

IRVING  H  LASKET 

BLAINE 

12  43  37 

114  41 

8421 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLARK 

6  44  24 

112  07 

6150 

5P 

5P 

MRS  ROY  MC  GOVERN 

KOOSKIA 

5011 

a  46  09 

115  59 

1261 

4P 

4P 

E  T  OILROY 

so3e 

ADA 

2i  43  31 

116  24 

2685 

6P 

6P 

HARRY  U  GIBSON 

LEAOORE 

5169 

LEMHI 

113  22 

6115 

C 

DONALD  B  NOBLE 

lEwiston  w3  airport 

5241 

NEI  PERCE 

3  46  23 

117  01 

1413 

HID 

MIO 

:  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LiFioN  Pumping  station 

527! 

BEAR  LAKE 

1|  42  07 

111  18 

5926 

5P 

5P 

UTAH  PWR  t  LIGHT  CO 

little  wooo  dam 

5322 

BLAINE 

12  43  26 

5220 

r 

ROSS  A  STANFORD 

lolo  pass 

5356  IDAHO 

3  46  38 

114  33 

5700 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOWMAN  3  £ 

5420  BOISE 

81  44  05 

115  34 

3670 

5P 

5P 

MRS  MARVEL  B  CASTLE 

mackav  ranoer  station 

5462 

CUSIER 

ti  43  55 

113  37 

5897 

SP 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

t     >  BEAR,     2  BOISE,     3  CLEARWATft,     4  COEUR  O'ALENE,     S  KOOTEMAI,     6  LOST,     7  PALOUSE,     8  PAYETTE,     9  PEHD  OREILLE,     10  ST,  JOE,     11  SALMON,     12  SNAKE,     13  OWTHEE. 


• 


-  130  - 


REFERENCE  NOTES  IDAHO 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Itontbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data    will  be 
carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be    included  In 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST  and  5:00  a.m.  MST,  except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Cage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  In  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 
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IDAHO  -  OCTOBER  1962 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     90°  on  the  2d  at  Boise  WB  AP 

Lowest  Temperature:     12°  on  the  25th  at   Idaho  Falls  42  NW  WB 

Greatest  Total  Precipitation:     7.07   inches  at  Big  Creek  1  S 

Least  Total   Precipitation:   0.00  inch  at  Mountain  Home  1  S 

Greatest  One-Day  Precipitation:    2.45  inches  on  the  11th  at 

Warren 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      11.5  inches  at  Deer  Point 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     9   inches  on  the  15th 

at  Deer  Point 


SPECIAL   WEATHER  SUMMARY 


Unusually  heavy  rains  occurred  between  October   6  and 
October  15  in  west-central  Idaho.    In  an  area  bounded 
roughly  by  McCall,  Warren,  Big  Creek,  Deadwood  Dam 
and  Cascade,  total  rainfall  for  the  10-day  period  exceeded 
6  inches.    Within  this  area,  near  the  confluence  of  the 
Secesh  River  and  the  South  Fork  of  the  Salmon,  the  U.  S. 
Forest  Service  has  four  recording  gages  which  are  being 
used  for  a  special  study.    During  the  10-day  period  these 
gages  recorded  the  following  rainfall  totals: 


Circle  End  Creek 
Oompaul  Creek 
Deep  Creek 
Secesh  Camp 


Elev. 


4100  ft. 
5000  ft. 
5060  ft. 
4220  ft. 


8.  46  inches 

9.  99  " 

7.  60  " 

8.  09 


flow  and  the  maximum  daily  flow  were  about  twice  as  hij 
as  in  any  previous  October  during  the  past  60  years.  Ma 
imum  flow  on  the  lower  Salmon  River  exceeded  previous 
October  records  and  the  mean  flow  was  about  equal  tothf 
highest  October  value  previously  recorded.  On  the  BoiS' 
and  Payette  Rivers  both  maximum  flow  and  mean  daily 
flow  were  close  to  all-time  October  highs. 

The  principal  effects  of  the  heavy  rains  appear  to  have 
been  rock  and  mud  slides  onto  roads  and  highways  andtht 
delay  in  harvest  activities.    Dry  weather  throughout  the 
latter  half  of  October  permitted  completion  of  nearly  all 
harvesting. 


Based  on  records  for  the  thirty-one  year  period,  1931  - 
61,  record  October  precipitation  totals  were  recorded 
this  month  at  Cottonwood,  Grangeville,  Riggins,  Big 
Creek,  Cascade  and  Deadv/ood  Dam. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  flow  on  streams 
in  west-central  Idaho  during  October  was  in  the  upper  25% 
for  all  years  of  record.    On  the  Weiser  River  the  mean 


D.  J.  Stevlingson 

State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Box  1718 

Boise,  Idaho 
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75 

4 

16 

27 

526 

0 

0 

20 

0 

.30 

- 

.48 

.11 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

D 1 V 1 S ION 

49.  1 

1.9 

.35 

- 

.46 

T 

UPPER   «:NAKE  RIVER  PLAINS 

ARBON  2  NW 

65.8 

32.5 

49.2 

76 

3 

22 

25 

486 

0 

0 

17 

0 

.84 

.52 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

BLACKFOOT  DAM 

45. 5M 

75 

4 

18 

26+ 

5  93 

0 

0 

23 

0 

.35 

.25 

15 

.0 

c 

2 

0 

0 

CONOA 

54.7 

27.5 

46.  1 

75 

4 

13 

25 

577 

0 

0 

23 

0 

.62 

.40 

14 

3.5 

0 

2 

0 

0 

RRIGG5 

63.6 

30.3 

47.0 

3.4 

74 

4  + 

18 

17 

554 

0 

0 

19 

0 

.36 

_ 

.93 

.14 

14 

T 

0 

2 

0 

0 

IDAHO  FALLS   16  SE 

63,7 

30.1 

46.9 

74 

2 

19 

16 

555 

0 

0 

20 

0 

.35 

.31 

14 

T 

0 

1 

0 

0 

1 SLAND  PARK  DAM 

61.2 

27.4 

44.3 

73 

2+ 

20 

26  + 

632 

.80 

.32 

14 

2.5 

0 

2 

0 

0 

K  ILGORF 

60.0 

26.3 

43.2 

59 

29+ 

15 

26 

673 

0 

0 

23 

0 

.36 

.19 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

61.5 

31.9 

46.7 

1.9 

73 

4 

23 

27* 

555 

0 

0 

19 

0 

.59 

.32 

•  48 

5 

0 

1 

0 

0 

MALAD 

59.0 

36.4 

52.7 

3.4 

78 

4  + 

29 

25+ 

375 

0 

0 

10 

0 

.59 

.39 

•  30 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

MALAD   FAA  AP 

70.9 

32.7 

51.8 

79 

24  + 

2  3 

25 

400 

0 

0 

18 

0 

.50 

.33 

1  4 

.0 

0 

2 

0 

0 

MC  CAMMON 

57.7 

32.8 

50.3 

78 

4+ 

23 

17 

451 

0 

0 

17 

0 

.53 

.34 

15 

T 

0 

2 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

55.3 

28.5 

46.9 

2.1 

78 

5 

1  8 

16 

554 

0 

0 

23 

0 

.52 

.34 

.32 

6 

T 

0 

3 

0 

0 

57.4 

36.6 

52.0 

1.0 

80 

2 

23 

1  7 

395 

0 

0 

7 

0 

.24 

.54 

.20 

1  4 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PALISADES  DAM 

M 

36.1 

M 

24 

16 

0 

0 

12 

0 

.60 

.31 

14 

•  0 

0 

2 

0 

0 

PRESTON  2  SE 

57.2 

35.2 

51.2 

2.4 

79 

5 

25 

25 

423 

0 

0 

18 

0 

.89 

.30 

.48 

15 

T 

0 

2 

0 

0 

STREVELL 

55.2 

35.0 

50.1 

75 

3 

23 

17 

453 

0 

0 

15 

c 

.84 

.62 

5 

•  0 

0 

2 

1 

0 

SWAN  VALLEY   1  W 

68.4 

27.1 

47.8 

73 

10 

19 

30  + 

530 

0 

0 

23 

0 

.71 

.68 

14 

T 

0 

1 

1 

0 

TETONIA  EXP  STA 

61.6 

30.0 

45.8 

72 

4  + 

19 

l-» 

585 

0 

0 

20 

0 

.42 

.12 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

WAYAN 

62.5 

31.6 

47.  1 

72 

2 

17 

16 

549 

0 

0 

17 

0 

.55 

.27 

14 

•  0 

0 

2 

0 

0 

D 1 VI S ION 

48.0 

2.4 

.58 

.58 

•  3 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

IDWIO 

ocTaaER  ittf 


Day  ol  Month 

otatioD 

— f- 

 f- 

1  1  2  1  3 

4  1 

c  1 
*  1 

6 

7 

0  1 
8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

u 

IS 

16  1  17  1 

18 

19  1  20  1  21 

1  1 

22  1  23  I  24 

25  1  28  1  27 

28  1  29  1  n 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

.51 

•  21 

•02 

* 

•  16 

•  09 

•  45 

AMD£RS0N  oah 

_ 

•  0 

* 

_ 

T 

•  4S 

T 

■  64 

•  0 

_ 

.» 

T 

•  25 

•  09 

04 

07 

* 

T 

.09 

ARROWROCK  OAW 

1.95 

•  20 

•  05 

•  38 

•  06 

•  12 

•  18 

•  92 

•  02 

* 

.09 

ATLANTA^  3^ 

}*19 

19 

1  15 

•  27 

39 

.73 

.42 

•  02 

AVERV  RS 

3*62 

•  02 

•  08 

01 

.44 

'29 

.41 

.24 

.36 

8AVV 1 EW  MODEL  BASIN 

2,47 

•06 

•  34 

'19 

'18 

*06 

*61 

.53 

.20 

.24 

T 

T         ^02  T 

r      t  t 

T 

I 

BIG  CREEH  1  S 

7.07 

•  59 

•20 

U20 

.29 

•  82 

•  76 

.>7 

.42 

•  40 

•  02 

SLACKFOOT   2  SSH 

•  11 

.60 

blackfoot  dam 

■  >5 

T 

•  10 

T 

.29 

•  39 

•  13 

.05 

.21 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAH 

•  96 

.09 

.02 

BOISE  WB  AP  //R 

1>22 

T 

•  03 

•02 

•  24 

•  22 

.02 

•  02 

.34 

.)3 

T 

BONNERS  ferry  1  SH 

X 

•  08 

•  38 

•  26 

.61 

BRUNE AU 

•  19 

*q2 

*OT 

'ift 

•  03 

BURKE  2  ENE 

•  11 

02 

•  07 

- 

12 

**1 

*98 

.66 

.34 

.47 

.26 

.03 

BURLEV  FAA  AP 

•  37 

.09 

T 

.26 

1 '?s 

T 

08 

* 

•  0 

" - 

33 

■  37 

.47 

.04 

.05 

<alo»1ell^^'"^^ 

'  2 

* 

'  ,  , 

.31 

.10 

CAMBR lOOE 

»'  15 

04 

*  33 

'35 

*84 

*  ,  , 

.49 

.71 

•  03 

.02 

CASCADE  1  HM 

T 

.86 

1.63 

.19 

T 

CENTERVtLLE  ARBAUGH 

4.60 

.60 

•  76 

•  51 

.50 

•43 

■  69 

1.04 

.07 

*?* 

•  01 

CHILLY  BARTON  FLAT 

•02 

T 

•  22 

1  *42 

•  47 

■  24 

•  22 

•  12 

19 

•  06 

.10 

COEUR  0  ALENE  RS 

2,73 

•  55 

•  41 

*59 

* 

* 

.76 

.03 

T 

CON  DA 

.62 

.07 

.15 

T 

.40 

•  07 

03 

88 

18 

I  55 

.16 

.26 

COUNC 1 L 

T 

T 

■  41 

!66 

I  ■09 

•  16 

•  62 

.62 

1.06 

.05 

CRATERS  OF   The  HOON  NM 

•  67 

•  11 

T 

•  04 

T 

T 

T 

.36 

•01     T  .02 

DEADWOOO  DAH 

6*  56 

T 

T 

•  88 

•  55 

•  53 

1  .19 

1.11 

•  06 

.02  T 

•  03 

T 

DEER  FLAT  OAH 

1.75 

■  05 

.22 

•  43 

.03 

•  15 

.37 

.50 

0££R  POINT 

T 

.43 

.60 

•  16 

T 

T 

•02 

•03 

!46 

•  70 

1*37 

•  17 

•  41 

.25 

.30 

•  20 

T 

.03 

•  12 

•02 

.1* 

.02 

Dubois  exp  sta 

•  06 

.03 

.01 

ELK  CITY 

1.95 

T 

•  06 

■  17 

.08 

•  35 

.22 

•  41 

T 

.13 

.30 

.23 

_ 

ELK  R I VER  1  S 

T 

07 

* 

^•09 

.49 

.31 

•  33 

.02 

EMHETT  Z  E 

1  '55 

T 

•  07 

•  45 

*35 

•  15 

.40 

.04 

* 

.26 

.07 

FORT  HALL    INO  AGENCY 

•  20 

Io9 

.45 

GARDEN  VALLEY  RS 

4.18 

T 

T 

.58 

.42 

■  60 

.26 

•  66 

■  36 

• 

1.30 

glenns  ferry 

•  06 

.16 

*?7 

- 

.10 

T 

GRANGE V  I LLE 

01 

10 

* 

•  0 

•  * 

•  24 

.36 

.13 

I 

GR A SHE RE 

44 

.30 

GROUSE 

•  44 

•05 

.05 

■  03 

•  11 

.02 

.17 

•01 

.03 

.31 

.03 

.eo 

• 

.54 

.71 

.it 

.66 

HI  CITY 
H  LL 

I  24 

*20 

.31 

H0LL15TER 

•  46 

.06 

•  09 

.26 

.03 

• 

T 

T 

IDAHO  CITY 

3*60 

T 

•  36 

74 

36 

.33 

•  39 

.64 

.69 

•  09 

IDAHO  CITY   11  SW 

3.55 

•  54 

■  39 

•  55 

.15 

•  26 

.43 

1.17 

.06 

IDAHO  Falls  2  ESE 

.18 

T 

T 

T 

■  13 

.03 

IDAHO  FALLS  16  SE 

.35 

•  01 

.01 

.02 

.31 

I 

ioaho  Falls  faa  ap 

T 

•  01 

T 

I 

T 

.10 

•  05 

IDAHO  FALLS  M2   NU  MB  R 

•  IC 

•  10 

IDAHO  FALLS         H  W8  R 

T 

T 

.11 

•  01 

.05 

1 SLANO  Park  dam 

•  60 

•  06 

•  01 

■  06 

•  05 

T 

.07 

.  32 

•  18 

JEROME 

•  34 

T 

■  01 

.02 

.19 

•  12 

* 

07 

•  06 

1 

.06 

.33 

.33 

02 

KE  LLOGG 

* 

'at 

* 

* 

'01 

1*01 

.41 

.20 

.23 

3« 

05 

*04 

.19 

.06 

koosk?a 

5*23 

•  05 

•  06 

•  30 

18 

1  09 

•  23 

J, 78 

.07 

1.30 

•  16 

T 

KUNA  2  NNE 

1.33 

T 

.05 

•  11 

•  30 

•  09 

•  04 

.36 

.36 

t 

•  13 

•  02 

.24 

T 

LI  F^TON  PUHPINO  STA 

•  5S 

.46 

T 

"o4 

.07 

.62 

•  62 

1^41 

•  45 

.69 

.94 

•  19 

•  29 

HALAD  FAA  AP 

.50 

•  16 

T 

.33 

.01 

02 

•  22 

•  07 

.12 

•  05 

MC^CALL 

6I4! 

•  06 

•  38 

.56 

1  •OS 

•  30 

1^62 

.70 

1.2» 

.32 

.16 

.34 

HiNIOOKA  DAH 

•  It 

•  36 

MONTPELIER  RS 

.82 

.31 

.32 

.03 

•05 

.11 

!in4^MrAiN  HnuF 

.11 

•  29 

26 

25 

67 

.49 

•  10 

•  47 

.02 

•  06 

T 

1  0 

•  48 

•  55 

•  37 

1  ^45 

.66 

.73 

t 

T 

- 

•  39 

.57 

1.11 

.17 

NEZPERCE 

3^12 

•  07 

.05 

.17 

•  24 

•  79 

•  15 

1.17 

.08 

.30 

.06 

.04 

T 

.20 

*  - 

* 

.84 

.79 

.20 

OROF I  NO 

08 

- 

a* 

'  J. 

* 

'26 

•  8( 
* 

.32 

.20 

.04 

.03 

Palisades  dam 

j2 

04 

•  05 

.31 

.03 

PARMA  EXP  STA 

2.2] 

T 

T 

•  36 

.45 

.08 

•  20 

.46 

•  62 

Paul  i  ene 

•*' 

-09 

.04 

.20 

.15 

2aO 

10 

58 

•  12 

30 

.20 

.31 

a! 

*05 

X 

.32 

.10 

.02 

PIERCE  RS 

5' I' 

03 

06 

90 

72 

•  41 

■  28 

.29 

.64 

t 

POCATELLO  KB  AP  //R 

.42 

T 

•  10 

T 

.32 

1 

.0 

POR  T  M I L  L 

.05 

•  27 

•  5< 

.27 

T 

POTL ATCM 

2.21 

.18 

.43 

.10 

.  T 

5.1s 

T 

20 

* 

'49 

iloo 

* 

•  61 

.33 

.30 

.37 

T 

PR  EST  ON  2   S  E 

.6S 

01 

J, 

03 

T 

J 

.48 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

3.04 

T 

•  07 

•  19 

•  42 

•  42 

•  02 

•  36 

-71 

1  ^60 

.07 

T 

.01 

•  0 

i     T  .02 

.02 

•0 

R  E  Y  NOL  D  S 

2.1! 

.20 

•  06 

.51 

.08 

•  le 

j  ... 

.27 

R 1 ChF I ElD 

.34 

T 

T 

T 

T 

.01 

.26 

RIGGINS  RS 

4.5( 

•  55 

.07 

1.17 

.17 

i.3i 

.39 

•  30 

RIRIE   12  ESE 

•  3( 

•  IG 

.05 

1 

.12 

.03 

SAINT  ANThONY 

.1 

•  06 

T 

.04 

.43 

t 

SAINT  HARIES 

2.961 

.03 

■  65 

.32 

•  21 

•  27 

-63 

.}« 

T 

SALMON 

.5 

T 

T 

•  11 

.01 

.16 

.03 

.01 

5AN0P0INT  EXP  STA 

3.3 

•  01 

•  51 

.54 

•03 

.45 

•  61 

.46 

.33 

T 

•  0 

SHOSHONE  1  wmi 

1  *^ 

T 

•01 

•  03 

•  26 

.01 

T 

SLATE  CREEK  RS 

2.6 

.08 

•  14 

U09 

•  14 

1.24 

.22 

STRCVELL 

.64 

.62 

.11 

SUGAR 

1  .30 

.09 

.09 

.01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otanoD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARROWROCK  DAM 
CASCADE  1  NW 
COEUR  D  ALENE  RS 
CRATERS  OF  THE  MOON  NM 
OEADWOOD  DAM 
ELK  CITY 

IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 
ISLAND  PARK  DAM 
WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.7 
2 

T 

0.5 
1 

T 

2.0 
2 

T 

T 

T 
T 

1.0 

2.5 

T 

T 
0.5 

T 

2.0 
1.0 

T 

T 

Sm  t«f«[«nce  noiea  tallowing  Steilon  lodes 
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DAILY  TEMPERAT  URES 


IDAHO 
OCTOBER  1962 


Station 

Dtj  Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

I 

13 

14 

IS 

16  1 

17  j 

IS 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

MAX 

61 

69 

77 

72 

69 

46 

61 

64 

63 

72 

67 

'0 

71 

7C 

68 

49 

51 

57 

62 

62 

62 

69 

61 

69 

69 

66 

69 

65 

65 

68 

70 

64. 

3 

MIN 

28 

32 

35 

32 

35 

33 

33 

34 

34 

43 

43 

43 

65 

42 

35 

26 

20 

22 

25 

28 

29 

30 

27 

24 

21 

21 

22 

25 

27 

27 

28 

30. 

9 

AMERICAN   FALLS   1  SW 

MAX 

61 

77 

75 

72 

65 

67 

65 

65 

72 

71 

71 

72 

71 

69 

50 

51 

60 

66 

63 

63 

69 

68 

65 

64 

62 

68 

66 

62 

62 

67 

70 

66. 

1 

MIN 

32 

33 

41 

39 

40 

38 

39 

38 

38 

46 

45 

42 

60 

39 

38 

32 

26 

26 

31 

36 

34 

37 

33 

32 

25 

28 

33 

34 

31 

30 

34 

39. 

8 

ANDERSON  DAM 

MAX 

79 

80 

75 

68 

64 

61 

64 

62 

64 

57 

62 

64 

68 

50 

53 

55 

61 

65 

64 

66 

69 

68 

68 

70 

70 

70 

67 

71 

75 

71 

67 

69. 

7 

MIN 

<>2 

45 

49 

45 

41 

38 

38 

47 

49 

49 

44 

49 

49 

41 

38 

34 

33 

37 

3e 

36 

39 

38 

39 

38 

37 

38 

39 

40 

40 

42 

38 

40. 

9 

ARSON  2  NN 

MAX 

7« 

73 

76 

72 

60 

58 

65 

64 

68 

71 

70 

72 

70 

62 

60 

50 

55 

65 

58 

65 

67 

68 

68 

67 

70 

66 

64 

67 

72 

70 

69. 

8 

MIN 

23 

32 

42 

38 

41 

38 

35 

44 

41 

40 

41 

40 

46 

40 

34 

28 

26 

24 

34 

23 

28 

32 

28 

26 

22 

25 

24 

30 

26 

28 

28 

32. 

9 

ARCO  3  NN 

MAX 

74 

75 

73 

72 

59 

61 

60 

60 

64 

66 

59 

67 

62 

67 

52 

63 

64 

68 

66 

65 

69 

69 

70 

67 

68 

69 

68 

71 

72 

73 

67 

66. 

0 

MIN 

30 

33 

31 

31 

44 

35 

30 

41 

35 

42 

39 

43 

42 

38 

20 

28 

25 

23 

39 

25 

25 

35 

39 

26 

31 

21 

37 

28 

35 

39 

38 

33. 

0 

arroxroo;  dam 

MAX 

73 

84 

78 

64 

62 

63 

66 

63 

59 

54 

58 

60 

71 

52 

53 

55 

56 

61 

62 

64 

70 

66 

65 

66 

66 

65 

69 

69 

68 

66 

61 

63. 

9 

MIN 

38 

39 

54 

43 

39 

36 

34 

47 

50 

48 

41 

47 

43 

40 

37 

32 

31 

33 

37 

35 

38 

36 

38 

36 

36 

34 

37 

38 

37 

37 

36 

38. 

9 

AShION  1  s 

MAX 

73 

75 

77 

77 

62 

58 

62 

62 

65 

72 

70 

74 

75 

64 

64 

52 

59 

64 

64 

59 

60 

62 

62 

65 

66 

66 

63 

66 

72 

71 

63 

65. 

9 

MIN 

27 

30 

33 

39 

40 

39 

29 

32 

36 

43 

40 

41 

60 

36 

36 

21 

21 

22 

24 

24 

28 

24 

24 

24 

24 

23 

23 

24 

28 

24 

30. 

0 

ATLANTA  3 

MAX 

72 

75 

74 

62 

60 

52 

57 

60 

56 

54 

46 

64 

66 

63 

58 

55 

55 

61 

60 

61 

62 

63 

65 

65 

64 

63 

61 

66 

67 

67 

63 

61. 

6 

MIN 

28 

30 

31 

32 

30 

32 

26 

29 

26 

38 

36 

44 

39 

37 

33 

32 

32 

27 

27 

21 

29 

27 

24 

20 

21 

25 

28 

29 

27 

26 

27 

29. 

9 

AVERY  RS 

MAX 

75 

76 

67 

57 

65 

60 

58 

59 

49 

45 

46 

49 

52 

51 

46 

54 

59 

54 

61 

60 

61 

64 

62 

64 

62 

58 

64 

63 

65 

64 

97 

98. 

9 

MIN 

36 

41 

46 

38 

42 

28 

28 

41 

39 

39 

37 

38 

34 

33 

40 

36 

36 

35 

40 

39 

43 

46 

39 

36 

34 

31 

36 

40 

36 

39 

41 

37. 

9 

BArvIEN  MODEL  BASIN 

MAX 

60 

63 

67 

60 

60 

60 

49 

53 

52 

50 

51 

53 

59 

65 

46 

53 

64 

64 

53 

56 

63 

61 

64 

55 

54 

53 

51 

54 

50 

53 

49 

95. 

3 

MIN 

39 

40 

46 

32 

28 

30 

32 

41 

41 

39 

41 

36 

41 

41 

35 

32 

27 

29 

32 

40 

46 

44 

32 

33 

35 

34 

38 

34 

39 

37 

43 

36. 

6 

BIG  CREEK  1  S 

MAX 

73 

76 

63 

59 

55 

52 

64 

50 

46 

49 

45 

50 

54 

52 

54 

56 

57 

54 

59 

61 

64 

61 

66 

62 

60 

63 

64 

63 

64 

64 

61 

98. 

4 

MIN 

23 

25 

28 

27 

26 

29 

28 

25 

28 

31 

30 

35 

35 

32 

36 

32 

19 

35 

30 

20 

24 

24 

19 

17 

16 

18 

23 

22 

19 

20 

21 

29. 

7 

BLACKFOOT  2  SSH 

MAX 

70 

77 

72 

68 

60 

60 

63 

65 

64 

71 

73 

77 

76 

68 

51 

52 

57 

62 

62 

62 

67 

72 

64 

66 

65 

67 

66 

66 

67 

69 

69 

65. 

9 

MIN 

30 

34 

37 

41 

40 

37 

39 

42 

37 

39 

38 

58 

54 

36 

37 

29 

22 

26 

31 

33 

30 

35 

29 

30 

26 

26 

31 

38 

30 

30 

32 

34. 

7 

BLACKFOOT  DAM 

MAX 

72 

72 

72 

76 

68 

59 

60 

58 

66 

64 

72 

68 

68 

60 

56 

62 

61 

60 

59 

62 

60 

63 

64 

65 

63 

61 

66 

67 

70 

64. 

6 

MIN 

18 

25 

30 

33 

35 

33 

29 

37 

31 

33 

33 

35 

49 

30 

24 

18 

20 

26 

20 

23 

24 

20 

20 

18 

U 

19 

23 

23 

22 

26. 

9 

BLISS 

MAX 

79 

82 

76 

66 

63 

68 

66 

65 

67 

65 

67 

68 

68 

56 

56 

66 

60 

64 

66 

69 

73 

72 

71 

74 

71 

74 

67 

71 

77 

74 

65 

68. 

3 

MIN 

33 

38 

52 

35 

38 

30 

32 

50 

38 

47 

45 

49 

52 

42 

37 

28 

25 

27 

32 

32 

34 

32 

36 

34 

25 

29 

33 

34 

32 

29 

31 

35. 

8 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

79 

86 

87 

64 

64 

65 

69 

67 

64 

63 

62 

69 

69 

53 

55 

57 

60 

63 

67 

71 

70 

68 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

68 

66 

67, 

9 

MIN 

'>'> 

48 

50 

41 

34 

40 

39 

49 

51 

45 

44 

47 

46 

42 

34 

31 

36 

38 

34 

38 

41 

46 

44 

41 

41 

40 

42 

42 

•3 

43 

41 

41, 

7 

BOISE  W8  AP 

MAX 

75 

90 

71 

64 

64 

64 

69 

64 

62 

64 

68 

70 

66 

53 

55 

57 

58 

61 

67 

65 

69 

68 

67 

69 

6i 

64 

68 

68 

67 

65 

64 

65, 

3 

MIN 

42 

48 

49 

42 

36 

40 

35 

61 

62 

44 

44 

48 

43 

44 

36 

29 

32 

38 

36 

40 

41 

41 

40 

43 

38 

38 

37 

40 

40 

39 

38 

40 

8 

80NNERS  FERRY  1  SW 

MAX 

70 

62 

61 

60 

62 

50 

55 

52 

51 

51 

61 

54 

69 

50 

55 

54 

68 

53 

68 

60 

62 

64 

63 

56 

60 

57 

47 

45 

45 

49 

48 

59 

2 

MIN 

35 

37 

46 

34 

35 

34 

37 

40 

41 

39 

42 

40 

42 

38 

36 

29 

31 

36 

35 

43 

55 

39 

35 

36 

34 

35 

36 

39 

41 

42 

43 

38 

2 

8RUNEAU 

MAX 

78 

86 

86 

69 

67 

74 

71 

67 

68 

66 

68 

70 

71 

66 

68 

61 

74 

68 

70 

73 

71 

71 

72 

72 

72 

70 

72 

69 

72 

72 

72 

71 

1 

MIN 

35 

33 

44 

42 

30 

30 

30 

63 

43 

41 

49 

47 

49 

36 

35 

27 

29 

35 

32 

34 

34 

35 

31 

30 

28 

33 

32 

30 

31 

32 

30 

39 

5 

BURKE  2  ENE 

MAX 

68 

73 

61 

50 

54 

48 

50 

46 

42 

41 

43 

45 

62 

44 

39 

45 

50 

46 

63 

65 

52 

54 

56 

65 

55 

52 

57 

57 

60 

57 

46 

51 

8 

MIN 

34 

39 

42 

32 

28 

28 

34 

36 

33 

32 

33 

32 

38 

36 

32 

26 

27 

28 

31 

35 

41 

43 

30 

31 

28 

32 

33 

32 

36 

36 

31 

33 

1 

BURLEY 

MAX 

68 

77 

86 

87 

66 

50 

68 

68 

67 

76 

73 

75 

72 

67 

51 

53 

60 

62 

66 

67 

67 

74 

70 

69 

72 

72 

73 

67 

72 

75 

70 

69 

0 

MIN 

34 

37 

42 

36 

40 

37 

36 

46 

41 

47 

46 

46 

62 

40 

35 

32 

26 

29 

31 

36 

36 

40 

37 

34 

30 

29 

30 

34 

32 

32 

34 

36 

6 

BURLEY   FAA  AP 

MAX 

74 

81 

70 

62 

50 

63 

65 

64 

77 

76 

77 

76 

74 

59 

59 

55 

58 

62 

63 

65 

72 

68 

66 

69 

70 

73 

67 

70 

73 

73 

70 

67 

7 

MIN 

28 

34 

41 

31 

41 

36 

31 

41 

37 

45 

46 

64 

43 

41 

44 

29 

23 

26 

30 

36 

35 

40 

34 

31 

28 

24 

32 

31 

29 

30 

37 

35 

4 

CABINET  GORGE 

MAX 

70 

76 

61 

55 

61 

51 

55 

52 

47 

50 

50 

53 

53 

46 

48 

55 

59 

50 

57 

53 

60 

61 

61 

61 

55 

50 

58 

60 

60 

61 

49 

99 

7 

MIN 

40 

44 

49 

35 

34 

31 

39 

41 

41 

39 

41 

39 

42 

40 

41 

33 

32 

32 

36 

39 

47 

44 

34 

36 

36 

40 

37 

37 

37 

39 

43 

38 

6 

CALDWELL 

MAX 

76 

82 

69 

65 

68 

69 

69 

67 

64 

54 

67 

58 

51 

51 

57 

61 

63 

61 

69 

68 

67 

69 

69 

67 

64 

64 

66 

69 

69 

65 

63 

64 

9 

MIN 

It 

34 

45 

43 

35 

42 

39 

52 

47 

47 

43 

47 

44 

39 

38 

33 

33 

32 

39 

37 

36 

35 

40 

36 

36 

32 

34 

34 

34 

35 

33 

38 

3 

CAMBRIDGE 

MAX 

71 

76 

69 

65 

64 

62 

62 

59 

54 

52 

48 

51 

61 

53 

59 

59 

61 

60 

68 

59 

69 

70 

69 

66 

66 

64 

68 

67 

68 

66 

66 

62 

9 

MIN 

29 

29 

43 

47 

38 

29 

24 

36 

40 

42 

36 

46 

41 

42 

39 

32 

25 

26 

28 

28 

29 

30 

28 

26 

24 

26 

28 

28 

27 

26 

28 

32 

2 

CASCADE    1  NW 

MAX 

68 

73 

73 

59 

58 

55 

58 

53 

49 

47 

47 

61 

51 

39 

43 

48 

57 

56 

66 

56 

63 

62 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

60 

56 

8 

MIN 

31 

30 

43 

40 

37 

26 

27 

37 

38 

39 

33 

39 

37 

32 

33 

29 

26 

28 

27 

28 

29 

28 

28 

26 

25 

27 

29 

29 

29 

28 

29 

31 

2 

CHALLIS 

MAX 

70 

76 

79 

76 

75 

63 

62 

60 

66 

63 

53 

66 

65 

56 

50 

61 

57 

60 

62 

63 

72 

70 

66 

65 

63 

63 

67 

65 

68 

67 

65 

64 

6 

MIN 

30 

35 

38 

39 

40 

36 

29 

40 

40 

42 

36 

44 

49 

40 

38 

23 

23 

28 

33 

28 

33 

34 

29 

28 

25 

26 

29 

31 

36 

30 

31 

33 

6 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

74 

72 

71 

70 

64 

58 

60 

58 

62 

61 

62 

66 

62 

60 

58 

48 

62 

66 

63 

69 

68 

68 

70 

68 

76 

71 

73 

69 

65 

3 

MIN 

19 

21 

21 

33 

37 

34 

19 

39 

38 

40 

35 

46 

49 

29 

30 

19 

16 

19 

29 

24 

24 

27 

20 

18 

19 

14 

20 

26 

27 

3 

COBALT 

MAX 

67 

61 

53 

56 

52 

47 

46 

44 

46 

55 

64 

51 

43 

47 

51 

50 

52 

56 

59 

54 

61 

66 

66 

50 

62 

49 

45 

42 

44 

53 

5 

MIN 

22 

25 

32 

29 

36 

22 

32 

31 

30 

28 

29 

40 

33 

29 

32 

19 

20 

23 

21 

24 

27 

22 

29 

21 

20 

21 

19 

20 

19 

18 

22 

26 

6 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

78 

79 

74 

61 

63 

55 

51 

51 

51 

53 

63 

54 

69 

68 

56 

64 

58 

61 

61 

55 

61 

53 

51 

59 

1 

MIN 

45 

40 

49 

38 

36 

36 

43 

44 

42 

38 

42 

33 

33 

36 

36 

41 

38 

36 

39 

42 

41 

46 

39 

7 

CONOA 

MAX 

70 

70 

74 

75 

70 

57 

59 

61 

67 

68 

69 

67 

68 

63 

43 

60 

59 

66 

62 

62 

64 

66 

66 

67 

68 

67 

66 

66 

68 

69 

61 

64 

7 

HIN 

19 

21 

40 

44 

39 

31 

27 

44 

36 

33 

36 

32 

43 

32 

27 

23 

18 

21 

23 

22 

22 

24 

24 

21 

15 

13 

22 

23 

26 

27 

25 

27 

5 

COTTONWOOD 

MAX 

57 

45 

46 

49 

69 

46 

46 

52 

55 

57 

56 

60 

65 

59 

60 

60 

62 

58 

63 

62 

65 

63 

48 

56 

7 

MIN 

38 

40 

46 

41 

39 

36 

38 

37 

37 

37 

34 

36 

42 

39 

34 

32 

29 

32 

38 

34 

37 

36 

33 

32 

31 

34 

39 

37 

35 

35 

35 

36 

COUNCIL 

MAX 
MIN 

33 

77 
33 

66 
43 

61 
48 

65 
40 

63 
31 

60 
27 

60 
41 

52 
42 

62 
42 

48 
36 

54 
44 

63 
43 

47 
41 

53 
39 

57 
35 

61 
33 

61 
29 

67 
34 

66 
30 

71 
31 

69 

36 

65 

30 

66 
25 

65 
28 

68 
31 

69 

31 

70 
32 

68 
31 

69 
38 

62 
35 

9 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

MAX 
MIN 

70 
33 

73 
40 

71 

39 

67 
40 

65 
39 

57 
33 

57 
35 

55 
39 

56 
43 

69 
43 

57 
37 

64 
48 

62 
51 

56 
33 

44 

27 

49 
24 

57 
23 

61 
30 

68 
32 

69 

30 

63 
30 

60 
32 

63 
32 

64 
34 

65 

30 

64 

29 

61 
34 

67 
34 

69 
36 

'69 
36 

63 

37 

61 
34 

6 
9 

DEAOWOOD  DAM 

MAX 

75 

77 

64 

60 

57 

52 

57 

61 

50 

49 

41 

49 

51 

37 

44 

47 

60 

59 

60 

61 

63 

61 

66 

66 

65 

62 

66 

68 

69 

66 

66 

98 

6 

MIN 

29 

30 

35 

31 

27 

27 

25 

36 

36 

36 

32 

39 

31 

31 

31 

22 

22 

22 

28 

27 

27 

28 

26 

27 

25 

26 

28 

29 

27 

27 

28 

28 

9 

DEER  FLAT  DAM 

MAX 

81 

79 

64 

65 

66 

66 

66 

59 

53 

65 

67 

60 

62 

64 

60 

58 

62 

68 

67 

67 

68 

66 

67 

62 

62 

66 

64 

64 

64  68 

64 

.6 

MIN 

38 

40 

49 

47 

41 

39 

33 

48 

43 

46 

43 

47 

45 

42 

39 

34 

31 

32 

36 

35 

35 

36 

39 

34 

33 

31 

36 

36 

34 

34 

38 

DEER  POINT 

47 

42 

42 

44 

51 

51 

53 

38 

32 

38 

48 

62 

49 

52 

55 

52 

59 

59 

56 

54 

54 

61 

69 

68 

66 

51 

.1 

MIN 

45 

52 

37 

36 

34 

33 

33 

29 

35 

31 

29 

37 

29 

26 

26 

24 

32 

41 

37 

39 

43 

41 

43 

51 

45 

46 

42 

47 

48 

49 

46 

38 

.3 

DIXIE 

MAX 

72 

71 

59 

50 

45 

49 

52 

48 

43 

38 

45 

50 

49 

44 

39 

45 

56 

57 

50 

5( 

52 

57 

65 

64 

63 

6] 

63 

67 

6' 

67 

59 

99 

■  0 

MIN 

25 

25 

32 

34 

36 

27 

29 

31 

30 

32 

28 

34 

37 

32 

31 

25 

20 

22 

27 

22 

24 

25 

21 

19 

18 

19 

25 

23 

21 

22 

22 

26 

.4 

ORIGGS 

MAX 

70 

73 

74 

74 

51 

59 

60 

57 

65 

69 

68 

70 

70 

59 

46 

49 

57 

60 

62 

60 

60 

62 

64 

63 

66 

68 

68 

65 

70 

73 

60 

63 

■  6 

MIN 

23 

33 

33 

36 

39 

39 

36 

41 

38 

40 

48 

51 

50 

32 

32 

19 

IB 

20 

22 

20 

22 

30 

24 

24 

" 

20 

23 

23 

27 

29 

25 

30 

.3 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

69 

72 

70 

72 

67 

55 

59 

63 

63 

65 

63 

69 

66 

62 

45 

48 

56 

59 

61 

59 

57 

62 

61 

69 

64 

60 

60 

63 

68 

69 

63 

62 

.4 

MIN 

1 

34 

39 

42 

45 

45 

40 

32 

39 

44 

40 

45 

50 

34 

28 

'  26 

26 

30 

37 

30 

34 

32 

32 

36 

36 

33 

33 

40 

f>0 

37 

36 

.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OCTOBER  1962 


Day  Of  Month  Si 


staaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  Avei 

ELK  CITY 

MAX 

70 

42 

58 

59 

59.«< 

MIN 

30 

31 

38 

37 

40 

35 

32 

32 

35 

32 

31 

31 

33 

32 

34 

31 

29 

30 

32 

30 

31 

30 

30 

27 

24 

22 

25 

30 

28 

26 

29 

30.9  > 

ELK  RIVER  1  S 

MAX 

46 

48 

50 

55 

58 

50 

60 

64 

60 

62 

54 

64 

58 

68 

57 

57.9  ' 

MIN 

32 

34 

41 

35 

33 

32 

31 

39 

40 

40 

38 

41 

42 

42 

40 

30 

29 

27 

30 

32 

35 

36 

30 

29 

29 

27 

33 

31 

28 

26 

30 

33.7 

EMMETT  2  E 

MAX 

68 

59 

59 

72 

61 

59 

63 

59 

66 

72 

69 

66 

68 

57 

67.1 

MIN 

35 

37 

45 

43 

35 

34 

32 

46 

47 

40 

47 

46 

45 

44 

33 

29 

29 

31 

31 

33 

34 

35 

34 

33 

31 

33 

34 

32 

33 

34 

36. S  < 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

62 

60 

56 

54 

45 

3 1 

54 

50 

65 

62 

55 

68 

71 

70 

59 

70 

56 

70 

74 

64.2 

MIN 

27 

30 

38 

36 

32 

24 

29 

34 

36 

34 

39 

40 

45 

38 

29 

25 

21 

25 

28 

25 

31 

32 

27 

23 

25 

23 

27 

26 

25 

29 

28 

30.1 

FORT   HALL    INO  AGENCY 

MAX 

58 

33 

56 

65 

64 

59 

57 

59 

70 

66.0 

MIN 

26 

31 

36 

37 

40 

35 

38 

45 

44 

57 

56 

37 

38 

29 

22 

27 

32 

30 

31 

26 

23 

25 

27 

38 

35 

34.9 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

76 

61 

70 

67 

67 

66 

50 

59 

51 

5 1 

56 

35 

58 

51 

56 

56 

67 

68 

56 

56 

65 

66 

55 

65 

64.9 

MIN 

33 

32 

42 

39 

34 

30 

37 

43 

42 

44 

39 

44 

44 

39 

28 

29 

30 

39 

29 

31 

32 

26 

27 

28 

29 

31 

34.7 

GLENNS  FERRY 

MAX 

82 

86 

82 

70 

68 

71 

66 

70 

70 

67 

58 

58 

69 

60 

50 

51 

64 

68 

70 

73 

77 

75 

73 

75 

74 

74 

72 

73 

78 

74 

57 

71.2 

MIN 

32 

36 

54 

37 

41 

30 

33 

54 

42 

50 

45 

51 

57 

43 

40 

29 

24 

26 

32 

30 

32 

34 

33 

30 

26 

27 

34 

31 

30 

30 

30 

36.3 

GRAND  VIEW   3  WNW 

MAX 

76 

87 

78 

65 

6* 

70 

66 

68 

58 

67 

68 

72 

58 

56 

58 

53 

55 

67 

70 

72 

70 

72 

71 

69 

69 

69 

69 

68 

59 

68 

56.1 

MIN 

32 

31 

45 

44 

38 

29 

31 

38 

44 

43 

47 

45 

43 

33 

35 

25 

25 

43 

31 

32 

32 

33 

29 

25 

26 

30 

29 

29 

29 

28 

34.2 

GRANGEVILLE 

MAX 

72 

76 

66 

47 

50 

33 

60 

55 

53 

42 

53 

51 

63 

45 

47 

52 

59 

57 

59 

52 

68 

62 

63 

54 

64 

57 

55 

67 

56 

63 

50 

56. 9< 

MIN 

36 

40 

44 

40 

41 

34 

30 

39 

41 

34 

34 

36 

42 

39 

33 

31 

26 

32 

38 

34 

41 

37 

33 

30 

30 

32 

37 

37 

34 

35 

35 

35.6 

GRASMERE 

MAX 

82 

69 

59 

66 

70 

71 

72 

50 

47 

47 

55 

5 1 

58 

72 

70 

63 

52 

67 

68 

66 

71 

65.9 

MIN 

31 

33 

41 

31 

29 

29 

27 

48 

29 

27 

39 

41 

42 

34 

28 

28 

19 

25 

31 

40 

35 

33 

31 

26 

32 

33 

35 

30 

34 

33 

32.9 

GROUSE 

MAX 

50 

52.0 

MIN 

19 

22 

23 

26 

37 

31 

21 

38 

41 

45 

37 

41 

50 

36 

23 

17 

13 

18 

28 

18 

21 

27 

19 

16 

14 

15 

24 

20 

19 

21 

20 

25.8 

HAMER   4  NW 

MAX 

58 

60 

64 

55 

55 

64 

65 

64 

64 

57 

54 

69 

70 

72 

73 

55 

65.7 

MIN 

z\ 

31 

32 

40 

45 

41 

34 

33 

36 

45 

42 

45 

29 

22 

23 

19 

20 

23 

21 

20 

23 

21 

24 

20 

16 

20 

22 

21 

25 

25 

26.1 

HAZELTON 

MAX 

74 

80 

76 

76 

70 

65 

70 

58 

33 

56 

52 

50 

53 

59 

53 

55 

59 

69 

69 

68 

59 

70 

64 

57.6 

MIN 

33 

37 

34 

33 

36 

29 

33 

48 

39 

44 

44 

48 

45 

35 

34 

28 

25 

27 

33 

35 

33 

41 

33 

31 

26 

25 

34 

33 

32 

33 

33 

34. B 

HEADQUARTERS 

MAX 

59 

58 

50 

42 

45 

51 

58 

31 

57 

63 

52 

60 

53 

67 

58 

67 

67 

70 

70 

54 

50.0 

MIN 

31 

33 

34 

33 

■  37 

29 

32 

38 

38 

32 

32 

37 

40 

36 

32 

26 

27 

28 

29 

32 

35 

27 

27 

25 

25 

25 

29 

30 

28 

28 

31.3 

HILL  CITY 

MAX 

52 

61 

55 

64 

65 

56 

66 

71 

68 

71 

59 

70 

73 

74 

74 

69 

64.3 

MIN 

24 

27 

37 

29 

24 

27 

45 

43 

38 

42 

39 

46 

45 

34 

31 

22 

19 

22 

25 

24 

37 

35 

26 

21 

21 

19 

19 

22 

23 

24 

25 

29.6 

HOLLISTER 

MAX 

73 

70 

48 

46 

53 

50 

61 

66 

72 

68 

68 

55 

65 

72 

65 

67 

72 

66 

54 

65.5 

MIN 

31 

32 

41 

33 

38 

30 

31 

38 

38 

40 

39 

57 

44 

34 

33 

25 

21 

25 

37 

33 

38 

38 

37 

32 

30 

32 

37 

37 

31 

35 

33 

34.9 

HOWE 

MAX 

65 

62 

55 

70 

65 

70 

68 

69 

56 

53 

60 

60 

64 

60 

59 

64 

67 

54 

64 

60 

55 

55 

68 

69 

67 

54.9 

MIN 

29 

30 

31 

35 

48 

39 

33 

48 

40 

45 

41 

49 

53 

44 

32 

34 

20 

23 

40 

26 

27 

24 

25 

24 

22 

21 

25 

24 

27 

26 

30 

32.9 

IDAHO  CITY 

MAX 

50 

52 

37 

63 

54 

64 

66 

56 

57 

56 

66 

67 

58 

66 

66 

6& 

55 

51.9 

MIN 

30 

31 

41 

36 

36 

31 

26 

36 

42 

43 

35 

45 

40 

36 

35 

25 

24 

28 

26 

27 

30 

30 

30 

29 

27 

30 

31 

30 

31 

30 

30 

32.5 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

MAX 

31 

56 

52 

52 

60 

55 

64 

66 

67 

55 

64 

67 

72 

70 

54 

65.8 

MIN 

30 

32 

36 

36 

41 

40 

38 

47 

40 

44 

44 

55 

57 

38 

35 

27 

21 

25 

28 

31 

31 

34 

31 

26 

25 

25 

28 

29 

28 

29 

33 

34.5 

IDAHO  FALLS  16  SE 

MAX 

70 

74 

58 

68 

68 

70 

51 

57 

6 1 

57 

50 

63 

62 

64 

65 

'56 

57 

61 

55 

72 

72 

60 

63.7 

MIN 

26 

3* 

32 

39 

43 

36 

30 

36 

33 

42 

42 

45 

52 

33 

31 

19 

21 

22 

20 

20 

30 

29 

22 

25 

26 

25 

21 

22 

24 

30 

21 

30.1 

IDAHO   FALLS  FAA  AP 

MAX 

52 

57 

62 

63 

61 

55 

64 

69 

55 

65 

66 

53 

65 

58 

68 

61 

55.2 

MIN 

30 

33 

36 

36 

43 

40 

38 

45 

42 

43 

45 

57 

55 

39 

33 

27 

23 

25 

27 

30 

31 

30 

28 

25 

25 

22 

27 

27 

31 

31 

29 

34.0 

IDAHO   FALLS   42  NW  WB 

MAX 

66 

52 

61 

64 

65 

60 

59 

54 

58 

55 

55 

52 

65 

6  7 

70 

71 

65 

54.1 

MIN 

22 

24 

31 

35 

40 

30 

33 

42 

38 

46 

42 

43 

52 

30 

25 

23 

16 

20 

25 

23 

27 

20 

23 

20 

12 

15 

19 

22 

21 

24 

24 

26.0 

IDAHO   FALLS   46   W  WB 

MAX 

50 

67 

57 

67 

64.6 

MIN 

30 

30 

33 

36 

42 

33 

35 

44 

38 

45 

41 

51 

53 

33 

31 

28 

19 

21 

30 

27 

27 

25 

25 

24 

20 

18 

24 

2! 

24 

27 

28 

31.2 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

67 

60 

45 

70 

61.2 

MIN 

24 

28 

27 

31 

39 

36 

25 

36 

35 

40 

37 

34 

35 

30 

28 

20 

20 

23 

24 

20 

25 

25 

22 

23 

22 

20 

21 

24 

25 

27 

24 

27.4 

JEROME 

MAX 

66 

81 

65 

70 

53 

53 

59 

54 

62 

55 

72 

70 

68 

72 

72 

71 

66 

58 

76 

70 

57.3 

MIN 

37 

42 

44 

37 

39 

32 

34 

34 

45 

47 

45 

46 

48 

38 

35 

27 

26 

29 

30 

32 

34 

36 

33 

33 

32 

32 

33 

35 

37 

38 

34 

36.3 

KELLOGG 

MAX 

50 

54 

58 

60 

51 

54 

54 

65 

65 

54 

5  5 

56 

69 

56 

69.5 

MIN 

38 

40 

44 

39 

37 

36 

40 

42 

42 

42 

42 

40 

43 

44 

43 

33 

33 

34 

37 

39 

45 

48 

37 

35 

35 

35 

36 

39 

38 

37 

41 

39.2 

KILGORE 

MAX 

59 

69 

67 

69 

63 

45 

55 

59 

59 

54 

54 

52 

59 

62 

63 

59 

59 

55 

69 

68 

51 

50.0 

MIN 

20 

25 

26 

31 

39 

35 

23 

39 

33 

37 

35 

39 

42 

30 

26 

19 

17 

20 

29 

18 

25 

20 

20 

21 

17 

16 

21 

21 

24 

24 

20 

26.3 

KOOSKIA 

MAX 

47 

62.4 

MIN 

35 

37 

46 

42 

44 

41 

40 

45 

44 

44 

41 

42 

4" 

45 

43 

36 

31 

32 

41 

35 

35 

39 

35 

33 

31 

30 

31 

35 

35 

35 

38 

38.3 

KUNA   2  NNE 

MAX 

59 

55 

70 

67 

55 

54.8 

MIN 

39 

40 

45 

45 

37 

32 

29 

50 

47 

45 

42 

47 

44 

42 

34 

30 

29 

33 

34 

33 

34 

36 

35 

36 

34 

31 

33 

35 

35 

34 

31 

37.1 

LEWISTON  we  AP 

MAX 

82 

57 

59 

37 

52 

59 

62 

65 

54 

64 

62 

59 

56 

55 

55 

55 

55 

51.0 

MIN 

47 

52 

49 

47 

43 

41 

35 

43 

46 

44 

40 

45 

49 

47 

43 

35 

35 

37 

40 

40 

41 

39 

40 

39 

38 

37 

40 

41 

40 

40 

49 

42.0 

LIFTON   PUMPING  STA 

MAX 

52 

35 

56 

50 

5  8 

55 

56 

52 

56 

51 

65 

5  3 

61.5 

MIN 

26 

29 

33 

39 

42 

40 

35 

36 

34 

35 

39 

49 

54 

33 

32 

23 

24 

23 

30 

27 

28 

29 

28 

26 

25 

23 

23 

32 

30 

31 

26 

31.9 

LOWMAN    3  E 

MAX 

55 

62 

65 

54 

64 

69 

67 

67 

65 

64 

66 

67 

69 

68 

68 

55 

52.6 

MIN 

31 

33 

37 

35 

34 

!8 

25 

43 

41 

41 

39 

44 

39 

37 

37 

31 

26 

32 

31 

30 

31 

28 

29 

27 

25 

25 

26 

29 

27 

28 

28 

32.2 

MALAD 

MAX 

76 

55 

62 

68 

69 

69 

69 

73 

70 

66 

71 

73 

71 

72 

70 

59.0 

MIN 

29 

35 

37 

46 

43 

41 

38 

44 

39 

42 

44 

49 

53 

34 

35 

34 

33 

31 

33 

31 

31 

32 

33 

32 

30 

29 

32 

37 

32 

34 

34 

36.4 

MALAD   FAA  AP 

MAX 

74 

56 

64 

71 

57 

68 

71 

72 

72 

79 

74 

70 

72 

75 

74 

74 

70 

70.« 

MIN 

26 

29 

31 

36 

44 

38 

37 

41 

34 

35 

43 

52 

52 

35 

33 

29 

29 

24 

35 

29 

29 

26 

28 

27 

25 

23 

27 

31 

29 

30 

27 

32.7 

MAY  RS 

MAX 

56 

52 

59 

63 

65 

69 

53 

65 

61 

50 

62 

64 

64 

63 

59 

53.6 

MIN 

25 

31 

37 

39 

39 

40 

25 

39 

35 

42 

34 

42 

41 

40 

35 

22 

20 

25 

31 

39 

40 

35 

27 

24 

22 

21 

22 

24 

25 

26 

26 

31.4 

MAX 

50 

52 

40 

38 

" 

55 

65 

68 

68 

56 

62 

MIN 

30 

32 

44 

40 

34 

30 

28 

34 

37 

35 

31 

40 

36 

36 

32 

30 

26 

30 

32 

30 

31 

30 

28 

26 

29 

30 

31 

30 

29 

31 

32.1 

MC  CAMMON 

MAX 

75 

77 

76 

78 

67 

60 

67 

61 

71 

73 

71 

73 

72 

60 

51 

55 

58 

57 

61 

53 

70 

66 

59 

70 

69 

69 

65 

74 

71 

73 

63 

67.7 

MIN 

25 

29 

36 

38 

37 

33 

47 

37 

35 

37 

43 

52 

48 

42 

33 

26 

23 

25 

31 

29 

29 

28 

29 

27 

25 

25 

27 

33 

28 

30 

26 

32.6 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

67 

75 

70 

74 

62 

63 

53 

58 

62 

61 

62 

66 

56 

64 

52 

54 

57 

54 

65 

63 

71 

65 

64.9 

MIN 

35 

40 

49 

36 

38 

36 

34 

46 

41 

45 

42 

49 

49 

37 

35 

29 

24 

27 

32 

30 

30 

32 

34 

33 

32 

32 

35 

32 

35 

37 

31 

36.0 

MONTPELIER  RS 

MAX 

60 

68 

72 

77 

78 

53 

57 

59 

64 

69 

72 

70 

70 

71 

55 

45 

54 

60 

65 

51 

62 

66 

64 

66 

68 

58 

66 

52 

59 

70 

71 

55.3 

MIN 

23 

26 

27 

37 

43 

38 

30 

20 

32 

33 

35 

39 

44 

45 

30 

18 

20 

20 

26 

24 

25 

24 

24 

24 

21 

24 

28 

27 

27 

25 

26.5 

Sec  refercDCe  aot«8  folloving  Station  Indaz. 
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Contfaiu»d 


DAILY  TEMPERAT  URES 


IDAHO 
OCTOBER  1962 


Day  Oi  Montli 


1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

A 

u 

12 

13 

]4 

IS 

Ifi 

17 

17 

IB 

1 

19 

21 

22 

23 

24 

ZS 

25 

27 

28  j 

29 

31 

• 

< 

MOSCOW  U  OF  I 

MAX 

75 

80 

69 

60 

60 

57 

55 

55 

SO 

47 

48 

50 

69 

64 

62 

58 

58 

58 

60 

60 

61 

60 

63 

63 

64 

60 

66 

67 

69 

66 

62 

60*  1 

46 

49 

45 

40 

31 

32 

32 

37 

42 

41 

40 

41 

42 

42 

34 

30 

33 

38 

34 

38 

40 

36 

38 

34 

41 

34 

40 

42 

•.6 

34 

42 

38.5 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

MAX 

82 

78 

79 

76 

72 

74 

73 

72 

76 

70 

58 

50 

61 

60 

60 

65 

52 

65 

50 

72 

69 

70 

69 

71 

71 

71 

76 

70 

74 

59 

65 

69.6 

HIN 

40 

40 

52 

42 

40 

30 

28 

40 

42 

40 

39 

45 

36 

30 

29 

30 

32 

31 

33 

28 

30 

31 

34 

32 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

34.4 

HULLAN  FAA 

MAX 

73 

75 

58 

48 

63 

45 

55 

43 

46 

43 

47 

47 

49 

45 

44 

55 

53 

48 

64 

59 

60 

54 

66 

66 

57 

65 

70 

78 

71 

65 

48 

57.1 

HIN 

45 

47 

33 

33 

30 

32 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

38 

34 

35 

26 

28 

29 

30 

33 

60 

35 

31 

32 

37 

35 

36 

34 

38 

34 

32 

34.6 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

65 

75 

77 

58 

55 

58 

55 

54 

48 

45 

43 

47 

59 

43 

49 

47 

62 

64 

63 

57 

66 

67 

67 

68 

70 

67 

67 

67 

70 

60.  1 

MIN 

21 

21 

28 

34 

29 

25 

31 

33 

36 

32 

33 

33 

37 

37 

23 

22 

24 

27 

28 

30 

28 

25 

25 

23 

26 

24 

26 

25 

26 

28.0 

NE2PERCE 

MAX 

79 

85 

64 

49 

58 

50 

65 

53 

52 

43 

47 

46 

57 

47 

50 

53 

55 

51 

69 

61 

64 

61 

50 

63 

61 

58 

55 

68 

66 

63 

48 

57.7 

MIN 

41 

42 

46 

39 

39 

38 

30 

37 

40 

38 

35 

37 

44 

40 

37 

29 

29 

34 

36 

35 

39 

39 

35 

34 

36 

38 

38 

38 

38 

36 

34 

37. 1 

OAHLET 

MAX 

70 

80 

70 

63 

52 

65 

65 

64 

72 

75 

76 

75 

73 

60 

46 

52 

57 

63 

63 

68 

73 

70 

68 

78 

68 

73 

73 

70 

73 

71 

66 

67.4 

MIN 

30 

40 

47 

35 

41 

35 

35 

44 

45 

44 

44 

55 

42 

30 

34 

24 

23 

30 

31 

34 

39 

38 

32 

33 

33 

36 

35 

35 

36 

40 

34 

36.6 

OLA   5  S 

MAX 

78 

80 

80 

67 

66 

67 

66 

55 

66 

53 

57 

54 

60 

55 

64 

50 

63 

64 

68 

66 

72 

70 

72 

72 

70 

67 

69 

70 

72 

71 

71 

65.9 

MIN 

33 

33 

45 

47 

32 

33 

27 

44 

45 

46 

38 

42 

43 

42 

39 

34 

28 

28 

29 

28 

32 

31 

28 

28 

27 

28 

28 

32 

30 

31 

32 

34.3 

OROFINO 

MAX 

80 

82 

67 

58 

58 

56 

59 

62 

53 

51 

60 

50 

65 

56 

59 

52 

63 

56 

65 

65 

63 

68 

67 

67 

68 

57 

70 

70 

69 

62 

56 

62.4 

MIN 

40 

47 

50 

45 

46 

44 

41 

43 

46 

46 

43 

46 

47 

48 

44 

37 

33 

35 

39 

40 

40 

42 

39 

37 

35 

36 

41 

38 

38 

38 

49 

41.7 

PALISADES  DAM 

MAX 

69 

73 

76 

75 

65 

59 

61 

57 

66 

64 

62 

62 

65 

54 

61 

60 

66 

52 

66 

61 

HIN 

31 

36 

40 

45 

40 

38 

36 

44 

41 

47 

47 

61 

50 

31 

32 

24 

28 

31 

26 

31 

33 

34 

33 

32 

32 

33 

34 

32 

36 

39 

32 

36.1 

PARMA   EXP  SIA 

MAX 

73 

79 

68 

64 

63 

53 

60 

52 

58 

52 

64 

53 

53 

61 

55 

69 

60 

60 

68 

57 

70 

68 

71 

68 

53 

61 

71 

67 

61 

51 

67 

63.9 

HIN 

33 

34 

48 

47 

35 

34 

31 

45 

45 

45 

40 

45 

45 

39 

35 

32 

30 

30 

38 

35 

33 

33 

36 

32 

3 

3 

34 

32 

32 

32 

33 

36.3 

PAUL    1  ENE 

MAX 

64 

73 

81 

71 

63 

49 

65 

65 

64 

76 

73 

73 

72 

69 

60 

61 

56 

59 

53 

62 

65 

71 

68 

66 

70 

69 

71 

66 

71 

72 

73 

66.5 

HIN 

37 

38 

40 

34 

34 

35 

33 

32 

37 

45 

46 

47 

51 

38 

34 

28 

24 

26 

30 

34 

32 

33 

31 

31 

28 

28 

30 

31 

29 

32 

30 

34.1 

PAYETTE 

MAX 

77 

78 

72 

69 

72 

58 

64 

65 

58 

55 

56 

54 

65 

56 

64 

66 

65 

67 

75 

71 

73 

74 

74 

70 

68 

69 

72 

70 

69 

69 

71 

67.5 

HIN 

33 

37 

49 

48 

36 

35 

30 

43 

42 

47 

40 

47 

47 

42 

35 

34 

30 

30 

33 

32 

33 

34 

35 

32 

30 

31 

32 

33 

34 

32 

33 

36.6 

PICABO 

MAX 

74 

75 

72 

57 

50 

62 

62 

58 

57 

57 

64 

66 

58 

46 

50 

66 

60 

66 

62 

65 

59 

69 

59 

68 

69 

69 

68 

68 

72 

72 

63 

64.3 

MIN 

29 

31 

34 

26 

27 

23 

23 

35 

31 

38 

35 

37 

44 

35 

25 

23 

23 

24 

23 

23 

25 

25 

25 

23 

» 

29 

23 

23 

25 

31 

22 

27.8 

PIERCE  RS 

HAX 

62 

67 

75 

55 

47 

57 

55 

56 

49 

49 

41 

47 

52 

49 

45 

46 

50 

62 

52 

57 

60 

69 

56 

58 

60 

66 

56 

62 

60 

60 

60 

55.2 

HIN 

28 

29 

36 

33 

35 

35 

30 

35 

37 

35 

33 

34 

37 

34 

35 

31 

26 

26 

27 

27 

30 

34 

25 

24 

25 

23 

26 

26 

26 

26 

29 

30.3 

POCATELLO  we  AP 

MAX 

71 

79 

71 

56 

50 

62 

64 

62 

74 

75 

73 

75 

73 

66 

49 

53 

67 

62 

62 

63 

69 

65 

56 

57 

69 

68 

64 

57 

70 

72 

64 

66.0 

HIN 

29 

33 

40 

40 

40 

38 

36 

47 

42 

48 

46 

62 

62 

38 

38 

28 

25 

29 

33 

37 

36 

43 

34 

30 

25 

26 

33 

33 

30 

32 

37 

37.1 

PORTMILL 

MAX 

70 

74 

65 

59 

58 

60 

55 

52 

49 

51 

49 

53 

51 

55 

56 

49 

55 

53 

65 

62 

63 

53 

61 

56 

50 

47 

59 

53 

47 

45 

48 

65.9 

MIN 

33 

34 

43 

34 

32 

35 

33 

37 

40 

37 

41 

40 

42 

32 

32 

28 

27 

38 

32 

42 

48 

40 

31 

30 

31 

30 

31 

32 

38 

39 

41 

35.6 

POTLATCH 

MAX 

78 

80 

74 

61 

60 

57 

56 

55 

51 

48 

51 

50 

59 

56 

61 

55 

50 

58 

60 

63 

58 

62 

67 

69 

67 

57 

68 

71 

72 

62 

50 

60.8 

HIN 

42 

45 

41 

38 

30 

33 

30 

41 

42 

42 

40 

41 

44 

42 

39 

28 

31 

33 

31 

36 

40 

35 

34 

33 

36 

31 

38 

37 

39 

36 

44 

37.1 

POWELL 

MAX 

75 

72 

54 

56 

58 

60 

62 

58 

62 

46 

44 

46 

60 

48 

49 

50 

58 

48 

52 

50 

54 

68 

64 

65 

56 

62 

60 

62 

66 

68 

60 

57.5 

HIN 

30 

32 

40 

36 

38 

36 

37 

34 

35 

34 

32 

32 

32 

30 

33 

3. 

31 

iU 

£y 

33 

32 

30 

2t) 

27 

29 

27 

25 

28 

27 

31.7 

PRESTON  2  SE 

MAX 

65 

72 

76 

78 

79 

52 

60 

65 

68 

72 

75 

71 

73 

75 

67 

48 

65 

61 

64 

65 

63 

66 

57 

67 

70 

67 

65 

67 

69 

69 

70 

67.2 

MIN 

29 

30 

36 

43 

48 

43 

38 

43 

38 

45 

43 

47 

60 

65 

33 

28 

26 

28 

31 

29 

31 

31 

31 

30 

27 

25 

28 

31 

32 

31 

30 

35.2 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

HAX 

74 

75 

66 

61 

61 

48 

51 

46 

49 

51 

47 

52 

55 

49 

50 

51 

66 

51 

51 

55 

68 

51 

50 

65 

56 

45 

50 

59 

68 

46 

46 

54.7 

HIN 

32 

33 

43 

31 

28 

30 

34 

38 

39 

36 

39 

36 

40 

35 

34 

28 

28 

28 

35 

41 

43 

38 

33 

35 

32 

31 

34 

35 

36 

33 

41 

34.8 

REYNOLDS 

HAX 

75 

80 

74 

63 

60 

59 

68 

52 

62 

60 

59 

70 

58 

50 

51 

53 

52 

62 

54 

69 

73 

67 

68 

67 

67 

68 

68 

70 

70 

56 

68 

65.3 

HIN 

32 

34 

45 

37 

33 

25 

24 

45 

32 

31 

38 

42 

35 

35 

34 

28 

19 

27 

48 

35 

37 

34 

32 

27 

26 

27 

32 

31 

29 

28 

36 

32.9 

RICHFIELD 

HAX 

74 

77 

73 

62 

59 

60 

62 

59 

52 

62 

54 

66 

65 

55 

60 

53 

58 

51 

61 

60 

66 

64 

65 

67 

67 

68 

63 

67 

71 

70 

54 

63.7 

HIN 

32 

40 

47 

31 

36 

27 

29 

41 

35 

38 

41 

47 

47 

38 

32 

26 

24 

27 

30 

28 

27 

31 

33 

34 

29 

26 

31 

30 

31 

32 

28 

33.2 

RIOGINS  RS 

HAX 

80 

79 

77 

60 

60 

60 

59 

62 

64 

56 

54 

55 

65 

64 

58 

59 

64 

68 

58 

58 

70 

71 

68 

59 

68 

68 

70 

74 

70 

70 

68 

65.0 

HIN 

42 

49 

53 

50 

51 

43 

39 

46 

50 

40 

42 

42 

44 

50 

46 

37 

36 

41 

45 

42 

43 

42 

42 

40 

40 

41 

45 

42 

»4 

43 

40 

43.6 

SAINT  ANTHONY 

HAX 

74 

78 

73 

76 

67 

60 

62 

52 

72 

73 

68 

73 

72 

51 

51 

53 

51 

64 

65 

60 

61 

63 

63 

68 

67 

55 

63 

67 

73 

71 

64 

66.5 

HIN 

28 

32 

35 

42 

41 

40 

31 

48 

37 

48 

43 

42 

54 

39 

36 

20 

20 

23 

26 

26 

29 

25 

28 

27 

26 

23 

24 

28 

30 

31 

26 

32.5 

SAINT  MARIES 

HAX 

81 

82 

80 

60 

63 

61 

68 

56 

50 

49 

50 

52 

56 

51 

52 

67 

51 

57 

60 

66 

63 

53 

65 

52 

52 

55 

64 

58 

65 

65 

62 

60.6 

HIN 

34 

38 

49 

37 

36 

33 

34 

42 

42 

42 

40 

40 

44 

41 

41 

33 

33 

32 

39 

38 

42 

40 

37 

36 

34 

■3  4 

38 

38 

38 

38 

46 

38.4 

SALMON 

HAX 

74 

81 

76 

70 

57 

51 

65 

63 

69 

52 

62 

70 

67 

62 

51 

56 

57 

58 

65 

60 

65 

65 

65 

63 

51 

61 

55 

63 

64 

54 

61 

63.0 

HIN 

28 

29 

35 

38 

38 

40 

30 

45 

41 

42 

34 

42 

61 

40 

36 

25 

25 

26 

33 

26 

29 

32 

28 

25 

22 

21 

28 

27 

25 

26 

25 

32.0 

SANDPOINT   EXP  STA 

HAX 

66 

72 

59 

61 

62 

47 

52 

48 

50 

50 

49 

53 

55 

48 

51 

54 

57 

64 

64 

56 

60 

60 

52 

56 

63 

52 

66 

61 

53 

60 

48 

64.8 

HIN 

36 

39 

45 

35 

31 

32 

39 

43 

41 

40 

41 

41 

44 

41 

41 

32 

30 

32 

33 

44 

49 

45 

37 

33 

33 

32 

32 

35 

38 

39 

44 

38.0 

SHOSHONE   1  WNW 

MAX 

74 

78 

78 

66 

60 

64 

65 

63 

65 

59 

58 

70 

70 

64 

53 

52 

60 

61 

62 

63 

69 

58 

66 

70 

69 

69 

65 

65 

71 

70 

65 

66.0 

HIN 

35 

46 

40 

33 

36 

28 

30 

48 

40 

45 

42 

45 

50 

38 

25 

24 

27 

29 

29 

32 

35 

33 

33 

30 

32 

30 

33 

36 

35 

30 

34.9 

SLATE   CREEK  RS 

MAX 

83 

86 

82 

59 

64 

62 

67 

56 

69 

59 

68 

68 

59 

64 

66 

50 

62 

61 

59 

58 

72 

71 

69 

67 

52 

64 

65 

66 

70 

58 

55 

65.8 

HIN 

43 

43 

54 

48 

49 

40 

33 

44 

46 

39 

39 

42 

44 

43 

44 

34 

31 

33 

44 

36 

38 

37 

35 

33 

31 

35 

37 

37 

36 

37 

43 

39.6 

STREVELL 

HAX 

70 

72 

75 

73 

58 

58 

53 

64 

70 

72 

70 

70 

72 

68 

47 

49 

64 

52 

69 

65 

65 

70 

67 

68 

69 

54 

64 

67 

68 

67 

62 

66.2 

MIN 

29 

42 

45 

33 

40 

39 

36 

46 

41 

38 

38 

55 

57 

37 

34 

28 

23 

26 

30 

28 

34 

29 

29 

29 

3 

30 

30 

30 

31 

36 

3 

36.0 

SUGAR 

HAX 

72 

74 

74 

75 

56 

69 

61 

63 

58 

71 

67 

74 

72 

56 

60 

53 

60 

63 

63 

59 

60 

63 

63 

67 

65 

66 

55 

66 

71 

70 

65 

65.5 

HIN 

23 

28 

35 

36 

40 

38 

28 

54 

40 

47 

41 

50 

52 

36 

29 

22 

17 

19 

22 

22 

26 

24 

23 

23 

19 

22 

16 

26 

24 

24 

24 

30.0 

SUN  VALLEY 

HAX 

72 

74 

72 

71 

62 

62 

58 

54 

66 

56 

56 

67 

60 

60 

46 

51 

60 

64 

64 

64 

67 

58 

65 

66 

65 

66 

55 

70 

71 

70 

67 

63.2 

MIN 

19 

21 

31 

27 

25 

24 

20 

38 

33 

4.2 

35 

42 

45 

33 

24 

20 

20 

21 

32 

1  / 

24 

22 

21 

18 

18 

17 

24 

21 

20 

22 

24 

25.8 

SWAN  FALLS  PH 

HAX 

78 

83 

83 

55 

55 

68 

70 

68 

63 

58 

70 

58 

73 

57 

57 

51 

64 

67 

59 

70 

74 

72 

73 

74 

72 

71 

72 

73 

72 

70 

71 

69.4 

HIN 

44 

45 

51 

52 

48 

41 

39 

52 

50 

47 

46 

49 

46 

43 

42 

38 

35 

35 

45 

40 

41 

43 

4<. 

39 

39 

38 

42 

40 

39 

39 

42 

43.0 

SWAN  VALLEY    1  W 

HAX 

72 

70 

71 

72 

69 

64 

70 

69 

67 

73 

70 

72 

70 

72 

70 

60 

69 

65 

68 

59 

69 

65 

63 

57 

66 

67 

56 

67 

72 

67 

70 

68.4 

HIN 

22 

22 

23 

30 

40 

42 

39 

33 

32 

41 

42 

42 

32 

33 

32 

24 

26 

23 

19 

21 

19 

23 

22 

2 

2 

19 

19 

19 

22 

19 

20 

27.1 

TETONIA   EXP  STA 

HAX 

67 

72 

72 

72 

55 

57 

56 

57 

53 

69 

55 

69 

70 

58 

45 

48 

64 

59 

67 

58 

60 

59 

61 

61 

62 

51 

53 

63 

58 

68 

60 

61.6 

HIN 

25 

29 

37 

36 

39 

34 

36 

34 

36 

45 

41 

48 

47 

30 

27 

19 

19 

25 

23 

23 

27 

24 

25 

23 

24 

24 

23 

22 

27 

31 

27 

30.0 

THREE  CREEK 

HAX 

75 

80 

74 

62 

24 

69 

68 

70 

59 

72 

71 

72 

74 

74 

68 

HIN 

31 

23 

37 

21 

21 

24 

1  7 

14 

19 

21 

2 

16 

22 

21 

TWIN  FALLS   2  NNE 

HAX 

75 

78 

74 

73 

52 

52 

52 

57 

62 

50 

65 

70 

58 

66 

70 

70 

69 

55 

57 

74 

70 

66 

67.2 

HIN 

32 

33 

50 

39 

41 

31 

34 

47 

39 

46 

44 

49 

51 

39 

37 

29 

26 

27 

39 

41 

38. 

43 

4 

31 

29 

29 

36 

33 

32 

32 

38 

37.2 

TWIN  FALLS    3  SE 

MAX 

65 

73 

83 

70 

64 

63 

54 

65 

55 

76 

75 

77 

75 

64 

54 

53 

64 

59 

64 

63 

67 

72 

10 

681 

67 

68 

72 

67 

70 

72 

70 

67.4 

HIN 

33 

33 

38 

39 

38 

33 

34 

35 

39 

44 

43 

45 

49 

39 

38 

3 

ty 

••s 

Id 

30 

3 

3 

31 

36 

33 

33 

39 

36.6 

WALLACE   WOODLAND  PARK 

HAX 

66 

75 

79 

55 

53 

60 

44 

56 

46 

48 

44 

47 

55 

50 

46 

46 

51 

57i 

48 

57 

62 

60 

60 

61 

64 

54 

54 

62 

63 

67 

60 

66.7 

MIN 

35 

39 

46 

36 

33 

33 

35 

35 

39 

39 

36 

37 

38 

41 

39 

3 

29 

i 

34 

3« 

43 

45 

32 

32 

32 

31 

32 

33 

34 

34 

34 

36.5 

rvfvnnc*  not**  rolJovla«  Itktie*  Indci. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
< 

■■ 

WARREN 

MAX 
MIN 

75 
25 

75 
25 

71 
29 

48 

33 

45 
34 

45 

21 

51 
19 

46 

27 

41 

21 

39 

30 

45 

25 

51 
33 

50 
32 

43 

29 

40 
27 

45 
22 

59 
IB 

56 
22 

55 
25 

60 
21 

65 

25 

58 
22 

65 

19 

65 
16 

66 
16 

61 
2 

66 
22 

68 
21 

72 

2 

68 
22 

59 
21 

56.5 
23.9 

MAYAN 

MAX 
MIN 

70 
20 

72 
36 

71 
40 

68 
47 

64 

37 

54 

37 

54 

43 

67 
31 

69 

39 

67 
36 

65 
39 

67 
54 

68 
39 

62 

30 

42 

30 

48 
17 

50 

2 

61 

21 

59 
22 

57 
26 

61 
33 

60 
33 

62 
26 

62 
29 

64 
29 

64 

26 

65 
23 

67 

27 

69 

37 

66 
28 

61 
26 

62.5 
31.6 

WINCHESTER   1  SE 

MAX 
MIN 

76 
34 

78 
44 

69 
44 

53 
38 

56 

35 

53 

32 

54 

28 

50 

29 

52 

37 

43 

33 

46 

33 

48 

37 

46 
36 

43 
39 

47 

35 

51 
28 

58 
29 

61 
34 

57 
34 

64 

4 

62 
43 

59 

36 

65 

33 

68 

32 

66 

33 

63 

32 

63 
38 

69 
42 

73 

35 

65 
34 

55 

35 

58.5 
35.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 


otaboo 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

ABERDEEN  EXP  STA 

EVAP 

.09 

.13 

.  14 

.16 

.00 

.02 

.08 

.16 

.12 

.17 

.19 

.16 

.42 

.36 

.  18 

.07 

.03 

.12 

.06 

.11 

.08 

.18 

.09 

.09 

.11 

.07 

.08 

.08 

.07 

.07 

.08 

3.77 

WIND 

12 

45 

35 

58 

m 

90 

69 

81 

67 

111 

149 

188 

264 

774 

168 

51 

68 

10 

25 

50 

73 

102 

55 

36 

30 

20 

54 

45 

15 

21 

42 

2919 

ARROWROCK  DAM  (A) 

EVAP 

.  10 

.16 

.19 

.11 

.11 

.10 

.09 

.08 

.07 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.05 

.07 

.05 

.04 

.06 

.06 

.06 

.08 

.05 

.06 

.05 

.06 

.05 

.05 

.04 

.06 

.04 

2.05 

WIND 

26 

35 

51 

36 

59 

30 

22 

30 

25 

31 

28 

18 

47 

24 

41 

35 

23 

23 

31 

22 

23 

29 

24 

25 

25 

25 

27 

23 

26 

25 

24 

913 

LIFTON  PUMPING  STA  (B) 

EVAP 

.11 

.13 

.14 

.14 

.  10 

.11 

.09 

.19 

.16 

.16 

.16 

.21 

.23 

.22 

.04 

.05 

.08 

.06 

.10 

.09 

.09 

.09 

.08 

.07 

.07 

.06 

.07 

.05 

.09 

.06 

.10 

3.40 

WIND 

23 

32 

33 

27 

43 

72 

27 

110 

65 

66 

64 

98 

99 

135 

53 

27 

13 

32 

25 

31 

29 

31 

28 

25 

26 

27 

33 

38 

28 

23 

33 

1396 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Stabon 

Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.  h. 

Relabve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

o> 
S 

> 

0 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direcbon 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

SiOO  A 
MST 

lliOO  A 
MST 

5i00  P 
MST 

lliOO  P 
MST 

Trace 

,01-09 

.10-49 

.SO- 99 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

24 

7.6 

26 

NW 

12+ 

72 

53 

45 

68 

3 

4 

4 

0 

0 

0 

11 

72 

4.6 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SW 

6.5 

30» 

SW 

8 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

4 

1 

5 

1 

0 

0 

11 

6.9 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SSW 

23 

9.6 

45 

S 

14 

68 

48 

31 

57 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

72 

4.7 

9  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE. 
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STATION  INDEX 


STATION 

ri 

s 

§ 

COUNTY 

♦-♦I 

M !  g 

g  E 

ITUDE 

Z 

o 
p 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 
1 

OBSERVEH 

1  3 

LONG 

B 

■  1 

i 

SPECIAL 

AeEPDEEN  CXP  STATION 

001  ( 

 1 

BINCHAM 

1 — 1  1 

12  A2  »T 

112  50 

4400 

1 — 
vi 

SA 

EXPERIMENT  STATION 

*r  T  f  *)  T  hOuCmT  m  I  Nf 

116  42 

0?2T 

POWER 

1^  42  47 

112  52 

431B 

5P 

U  S  6u*r  RECLAMATION 

02SJ 

Elmore 

?  43  21 

3802 

6* 

6P 

C  M 

U  S  Bur  RECLAMATION 

*PCO  3  HH 

Butte 

4S  40 

113  20 

5)00 

JOHN  C  TOOMBS 

ABKOhOOCC  OA" 

O^AB 

ELMORE 

2  4S  16 

115  55 

3275 

7P 

7P 

u  5  BuR  reclamat ion 

FREMONT 

111  27 

5P 

5P 

GUST   STE INMANN 

AII.ANIA  2 

ELMORE 

i  4)  4B 

115  07 

5585 

SP 

5P 

C  M 

CLOSED  7/21/59 

ATLANTA  SUMMIT 

ELMORE 

Z  4S  4» 

7590 

s 

U  S  HEATHER  BUREAU 

AVERT  AAMGCR  station 

0S2b 

SHOSHONE 

to  47  It 

115  48 

2492 

u  s  Forest  service 

balO  mountain 

05A0 

12  43  39 

114  24 

8700 

NELSON  BENNEIT 

BATVIEW  MOOCl.  BASIN 

KOOTENAI 

lib  34 

8A 

SA 

SENTON  DAN 

BONNER 

*  *8  21 

116  50 

2640 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

blC  CHECK   1  S 

om 

VALLEY 

11  45  06 

5686 

C  M 

ANNESLEY  N  EDWARDS 

BLACK'OOT  2  SSN 

091S 

BINGHAM 

12  43  11 

112  25 

4495 

TOM  THOMPSON 

Slack FOOT  oam 

0920 

CARIBOU 

12  43  00 

111  4) 

6200 

FORT  MALL    IR  PROJ 

GOODING 

114  57 

6P 

6P 

BOCUS  SASIN 

1014 

BOISE 

12  43  46 

116  06 

6196 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

BOISE   LUCK*  PEAK  DAN 

lOlB 

ADA 

2  43  )3 

2840 

4P 

4P 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOISE  MB  AlPOOttI 

1022 

ADA 

2  45  34 

116  I) 

28*2 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

eONNEnS  fCRRT   1  Sh 

1079 

BOUNDARY 

5   4S  41 

116  19 

IBIO 

C  H 

ARLO  T  ORUNERUO 

TWIN  F  AL  L  S 

114  46 

»p 

5P 

BUNOALOw   RANCE"  STATION 

12A4 

CLEARWATER 

3  46  )S 

115  30 

2285 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUOkE  2  ENC 

127? 

SHOSHONE 

4  47  32 

4093 

4P 

MONTANA   POWER  Co 

euBLEY 

128S 

CASSIA 

12  62  )2 

1)3  47 

4180 

FRANK  0  REDFIElD 

BURLEV  fACIOdf 

129S 

CASSIA 

12  42  33 

113  40 

AMALGAMATED  SUGAR  CO 

BuOlCt  faa  airport 

4146 

MID 

HID 

CABINET  GORGE 

1)6) 

BONNER 

9  48  05 

116  04 

2257 

5P 

WASH  WATER  POWER  CO 

CALDWELL 

CANTON 

2  43  *0 

2)70 

MID 

CALDWELL  BROADCAST  CO 

CAHBRICGE 

hASMINGTON 

12  44  )« 

116  41 

2650 

STUART  DOPF 

CASCADE  1  NM 

IMA 

VALLEY 

8  44  52 

116  0) 

4865 

U  S  BuR  RECLAMAT ION 

CAYUSC  CREEK 

ClE ARmATER 

115  0* 

s 

centervillE  ARBAUOm  rcm 

16)6 

eoisE 

2  4)  50 

115  51 

4300 

HISS  XINIA    1  ARBAuGm 

cmall  is 

166) 

CUSTER 

U  **  30 

5175 

3P 

)P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CMKtv  BARTON  Flat 

1671 

CUSTER 

IIJ  50 

6140 

5P 

MRS  K  L  ROBINSON 

CLARKIA  ranged  STATION 

IB)1 

SHOSHONE 

10   4T  01 

116  15 

2810 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COBALT  Blackbird  mike 

114  21 

BA 

UA 

COEUR  0  ALENE  HS 

I9S6 

KOOTENAI 

4  47  41 

116  45 

2150 

5P 

5P 

C  M 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONOA 

CARIBOU 

12  42  43 

6200 

J  R  SIMPlOT  CO 

CHTTONWOOn 

21iA 

5  4*  0) 

116  21 

34)1 

LOUIS  KLAPPRICh 

COTTONmOOO  2  HSW 

2119 

IDAHO 

)  46  02 

116  2) 

3610 

c 

SABI  FRCI 

116  26 

5P 

5P 

CRATERS  Of   TME  MOON  NM 

2260 

BUTtE 

6  4)  28 

113  34 

5897 

5P 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

OEAOMOOD  DAM 

VALLEY 

a  44  19 

5375 

6P 

C  M 

CLIFFORD  S  CODE 

OEADwOOO  SUMMIT 

2)95 

VALIET 

11    44  32 

115  34 

7000 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DECEPTION  CrEEk 

iiii 

KOOTENAI 

12  11  35 

116  29 

)060 

c  s 

U  S  FOREST  SERVICE 

116  4S 

7P 

7P 

DEER  POINT 

2*41 

BOISE 

12  43  45 

116  06 

7150 

5P 

c 

GEORGE  E  WYNNE 

DI«IE 

2ST5 

IDAHO 

11  45  33 

5610 

5P 

MRS  2ILPHA  L  wENiEt 

DPIGOS 

2676 

12  43  44 

111  07 

609  7 

EDITH  STEVENS 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

6    44  15 

112  12 

5452 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLARK 

MID 

MID 

CLOSED  4/18/62 

ELK  CITY 

2875 

IDAHO 

)  *5  49 

115  26 

4049 

3P 

3P 

M 

MRS  OONNA  M  NClSON 

ELK   RIVEB    I  S 

2992 

Clearwater 

3  46  46 

116  11 

2919 

MRS  HAZEL  V  mhEELER 

EMMEIT  C  C 

29*2 

GEM 

2  43  52 

116  28 

2400 

WAYNE    F  HARPER 

fAIRF lELO  RANGER  STA 

)10S 

CAMAS 

12  43  21 

114  47 

158* 

U  S  FOREST  SERVICE 

' E  NN  RA  NOE  R  S  T  A 1 1 ON 

11$  33 

4P 

4P 

C 

fQRT    MAUL    INDIAN  AGENCY 

5297 

e 1 NGHAM 

12  43  02 

112  26 

4460 

SP 

FORI  HALL    IR  PROJ 

carocn  valley  RS 

)**8 

BOISE 

3212 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

GlLMOAE  SUMMIT  RANCH 

3S  T6 

CUSTER 

11   44  19 

!l3  31 

66  00 

U  S  wEAImER  uureau 

ulenns  ferry 

ELMORE 

12  42  57 

115  10 

2580 

5P 

MILES  T  MILLER 

)*T7 

114  4) 

c 

GRACE 

)7)2 

CARIBOU 

1  42  35 

111  44 

5400 

5P 

c 

UTAH  PWR  »  LIGHT  CO 

GRAND  V1CM  3  WNW 

)760 

Owyhee 

12  43  00 

2375 

6P 

6P 

RUSSELL  J  SEAOueSI 

CRANGEvIllE 

)7T1 

IDAHO 

3  45  55 

116  08 

3355 

U  S  WB  OBSERVER 

GRASMERE 

)*09 

OwtmEE 

12  42  23 

115  53 

3P 

GEORGE  F  THOMSON 

11)  37 

6100 

5P 

5P 

GUNNEL  GUARD  STATION 

)902 

CASSIA 

12  42  06 

11)  12 

5890 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

mailEy  ranger  station 

19*2 

BLAINC 

12  43  31 

5328 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

)96* 

JEFFERSON 

6  43  50 

112  15 

4791 

5P 

U  S  F  .  w  L  SERVICE 

"AZELTON 

JEROME 

12  42  36 

11*  OB 

*060 

NORTH  SIDE   CANAL  CO 

■<£  ADOUARTERS 

tlsc 

115  48 

0A 

8A 

"ILL  CITY 

*26a 

CAMAS 

12  *3  10 

115  0) 

5000 

SP 

CARROLL   M  DAMMEN 

-•3LLISTER 

*29S 

TWIN  FALLS 

12  42  2) 

*S50 

5P 

SALMON  R  CANAL  CO 

"Oi#E 

BUT  IE 

6   43  47 

113  00 

4820 

5P 

CHARLES  0  COWOILL 

I3AM0  CITY 

44*2 

BOISE 

2  4)  50 

115  50 

3965 

5P 

FRED  A  PROFFER 

116  00 

5P 

1 DAMO  FALLS  2  ESE 

44S9 

BONNEVILLE 

12  43  29 

4765 

CARROLL  SECRIST 

tDAMO  FALLS  16  SE 

**56 

BONNEVILLE 

12  43  21 

111  47 

5712 

7P 

7P 

c 

GEORGE  W  MEYER 

VIOAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

*4S7 

BONNEVILLE 

12  43  31 

112  0* 

47)0 

FED  AVIATION  AGENCY 

IDAHO  FALLS  A2  Mm  MS 

4*59 

euTTE 

6  4)  50 

112  41 

4790 

C  J 

U  S  WEAT^R  BUREAU 

112  57 

MID 

HID 

C  HJ 

10A  VADA 

**T5 

OWTMEE 

2  42  01 

6000 

s 

CHRIS  CALLEN 

ISLAND  PARK  OAM 

45911 

FREMONT 

12  44.25 

111  24 

6300 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

JACKSON  PCAX 

BOISE 

8  44  03 

115  27 

7050 

s 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JEROME 

4670 

JEROME 

12  42  44 

3785 

8A 

8A 

NORTH  SIDE  CANAL  CO 

116  02 

(ElLOOO 

48)1 

SHOSHONE 

4  47  32 

116  OS 

2305 

9A 

IRVING  H  LASKEt 

KETCHU"  17  MSH 

4R40 

BLAINE 

12  A3  37 

11*  41 

8421 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

<  ILGORE 

4900 

CLARK 

6  44  24 

112  07 

6150 

MBS  ROY  MC  GOVERN 

KOOSK lA 

soil 

IDAHO 

)  46  09 

115  59 

1261 

E   T  GILROY 

KUNA   2  NN£ 

50)8 

ADA 

2  43  )1 

116  24 

2685 

6P 

6P 

HARRY  u  GIBSON 

ICADOPE 

5169 

LCMMI 

11    44  4] 

113  22 

6115 

c 

DONALD  B  NOBLE 

LtWlSTON  HB  AIRPORT 

5241 

hEZ  PERCE 

)  46  23 

117  01 

1413 

H|0 

C  HJ 

u  s  WEATHER  Bureau 

L  IFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

1    42  07 

111  18 

5926 

5P 

5P 

UTAH  PWR    •  LIGHT  CO 

L ITTLC  WOOD  DAM 

5)22 

BLAINE 

12  *)  26 

114  01 

5220 

C  PUBLICATION  ENDED  10/23/62 

lolo  Pass 

5)56 

IDAHO 

)  *6  30 

11*  33 

5700 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOWMAN   J  £ 

8  4*  05 

115  34 

3870 

5P 

MRS  MARVEL  B  CASTLE 

HACKAY  RANGER  STATION 

5462 

CUSTER 

6  43  55 

115  37 

5897 

C  M 

U  S  FOREST  SERVICE 

1 

STATION 

i 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

1 
z 

2 

ELEVATION 

HALAO 

HALAO  FAA  AIRPORT 
MALTA  RANGER  STATION 
MAY  RANGER  STATION 
MC  CALL 

55  4A 

5591 
556y 

56  B» 
5701 

ONEIDA 
ONEIDA 
CASSIA 

LEMHI 
VALLEY 

1. 

42  12 
62  10 
42  It 

44  )« 
44  54 

112  16 

112  19 

lis  22 

113  55 
116  07 

4420  ! 
4478  ' 
4540 
5D66  ' 

5025 

MC  CAMMON 
MINIDOKA  DAM 

4716 
5980 

B^NNOCK 

42  3* 
42  40 

112  12 
11)  30 

4774 

42t0 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


'  montpelier  ranger 

MOORE  CREEK  SUMMl? 
I  MOOSE  CREEK  RANGER 


SIA 


MOSCOW  O  OF  I 

MOUNTAIN  HOME  1  SE 

MULLAN  FAA 

MULLAN  PASS 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

NCZPERCe 

NEZ  PERCE  PASS 

OAKLET 

OBSIDIAN  3  SSE 
OLA  5  S 

'  OROFINO 
I  PALISADFS  DAM 
PARMA  Experiment  sta 

PAUL   1  ENE 
PAYETTE 

j  PICABO 
PIERCE  RANGER  STATION 
PINE   1  N 
PLUHMER  )  wsw 
POCATELLO  2 


pocatello  1 

porthill 

potlatcm 


AIRPORT 


PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 
PUTNAM  MOUNTAIN 
RICHFIELD 

RIGGINS  RANGER  STATION 
RIRIE    12  ESE 

RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  Exp  station 
SHARE  CREEK  Ranger  STA 

SHOSHONE    1  WNW 
SLATE   CREEK  RS 
SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 
SPFNCFP  RANGE*  STATION 


STREVELL 
SUBLET T  GUARD  : 
'  SUGAR 
SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  Power  HOUSE 

SWAS  VALLEY  )  K 
TETONIA  EXP  STATION 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 
TRINITY    LAKE   GUAOO  S' 


troutoalE  Guard 
Twin  falls  2  nne 

TWIN  FALLS   5  St 
VIENNA  MINt 
,  WALLACE 


NEW  STATIONS 

COBALT 

ATLANTA  3 

GALENA  SUWn 
REYNOLDS 

WILLOW  FLAT 


6053   BEAR  LAKE 
6077  BOISE 
6087  IDAHO 

6152  LATAH 
61  7«  ELMORE 
62 1»  SHOSHONE 
62 »T  SHOSHONE 
650S  ADAMS 

6*24  LEWIS 
6*30  IDAHO 
65*2  CASSIA 
6555  CUSTER 
6590  GEM 

6601  CLEARWATER 
6764  BONNEVILLE 
6844  CANYON 
6077  MINIDOKA 
6891  PAYETTE 

7040  BLAINE 
7049  CLEARWATER 
7077  ELMORE 
7 1 88  BENEwAM 
720S  BANNOCK 

7211  POWER 

7264  BOUNDARY 
7  501  LATAH 
7)27  ELMORE 
7)5)  FRANKLIN 

7306  BONNER 
7465  BINGHAM 
767)  LINCOLN 
7706  IDAHO 
7727  BONNEVILLE 

796B  MINIDOKA 
8022  FREMONT 
8062  BENEWAH 
8076  LEMHI 
81)7  BONNER 

8503  ELMORE 
8580  LINCOLN 
8*75  IDAHO 
8448  CAMAS 

8ft04  Clark 

8786  CASSIA 
8802  POWER 
8010  MADISON 

8906  BLAINE 
8928  ADA 

89)7  BONNEVILLE 
9065  TETON 
9119  OWTHEE 
9197  OWTHEE 
9202  ELMORE 

92)3  ELMORE 
929*  Twin  Falls 
9299  twin  falls 
9422  Blaine 
9493  shoshone 

9*98  SmOShONE 
9560  IDAHO 
9601  CARIBOU 
"638  WASHINGTON 
98*0  LEWIS 


1932  LEMHI 
0491  ELMORE 


9030  rpANKLIN 


114  • 


5960 
5990 
2480 


Mid  Mid 

4^  4P 

*P 

5P  5P 
8A  0* 


JUNIUS  L  CROWIHCR 
■■  reo  AVIATION  A6CJKT 
U  &  fMtSI  UftvKC 
U  5  fOUE&T  SCavKE 
U  5  FOREST  S£»VICE 


43  07 
47  20 
47  27 


117  02  2660 

114  41  3100 

115  46  3586 

115  40  5*62 

116  17  3070       0A  0A 


»P  5P 
5P  5P 
MID  Nia 


116  )4  3220 

114  30  6575 

113  5) 

114  50 


1)6  15 
111  12 
116  57 


43  30 
47  19 
42  52 


49  00 

46  55 

43  >0 

42  04 

48  21 

43  0) 

43  0* 


116  50 
112  07 
114  09 


46  00 
6870 
2960 

1027 
5397 
2275 
4210 
2150 

*8T5 
517) 
*220 
2970 


1800 
2420 
4670 
*710 

2)80 
5667 
4)06 
1801 

5490 


43  37 

42  50 
45  30 

43  30 


42  01 

42  22 

43  53 


43  27 
43  51 
42  05 

42  47 

43  30 

43  *) 
42  35 
42  32 

47  28 

47  30 
45  16 
42  58 


111  45 
114  21 

1)6  2) 


1)4  28 
114  25 

114  51 

115  56 


1  *?  09  111 


3  *6  31     11*  41  3632 

12  43  20  11)  50  *810 
12  42  40    113  34  4347 


7P  7P 

6P  6P 

5P  5P 

5P  5P 

SP  >P 

»P  5P 


11)  41  4204 


5950 
1568 
5755 
5«B3 

5280 
5000 
4890 


3475 
5770 
3765 
0800 
2770 

2950 
5899 

6440 

2120 
)950 


5P  iP 
iP  5P 


114  14  *9I0 

115  07  5450 


r      JOHN  KOEPt 

S  U  S  FORE  SI  SERVICE 
I      HERBERT  J  MARDy 
I       ALFRED  A  8RD0KS 

MRS  DOROTHY  NAllY 

u  s  Forest  service 

U  S  BU«  RECLAMATION 
STATE  tXP  STAIION 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 
I      JOSEPH  I  LOwl 

LEONARD  N  PltROY 
I      u  S  FOREST  SERVICE 
S  US  GEOLOGICAL  SURVEY 
FRED  0  SHILL 
EPNfSI  6  CHASE 

IJ     U  S  «CAT»<R  BUREAU 
I       OONALU  A  aRlGMI 
>       CIT1    OF  POILAICH 

OR  A  L  tNutLMAN 

C   M  CRADTRtl 

I  U  S  'OREST  SERVICE 
S  FORT  MALL    IR  PROJ 

LESLIE  F  SUSHSt 
1      u  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  L  jOLLEt 

CLOSED  a/ 1/62 
EtI  M  JERGENSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  w6  OBSERVER 
STATE  EXP  STATION 

S  u  ^  FOREST  SERVICE 

STATE    DIV  OF  Hmfi 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
S  U  S  FOREST  SERVICE 


U  S  WS  ( 
.  U  S  FORCSI  SERVICE 
ELMER  TIMOTHY 
EDaARO  F  sEaOLE 
IDAHO  POWER  COMPANY 


EXPERIHEN)  STATION 
MRS  GEO*^  CLARK  JR 
EARl  Sac '••an 
>  us  SOIL  CON  SERVICE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4- foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  publi shed  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  resul t  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.   MST,   except   Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values     are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements, made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre 
cipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of   this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  tha 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adj  ustedtoafullmonth. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  i^  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,   if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  i 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:    79"  on  the  3d  at  Burley  FAA  Ap 

Lowest  Temperature:     -7*  on  the  8th  at  Chilly  Barton  Flat 

Greatest  Total  Precipitation:    7.  54  inches  at  Mullan  FAA 

Least  Total  Precipitation:     0.  11  inch  at  Idaho  Falls  46  W  WB 

Greatest  One-day  Precipitation:  2.  06  inches  on  the  21st  at  Fenn  RS 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   19.  5  inches  at  Island  Park  Dam 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  16  inches  on  the  29+ 

at  Deer  Point 
S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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20 

OS 
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.06 
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.06 
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12 

.06 

53 

10 

T 

19 

T 
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T 
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.02 

.13 

T 

•  01 

18 

T 

•  13 

.01 

.13 

T 

.11 

T 

.06 
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•  03 
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.06 
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.11 

.96 
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T 

.05 

T 
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,01 
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T 
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.01 
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09 
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T 

*02 
* 
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.14 
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05 

01 

'13 

'  16 
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•  07 
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.10 
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.11 

.07 

.14 
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.02 

T 

.09 

(01 
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1^07 

T 

.13 
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^27 
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.09 

.01 

.22 
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03 
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50 
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* 
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• 

' 

.09 
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10 

y 
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* 

04 
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.12 

T 

.03 

T 

T 

.18 

.01 

.04 

T 

.12 

.19 
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* 
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* 
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'05 

.02 

*01 

• 

T 
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J 
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T 
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.23 
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.03 
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' 
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,44 

63 

.01 

29 
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T 
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.08 
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02 
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.03 

T 

•  05 

.22 
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.06 

.12 

.23 
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■  08 

.10 
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.06 

.25 
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30 

70 
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05 
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04 

* 
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T 

38 

* 

06 
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.06 

.02 

.16 
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T 
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•  20 
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T 
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T 
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.0 
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T 
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10 

*  14 
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T 
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T 
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.oe 
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.25 
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.19 
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T 

T 
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.29 
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T 
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T 

.13 

1.48 

1.11 
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T 

■  93! 
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.01 

T 

T 

T 

.04 

.04 

I 

.13 

T 

.29 

.07 

T 

.04 

.26 

•  05 

.32 

1.25 

.98 

.13 

.07 

.15 

•  07 

•  11 

.07 

.08 

.14 

.10 

.27 

.01 

.04 

•  12 

T 

.07 

T 

.04 

.29 

.17 

.12 

•  53 

.05 

.24 

.03 

.03 

.01 

.23 

.01 

.08 

.29 

.05 

•  07 

.20 

■  26 

.56 

.01 

.02 

.32 

.10 

•  03 

.03 

.25 

T 

T 

T 

.40 

■  13 

•  29 

.14 

T 

T 

.44 

.78 

.06 

.73 

.07 

.16 

.04 

•  34 

.09 

T 

.04 

K17 

.79 

T 

1.16 

ABERDEEN  £XP  STA 
AMERICAN  FALLS  1  SW 
ANDERSON  DAM 
ARSON  2  NW 
ARCO  3  NW 

ARROWROCK  DAM 
ASHTON   1  S 
ATLANTA  3 
AVERY  RS 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

BIG  CREEK   1  S 
BLACKFOOT  2  SSW 
BLACRFOOT  DAM 
BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

BOISE  we  AP  / 

60NNERS  FERRY   1  SM 

BRUNEAU 

BURKE  2  ENE 

BURLEY 

BURLEY  FAA  AP 
CABINET  GORGE 
CALDWELL 
CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 

CENTERVILLE  ARBAUGH 
CHALLIS 

CHILLY  BARTON  FLAT 
COBALT 

COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 

COTTONWOOD 
COUNCIL 

CRATERS  OF  THE  MOON  Nh 
OEAOWOOD  DAM 

DEER  FLAT  DAM 
DEER  POINT 
DIXIE 
DRIGGS 

DUBOIS  EXP  STA 

ELU  CITY 
ELK  RIVER  1  S 
EMMETT  2  E 
FAIRFIELD  RS 
FENN  RS 

FORT  HALL   IND  AGENCY 
GARDEN  VALLEY  RS 
GLENNS  FERRY 
GRACE 

GRAND  VIEW  3  WNW 

GRANGEVILLE 
GRASMERE 
GROUSE 
HAILEY  RS 
HAMER  4  NW 

HAZELTON 
HEADQUARTERS 
HILL  CITY 
HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  C I TY 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESE 
IDAHO  FALLS  16  SE 
IDAHO  FALLS  FAA  AP 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 
IDAHO  FALLS  46  W  WB 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 
KAMIAH 

KELLOGG 
KILGORE 
KOOSKIA 
KUNA  2  NNE 
LEWISTON  W8  AP 

LIFTON  PUMPING  STA 
LOWMAN   3  E 
MACKAY  RS 
MALAO 

MALAD  FAA  AP 

MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MINIDOKA  0AM 
MONTPELIER  RS 

MOSCOW  U  OF  I 
MOUNTAIN  HOME  1  SE 
MULLAN  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 
NEZPERCE 

OAKLEY 
OLA   5  S 
OROFINO 
PALISADES  0AM 
PARMA  EXP  STA 

PAUL   1  ENE 
PAYETTE 
PICABO 
POCATELLO  2 
POCATELLO  we  AP 

PORTHILL 
POTLATCH 
POWELL 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STa 

REYNOLDS 
RICHFIELD 
RIGGINS  RS 
RIRIE  12  ESE 
SAINT  ANTHONY 

SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT  EXP  STA 


2.41 
3.58 
3.83 


.25 
.40 

3.42 

1.78 
2^26 
3.58 
.44 
5.16 


1.07 
1.96 
6.45 

.66 
3.02 

U33 


3.55 
1.46 
3.69 


3.20 
•  68 
1^82 


•08  •!! 

•74  .27 


.27 
•52  .07 
.02  .09 


.13 
•  33 


.21  .07 
.57 

.03     .10  .OS 


.28  .06 
.56  .01 
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Continued 


SHOSHONE  1  HNU 
SLATE  CREEK  RS 
STREVELL 
SUGAR 

SUN  VALLEY 

SHAN  FALLS  PH 
SHAN  VALLEY   1  H 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 
TRIANGLE  RANCH 

THIN  FALLS  2  NNE 
THIN  FALLS  3  SE 
WALLACE  MOODLANO  PARK 
HARREH 
HAYAN 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  o(  Monlh 


.hi     .03  .3« 


13     U     IS  ,  16  I  17  I  18  19 


•iV  .19 


22  I  23  I  24     2S,28i  27     28  ,  29  ,  30  31 


-r 


T 

.66  1.70 


Sm  ralmfle*  new*  kiQowUg  Suuon  Indn 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHC 
NOVEMBER  1962 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

65 

60 

62 

65 

64 

56 

61 

53 

58 

60 

59 

60 

63 

58 

48 

43 

37 

30 

38 

43 

6* 

50 

52 

40 

48 

66 

60 

43 

35 

28 

51.0 

HIN 

31 

24 

14 

28 

16 

38 

1 0 

16 

32 

1 6 

2  1 

22 

22.1 

AM Eft  I  CAN   FALLS   1  SW 

65 

61 

62 

64 

59 

60 

62 

57 

61 

56 

55 

62 

60 

64 

44 

43 

35 

34 

41 

63 

62 

52 

39 

50 

55 

61 

47 

35 

35 

28 

50.4 

MIN 

34 

28 

29 

30 

37 

IB 

24 

30 

39 

33 

29 

30 

19 

39 

30 

19 

28 

33 

34 

2 1 

25 

20 

28.5 

ANDERSON  DAM 

66 

70 

70 

68 

58 

52 

58 

54 

62 

48 

46 

50 

60 

60 

47 

47 

46 

41 

37 

56 

56 

44 

43 

60 

50 

48 

39 

35 

33 

50.3 

MIN 

38 

39 

40 

38 

42 

3D 

31 

38 

32 

39 

" 

31 

38 

27 

21 

32.7 

ARBON  2  NW 

MAX 

65 

64 

67 

64 

55 

50 

52 

54 

66 

44 

49 

68 

60 

49 

42 

34 

31 

30 

32 

40 

46 

46 

40 

52 

56 

61 

48 

36 

34 

MIN 

24 

23 

26 

24 

34 

30 

22 

24 

34 

30 

13 

20 

12 

23.5 

ARCO  3  NW 

MAX 

67 

64 

66 

64 

55 

60 

49 

52 

68 

58 

50 

56 

66 

42 

41 

40 

32 

39 

28 

57 

51 

50 

36 

47 

11 

46 

45 

36 

39 

MIN 

35 

30 

30 

24 

19 

20 

20 

20 

^' 

12 

20.6 

arrowrock  dam 

MAX 

62 

62 

64 

62 

61 

49 

51 

61 

60 

48 

50 

51 

52 

50 

42 

44 

42 

38 

39 

50 

66 

46 

40 

46 

48 

53 

45 

39 

36 

40 

MIN 

36 

36 

36 

36 

42 

29 

32 

39 

38 

38 

" 

30 

42 

29 

24 

32.7 

AShTON  1  S 

58 

62 

60 

60 

51 

45 

49 

60 

63 

48 

48 

57 

60 

43 

38 

37 

37 

36 

29 

45 

47 

45 

37 

49 

61 

40 

41 

36 

38 

MIN 

24 

26 

23 

24 

29 

26 

1 9 

20 

25 

33 

29 

29 

30 

30 

28 

30 

2  3 

1  3 

1  8 

2  3 

2  5 

20 

17 

24 

13 

23.1 

ATLANTA  3 

64 

64 

67 

60 

49 

47 

48 

66 

46 

40 

40 

63 

54 

45 

40 

40 

38 

35 

40 

42 

44 

40 

35 

43 

47 

49 

35 

30 

31 

28 

45  .C 

MIN 

27 

28 

29 

30 

23 

19 

23 

24 

23 

34 

34 

20 

20 

30 

29 

14 

14 

36 

29 

19 

18 

11 

23.4 

AVERY  RS 

60 

61 

69 

68 

60 

56 

47 

43 

45 

43 

42 

44 

46 

43 

40 

40 

40 

39 

38 

51 

46 

38 

38 

44 

43 

41 

39 

39 

37 

36 

MIN 

40 

39 

38 

39 

42 

40 

32 

39 

41 

40 

39 

41 

36 

32 

28 

29 

38 

33 

28 

24 

34 

36 

33 

32 

21 

29 

34.2 

BAY V I E  W  MODE  L  BASIN 

50 

60 

50 

48 

49 

52 

51 

48 

47 

48 

46 

47 

47 

46 

41 

43 

39 

44 

44 

56 

49 

45 

42 

42 

49 

51 

45 

40 

40 

39 

46  .2 

MIN 

44 

43 

40 

41 

41 

28 

40 

30 

30 

30 

28 

18 

24 

42 

29 

19 

23 

31.7 

BIG  CREEI^   1  S 

62 

61 

60 

63 

53 

43 

42 

65 

50 

43 

38 

39 

49 

40 

37 

36 

33 

36 

40 

42 

41 

36 

29 

31 

48 

46 

36 

29 

34 

MIN 

20 

20 

18 

20 

10 

34 

24 

32 

14 

^' 

10 

18. < 

BLACK FOOT  2  SSW 

61 

61 

66 

63 

60 

56 

52 

55 

69 

56 

64 

64 

60 

51 

46 

42 

36 

33 

35 

52 

61 

53 

42 

46 

67 

50 

48 

34 

32 

MIN 

29 

29 

20 

33 

19 

30 

22 

23l< 

blackfoot  dam 

68 

60 

63 

69 

51 

45 

60 

67 

57 

61 

50 

42 

37 

MIN 

20 

20 

20 

BLISS 

66 

69 

76 

69 

61 

63 

60 

62 

60 

51 

57 

62 

58 

50 

60 

46 

36 

39 

43 

62 

59 

47 

46 

57 

60 

56 

42 

39 

35 

MIN 

32 

24 

22 

26 

32 

38 

26 

22 

28.-; 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

66 

70 

70 

70 

70 

53 

67 

57 

65 

52 

66 

63 

63 

52 

48 

48 

47 

41 

42 

61 

61 

54 

45 

53 

58 

68 

52 

46 

38 

MIN 

40 

40 

40 

40 

44 

32 

26 

36 

41 

37 

36 

36 

36 

29 

29 

38 

30 

33 

28 

30 

32 

46 

31 

3 1 

28 

33.: 

BOISE  WB  AP 

MAX 

65 

65 

60 

64 

52 

52 

53 

65 

56 

62 

59 

68 

51 

46 

47 

45 

37 

39 

45 

61 

66 

43 

41 

50 

58 

58 

46 

36 

37 

40 

50.  ( 

MIN 

36 

39 

35 

35 

36 

36 

34 

30 

28 

26 

39 

33 

28 

43 

33 

30 

24 

28 

31.9 

BONNERS  FERRY   1  SW 

48 

49 

48 

46 

56 

53 

46 

49 

49 

47 

46 

44 

47 

42 

41 

40 

40 

43 

52 

57 

47 

42 

38 

42 

46 

49 

44 

40 

36 

35 

MIN 

44 

44 

43 

41 

40 

28 

30 

43 

38 

40 

33 

30 

31 

26 

45 

26 

25 

40 

42 

29 

28 

23 

29 

34.2 

BftUNEAU 

72 

70 

70 

68 

58 

65 

64 

62 

62 

61 

47 

57 

58 

56 

54 

54 

46 

53 

63 

62 

57 

49 

58 

60 

58 

67 

62 

46 

MIN 

30 

29 

30 

41 

21 

29 

36 

37 

26 

26 

32 

44 

38 

30 

20 

16 

48 

36 

28 

23 

23 

29.1 

Dl  lOk*  C     1  CMC 

60 

53 

53 

63 

47 

37 

38 

40 

45 

37 

40 

38 

36 

36 

35 

32 

30 

39 

46 

37 

34 

32 

36 

38 

39 

34 

31 

27 

32 

MIN 

30 

28 

36 

24 

26 

26 

32 

22 

20 

16 

28 

22 

27.1 

BURLEY 

67 

66 

70 

73 

71 

55 

54 

62 

68 

64 

50 

62 

67 

60 

46 

48 

36 

36 

33 

43 

59 

63 

65 

41 

60 

60 

63 

46 

39 

MIN 

35 

31 

38 

33 

23 

28 

32 

24 

34 

36 

29 

30 

20 

28 

38 

^' 

24 

46 

37 

24 

29.; 

BURLEY  FAA  AP 

70 

75 

79 

70 

57 

66 

63 

72 

69 

63 

66 

65 

57 

51 

47 

37 

33 

30 

40 

58 

51 

64 

39 

55 

57 

51 

42 

36 

29 

MIN 

38 

36 

30 

34 

19 

26 

32 

30 

26 

30 

30 

30 

20 

35 

30 

18 

^' 

39 

18 

26.! 

50 

51 

49 

46 

61 

49 

46 

45 

47 

46 

47 

44 

47 

40 

40 

39 

38 

36 

53 

57 

65 

41 

41 

45 

46 

47 

40 

36 

33 

MIN 

44 

45 

40 

41 

^' 

42 

36 

34 

34 

29 

30 

29 

26 

40 

30 

30 

23 

29 

33. i 

Caldwell 

68 

66 

61 

64 

57 

56 

69 

59 

54 

55 

52 

62 

52 

52 

46 

46 

42 

42 

47 

63 

52 

48 

49 

51 

49 

62 

49 

37 

41 

MIN 

33 

43 

31 

23 

29 

29 

42 

42 

28 

2 1 

26 

29 

39 

29 

30 

2  1 

27 

32.2 

CAMBR 1 OGE 

70 

67 

66 

63 

66 

54 

53 

63 

45 

61 

49 

49 

44 

51 

47 

42 

36 

41 

39 

46 

52 

47 

40 

41 

44 

61 

46 

39 

36 

MIN 

40 

26 

24 

18 

20 

29 

28 

36 

42 

29 

18 

26 

34 

30 

19 

16 

34 

32 

16 

24 

27.1 

cascade   1  NW 

60 

59 

59 

59 

53 

46 

46 

51 

49 

41 

40 

49 

51 

49 

39 

36 

36 

33 

35 

46 

48 

39 

35 

36 

45 

43 

38 

30 

37 

32 

MIN 

29 

26 

19 

24 

38 

32 

26 

■'^ 

22 

1 6 

23 

2 1 

32 

1  5 

1 5 

28 

33 

26 

1 9 

17 

24.1 

CHALLIS 

63 

62 

61 

60 

60 

47 

48 

63 

62 

60 

49 

46 

49 

49 

45 

42 

30 

39 

38 

55 

51 

46 

34 

31 

40 

47 

45 

34 

32 

MIN 

29 

28 

27 

28 

36 

26 

21 

20 

36 

36 

24 

19 

24 

34 

41 

34 

30 

20 

13 

24. t 

chilly   BARTON  FLAT 

63 

66 

66 

67 

65 

60 

49 

52 

61 

50 

45 

53 

50 

52 

66 

42 

36 

33 

33 

57 

50 

46 

35 

43 

47 

45 

48 

33 

32 

MIN 

22 

20 

18 

20 

16 

10 

29 

27 

19 

1 0 

1 1 

1 7 

23 

2( 

24 

—  1 

-  3 

-  6 

27 

2  8 

1 2 

1 3 

-  2 

14.1 

COBALT 

58 

52 

51 

50 

42 

40 

38 

38 

40 

35 

35 

42 

35 

35 

25 

33 

35 

38 

35 

41 

26 

31 

40 

35 

26 

26 

22 

MIN 

1  9 

23 

30 

22 

18 

18 

19 

28 

31 

22 

^' 

19 

22 

0 

14 

16 

12 

16 

9 

It'Ji 

COEUR  D  ALENE  RS 

52 

55 

57 

48 

48 

47 

47 

50 

45 

50 

42 

43 

39 

34 

55 

50 

46 

38 

44 

46 

49 

46 

41 

41 

MIN 

46 

38 

30 

32 

44 

30 

32 

31 

30 

32 

32 

32 

42 

33 

32 

28 

24 

26 

43 

36 

30 

26 

26 

it'.l 

CONOA 

MAX 

58 

60 

63 

59 

67 

44 

61 

67 

57 

50 

47 

57 

57 

52 

41 

34 

31 

31 

28 

37 

43 

45 

37 

60 

49 

44 

41 

40 

MIN 

22 

22 

26 

24 

14 

24 

26 

29 

20 

22 

^' 

16 

^7 

29 

16 

12 

20. S 

COT  TONWOOD 

55 

60 

58 

58 

62 

51 

60 

49 

48 

47 

46 

47 

46 

41 

37 

37 

33 

38 

48 

54 

48 

37 

34 

46 

51 

48 

39 

34 

33 

MIN 

40 

31 

30 

31 

41 

33 

2  7 

32 

39 

32 

31 

35 

32 

30 

26 

27 

28 

27 

30 

40 

34 

29 

18 

17 

33 

32 

32 

27 

16 

30 

30.3 

COUNC I L 

73 

66 

66 

63 

68 

•55 

54 

52 

48 

52 

47 

48 

58 

60 

46 

46 

41 

40 

40 

49 

63 

45 

41 

42 

46 

51 

48 

39 

38 

49.7 

MIN 

43 

40 

29 

28 

41 

^' 

22 

28 

34 

26 

20 

26 

23 

36 

29 

3 1 

2  3 

1 8 

34 

29 

20 

29 

29.6 

59 

63 

63 

61 

64 

45 

47 

52 

54 

44 

49 

53 

55 

49 

37 

39 

36 

34 

35 

47 

46 

43 

33 

46 

48 

44 

39 

29 

31 

29 

MIN 

33 

32 

34 

32 

31 

22 

19 

21 

2  6 

32 

1 9 

26 

28 

34 

29 

23 

1 0 

1 5 

14 

26 

32 

30 

13 

1 1 

19 

30 

28 

19 

23 

14 

24.1 

DEAOWOOD  DAM 

64 

68 

64 

61 

55 

43 

48 

46 

42 

39 

36 

37 

45 

44 

39 

36 

35 

35 

31 

43 

46 

39 

33 

33 

39 

37 

33 

28 

26 

30 

41.8 

MIN 

26 

26 

30 

22 

1 8 

2 1 

27 

30 

25 

31 

32 

30 

26 

1 7 

1 1 

1 1 

1 1 

29 

2  7 

29 

14 

1 8 

31 

27 

1 6 

13 

22.2 

DEER   FLAT  DAM 

66 

65 

63 

63 

58 

54 

56 

48 

51 

66 

57 

52 

67 

50 

49 

49 

42 

46 

47 

69 

63 

46 

44 

47 

63 

59 

66 

43 

36 

38 

52  >  7 

MIN 

36 

36 

34 

35 

32 

32 

26 

27 

36 

36 

39 

33 

40 

29 

3  1 

24 

26 

29 

42 

37 

30 

25 

21 

25 

47 

36 

30 

21 

32.0 

DEER  POINT 

MAX 

58 

60 

56 

53 

48 

36 

41 

46 

44 

33 

37 

43 

43 

36 

29 

26 

24 

24 

32 

39 

39 

34 

27 

41 

37 

38 

32 

21 

27 

26 

37.7 

MIN 

46 

46 

45 

43 

29 

24 

28 

36 

31 

24 

22 

34 

34 

26 

22 

19 

16 

14 

16 

30 

24 

19 

14 

24 

32 

29 

18 

16 

14 

15 

26.3 

DIXIE 

MAX 

69 

64 

64 

60 

45 

40 

48 

61 

40 

41 

36 

43 

45 

37 

35 

35 

29 

30 

34 

41 

41 

33 

33 

43 

46 

41 

36 

29 

29 

35 

41.4 

MIN 

22 

21 

20 

21 

30 

18 

14 

19 

29 

27 

19 

30 

32 

29 

17 

20 

11 

17 

15 

32 

28 

24 

3 

-  3 

14 

34 

27 

17 

7 

11 

20.2 

DRIGGS 

MAX 

63 

60 

60 

63 

51 

39 

46 

41 

47 

47 

48 

51 

60 

60 

38 

33 

29 

32 

28 

43 

45 

45 

47 

45 

40 

41 

37 

35 

33 

28 

43.8 

MIN 

20 

23 

22 

22 

26 

22 

15 

18 

20 

30 

15 

33 

27 

36 

30 

14 

5 

9 

13 

27 

30 

27 

25 

23 

19 

14 

23 

15 

21 

16 

21.4 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

66 

60 

63 

63 

65 

47 

47 

50 

53 

60 

62 

56 

49 

45 

36 

34 

30 

35 

25 

40 

42 

44 

34 

44 

44 

40 

41 

34 

35 

32 

44.5 

MIN 

32 

31 

34 

35 

36 

21 

17 

27 

31 

35 

22 

29 

33 

34 

28 

27 

11 

18 

19 

25 

29 

28 

13 

20 

26 

29 

33 

22 

22 

22 

26.3 

3ec  reference  ootea  tollovtng  Stmtlon  iDdex. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  1962 


Station 

Day  01  Month 

e 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

1 

28; 

27 

28 

29 

30  31 

• 

< 

ELK  CITY 

MAX 
HIN 

61 
31 

57 
29 

67 
29 

68 
29 

66 
31 

41 

30 

42 
19 

55 
20 

45 
19 

49 

30 

43 

24 

52 
34 

46 
35 

39 
26 

39 
27 

35 
IS 

34 
20 

38 
21 

51 

27 

46 

31 

42 

20 

42 
U 

41 

7 

51 

11 

54 

37 

52 
31 

39 
26 

35 
14 

35 
13 

46.7 
24.1 

ELiC  RIVER  1  S 

MAX 
MIN 

*e 

43 

55 

30 

61 
32 

54 
34 

55 
35 

45 

38 

48 
26 

64 
26 

44 

33 

45 
30 

47 

33 

46 
32 

48 
28 

60 
28 

38 
24 

38 
25 

36 
30 

35 
31 

33 
28 

53 
29 

46 

32 

45 

30 

38 
25 

42 
19 

45 

20 

44 

36 

42 

30 

36 
21 

34 
19 

32 
20 

44,6 
28.9 

EMMETT  2  E 

MAX 
MIN 

69 
34 

65 
32 

67 
33 

66 
31 

69 
42 

56 
28 

54 

26 

51 
26 

54 
34 

66 
32 

51 
33 

51 
41 

56 
36 

52 
36 

49 
27 

49 

27 

45 
23 

44 

27 

55 
31 

62 
33 

49 

35 

43 
25 

47 

22 

56 
26 

58 

50 

55 
39 

43 
30 

38 
21 

43 
25 

53.1 
31.2 

FAIRFIELD  RS 

MAX 
MIN 

66 
26 

67 
24 

68 

26 

48 
26 

48 

13 

53 
15 

56 
19 

27 

50 
30 

40 

29 

53 
28 

59 
28 

36 
24 

43 
21 

45 
13 

39 
13 

39 
16 

42 

30 

51 

35 

46 

32 

38 
12 

41 

1  1 

52 
16 

49 

30 

38 
32 

35 
18 

30 
13 

31 
14 

47.0 
22.2 

FENN  RS 

MAX 
MIN 

61 
48 

60 

39 

60 
39 

53 
41 

55 
31 

31 

45 

31 

47 
40 

50 
32 

43 
37 

48 
38 

48 
40 

48 

33 

45 
33 

43 

30 

40 
32 

46 
34 

61 
40 

46 
34 

41 

29 

40 
26 

42 

26 

44 

32 

50 
33 

42 
34 

41 

30 

42 

30 

47.4 
34.2 

FORI  MALL    I  NO  AGENCY 

MAX 
MIN 

63 
31 

63 
28 

67 

25 

69 
32 

51 

30 

66 
15 

62 
16 

62 
25 

67 
38 

57 
21 

66 
25 

53 
34 

44 

32 

40 
28 

34 
19 

33 
16 

35 
26 

53 
34 

50 
35 

53 
16 

58 
16 

47 
35 

35 
28 

35 
27 

31 
23 

50.6 
26.1 

SARDEN   VALLEY  RS 

MAX 
MIN 

65 
31 

67 
29 

64 

30 

62 
36 

64 
30 

52 
30 

51 
23 

45 
24 

44 

32 

48 

26 

46 

32 

51 

27 

56 
38 

49 

39 

44 

32 

44 
19 

36 
24 

50 
32 

58 
34 

41 

32 

38 
21 

44 
13 

46 

22 

45 
34 

43 

31 

33 
26 

37 
24 

42 
20 

4S.4 
28.4 

6LENNS  FERRY 

MAX 
MIN 

65 
29 

74 
28 

72 
31 

70 
28 

65 
36 

59 
30 

66 
21 

67 
25 

66 
31 

66 
40 

67 
28 

58 
31 

60 
35 

53 
37 

52 
25 

50 
30 

46 
21 

45 
30 

43 
27 

66 
32 

62 
39 

50 
37 

51 
21 

61 
19 

61 
25 

54 
42 

49 

39 

41 
36 

38 
29 

43 
22 

56.6 
30.1 

GRACE 

MAX 
MIN 

62 
25 

63 
26 

67 
26 

64 
25 

58 
31 

49 

26 

63 
15 

58 
22 

61 
26 

62 
35 

49 
19 

59 
26 

60 
26 

56 
28 

46 

30 

36 
23 

30 
10 

29 
18 

27 
12 

38 
25 

50 
37 

63 
30 

39 
15 

55 
19 

53 
26 

47 
34 

44 
28 

42 
19 

37 
26 

32 
15 

49.0 
24.0 

GRAND  VIEW   3  WNW 

MAX 
MIN 

67 
29 

67 
28 

68 
26 

67 
28 

60 
38 

66 
26 

60 
19 

58 
22 

60 
33 

64 
32 

60 
29 

48 
30 

67 
35 

49 
37 

50 
22 

49 
24 

43 
19 

45 
27 

48 
22 

67 
34 

63 
36 

50 
28 

47 
16 

66 
14 

62 
20 

60 
47 

52 
35 

42 
25 

39 
19 

40 
18 

54.6 
27.2 

GRANGEVILLE 

MAX 
MIN 

56 
35 

60 

32 

57 
29 

58 
34 

52 
39 

49 

29 

49 
24 

48 
34 

55 
38 

50 
33 

48 

33 

53 
34 

42 
33 

41 

25 

37 
23 

36 
30 

35 
22 

40 
28 

51 
29 

53 
39 

47 
35 

37 
29 

35 
19 

45 
19 

11 

51 

32 

40 
31 

34 
26 

36 
17 

45 

32 

46.6 
30.1 

GRASHERE 

MAX 
MIN 

64 
29 

63 
29 

68 
32 

68 
36 

67 
41 

51 
20 

58 
19 

65 
27 

60 
36 

53 
32 

57 
25 

61 
29 

56 
27 

47 

27 

41 
26 

54 
19 

32 
19 

33 
18 

39 
22 

52 
36 

52 
34 

48 

30 

49 

15 

55 

19 

56 
28 

54 
35 

48 
32 

33 
19 

33 
12 

36 
16 

51.5 
26.3 

GROUSE 

MAX 
HIN 

63 
20 

62 
19 

65 
17 

59 
18 

51 

23 

46 
13 

47 
6 

65 

a 

56 
16 

44 
25 

61 
11 

65 
19 

53 
16 

43 
25 

41 

25 

33 
14 

29 
1 

38 
10 

33 
9 

49 
26 

46 
19 

45 

23 

34 

3 

47 
1 

50 
10 

45 

23 

40 

26 

33 
16 

43 
14 

34 
1 

46.4 
16.2 

HAILEY  RS 

HAX 
HIN 

63 
26 

62 
29 

65 
33 

66 
34 

67 
33 

53 
18 

51 
20 

56 
24 

56 
26 

53 
28 

48 
22 

49 
26 

54 
32 

68 
32 

43 
27 

39 
22 

41 
14 

37 
10 

39 
11 

38 
21 

42 

31 

45 
27 

52 
14 

42 
15 

52 
18 

52 
23 

36 
30 

41 
19 

33 
16 

34 
11 

48.9 
23.1 

MAKER   <>  NX 

HAX 
HIN 

60 
22 

67 

20 

66 
20 

61 
21 

63 
19 

50 
17 

56 
12 

60 
13 

57 
19 

63 
22 

51 
10 

57 

26 

61 

25 

57 
30 

52 
32 

38 
IS 

35 
5 

41 

13 

36 
14 

51 

27 

52 
31 

60 
25 

39 
11 

47 
11 

50 
15 

50 
14 

47 
34 

37 
21 

38 
22 

34 
24 

50.3 
19.7 

MAZELTON 

HAX 
HIN 

60 
31 

66 
27 

69 
33 

66 
30 

59 
33 

62 
30 

67 
20 

62 
26 

63 
27 

57 

35 

59 
24 

64 
31 

68 
33 

52 
36 

40 
24 

40 
32 

34 
16 

32 
27 

41 

27 

56 
36 

54 
38 

55 
35 

43 
17 

54 
22 

60 
23 

54 
31 

46 
34 

36 
21 

33 
25 

32 
19 

51.9 
28.1 

HEAOOUARTERS 

HAX 
HIN 

56 
38 

58 
27 

63 
25 

59 
26 

60 

32 

50 
37 

48 
24 

62 
27 

44 

30 

46 
31 

46 
28 

42 
30 

45 

28 

49 
29 

43 
22 

39 
22 

36 
28 

36 
29 

35 
27 

53 

33 

46 
32 

40 
29 

35 
20 

38 
18 

36 
19 

49 

32 

46 
30 

39 
26 

35 
20 

39 
20 

45.4 
27.3 

MILL  CITY 

HAX 
MIN 

68 
21 

65 

20 

68 
22 

67 
26 

59 
27 

48 
28 

52 
11 

54 
14 

52 
21 

47 

31 

47 
21 

53 
26 

60 
27 

47 

32 

43 
20 

46 
25 

37 
10 

38 
11 

36 
23 

47 

30 

48 
34 

41 

30 

36 
10 

49 

10 

53 
14 

45 

32 

35 
30 

32 
14 

30 
10 

31 
14 

47.9 
21.4 

MOLLISTER 

MAX 
MIN 

63 
32 

63 
33 

65 
33 

68 
28 

62 
31 

51 
27 

56 
27 

67 
39 

63 
39 

59 
26 

60 

30 

64 
40 

57 
28 

55 
26 

66 
28 

43 

33 
16 

33 
22 

41 
21 

56 
28 

56 
28 

54 
30 

44 

20 

58 
21 

59 
30 

61 
41 

44 
33 

34 
20 

32 
24 

28 
10 

52.5 
27.9 

HOWE 

MAX 
MIN 

63 
27 

61 
24 

61 
25 

59 
26 

69 
27 

61 

35 

47 
13 

49 
15 

60 
19 

53 
30 

60 
16 

56 
25 

57 
23 

55 
31 

49 
32 

41 
25 

38 
16 

41 
20 

36 
16 

56 
29 

55 
42 

49 

29 

43 
11 

43 
10 

46 
14 

48 
30 

60 
34 

44 

23 

39 
27 

36 
IS 

50.1 
23.7 

IDAHO  CITY 

MAX 
HIN 

67 
30 

65 
30 

65 
29 

65 
28 

55 
36 

26 

62 
20 

61 
23 

47 

31 

47 

32 

44 

26 

«3 

33 

47 
30 

50 
32 

55 
25 

47 
23 

38 
16 

39 
14 

36 
20 

48 

33 

49 
30 

46 
21 

36 
17 

48 
16 

50 
22 

46 

36 

41 

32 

33 
23 

35 
16 

37 
17 

47.9 
25.5 

IDAHO   FALLS   2  ESE 

HAX 
MIN 

60 
29 

63 
28 

66 
28 

66 
28 

66 
31 

50 
30 

51 
17 

65 
18 

58 
29 

52 
23 

66 
30 

66 
30 

49 
34 

49 

32 

36 
27 

36 
14 

32 
16 

36 
23 

54 
34 

49 

35 

53 
33 

35 
15 

44 

16 

55 
20 

49 
34 

46 
34 

36 
IS 

32 
26 

28 
21 

49.0 
26.0 

IDAHO  FALLS    16  SE 

MAX 
MIN 

67 
18 

60 
22 

67 
27 

62 
29 

54 
27 

41 

26 

54 
13 

60 
20 

59 
26 

45 
32 

50 
21 

61 
24 

60 
29 

52 
33 

37 
24 

33 
16 

34 
1 

32 
19 

30 
13 

47 
28 

45 
30 

48 
18 

39 
5 

54 
18 

52 
28 

42 

27 

41 
29 

38 
15 

31 
23 

36 
5 

47.4 
21.5 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

MAX 
HIN 

59 
26 

61 
26 

65 
27 

60 
26 

55 
28 

51 
23 

60 
15 

55 
20 

57 
21 

61 
34 

52 
19 

63 
27 

60 
28 

44 
34 

36 
31 

34 
23 

28 
16 

30 
15 

35 
24 

53 
36 

48 

36 

61 

24 

32 
10 

43 
15 

54 
16 

48 

30 

42 
30 

31 
18 

30 
24 

27 
14 

46.9 
23.9 

IDAHO   FALLS   42   NM  WB 

HAX 
HIN 

61 
IS 

62 
23 

63 
19 

59 
17 

53 
23 

61 
17 

47 
10 

50 
7 

60 
13 

50 
18 

48 
11 

65 

59 
20 

45 
27 

39 
26 

39 

20 

29 
9 

39 
12 

27 
15 

62 
27 

5n 
28 

48 
18 

35 
U 

45 
6 

47 
8 

47 

37 

45 
21 

35 
23 

40 
22 

35 
14 

47.2 
IS.l 

IDAHO   FALLS  46  W  WB 

HAX 
HIN 

62 
26 

64 
24 

65 
23 

60 
24 

53 
27 

" 

48 
10 

52 
12 

57 
16 

48 

21 

51 
14 

57 
24 

59 
25 

48 

32 

40 
26 

39 
14 

32 
5 

38 
16 

33 
21 

52 
23 

51 
33 

46 

19 

32 
2 

46 

5 

53 
11 

45 

27 

42 
25 

34 
24 

38 
21 

36 
16 

47.7 
19.6 

ISLAND  PARK  DAM 

HAX 
HIN 

57 
20 

60 
22 

64 

23 

59 
21 

46 

23 

40 
23 

46 
11 

51 
16 

48 
20 

44 
29 

38 
20 

52 
28 

55 
24 

42 
24 

36 
20 

35 
22 

30 
6 

34 
12 

26 
11 

36 
21 

41 
24 

35 
8 

34 
12 

44 

5 

43 
11 

36 
23 

34 
30 

32 
18 

30 
19 

32 
18 

42.0 
18.7 

JEROME 

HAX 
HIN 

62 
33 

62 

33 

70 
34 

71 

33 

67 

36 

53 
28 

53 
21 

59 
27 

63 
32 

64 

35 

49 
27 

58 
29 

67 
32 

56 

36 

42 
23 

48 

24 

44 

20 

35 
21 

34 
26 

44 
31 

61 

39 

52 
34 

47 
16 

45 
19 

55 
26 

60 
31 

50 
37 

42 
23 

42 
25 

31 
20 

52.9 
28.4 

KELLOGG 

HAX 
HIN 

51 
45 

56 
39 

56 
36 

43 
37 

50 
40 

50 

39 

48 

29 

61 
30 

48 

40 

50 
36 

46 
38 

47 
31 

50 
31 

50 
31 

40 
28 

41 
29 

38 
33 

39 
33 

44 

33 

59 
34 

49 

37 

46 

32 

39 
29 

43 
24 

53 
24 

54 
43 

45 

36 

40 
30 

34 
25 

38 
26 

46.6 
33.2 

KILGORE 

HAX 
HIN 

56 

20 

59 
19 

62 
20 

65 
20 

46 

21 

39 
20 

43 

8 

48 

14 

60 
19 

43 

30 

41 

18 

50 
25 

54 
24 

42 
26 

34 
18 

33 
23 

26 
2 

30 
3 

25 
10 

33 
20 

43 
24 

34 
24 

32 
5 

41 

3 

42 
11 

36 
21 

37 
29 

31 
18 

36 
17 

33 
17 

41.1 
17.6 

KOOSK.  1  A 

HAX 
HIN 

61 
46 

61 
36 

56 
36 

69 
44 

57 
42 

58 
36 

51 
27 

44 

29 

49 
38 

65 
41 

47 
31 

45 

35 

49 
38 

49 
38 

42 

30 

44 

32 

41 

30 

45 
30 

65 
30 

61 
45 

54 

34 

46 

35 

42 

28 

36 

23 

49 

30 

56 

39 

47 
35 

41 
33 

47 
24 

52 
30 

50.0 
34.2 

KUNA   2  NNE 

MAX 
HIN 

63 
30 

68 
33 

63 
33 

68 
32 

68 
33 

56 
27 

54 
28 

50 
29 

55 
32 

52 
34 

64 
32 

53 
39 

62 
32 

48 

38 

50 
24 

47 
29 

40 
20 

39 
27 

45 
25 

66 
40 

59 
36 

50 
35 

42 
23 

50 
21 

68 
23 

55 
46 

48 

34 

40 
28 

38 
21 

39 
26 

52.3 
30.3 

LEWISTON   WB  AP 

HAX 
MIN 

59 
42 

54 
39 

50 
45 

54 
45 

59 
43 

58 
37 

56 

35 

50 
42 

52 
39 

55 
34 

51 
41 

47 

36 

42 

33 

39 
34 

41 

32 

42 
35 

42 

29 

42 
34 

66 
36 

66 
44 

53 

35 

46 

35 

45 
31 

46 

32 

60 
41 

55 
39 

45 

32 

35 
26 

41 
27 

46 
36 

50.0 
36.4 

LIFTON  PUMPING  STA 

MAX 
HIN 

59 
28 

55 
27 

58 
27 

61 
27 

55 
26 

48 
28 

48 
18 

50 
18 

66 
19 

50 
33 

49 
18 

55 
23 

55 
23 

48 
25 

43 
27 

37 
22 

33 
19 

31 
17 

29 
14 

45 

29 

46 

37 

52 
18 

38 
16 

48 
20 

45 

22 

47 

23 

43 
26 

41 
23 

39 
24 

36 
20 

46.7 
23.2 

LOWMAN   3  E 

HAX 
HIN 

65 
27 

67 
28 

66 
28 

65 
27 

52 
36 

50 
28 

51 
22 

47 
22 

46 

29 

48 
30 

38 
26 

47 

36 

53 
37 

47 
38 

46 
30 

45 
26' 

38 
17 

42 
21 

35 
22 

43 
31 

31 

41 

32 

35 
17 

40 
16 

42 
20 

41 

32 

40 
32 

33 
25 

34 
IS 

40 
15 

46.2 
26.6 

HACHAY  RS 

HAX 
HIN 

56 
33 

60 
37 

61 
28 

54 
28 

49 
30 

38 
28 

40 
28 

44 

32 

46 

24 

48 
30 

47 
18 

66 
30 

68 
28 

61 
26 

42 

25 

41 
19 

38 
11 

36 
18 

31 
22 

50 
21 

46 

30 

44 
29 

36 
10 

44 

10 

47 
15 

42 
25 

41 

31 

36 
20 

35 
15 

33 
5 

45.7 
23.5 

MALAD 

MAX 
HIN 

67 
34 

67 
30 

69 
30 

66 

30 

57 
31 

55 

33 

55 
18 

57 
21 

^^6 

49 
36 

63 
21 

60 
25 

62 
28 

52 
33 

32 

36 
30 

37 
16 

38 
22 

33 
15 

46 

30 

53 
42 

57 
36 

46 
15 

54 
22 

55 
24 

48 

29 

45 
33 

44 
26 

40 
27 

29 
15 

51.3 
27.0 

MALAO   FAA  AP 

HAX 
MIN 

68 

30 

69 
27 

68 
26 

66 
28 

56 
27 

54 

25 

57 
14 

58 
15 

64 

19 

50 

23 

65 
18 

66 
21 

64 
24 

53 
30 

60 
26 

37 
26 

37 
19 

16 

13 

31 

56 

25 

57 
18 

12 

57 
19 

60 
19 

50 
22 

45 
27 

46 
24 

4  1 
23 

30 
12 

52  .  5 
22.0 

MAY  RS 

MAX 
HIN 

58 
24 

60 
26 

59 
25 

59 
23 

53 
30 

46 
26 

44 
13 

51 
17 

48 

22 

48 

17 

46 
28 

51 

34 

44 

35 

41 

25 

39 
22 

37 
21 

38 
10 

53 
24 

49 

30 

39 
-  2 

30 
-  It 

42 

3 

43 
37 

41 

30 

32 
22 

31 
21 

30 
12 

44.9 

21.1 

S*a  rmtmnoem  ikOt«B  fotlo«lB«  Station  Indax. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued    


Station 

Day  Oi  Month 

Averaae 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

MC  CALL 

66 

64 

58 

56 

42 

50 

42 

38 

44 

47 

42 



40 

40 

38 

34 

34 

48 

44 

36 

35 

38 

44 

45 

38 

34 

30 

32 

44. 

HIN 

30 

29 

30 

30 

20 

26 

38 

36 

36 

31 

26 

24 

19 

23 

20 

34 

28 

32 

15 

1 2 

22 

36 

30 

22 

6 

22 

26' 

MC  CAMMON 

63 

66 

66 

66 

60 

54 

62 

52 

54 

62 

61 

52 

44 

37 

36 

32 

44 

52 

61 

53 

48 

56 

54 

44 

47 

38 

36 

31 

51 

MIN 

29 

26 

30 

14 

15 

24 

18 

19 

28 

33 

33 

20 

36 

41 

36 

16 

20 

23 

31 

34 

19 

25 

21 

25 

MINIDOKA  DAH 

MAX 

60 

60 

62 

64 

60 

57 

61 

61 

61 

58 

57 

54 

45 

43 

38 

33 

39 

56 

54 

64 

40 

47 

56 

51 

46 

37 

36 

31 

51 

HIN 

30 

30 

33 

28 

23 

30 

36 

38 

29 

26 

28 

36 

19 

26 

MONTPEL I er  rs 

MAX 

63 

60 

62 

64 

65 

54 

49 

59 

60 

45 

50 

59 

52 

49 

44 

39 

38 

31 

35 

43 

49 

61 

37 

65 

50 

50 

47 

42 

37 

49 

HIN 

24 

23 

24 

26 

12 

14 

IB 

" 

16 

19 

18 

19 

26 

10 

10 

10 

10 

24 

20 

22 

15 

19 

MOSCOW  U  OF  I 

57 

60 

51 

56 

51 

52 

48 

50 

45 

46 

51 

46 

44 

37 

35 

34 

55 

66 

51 

35 

37 

43 

47 

50 

42 

38 

35 

4 1 

46  . 

MIN 

41 

40 

33 

38 

^' 

45 

30 

24 

31 

33 

MOUN  T A I N  HOME   1  SE 

65 

70 

70 

68 

65 

54 

60 

56 

59 

60 

58 

55 

58 

50 

45 

40 

44 

61 

60 

54 

59 

62 

60 

57 

49 

48 

46 

44 

55  ■  . 

MIN 

30 

32 

30 

26 

25 

29 

30 

30 

34 

26 

22 

28 

24 

28 

22 

26. , 

MULLAN  faa 

58 

56 

58 

66 

45 

44 

45 

41 

41 

44 

44 

40 

38 

35 

35 

36 

49 

49 

40 

34 

36 

47 

47 

43 

37 

37 

31 

35 

43. . 

MIN 

26 

32 

20 

19 

33 

29 

20 

27 

27.  ,  [ 

NEW  MEADOWS  RS 

MAX 

69 

64 

66 

62 

51 

52 

44 

48 

39 

48 

44 

43 

42 

31 

38 

35 

32 

41 

43 

42 

34 

36 

46 1  . 

MIN 

26 

26 

18 

18 

26 

30 

24 

1 6 

32 

20 

1 3 

12 

21,. 

WF  7  DTD  fF 

55 

59 

54 

57 

48 

48 

45 

49 

45 

45 

47 

41 

41 

38 

35 

37 

51 

56 

45 

36 

35 

43 

62 

48 

40 

33 

33 

43 

j 

45a  .  1 

MIN 

27 

30 

30 

30 

29 

23 

21 

36 

33 

27 

32 

30.  1 

OAKLEY 

MAX 

65 

67 

72 

68 

55 

54 

58 

63 

54 

58 

62 

67 

47 

47 

40 

35 

36 

38 

58 

64 

54 

45 

49 

58 

63 

48 

37 

34 

33 

52  •  1 

HIN 

40 

24 

34 

40 

16 

36 

39 

32 

20 

30 

34 

42 

32 

22 

26 

11 

29.  1 

65 

67 

70 

66 

60 

59 

54 

55 

54 

55 

56 

55 

60 

48 

50 

49 

55 

58 

56 

54 

53 

51 

54 

62 

50 

41 

40 

40 

MIN 

30 

30 

21 

23 

32 

23 

19 

24 

19 

29 

29 

2 1 

18 

23 

27. 

OROF I  NO 

61 

62 

53 

61 

60 

60 

49 

57 

58 

55 

54 

63 

46 

44 

43 

43 

52 

65 

54 

42 

44 

37 

45 

58 

47 

41 

44 

52 

51 . 

MIN 

30 

30 

40 

38 

30 

34 

39 

36 

28 

32 

36. 

Pal isades  dam 

58 

61 

60 

61 

53 

49 

58 

54 

48 

59 

69 

51 

42 

35 

33 

31 

29 

45 

48 

47 

35 

46 

47 

45 

40 

46 

38 

MIN 

30 

34 

26 

27 

36 

31 

30 

30 

26 

24 

30. 

PARMA  EXP  ST a 

68 

65 

64 

62 

60 

55 

59 

44 

54 

47 

44 

54 

52 

50 

46 

43 

44 

45 

67 

50 

48 

42 

42 

44 

53 

48 

48 

39 

39 

51. 

MIN 

36 

29 

28 

43 

28 

23 

24 

34 

34 

33 

38 

34 

34 

26 

35 

36 

19 

24 

35 

28 

27 

30.  1 

PAUL  1  ENE 

60 

68 

70 

67 

55 

63 

65 

49 

61 

66 

59 

45 

47 

40 

36 

32 

45 

59 

50 

64 

43 

56 

60 

52 

45 

40 

3 1 

53. 

MIN 

30 

30 

33 

21 

25 

32 

24 

29 

32 

20 

22 

40 

34 

22 

20 

24 

34 

20 

24 

24 

25. 

PAYETTE 

72 

70 

68 

64 

63 

59 

47 

58 

47 

50 

61 

54 

53 

52 

46 

50 

44 

63 

59 

64 

47 

48 

47 

65 

50 

44 

41 

40 

53. 

MIN 

30 

30 

44 

28 

22 

24 

36 

32 

41 

33 

26 

26 

30 

37 

2  2 

1 9 

24 

39 

38 

28 

16 

27 

29.1 

PICABO 

61 

66 

63 

67 

52 

55 

55 

47 

48 

57 

58 

43 

44 

43 

30 

38 

46 

53 

49 

44 

40 

60 

64 

42 

40 

35 

48  1 

MIN 

^' 

15 

15 

18 

16 

18 

25 

28 

19 

19 

32 

16 

16 

19 

29 

19 

19 

13 

18.. 

ortf  ft  T  c  1  1  n  "> 
rUl.  A  1  t  L  LU  ^ 

63 

65 

68 

65 

59 

50 

62 

59 

56 

63 

57 

65 

44 

37 

35 

34 

33 

47 

53 

53 

54 

66 

63 

49 

37 

35 

31 

MIN 

30 

33 

20 

17 

19 

29 

32 

21 

18 

27!, 

POCATELLO  WB  AP 

61 

64 

67 

64 

62 

49 

60 

49 

55 

64 

58 

47 

43 

37 

33 

32 

51 

49 

54 

41 

53 

56 

50 

44 

36 

31 

30 

HIN 

35 

28 

30 

18 

20 

29 

30 

24 

24 

43 

24 

19 

26. ( 

PGR  Thill 

48 

49 

46 

46 

56 

51 

46 

45 

45 

46 

48 

40 

41 

44 

39 

39 

69 

56 

49 

42 

39 

35 

47 

61 

44 

40 

38 

HIN 

41 

40 

39 

40 

26 

29 

40 

30 

30 

22 

31.' 

POT  L AT  CH 

56 

62 

52 

68 

52 

53 

50 

50 

47 

55 

49 

46 

42 

38 

37 

35 

54 

56 

44 

38 

40 

43 

50 

52 

42 

38 

36 

MIN 

" 

41 

40 

38 

31 

40 

32 

28 

23 

33.; 

POW  ELL 

60 

62 

62 

60 

48 

49 

42 

42 

46 

41 

46 

44 

36 

36 

36 

37 

47 

46 

37 

36 

37 

30 

38 

34 

32 

35 

HIN 

30 

28 

34 

30 

20 

30 

26 

16 

16 

25.9 

67 

63 

65 

67 

64 

57 

55 

60 

49 

53 

60 

61 

50 

48 

39 

36 

38 

35 

49 

52 

57 

43 

54 

55 

50 

45 

44 

MIN 

30 

29 

29 

29 

17 

19 

24 

^' 

26 

23 

22 

34 

28 

15 

28 

25 

19 

24.7 

46 

45 

43 

44 

47 

50 

46 

41 

40 

44 

44 

41 

40 

37 

35 

33 

51 

53 

42 

37 

36 

43 

45 

45 

38 

36 

35 

42  .  1 

MIN 

41 

40 

39 

36 

29 

28 

41 

29 

36 

30 

34 

28 

28 

40 

26 

29 

24 

38 

28 

25 

19 

30 

31.6 

Reynolds 

51 

67 

65 

67 

58 

53 

62 

49 

60 

61 

60 

45 

49 

43 

41 

39 

52 

50 

57 

44 

44 

52 

58 

67 

48 

35 

35 

52.1 

HIN 

34 

30 

30 

29 

42 

26 

20 

24 

38 

26 

30 

29 

25 

19 

28 

41 

34 

28 

14 

27 

32 

14 

26.8 

R 1 CHF I  ELD 

64 

66 

70 

65 

57 

50 

58 

47 

52 

62 

58 

50 

44 

42 

37 

30 

40 

53 

50 

45 

40 

51 

55 

46 

42 

39 

35 

HIN 

30 

28 

30 

24 

21 

26 

26 

35 

^' 

^' 

33 

31 

30 

1". 

18 

33 

32 

24 

24 

24 

26.4 

R I GG INS  R S 

62 

62 

66 

63 

64 

62 

54 

58 

54 

52 

58 

58 

48 

48 

48 

44 

45 

55 

58 

54 

46 

46 

58 

55 

54 

50 

44 

MIN 

42 

40 

42 

42 

40 

34 

46 

48 

40 

41 

44 

36 

36 

40 

48 

30 

40 

39.3 

Saint  anthony 

60 

64 

67 

61 

53 

42 

55 

56 

64 

58 

60 

43 

41 

37 

45 

37 

33 

60 

51 

50 

36 

48 

49 

44 

43 

34 

32 

HIN 

26 

26 

28 

19 

22 

24 

30 

30 

32 

14 

23 

34 

29 

" 

19 

23 

28 

33 

15 

26 

19 

26.1 

SAINT  MARIES 

55 

54 

50 

53 

52 

50 

48 

47 

45 

45 

50 

46 

40 

39 

37 

37 

48 

67 

47 

42 

41 

40 

49 

48 

43 

37 

41 

MIN 

36 

40 

42 

29 

34 

33 

38 

33 

32 

33.8 

SALMON 

58 

61 

60 

58 

48 

51 

48 

50 

45 

42 

43 

45 

42 

43 

34 

44 

40 

53 

51 

46 

28 

27 

33 

53 

43 

34 

36 

HIN 

30 

26 

17 

18 

29 

23 

38 

35 

26 

22 

25 

" 

30 

19 

19 

24.0 

SANDPOINT   EXP  STA 

49 

50 

49 

48 

52 

51 

47 

46 

42 

46 

47 

43 

42 

39 

39 

35 

52 

65 

45 

41 

3S 

38 

45 

46 

43 

39 

36 

HIN 

26 

32 

38 

33 

36 

28 

29 

30 

29 

25 

43 

26 

31 

SHOSHONE    1  WNW 

60 

65 

68 

66 

57 

49 

55 

58 

50 

53 

60 

62 

50 

45 

43 

37 

32 

41 

57 

55 

46 

41 

52 

56 

51 

45 

39 

34 

MIN 

30 

30 

38 

24 

23 

28 

30 

28 

29 

28 

28 

34 

36 

33 

30 

20 

19 

25.9 

CI   ATF     fOCCIf  DC 

62 

64 

64 

61 

60 

58 

60 

60 

59 

52 

52 

58 

51 

49 

46 

44 

43 

40 

50 

59 

52 

48 

50 

56 

50 

56 

46 

44 

42 

MIN 

32 

40 

30 

28 

43 

41 

38 

42 

42 

29 

30 

39 

50 

38 

30 

26 

^' 

39 

24 

39 

ll'.l 

STREVELL 

61 

64 

63 

63 

55 

50 

52 

52 

50 

53 

54 

55 

48 

43 

38 

33 

31 

30 

47 

49 

55 

37 

46 

57 

46 

43 

35 

31 

39 

Zl'.l 

HIN 

29 

36 

16 

38 

34 

24 

^' 

26 

30 

30 

20 

17 

SUGAR 

60 

63 

62 

66 

65 

55 

5  3 

53 

57 

48 

57 

60 

60 

55 

42 

42 

41 

46 

32 

50 

51 

52 

48 

47 

52 

45 

43 

35 

34 

50.2 

MIN 

19 

9 

9 

22 

1  8 

22 

29 

25 

27 

25 

1  3 

1 4 

12 

2 1 

30 

29 

20 

1 1 

1 5 

1  9 

31 

33 

1 1 

25 

20.1 

SUN  VALLEY 

MAX 

65 

68 

68 

64 

62 

49 

53 

55 

50 

45 

44 

50 

65 

53 

45 

46 

45 

51 

34 

64 

50 

47 

50 

60 

49 

47 

38 

35 

35 

37 

49.8 

23 

19 

22 

2  3 

1 7 

9 

12 

15 

30 

14 

28 

21 

28 

1  8 

14 

4 

9 

1 1 

27 

20 

30 

5 

5 

11 

22 

32 

10 

3 

-  3 

16.7 

SWAN   FALLS  PH 

MAX 

69 

70 

69 

70 

62 

57 

60 

57 

55 

55 

61 

58 

58 

52 

50 

49 

46 

45 

47 

59 

67 

52 

47 

56 

57 

60 

55 

43 

43 

40 

56.3 

MIN 

40 

38 

37 

37 

47 

35 

29 

33 

40 

37 

35 

38 

40 

43 

31 

32 

28 

29 

30 

41 

40 

37 

25 

24 

29 

51 

36 

31 

26 

25 

34.7 

SWAN   VALLEY    1  W 

MAX 

65 

69 

67 

69 

65 

60 

55 

52 

50 

52 

59 

63 

63 

60 

50 

52 

37 

37 

39 

47 

47 

51 

40 

50 

43 

46 

45 

43 

38 

40 

51.8 

HIN 

19 

19 

19 

20 

19 

12 

0 

10 

17 

17 

12 

10 

21 

20 

29 

29 

10 

3 

15 

22 

25 

30 

1 

7 

22 

22 

19 

6 

24 

22 

16.7 

TETONIA   EXP  STA 

MAX 

55 

58 

63 

58 

52 

40 

43 

45 

54 

45 

45 

58 

57 

42 

35 

40 

27 

31 

28 

43 

43 

46 

45 

46 

50 

42 

41 

30 

30 

26 

43.9 

HIN 

23 

24 

25 

26 

26 

22 

13 

19 

29 

35 

10 

32 

30 

30 

25 

18 

9 

7 

8 

26 

30 

21 

4 

12 

27 

31 

28 

22 

13 

21.2 

Se«  r«fer«Dce  Dotes  followlDg  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
NOVEMBER  1962 


SlatloD 

Day  01  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

u 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23l 

24 

25 

28  1 

27 

28 

29 

30  31 

• 

> 

< 

THREE  CREEK 

MAX 
MIN 

72 
19 

71 
17 

69 
18 

69 
21 

66 
23 

61 

7 

62 
9 

68 
12 

65 
25 

50 
33 

59 
17 

60 
23 

57 
22 

49 

24 

38 
19 

33 
S 

31 
10 

46 
16 

53 
34 

52 
31 

48 

19 

51 
10 

56 
14 

54 

19 

SI 
36 

48 

27 

36 
13 

31 
IS 

40 
-  1 

63.3 
18.7 

TRIANGLE  Ranch 

HAX 
HIN 

66 
17 

67 
16 

66 
IS 

49 
16 

61 
13 

58 
15 

60 
34 

43 

30 

56 
21 

58 

20 

52 
24 

55 
26 

41 

32 

41 
19 

36 
11 

33 
8 

42 
17 

69 

30 

46 

29 

46 
12 

55 

11 

53 
26 

48 

39 

40 

28 

30 
17 

32 
0 

36 

2 

49.6 
19.7 

THIN  FALLS  2  NNE 

HAX 
HIN 

60 
3S 

68 

32 

73 
32 

68 

32 

65 
34 

53 
33 

59 
22 

62 
24 

62 
28 

53 
40 

60 
25 

68 
31 

60 
35 

51 
38 

47 
27 

43 
33 

38 
22 

35 
27 

43 
28 

61 
39 

57 
40 

52 
34 

45 

20 

55 

23 

63 
23 

57 
43 

47 
35 

39 
23 

34 
27 

32 
17 

53.7 
30.1 

TWIN   FALLS   3  SE 

MAX 
MIN 

ti 
«0 

63 
35 

65 
34 

69 

33 

67 
34 

55 
34 

56 
23 

53 
23 

59 
26 

68 

33 

53 
25 

62 
23 

66 

30 

68 
37 

46 
31 

49 
29 

44 

24 

37 
23 

37 
27 

49 

33 

61 
41 

64 

33 

54 
21 

43 
21 

63 
24 

62 
26 

53 
38 

46 
24 

37 
24 

36 
19 

64.0 
28.9 

WALLACE   WOODLAND  PARK. 

MAX 
MIN 

50 
*0 

55 

32 

5» 
31 

47 

32 

54 
35 

45 
35 

45 

27 

50 

30 

47 
41 

45 

35 

43 
36 

42 
30 

48 

30 

46 
27 

38 
25 

40 
25 

34 

30 

36 
31 

40 
31 

52 
38 

48 

32 

43 

29 

36 
21 

37 
19 

44 

22 

52 
38 

50 
31 

38 
29 

35 
19 

35 
19 

44.3 
30.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

61 
19 

65 
19 

65 
20 

60 
19 

45 
30 

43 
22 

43 
13 

53 
19 

44 
28 

40 
23 

37 
19 

43 
29 

47 
27 

38 
28 

35 
18 

35 
12 

28 
5 

32 
11 

36 
9 

40 
22 

40 
25 

32 
19 

36 
-  2 

49 

3 

45 
21 

41 

31 

39 
2P 

39 
10 

31 
11 

36 
10 

42.6 
18.0 

WAYAN 

MAX 
HIN 

56 
26 

60 
2A 

64 

28 

58 
28 

54 
26 

54 
26 

50 
16 

56 
24 

67 
30 

48 

30 

45 
17 

68 
28 

68 

30 

42 
32 

42 

27 

30 
19 

32 
6 

34 
12 

27 
10 

36 
18 

35 
6 

43 
28 

37 
23 

46 

23 

60 
22 

42 
31 

40 

29 

36 
19 

33 
15 

42 
9 

46.2 
22.1 

WEISER  2  SE 

MAX 
HIN 

65 
32 

63 
31 

62 
32 

57 
29 

60 
43 

55 
27 

52 
23 

51 
24 

47 
38 

53 
34 

48 

32 

48 

42 

58 

34 

50 
34 

47 
29 

50 
28 

44 

24 

42 
26 

41 
28 

53 
37 

56 
34 

52 
38 

43 
23 

45 

21 

46 
21 

54 
39 

51 
40 

43 
29 

40 
21 

38 
28 

50.5 
30.7 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

58 
41 

66 
31 

64 
33 

59 
32 

56 
30 

55 
30 

52 
28 

49 
37 

41 

35 

47 
29 

45 
31 

46 

30 

46 
28 

43 

30 

38 
24 

36 
27 

30 
22 

39 
28 

49 

31 

51 
39 

43 
29 

39 
25 

39 
18 

51 

18 

48 
34 

41 
36 

36 
30 

33 
23 

33 
18 

40 

29 

46.8 
29.2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StAtion 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

Prevailing 

Percent  ol 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5,00  A 
MST  ■ 

lliOO  A 
MST 

5,00  P 
MST 

11,00  P 
MST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

• 

si 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  covet 
sunrise  to  su 

BOISE  WB  AIRPORT 

SE 

27 

7.5 

24 

S 

30 

S4 

73 

64 

82 

6 

4 

4 

1 

0 

0 

15 

59  7.9 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

N 

5.6 

34^ 

s 

26 

6 

0 

0 

0 

0 

7 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SW 

6.2 

400 

SW 

27 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

10 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

86 

76 

78 

9 

5 

3 

1 

0 

0 

18 

9.0 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SSW 

21 

10.2 

43 

sw 

22 

74 

61 

54 

66 

9 

3 

3 

1 

0 

0 

16 

54  5.9 

^      MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 

Sm  r«f*r«BC»  not**  foUowisg  listlom  lBd«x. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ANDERSON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

ASHTON   1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.5 

2.0 

T 

ATLANTA  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

.5 

BIG  CREEK   1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

2.0 

- 

- 

6.0 

2.0 

.5 

BLACKFOOT  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1.0 

BOISE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.3 

T 

T 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
2 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

l.O 

2 

1 

T 

T 

T 
1 

CALDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

CASCADE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

6.4 

5 

4 

3 

2 

T 

7.0 

7 

T 
7 

T 
5 

T 
5 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.  6 

.5 

.  8 

2.3 

.2 

3.4 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

COEUR  D  ALENE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

1.  1 

.2 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

.3 

DEADWOOD  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

2.0 

.5 

T 

.3 

T 

1.0 

.5 

7.0 

T 

T 

4.7 

T 

.5 

T 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1.5 

T 

T 

.9 

1.0 

6.0 

1.6 

T 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HAILEY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 

DIN    UIN  OINU 

IDAHO  CITY  11  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

T 

.2 

.7 

2.3 

T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1.0 

1 

1.0 
1 

2.0 
2 

.5 

2 

2 

.5 

2 

2.0 
4 

.5 

4 

3 

4.0 
7 

6 

5 

5 

2.0 
7 

2.0 
8 

2.0 
10 

1.5 
11 

10 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LOWMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MACKAY  RANGER  STATION 
MALAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

• 

T 

T 

.5 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

6.0 
6 

6 

6 

3.0 

I 

5.0 

5 

3.0 
8 

7 

6 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.  3 

T 

1.0 

1 

1.  1 

T 

T 
2 

T 
T 

T 

2.8 

T 
3 

2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

3.2 

1 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 

T 

.2 

T 

T 

T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

3 

3 

2.0 

3 

3 

2.5 
1 

1 

See  lelerence  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 
NOVEMBER  1962 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  

T 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

't.B 

T 

1.2 

I 
3 

y 

T 

2.2 

2.9 
5 

T 
3 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i.O 

POT LATCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

5.  1 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

3.6 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2. 

SWAN  VALLEY  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.0 

6 

1.0 

6 

3 

T 

.  .  0 

1 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

I 

.5 
T 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

3.0 

3 

4.0 

4 

<. 

2 

•>.•> 

.  7 

e 

8 

1.0 

e 

S—  raf«r«DC«  notM  following  StaboD  Index. 
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>«*elah  2  s 


h 

I  P/JtJJHANDL^  * 


— _2^J'H  MERIDIAN  TIME  ZQME 
•l    '05  TH  MERIorA'N~TiMi~rONi 


a  ftonton  Da„  J  -<> 

E«p  Sta  Libby  1  N£  RS 


-O-V.a 


-O-  Troy 


Sandpoint  Exp  Sta  f 


Exp  sta  5 

■  Park  2  E-U   j/    /^  ""»„  2 

-O-  li  —  '^Of—r  

Bayvi,«  Boael  Basin 

«l  Spokane  ' 


-jl  1     »./.<•«  BoOel  Basin  \J        Llbby  32  SS£  "O 

SuL„       /--  V 

I  |Coeur  d'Alon,  rs  Ji     Tho.pson  Falls 

B.AP  I  „      I  .«■  ^  Burke  2  ENE  "O" 

I  •allac.  Woodland^  Pk;OX«vllan  F,A 


Spokane  WB  AP 


il  ••'TT'i;i^s'^rpa, 

-o-  > 


O  Teko 


jN^^^^^      o'ar.la  , 


-o- 

■ry  as 


-3-Haugan 

-a 

\ 


St  Regis  RS 


oU_ax_i..  ,p  I  , 

2».^«N0R-i\  ElU^ris^ 
K>.a.a.,;  2  T'  "  I  /  ^-"1,'  O 

•■)  —  -^.IXENf  RAL/  ^       """'"o-  1^  -^(B 

-o-  Pomeroy 


STATION  LEGEND 
O  •  O  Precipitation  only 
(D  Precipitation,  storage 

■O-    ■•■   -O-    Precipitation  and  Temperature 

^  > 

Precipitation,  Temperature  ana  Biroporation 
Type  of  gage    Q    fVon- recording 
•  Recording  9  ^o/A  ///7ff5 

DOUBLE  CIRCLE  COMBINATIONS  INDICATE  THE  AVAIL- 
ABILITY OF  MORE  DETAILED  METEOROLOGICAL  DATA 


 ^f;w^r"^' 


^         Missoula  VfB  AP@ 

Hot  Spgs  1  NE 


J  Creek  RS-jJ 

1)  Darby 

 ^  -n- 


J-"]  -O-ElhClty  //'  Sula-( 

rise  16  mEy-V        1    "         ~ ,  ^2 0  T HQ- Di x., 
-0-£n..,!p„se    f  ToVtH  .,,--^c/'  V.' 


^-o-pi,  MOUNTAINS 


-<^St  Anthony^, 


^^Tetor.ia  Exp  Sta 


'  I         -U- Sugar  I  1 

lo  Falls  42        WB    /  I  I 

Caldwell  ^-tL<'*1o  City  ii  s,0  >(D  ^Atlanta  Summit  ^    ^    '  ^Crouse"^        ^Vho*^    ~.  1'*^     /  I 

.aV>a.!o?  -  <^^"""'^ji'"  /^K>Arco3'r  SNAKE  h/-  ^ 
II       -  \^  0),-'  ®„         "Bald  Mtn  \  toon.  |     i       /   ,         |  j 

I  V  Kona  i  ^^^[O    ^  -(3>\^><'->  Lucky  Peak  Da.  Sb.kJ  Cr  RS  =         "  "S.  |  Idaho  Falls  46  "iSIiS  7aTirF«~     ^,77e\2  rsE 

•  W«     c'        Boise  »b'aP  •  <D        I  (D  \  -O-Hailel,  \  I®'"'  I  (51/  ORlrlel2ESf 

I         NaOUP^H-  \\\  Cr  Ad.  Site  <f  *      <>  I      J  ^  S.an  Valley  1  .| 

|l  V    \   '  Anderson  Da»  -(»-  ■  ^  ^  Little  Wood  Da^l"!"'"  °'  '—Idaho  Falls  2  ESE 

'l  \^  I,  I  -O-Fairtleld  RS      '  ^O""  O""'  I   ii  yj  ^ 

_lj|^.ifo_u,h^  ^1,1    J  I  J 


.^joie  s^;^-ji^^ 

 !K>.ero„e         i—  l|  " 


■1^.  ©        ""■'  I 

' —  a=^,-o-  ^-o--i^ 


,.      //'^\  "V  —    i~j  •  •  ~ 

■deen  Exp  Sta_i^/^    /"       Blackfoot  Dan," 

J^^-opocat.iio'2  '€ASTERN 

-O-Ainerlcan  Falls  1  SK  I  ^ 

^  \^  I  1^     -O-  CoDda 

-O"  McCammon     |  >j 
-C>^ace~  / 


Grasnere 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 


105  TH 


^  j         Jerome  I    '  '  |  | 

I  Buhl  Hay*ir„„  '^^H^  .1  ^NE         -<i)-  Minidoka  Dam  X 

.»  rail-?;  RRE^"r<H                       - "-/^  ^  ^Or 

l^ln  Falls  3  SE-<>„,^-d-/-p=";f''          «>        If  \ 

^       Burley  Factory                                      ^  J  |h|GHLANDS) 

X     I  I  Sublett  GS              '  -1 

Id.— 


•O-  Three  Cr. 


ihree  Creek 

••i^^^<r   J.  

-O  Jarbidge  |  


_ Revised     4-61      WRPC  -  SF 


lie" 


IIS"     -O- Conta 


Malta  ^  ' 
-O-  Oakley 


MaladJ 

j        Malad  FAA  AP^X~     I  Llfton  P  Sta  A  ! 

Ounne,  GS  0,         \  |         -Q.^^      ^  N  ^  [ 


Park  Valley -O- 


I 


I  Montpelier  RS-O- 


o- 

■ Alta  1  NNW 

-O-Moos. 

-O-  Jacks, 
sades  Dam 

-o- 

Bondurani  3  NW 


Bedford  2  se 

o- 

-O-Afton  2  N 


-o- 

LaketowD   |i 


Garland        ,  i 

-O-  "2'  ^>-Logan  USU  Exp  St 


 ^   ^Y*^     •»      Kou  tup  sta 

:^?iirdJ=L:i7^''Ss:rl  r^^ulr^^l  t^:s:'':i:I jsL^^^;  S^rt^fab^''^^-''^^^"  1"^^                    -^-^  •'"^  te^po- 

where  in  this  bulletin.                                         analyses  may  use  the  above  map  to  plot  and  analyze  the  data  that  appear  else- 
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STATION  INDEX 


ABCIIDFCN  STATION 

^FTfRTMOUGMT  Mine 

AMrmcas  r»LLS  i  sw 

AOdOH  2  NW 
•dCO  J  NW 
jiaoowoocit  DAM 
ASHTON  1  s 
AlLANTA  1 
ATLANTA  StftMtT 

AVtAT  RANGEft  STATION 
rtAlP  MOUNTAIN 
PATViFB   HOOCL  BASIN 
BFHTON  0AM 
eiC  COEF<   1  S 
SLACKFOOT   ?  5SH 
SLACCFOOT  DAM 

BLi  s:. 


8INCMAH 
OtfYMCC 

POWER 
02 8d  FLMOBF 
POWFR 
BUTTf 
0«a4  FLMORE 

FBEMOHl 
0»9i  tLMOBC 
0A9f|  FlmOBE 

0525,  SMOSMONt 
j  0$4a  BLAINC 
I  Otti  KOOTrNAI 
I  07Bfl  ----- 
Oa^S  VALtfv 
09 IS  BINCmam 
I  0«2Ci  CARIBOU 
1002  GOOD I  NO 
lOU  BOISE 
\019  ADA 


POISr  WB  AIRPORT 
BONNERS  FERRY  I  SU 
BRUNEAU 

BUHL 

BUNGAlOm  RANGFR  STAIIOH  12«*  clearmater 

euOKF  2  «'NE  1?'?  SMOS»*0NF 


>  10T9  BOUNDARr 
I  lI9Si  OUVMfE 
1217  TWIN  FALLS 


BuRLC*  FACTOfif 
BuRlcv  faa  airport 
cabinet  gorge 

caldwell 

CA-BRlOf.F 
CASCADE  \  NW 
CATUSE  CREE* 


i2as  CASSIA 

1298  CASSIA 
1309  CASSIA 
1365  BONNER 

1390  CANTON 

I  lAOa  WA5MINCT0M 

151*  VALLEY 

14T7  CLEARWATER 


CFNTERVILLf  ARBAIJGH  BCH  1636  BOISE 


CHALL IS 
CHILLY  BARTON  FLAT 
CLARK lA  BANGER  STATION 
COBALT 

COEUR  D  ALCNF  RS 
COMOA 

COTTONWOOD 
COTTONWOnO  ?  WSM 
COUNCIL 

CRATERS  PF    THE    "OOH  NM 
Of ADWOOP  0AM 
DEACWDOO  SUMMIT 
PFCFPT ION  CRfFK 
flffO  FLAT  PAM 
DFFR  POINT 

OUIE 
DRIGCS 

DLI80IS  FIP  STATION 

ric  CITY 

FL<  BlVfP   1  S 


GALENA  SUMMIT 

GARDEN  VALLFy  RS 
GILMORE  SOMMIT  RAi 
GlFMNS  FERRY 


GRACF 

GRAND  VlfW   3  UHM 
GBANGFVILlE 
ORASMERf 
GROUSE 

GUNNEL  GUARD  STATION 

HAILFV  RANGER  STATION 
j  HAMfP  *  NX 

HAIELTON 

MEADOUAHTEBS 
I  MILL  Cl'V 
'  MOtirSTF* 

mOwE 

IfJAMO  CITY 
IDAHO  CITY  11  SW 
IDAHO  FALLS  2  ESF 

lOAMO  FALLS  16  Sr 
tlOAHO  FALLS  FAA  AIRPOR' 
IDAHO  FALLS  A?  NW  WB 
IDAmO  falls  A6  W  WB 
IDA  VADA 
ISLAND  PaR(  D*m 
JAC<50N  ?fA( 

JEROME 

KAMIAH 

I  KELLOGG 


I  AOENCV  3297  BINGHAM 
1*2?.  BLAINF 

I  TAAA  boisf 
3S7(J  CUSTER 
36?l  ELMORE 
It-y  GOODING 
1732  CARIBOU 
3 760  nwYHEF 
'  3771  IDAHO 

3S09  OWTMEE 
I  5*82  CUSIER 
3902  CASSIA 


166S  CUSTFR 
1671  CUSTfR 
1831  SHOSHONE 
I  193Z  LEMHI 
19S«  KOOTENAI 

'  2071  CARIBOU 
21»« 

21)9  IDAHO 
2187)  ADAMS 
2260  QUTTE 
239S  VALLEY 
239i  VALLEY 
2422  KOOTENAI 
2AAA  CANYON 
I  24S1  BOISF 

2S7i  IDAHO 
2h7(.  TETON 
2707  CLARK 
2874  IDAHO 
2892  CLEARWATER 
29*2  GEM 
)10B  CAMAS 
31*3  IDAHO 


39*2  ALAINf 

396*  JEFFERSON 
,  *1*6  JEROME 

415Q  CLFARWATER 

*26e|  CAMAS 
I  *29!>  TWIN  Falls 
i  *39*i  BUTTF 

***2  BOISE 

**9a  BOISE 
j  »*55i  BONNEVILLE 

I  **S&I  BONNEVILLE 

n  hAit  BONNEVILLE 

I  **!«  BUTTE 
A*60  BUTTF 
»*75|  OWYMEE 
*S9q  FREMONT 
*612  BOISE 
»6'd  JEROME 

,  *7«1  LEWIS 
*B3l  SHOSHONE 


EXPERIMENT  STATION 
U  S  HEAT»<R  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUB  RECLAMATION 
MRS  GENA  NEWPORT 
JOHN  C  TOOMBS 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
GUST  STE1NMANN 
MRS  CHARLEKE  EPPERSON 
U  S  WEAT»<n  BUREAU 


U  S  NAVY 

U  S  FOREST  SERVICE 
ANNESLEV  N  EDWARDS 
lOM  THOMPSON 

fort  hall  ir  proj 
north  side  canal  co 
us  soil  con  service 
corps  of  engineers 

u  s  weather  bureau 
ARLO  t  grumerud 

FRCO  UHL 
SHELLEY  HOWARD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  POWER  CO 
FRANK  0  HEOF ICLO 
AMALGAMATED   SUGAR  CO 
FED  AVIATION  AGENCT 
WASH  WATER  POWER  CO 

CALDWELL  BROADCAST  CO 
STUART  OOPF 
U  S  OUR  RECLAMAT ION 
U  S  WEATHER  BUREAU 

MISS   XINIA    I  ARBAUGM 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  K  L  ROBINSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAS  MERELOA  R  GOUGM 

U  S  FOREST  SERVICE 

J  (I  SIMPLOT  CO 
LOUIS  KLAPPRICM 

SABI  FREI 

fREO  H  NOLL 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CLIFFORD  S  CODE 

u  s  heathcr  bureau 

^  U  S  FOREST  SERVICE 
CARL  PADOUR 
GEOfiCE  E  WVNMF 

MRS  zilpha  l  wen;el 
CDITH  STEVENS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  DONNA  M  NELSON 
MRS  HAIEL  V  WHEELER 
WAYNF  F  HARPER 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

FORT    HALL    IB  PROJ 

Sj  US  SOIL  CON  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
MILES   T  MILLER 

US  SOIL  CON  SERVICE 
UTAH  PWR  •  L IGhT  CO 
RUSSELL  J  SEAOUFSt 
U  S  W8  OBSERVER 
GEORGE  F  THOMSON 
MRS  BRYAN  TAYLOR 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  ♦  w  L  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
POTLATCH  FORESTS  INC 
CARROLL  M  DAMMEN 
SALMON  R  CANAL  CO 
CHARLES  0  COWGILC 
FBED  A  PROFFER 
MRS  BERTHA  GARDNER 
CARROLL  SECRIST 

GEORGE  w  MEYER 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CHRIS  CALLEN 
U  S  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 
NORTH  SIDE  CANAL  CO 
CWABT  L  e*'LrC,M 
IRVING  H  I  »   "-^  ' 


KfTO«^  IT  W5W 
KILOORE 

,  KOOSKIA 
KUNA  2  NMC 
LEAOORt 

LfWISION  US  AIRPORT 

LiFTON  Pumping  station 

L  ITTLf  WOOD  DAM 
1  LOLO  PASS 
'  LOWMAN  3  E 

MACKAY  Ranger  station 

MALAD 

HALAD  FAA  A|RPO«T 
MALTA  RANGER  STATION 
MAY   RANGER  STATION 
MC  CALL 
MC  CAMMON 
MINIDOKA  0AM 
MONTPFLIER  RANGE*  SlA 
MOORE  CRFEK  SUMMIT 


LEMMI 

5241'  NEI  PfflCf 
937).  BEAR  LAKE 
S32Z  BLAlNf 

iJUi  IDAHO 

9*2d  Boisr 

)*A2  CUSTCR 
39*^  ONFIDA 
ONEIDA 
3367  CASSIA 
360t>  LEMHI 
STO«  VALLEY 
371b  BANNOCK 
3980  MINIDOKA 
6033  BEAR  LAKE 
6C77  BOISf 


MOOSE  CREEK  RANGER 
i  MOSCOW  U  OF  I 
I  MOUNTAIN  HOME   1  SF 

HULL AN  FAA 

MuiLAN  Pass 

NFW  MEADOWS  RANGER 

NEiPERCr 

NFZ  PERCE  PASS 

OAKLEY 

OBSIDIAN  3  SSr 


STA  I  60B1|  IDAHO 
I  6132  LATAH 
I  AIT^  ELMORE 

6233|  SHOSHONE 
'  62 3T  SHOSHONf 
STA  '  63Sq  ADAMS 
6*2«  LEWIS 
6*3d  IDAHO 
I  61*5  CASSIA 
,  6SSS  CUSTER 


OLA  9  S 
OROFINO 

pal  isaoes  dam 
Parma  fxpeRimfnt  sia 

PAUL   1  FNE 
PAYETTF 
PICABO 

PIEBCt  RANGER  STATION 
PINE  1  N 
PlUHMFfl  3  W$U 

POCATELLO  2 
POCATELLO  MB  AIRPORT 
PORTHlLl 
POTLATCH 
POWELL 
PRAIRIE 
PRESTON  2  SE 
PRIEST  RIVER  EIP  STA 
PUTNAM  MOUNTAIN 
REYNOLDS 

RICHFIELD 

RIGGINS  PANGFP  STATION 
RIRIE  12  ESe 
SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANDPOINT  EXP  STATION 
SHAKE  CBEEK  RANf.FR  STA 
SMOSHONF    1  WNW 
SLATE  CREEK  RS 

SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 
SPFNCFR  RANGFR  STAl ION 
SIRFVFLL 

SUBLETT  GUARD  STATION 
SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 
SWAN  VALLEY  1  W 
lEfONIA  FKP  STATION 

THREE  CREEK 

TRIANGLE  RANCH  I 
TRINITY  LAKE  GUARD  STA 
TROUIOALF  GUARD  STATION 
TWIN  FALLS  2  NNf 
TWIN  FALLS  3  Sf 
VIENNA  MINE 
WALLACE   WOODLAND  PARK 
WARREN  ' 

WFISFR  2  SE 


NEW  STATIONS 


6390  GEM 
66Sl|  CLEARWATER 
I  6764  BONNEVILLE 

I  687T  MINIDOKA 

68911  PAYETTE 
I  70*0  BLAINE 

TC*«  CLEARWATER 
I  707T  ELMORE 
7188  BENEWAH 

!  720S  BANNOCK 
7211  POWER 
726*  BOUNDARY 

7101  LATAH 
7320  IDAHO 
'  732'  ELMORE 

I    libt  FRANKLIN 
I  738«  BONNER 
I  TAbV  BINGHAM 
I  76*8  OWYHEE 

I 

7673  LINCOLN 
7706  IDAHO 
;  7727  BONNEVILLE 
8022  FBfHONT 
■062  BENEWAH 
8076;  LfMHI 
813^  BONNE B 
§103^  ELMORE 
8380  LINCOLN 
B*7S|  IDAHO 

83*8  CAMAS 
860*  CLARK 
8786  CASSIA 
8802  POwER 
8818  MADISON 
8906  BLAINE 
8928  ADA 
8937  BONNEVILLE 
9063i  TETON 
911^  OWYHEE 

919T|  OWYHEE 
9202  ElMORE 
9233  ELMORF 
9294^  TWIN  FALLS 
9299  TWIN  FALLS 
9*2Z  BLAINE 
9*98  SHOSHONE 
9560  IDAHO 
9601  CARIBOU 
9638  WASHINGTON 


6i  *3  3» 

1;  42  12 

l!  42  ID  {  112  19 

12  42  19     113  22 

II.  44  36     113  35 

8  44  3*  ;  ll«  07 

12  42  39     112  12 

12  42  40     113  30 

II  42  14  I  111  18 

43  46     115  40 


U  S  MtAT»«R  BUREAU 
MRS  •OT  MC  GOVfRM 
E   T  OILROT 
MARttT  U  GIBSON 
DONALD  B  NOBLE 

U  S  WrAT*«R  BUREAU 
UTAH  PwR  •  LIGHT  CO 
BOSS  A  STA*#0«D 
U  S  FO«ESI  scRvicr 
mi  MARVEL  B  CASTLE 

U  S  fORtSI  SCRVKE 
JUNIUS  I  CBOwIHtB 
PfD  AVIATION  Af.fSr. 
U  S  FOBfil  ita^Kl 
I  S  FOflti'  '.(BYUl 
I  S  FOREST  SCBVKI 
I  F  LINOENSCf^-Ill 
I  S  BUR  RECLAMATION 
t  5  FOREST  SERVICE 
U  S  HrAT»<R  B<JREAU 

I  S  FORfil  SERVICE 
UNIVERSI It  0'  IDAHO 

V  OF   MOUNTAIN  HOME 
FED  AVIATION  AGTNCY 

I  S  WCAIHTR  BUREAU 
I  J  FOREST  SFRVIcr 
JOHN  KOCPl 

r  S  FOREST  ICRviCr 
hTRBFRT  j  habDv 
j  ALFRED  A  BROOKS 

I  MRS  DOROTHY  NALLT 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BU*  RECLAMAIION 
I  STATE  riP  SIATION 
'  AMALCAMAIrO   SUGAR  CO 

JOSEPH  T  lowe 

LPONARO  N  PuflOY 
O  S  FOREST  SERVICE 
Si  US  CrOtOGKAl  SI^VEY 
I  fRFD  O  SMILL 

I  'RNESt  e  CHASE 
J  j  U  S  WCAT»CR  BUREAU 
DONALD  A  wRICHT 
CI  ty  of  POKATCh 

I  IDAHO  DfPT  Of  MWYS 

I  ORA  t  fNGElMAN 

1  C  M  CRABIREE 

V  S  FOREST  SERVICE 
S(  FORI  HALL  |R  PROJ 

'  AGR  RESEARCH  SERVICE 

'  LESLIE  BUSmB* 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  L  JOiLEY 

I  fLI  M  JCRGENSfN 
O  S  FOREST  SCRVICE 

I  U  S  wB  OBSERVER 
I    I  SIATf  EXP  STATION 
S  U  S  FORESI  SfBviCf 

'  STATE  DIV  OF  HWYS 

'  O  5  FOSES?  SERVICE 

S  U  S  FOREST  SERVICE 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
I  U  S  W8  OBSERVER 
Sj  U  S  FOREST  SfRvicr 
1  ELMER  TIMOIHY 

I    I  EDWARD  «  SEAGLE 

I  IDAHO  POWER  COMPANY 
I      HAS  MARY  J  FLEMING 

I  Experiment  station 
I    ;  MRS  GCORGE  CLARK  JR 


CAflL  BAC»«tAN 

.  SOIL  CON  SERVICE 
US  SOIL  CON  SfRvlCE 
ENTOMOLOGY  RES  DIV 
AMALGAMAtfD   S<X>AR  CO 
U  S  wEaTmcb  BUREAU 
CLMER  H  S«RMAN 
JACK  w  PICKELL 
ROY  0  STOOR 
MCRVIN  V  LING 


1  BEAR.     2  BOISE.     3  CLEARWATER, 


.  COEUR  O'ALENE,     *  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PALOjSE,     B  ' 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Box  1718,  Boise,   Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation, for  the  12  months  ending  with  the  June  data    will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ""F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.      (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST  and  5:00  a.m.   MST,   except  Idaho  Falls  46  W  which  is  8:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values    are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements, made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Pre- 
cipitation Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally    exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,     the  reference    indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  Thi  s  entry  in  time  of  observation  column  in  Stat  ion  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if    carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES  | 
Highest  Temperature:     63°  on  the  16th  at  Glenns  Ferry,  and  on  the  1st  at  Bruneau  | 
Lowest  Temperature:      -27°  on  the  24th  at  Dixie 
Greatest  Total  Precipitation:     5.  12  inches  at  Burke  2  ENE 

Least  Total  Precipitation:    0.  03  inch  at  Fort  Hall  Indian  Agency  and  Hamer  4  NW 

Greatest  One-Day  Precipitation;      1.  52  inches  on  the  3d  at  Hailey  R.  S.  | 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    28.  3  inches  at  Burke  2  ENE 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     17  inches  on  the  31st  at  Burke  2  ENE 

I 

i 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Widespread,  persistent  fog  accompanied  by  heavy  rime 
deposits  on  wires,  and  sub-normal  precipitation  through- 
out the  State  were  outstanding  features  of  the  December 
weather. 

Heavy  fog  was  reported  in  some  parts  of  the  State  nearly 
every  day  of  the  month,  and  during  two  periods,  8th  - 
13th  and  16th  -  21st,  few  stations  escaped  the  fog  blanket. 
Travel,  both  surface  and  air,  was  hampered  by  the  per- 
sistent fog.    Niimerous  auto  accidents  were  attributed  to 
reduced  visibility  and  icy  highways  as  fog  droplets  froze 
to  pavements.    Accumulations  of  rime  on  power  and 
telephone  lines  caused  a  number  of  outages  in  south-cen- 
tral and  southeastern  counties  during  the  period  Decem- 
ber 9  -  13.    One  report  described  the  ice  accumulation 
on  telephone  wires  as  "about  2  inches  thick",  another 
mentioned  ice  forming  on  power  lines  in  pieces  "as  big 
as  your  arm". 

On  the  basis  of  a  preliminary  unweighted  precipitation 


average  for  the  entire  State,  this  month  ranks  among  the 
half-dozen  driest  Decembers  since  records  were  started 
in  1893.    Most  of  the  stations  in  eastern  and  south-cen- 
tral Idaho  reported  totals  of  the  order  of  10  to  40  percent 
of  the  December  normal.    Boise,  with  0.  25  inch,  record- 
ed the  lightest  December  precipitation  since  establish- 
ment of  a  Weather  Bureau  Ofice,  December  1,  1898.  At 
the  close  of  the  month  there  was  little  or  no  snow  cover 
in  the  agricultural  valleys  and  the  water  content  of  the 
mountain  snowpack  was  less  than  50  percent  of  the  15- 
year  average  on  a  majority  of  the  snow  courses  in  the 
State. 


D.  J.  Stevlingson 

State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Box  1718 

Boise,  Idaho 
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2.0 

56 

17 

1 

25 

992 

0 

4 

28 

0 

.47 

.65 

.44 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

JEROME 

42.1 

23.1 

32.6 

1,8 

55 

1 7 

4 

25 

997 

0 

4 

30 

0 

.43 

_ 

.61 

.43 

3 

T 

25  + 

1 

0 

0 

MINIDOKA  0AM 

42.9 

21.3 

32.2 

57 

4 

2 

26+ 

1009 

0 

3 

31 

0 

.40 

.35 

3 

.0 

d 

1 

0 

0 

PAUL   1  ENE 

44.4 

21.6 

33.0 

59 

30 

2 

26+ 

983 

0 

4 

30 

0 

.48 

.48 

3 

'' 

T 

24 

1 

0 

0 

P I CABO 

37.5 

16*3 

26.9 

53 

17 

0 

25 

1174 

0 

9 

31 

1 

.83 

.80 

3 

0 

1 

1 

0 

R I CHF I  ELD 

39.2 

2 1  »6 

30.4 

51 

16 

0 

25 

1068 

0 

3 

30 

1 

.  79 

.53 

.  45 

2 

T 

T 

27+ 

2 

Q 

Q 

SHOSHONE   1  WNW 

41  .4 

22.4 

31.9 

3.7 

57 

12 

1 

25 

1022 

0 

4 

31 

0 

•  65 

_ 

.70 

•  41 

3 

.5 

0 

2 

0 

0 

TWIN  FALLS  2  NNE 

44.  0 

23,8 

33.9 

2,3 

56 

17  + 

5 

25 

956 

0 

4 

29 

0 

.  39 

.47 

.37 

3 

0 

0 

0 

TWIN  FALLS  3  SE 

43,1 

22.6 

32.9 

1,9 

56 

18  + 

26+ 

989 

0 

5 

30 

0 

•  57 

.  34 

•  55 

3 

T 

24 

I 

DIVISION 

32.2 

2.1 

.52 

*  49 

.  1 

CENTRAL  PLAINS 

CHALL I S 

36.3 

18.5 

27.5 

4.5 

50 

16 

_  g 

2  5 

1156 

0 

9 

31 

2 

.23 

.24 

.2C 

3 

T 

J 

3 

Q 

CHILLY  BARTON  FLAT 

38.0 

5.5 

21.8 

49 

8  + 

-17 

25 

1  34  5 

0 

7 

31 

10 

.10 

.IC 

3 

T 

T 

3 

Q 

0 

MAY  RS 

35.9 

15.8 

25.9 

47 

6 

-11 

25 

1206 

0 

8 

31 

3 

SALMON 

36.0 

21.6 

29.8 

7.3 

49 

6+ 

-  3 

25 

1084 

0 

7 

30 

1 

.21 

.38 

.13 

2 

1.0 

I 

4+ 

Q 

Q 

D I  V  I S I  ON 

26  3 

4  8 

.18 

.40 

.3 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

ABERDEEN  EXP  STA 

37.5 

16.8 

27.2 

0.7 

53 

18 

-  9 

26+ 

1164 

0 

7 

31 

3 

.24 

•  55 

.22 

3 

T 

0 

1 

0 

0 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

40.4 

22.7 

31.6 

53 

17 

-  3 

25 

1032 

0 

4 

28 

1 

.35 

.30 

3 

1.5 

2 

23 

1 

0 

0 

ARCO  3  NW 

35.0 

11.5 

23.3 

50 

16 

-  7 

25 

1288 

0 

11 

31 

4 

.64 

.53 

2 

1  .0 

0 

2 

1 

0 

ASHTON   1  S 

4,3 

Vl 

16 

0 

7 

31 

3 

1.50 

23 

^ 

1 

^ 

BLACKFOOT   2  SSW 

1  fi*7 

7fl' A 

17 

1  1  ?7 

0 

5 

30 

4 

• 

.52 

*4C 

2 

.5 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

1  S  1 

17 

1  ?7S 

0 

8 

31 

2 

.71 

2 

2.0 

2 

2 

2 

Q 

DUBOIS  EXP  STA 

18  3 

16 

4 

1  ?l  n 
1  nii 

0 

17 

31 

2 

•  65 

*ot 

2 

.5 

2 

FORT  HALL   I  NO  AGENCY 

40  SN 
* 

• 

* 

17 

0 

5 

29 

*n3 

.73 

24+ 

Q 

HAMER  ^  NW 

1 6 

-1  ? 

1  744 

0 

8 

31 

"03 

*03 

6 

HOWE 

35  9 

14*0 

25*0 

48 

16 

-  5 

1235 

0 

7 

31 

4 

'34 

3 

.0 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

35.2 

18.7 

27.0 

2*5 

49 

16 

_  3 

2  5 

1171 

0 

10 

31 

1 

.12 

.68 

.07 

2 

T 

1 

Q 

Q 

IDAHO  FALLS  U2  NW  WB  R 

16 

1  57! 

0 

11 

31 

7 

*7^ 

•  36 

2 

IDAHO  FALLS  46  W  WB  R 

1  7*i 

23*7 
* 

• 

16 

0 

12 

31 

7 

.34 

*7e 

2 

T 

1 

21  + 

POCATELLO  WB  AP  //R 

17 

_ 

1  074 
1  1  I4 

0 

4 

31 

*4f 

.55 

2 

.5 

1 

SAINT  ANTHONY 

17  A 

?I*  1 

16 

- 

c 

6 

31 

* 

'at, 

2  3+ 

1 

SUGAR 

36.6 

ISA 
• 

3.4 

51 

16 

- 

26+ 

t  1  0 
1 196 

7 

31 

2 

.09 

1.12 

.05 

3 

T 

DI  V 1  SI  ON 

6.6 

• 

.63 

.5 

UPP£p  SNAKE  RIVER  PLAINS 

ARBON  2  NW 

37.1 

17.9 

27.5 

50 

18 

_  7 

2  5 

1159 

0 

10 

3X 

2 

2 

2 

CONDA 

37. 3M 

12. 8M 

25. IM 

52 

15 

-17 

25 

1192 

0 

31 

.32 

.29 

3 

1.0 

1 

3 

1 

0 

0 

DR I GGS 

38.7 

13.3 

26.0 

4.1 

53 

16 

-18 

25 

1201 

0 

6 

31 

3 

.62 

•  77 

.29 

3 

3 

0 

0 

GRACE 

39.6 

17.2 

28.4 

4.9 

53 

16 

-  6 

25 

1124 

0 

6 

31 

2 

.38 

- 

•  75 

.33 

3 

.5 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  FALLS   16  SE 

39. SM 

15. IM 

27, 5M 

54 

16 

-26 

25 

1154 

0 

6 

31 

3 

.58 

.40 

3 

2.3 

1 

27+ 

2 

0 

0 

ISLAND  PARK  DAM 

33. 5M 

10. IM 

21  .BM 

47 

10 

-21 

25 

1318 

0 

15 

31 

9 

1.30 

.60 

3 

8.0 

15 

7+ 

4 

1 

0 

K I LGORE 

30.3 

5.7 

18.0 

45 

16 

-19 

25 

1453 

0 

17 

31 

10 

.93 

.«4 

3 

4.5 

7 

2 

2 

1 

0 

LIFTON  PUMPING  STA 

36.1 

15.6 

25.9 

2.6 

47 

17 

-10 

25 

1207 

0 

9 

31 

2 

.14 

•  54 

.08 

3 

T 

T 

31  + 

0 

0 

0 

MALAD 

36.6 

16.7 

27.7 

0.4 

50 

8 

-  1 

26 

1151 

0 

9 

30 

2 

.16 

1^37 

.09 

2 

0 

0 

0 

MALAD  FAA  AP 

38.9 

14.0 

26.5 

51 

7 

-  5 

26 

1186 

0 

8 

31 

2 

.21 

.11 

3 

1.0 

0 

0 

0 

MC  CAMMON 

38.2 

20.2 

29.2 

52 

1  7 

-  1 

25 

1101 

0 

10 

30 

1 

.41 

.41 

2 

T 

T 

23  + 

0 

0 

MONTPELIER  RS 

36.7 

12.4 

24.6 

2.0 

53 

18 

-12 

26+ 

1244 

0 

9 

31 

3 

.27 

.90 

.17 

3 

1.5 

1 

25+ 

0 

0 

OAKLEY 

44.7 

22.5 

33.6 

1.9 

58 

15 

-  2 

25-^ 

967 

0 

6 

29 

2 

.29 

.54 

.22 

3 

1.0 

T 

26+ 

0 

0 

PALISADES  DAM 

36.4 

21.5 

29.0 

47 

17  + 

-10 

25 

1109 

0 

5 

31 

3 

.71 

.50 

3 

1.0 

1 

30+ 

1 

0 

POCATELLO  2 

40.3 

20.5 

30.4 

53 

17+ 

-  4 

25 

1067 

0 

4 

30 

1 

•  S7 

.52 

3 

1 

0 

PRESTON  2  SE 

37.6 

16.5 

27.1 

0,0 

50 

18+ 

1 

26+ 

1169 

0 

10 

31 

0 

.15 

1.22 

.12 

3 

T 

0 

0 

0 

STREVELL 

36. 7M 

17. 5M 

27. IM 

49 

8 

-  8 

26 

1165 

0 

10 

31 

.38 

.38 

3 

.7 

0 

0 

0 

SWAN  VALLEY   1  W 

39.3 

13.0 

26.2 

50 

18 

-20 

25 

1195 

0 

5 

31 

3 

.46 

.15 

9+ 

2.0 

0 

3 

0 

0 

TETONIA  EXP  STA 

34.7 

13.6 

24,3 

50 

16 

-17 

25 

1255 

0 

8 

31 

3 

.25 

.12 

3 

2 

23 

1 

0 

0 

WAYAN 

37.3 

17.8 

27.6 

53 

16 

-15 

25 

1153 

0 

7 

31 

3 

.44 

.25 

3 

2.5 

1 

26+ 

2 

0 

0 

DIVISION 

26,7 

3.0 

.45 

.97 

1.7 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


IDAHO 
OeCCHSEH  1«42 


Station 

 r 

■3 

Day  ol  Month 

'  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1  u 

12 

13  1 

14 

18 

19  1 

20  1 

21 

22| 

"  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  j 

29| 

X 

31 

-^F»orEN  EXP  STA 
AMrniCAN  FALLS   1  SW 
ARBON  2  NW 
ARCO  3  NW 
ARROWnOCK  DAM 

.39 

.64 

.«0 

.02 

.93 
.31 

•  22 
.30 

.11 
.17 

•  40 

T 

•  01 

7 

.01 

7 

7 

•  03 

.02 

7 

ASHTON  1  S 
AVERV  RS 

8AYVIEH  MODEL  8ASIN 
BIG  CREEK  1  S 
BLACKFOOT   2  SSW 

.39 
2.40 
2  .39 
2.49 

.40 

7 

.01 
.41 

.20 
T 

.09 

.91 
•  99 
.40 

.10 
.10 
.60 

7 

.02 

7 

.04 

.09 
.02 

•  09 

.23 
.11 

.2, 
.29 
.16 

.26 

•  24 

•  18 

.90 
.11 
.16 

.19 
.10 

7 

.18 
.04 

7 

.02 

.07 

.06 
.21 

■  02 
.10 

.17 
7 

T 

.01 

.14 
.09 

.13 
.03 

.29 
.09 

.03 
.12 

BLISS 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAH 
BOISE  we  AP 
BONNERS  FERRY  1  SW 
BftUNEAU 

no. 

.33 
.26 

2.67 
.19 

T 
T 
T 

.17 

.09 
.07 
.17 
.36 

.24 
.17 

7 

T 

.20 

7 

T 

•09 

T 

T 

.03 

T 

.17 

.01 
.04 
.36 

.01 

7 

.09 
.13 

7 

.01 
.07 

7 
7 

7 
7 
7 

7 

.02 

7 

7 

.01 

T 

.11 

.04 

.69 

.28 

.18 

BURKE  2  ENE 
BURLEY 

BURLEY  FAA  AP 
CA8 1 NE T  GORGE 
CALDWELL 

9.12 
.47 
.40 

3.73 
.63 

.31 

.07 
.04 

1.16 

.11 
.71 
.16 

.16 
•  43 

.26 
.12 
.06 

7 

.09 

.01 
.01 

.26 
.39 

7 

.06 

.02 

T 

•  04 

T 

.18 
.13 

.42 

.31 
.10 

.19 

.06 
.06 

.93 

.29 
.24 

.04 

7 

.12 
.09 

.13 
.09 

.18 

7 
7 

.38 

.12 
7 

.03 

.02 

.01 
.01 

.04 

7 

T 

.13 
.12 

•  18 

•  04 

.24 
.39 

.34 

.91 

.22 
•  22 

CAMBRIDGE 
CASCADE  1  NW 
CCNTERVILLE  AR8AU6H 

CHILLY  BARTON  FLAT 

2.99 
2.00 
1.19 
.23 
.10 

.36 

.oa 

.19 

.a6 

.96 
.63 
.03 

.02 
.17 

7 

.20 
.10 

.10 

.09 

T 

.06 
.06 

.06 
.07 
.01 

.20 
•  26 
.19 

.93 
.29 
•  13 

T 

.19 
.10 

7 

•  OS 

•  01 

.09 
7 
7 
7 

COBALT 

COEUR  D  ALENE  RS 
CONDA 
COTTONWOOD 
COUNCIL 

1.62 
3.10 

1.6a 
2.79 

.04 
.19 

.07 
• 

.92 
1.26 

1.31 
.29 
•  04 

7 

.01 

.10 
.02 

7 

7 

T 
T 

T 
T 

.06 
.09 

.30 
.07 

7 

.19 

.09 
•  18 

.19 

•  79 
.97 

.1, 

•  11 

•  49 

.04 

.03 
7 

.03 

7 

.03 
7 

.12 

7 

.02 

1.00 

7 

•  11 

•  91 
• 

• 

•  69 

CRATERS  OF  THE  MOON  N 

DEADWOOD  DAM 

DEER  FLAT  DAM 

DEER  POINT 

DIXIE 

1.19 
2.9a 

<)  I79 
1.70 

T 

.29 
.02 
.01 
7 

•  71 
1.43 
.12 
.16 
.22 

.48 
.91 

.02 
.39 
.36 

7 
7 

.03 

7 

.09 

.13 

7 

7 

7 

T 

T 
T 

.10 
.06 

7  D 

•  07 

•  06 
.02 
.19 

.31 
.10 
.02 
.11 

•  19 

•  07 

•  04 

•  09 

•  06 
.09 
.22 

.09 
.03 

7 

.03 

•  01 

•  03 

•  11 

7 
7 

7 

7 

.01 

.09 
.16 

7 

•  04 

•  11 

•  03 

T 
T 

0RIGG5 

DUBOIS  EXP  STA 
ELK  CITY 

Elk  r I vER  1  s 

EMMET T  2  E 

.62 
.27 
1  .32 
3.71 
.«1 

.01 

.10 
.14 

.oa 

.14 

.41 

.22 

.29 
.13 
.71 
.66 
.02 

7 

.09 

7 

.04 

7 
7 

.19 

7 

•  19 
.09 

.10 
.09 

•  36 
.10 

7 

•  40 

•  10 

.26 
.24 
•  09 

7 

•  03 

.19 
.31 

.10 

.02 

.20 
.29 

.12 

T 

T 

7 

.20 

T 

.22 

FAIRFIELD  RS 
FENN  fiS 

FOPT  HALL    IND  AGENCY 
6LENNS  FERRY 

1.12 

3.ia 

•  03 
1.63 
.41 

.13 

7 

.01 
1.19 
•  13 

1.03 
1.07 

7 

.26 

7 

7 

.12 

7 

•  03 

.02 

.04 

7 

•  36 

•  26 
.02 

•  46 

•  12 

.39 

.03 

•  07 

7 

7 

.34 

7 

.23 
.02 

.01 
•  01 
7 

•  02 

•  01 

.07 

GRACE 

grand  view  3  wnw 

grangeville 

grasmere 

GROUSE 

.3a 

.29 
.29 

.02 

1.10 

.33 
.19 
.02 
.21 
.29 

.09 

.02 
.21 

.03 
•  01 

•  89 

.08 

•  09 

•  09 

.10 

7 

7 

HAILEY  RS 
HAHER  *  NW 
MA2ELT0N 
HEADQUARTERS 
MILL  CITY 

1.67 
.03 
.47 
3.76 
1.02 

.18 

.12 

7 

.03 
.62 
.94 

1.92 

.44 

.90 
.46 

•  07 

7 

.03 
.09 

.14 

7 

•  31 

•  49 

.33 

7 
7 

.31 

•  24 

7 

•  03 
T 

•  u 

HOLLISTER 
HOWE 

IDAHO  CITY 

1 DAHO  city   11  SW 

IDAHO  FALLS  16  SE 

.36 
.34 
1  .22 
1.46 
.96 

.oa 

.09 

7 

•  07 
.61 
.96 
.09 

.36 
.27 

.24 
.40 

7 

.36 

T 

T  T 

7 

.09 
.09 

•  06 

•  07 

•  02 

•  09 

7 
7 

7 
7 

.01 

7 
7 

7 
7 

•  12 

T 

7 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 
IDAHO  FALLS  42  NW  WB 
IDAHO  FALLS  46  W  HB 
ISLAND  PARK  DAM 
JEROME 

R 
R 

.12 
.29 
.29 
1.30 
.43 

T 

.12 

.07 
.24 
.29 
.29 

.04 

7 

.60 
.43 

7 

7 

.02 

7 

.03 

•  10 

.01 

7 

T  T 
T 

T  T 

7 
7 

7 

.01 
.04 

7 
7 

.03 

7 

7 

•  07 

7 

7 

T 

KAMI  AH 

KELLOGG 
KILGORE 

KUNA  2  NNE 

2.10 
3.09 

.93 
1.98 

.12 

.06 
.36 

T 

.49 
.28 
.67 
T 

.64 
.39 
.94 
.10 
.12 

7 
7 

7 

.02 
.18 

7 

.01 

•  09 

7 

.01 

7 

T 

T 

.13 
.03 

.08 

7 

.03 
.13 

.07 
T 

•  la 

.14 

7 
7 

.41 

.36 

.71 

7 

.44 
.14 

.21 

T 

•  02 
.03 

.11 
.26 
.02 
•  07 

7 

.04 

.06 
.10 
.04 

•  04 

•  09 

.07 

.29 

.10 

LEWISTON  WB  AP 
LIFTON  PUMPING  STA 
LOWMAN  3  E 

HALAD  FAA  AP 

//R 

1.67 
.14 

2.14 
.16 
.21 

T 

.94 

7 

1.90 
.09 
.08 

.08 
.31 
.09 
.11 

7 

7 

.08 

.14 

.19 
.06 

.21 
.14 

.13 

.01 

7 

7 

.07 
.01 

.01 

7 

7 

.02 

.01 
.02 

7 

•  03 

7 

.01 

•  01 
7 

7 

MAY  RS 
MC  CALL 
MC  CAMHON 

MONTPELIER  RS 

2.11 
.41 
.40 
,27 

.20 

.87 
.41 

.09 

.39 
.17 

7 

.29 

•  26 

.17 

•  34 

.02 

7 

7 

•oa 

7 

MOOSE  CREEK  RANCH 
MOSCOW  U  OF  1 
MOUNTAIN  HOME   1  SE 
HULLAN  FAA 
NEW  MEADOWS  RS 

D  3.96 
3.39 
.60 
3.97 
2.67 

.18 

.06 
.28 

.92 
.69 
.19 
.86 
.61 

.32 

.49 
.12 
.90 

.96 
.60 

.11 
7 

.02 

.07 

7 

.02 

.03 

T 

.03 

.11 
.09 

.29 
.00 

.32 

7 

.27 
•  06 

.26 
.32 

•  39 

•  67 

.36 
.46 

.01 

•  06 

•  04 
.41 

•  07 

•  10 

•  22 

•  08 

7 

•  12 

•oa 

.22 

7 

.04 

7 

•  01 

T 

0 

7 

.10 
.09 

•  10 

•  12 

•  23 

•  16 
.03 

.13 

7 

.21 

NEZDERCE 
OAKLEY 
OLA  ^  S 
OROF I  NO 
PALISADES  DAM 

2.13 
.29 
1.14 
2.41 
.71 

7 

.09 

.99 
.02 
.47 
.62 
.07 

.06 
.22 
.03 
.17 
.90 

7 

.09 

.06 

T 

T 

.23 
.19 

.13 

.16 
.18 

.04 

.31 
.04 

.74 

.12 
.69 

.11 
.06 

.09 

.07 
.01 

•  10 

.18 
.01 

.12 

.14 

7 
T 

7 

•  09 
.03 

•  01 

.03 

PARMA  EXP  STA 
PAUL   1  ENE 
PAYETTE 

PIERCE  RS 

1.08 
.48 

1.28 
.83 

3.44 

.12 
.10 
.19 

.17 

.34 

.03 
.30 

.48 

.80 
.69 

.07 

.03 

.06 

7 

.02 

.03 
•  01 

.06 
.09 
.19 

.07 
.07 

.02 

.32 
.20 
.26 

.29 
.40 
.46 

.07 
.41 

7 

.03 
.02 
.33 

.03 

7 

.18 

T 

.09 

pocatello  2 
pocatfllo  wb  ap 
porthill 
pqtlatcm 

POWELL 

//n 

.97 
.49 

2.31 
2.60 

.10 

.03 
.23 

.70 

.92 
.16 
.20 
.08 

.02 

7 

.03 

.08 

7 

T  T 

T 

T 

.39 
.19 

.90 
.46 

7 

•  36 

•  91 

.09 
.42 

7 

.08 
.08 

7 

.17 

7 
7 

.06 

•  02 

T 

.10 

T 
7 

.62 
.41 

.71 

.09 
T 

PRESTON  2  SE 

PRIEST   RIVER  EXP  STA 

REYNOLDS 

RICHFIELD 

R 1 GG 1 N5  RS 

.19 
3.99 
.17 
.79 
.11 

T 

.16 
T 

.93 
.49 

.12 
.12 
.04 
.34 

T 

.04 

.22 

7 

.01 

T 

T 

.02  .03 

.40 

.98 
.09 

.02 

•  06 
.04 

.08 

7 

•  11 

.01 
.10 

7 

.04 

.02 

7 

T 

.07 

•  03 

•  22 

.47 

•  07 

RIRIE  12  ESE 
SAINT  ANTHONY 
SAINT  M*R|CS 
SALMON 

SANOPflNT  FXP  ^TA 

.42 
.16 

3.11 
.21 

3.89 

7 

.2a 

7 

>  .10 

.02 
.04 
.60 
.13 
.74 

.4( 

.02 
.07 
.04 
.04 

.02 

7 

.09 
.04 

.14 
.18 

7 

7 
7 

7 

T 

.0, 

.14 
.46 

.20 
.64 

.06 
.02 
.02 

7 

.94 

.11 

.08 
.04 

7 

.19 

.02 
.03 

.03 

.02 
.06 

.01 

.04 

7 
7 

7 

T 

•  09 

•  06 

•  01 

.06 

.30 

.30 
.«> 

.11 

SHOSHONE   1  WNW 
SLATE  CREEK  RS 
STBEVELL 

.69 
1.11 
.38 

7 

.46 

.19 

.41 
.38 

7 

.03 

.04 

•tatl 

.12 

.29 

.01 
.07 

7 

.01 

•  11 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

Tola! 

Day  of  Month 

I  1 

2  1 

3 

4  {   5   {  B 

7      8  9 

10  1 

11 

12 

13  1  U  1  IS 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  2 

6  1  27 

28  1  29  30 

31 

SUGAR 

SUN  VALLEY 

SWAN  VALL€V   1  W 
TETONIA  EXP  STA 

.09 
1.11 
.20 
.«6 
.25 

T 

.04 
.57 

.OS 
.50 
.16 

.12 

T 

.15 
.02 

.15 

.01 
.04 

T 
T 

.04 

T 

.02 

.01 

.03 

.06 

T 

.12 

three  creek 
Twin  falls  2  nne 
twin  f«1.l5  3  se 
wallace  woodland  park 

WARREN 

.31 
.39 
.57 
3.89 
1.66 

.68 
.21 

.02 

T 

.55 
.69 

.37 
.55 
.54 
T 

.21 
.01 

.02  .22 

.10 

T 

T 

.01 

T 

T 

.03  .06 
T  .07 

.19 
.09 

•  44 

T 

•  20 

.18 

T 
7 

•  20 

•  06 

T 

.11 
.14 

7 
T 

.10 

T 
T 

T 

.06     .11  .40 
.14 

•  08 

WAYAN 

WEISEB  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 

.«» 

1.07 
1.96 

T 

.02 

.06 
.28 
.HO 

.25 
.06 

.02  .03 

T 

T 

T 

.07  .07 
.04     .12  .04 

.14 
.02 

•  45 

•  55 

.06 
.14 

.10 
.04 

•  12 

T 

.34 

.03 

•  02 

REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  r 
Box  1718,   Boise,  Idaho, 

Figures  and  letters  following  the  sta 

Delayed  data  and  corrections  will  be  1 


,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direct 
nly  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

sonal  total  precipitation,  for  the  12  m 


listed  in 


able 


either 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  t 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1957. 


Ing  . 


Airport  Station, 
from  the  post  office. 

hs  ending  with  the  June  data  will  be 
received  too  late  to  be    included  In 


Normals  for  all  statlo 


the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  tbe  "Evapora- 
1  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 


Water  equivalent  valui 
Samples  for  obtaining 
causes  of  local  variability  in 


.  are  climatologli 

published  in  tbe 

s  are  taken  fr^ 
e  snowpack  may 

he  "Cllmatologlcal  Data 


fall  and  Snow  on  Ground"    Table  a 
om  different  points  for  successlv. 
result   In  apparent  iDconsistencl' 

e  and  the  "Snowfall  and  Sm 


equivalent  of  sno 
oQs,  consequently  > 
cord . 


and  In  the    "Seasonal  Snowfall"  Table  in 


ries 


Data  In  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Precipitation 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published, 
times  in  local  standard  time.      (During  tbe  summer  mo 


Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  tbe 
are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
itbs  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savings  time.) 


Index  the  letter 


HST,  exce 
and  S  in  the  "Special"  ■ 

urly  precipitation  valu 


under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  tbe 
processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In 


"Soil  Temperature"  Table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

"Supplemental  Data"  Table. 

Precipi  tat 


als,  will  be  published  later  In  "Storage-Gage  Pre- 


No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperat 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in 


Table  is  indicated  by  no  entry, 
annual  issue  of  this  publlcatlo 


And  also  on  an  earlier  date  o 
Amount  Included  In  following  1 


time  distribution  unknown. 


//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  co 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly 


SS  This  entry  in  time  of  observation  c 

T  Trace,   an  amount  too  snail  to  measu 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAH  This  entry  in  time  of  observation  c 


Station  Index  mean 


sentially 
Index  mea 


of  1  Inch  wate 


equivalent  to  .^very  10  Inches  of  new  snowfall, 
sing.     See  "Dally  Temperature"  Table 


ry  slightly  fr. 


full 

be  published  la 


Index  mean: 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  tbe  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  tbe  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUHHARY,     and  STORM  DATA,     all  of  wblcb  may  be  obtained  from  tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations ,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  40  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  01  Monlh 


IDAHO 
OeCEMBER  1«62 


1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

 1 

10 

11 

 ' 

12 

13 

M 

IS 

' — 1 

16 

1 

•sl 

-4 

» 

20 

21 

 [ 

22 

23 

24 

25 

2( 

-4 

28 

1 

30 

31  j 

4 

ABERDEEN  EXP  STa 

MAX 

28 

37 

44 

39 

3S 

38 

43 

46 

3* 

34 

34 

32 

32 

37 

1 

42 : 

47 

90 

93  > 

43 

40 

34 

43 

37 

29 

20 

IS 

29 

34 

42 

39 

44 

37.9 

16 

17 

32 

21 

21 

21 

24 

21 

28 

28 

27 

29 

14 

14 

20, 

19 

19 

20 

21 

29 

29 

26 

21 

-  4 

-  9 

-  9 

3 

3 

14 

6 

7 

16.8 

AMERICAN   FALLS   I  SM 

MAX 

A3 

43 

46 

38 

39 

45 

48 

46 

39 

34 

34 

33 

38 

42 

46 

91 

93 

48 

42 

36 

46 

43 

31 

24 

24 

29 

49 

42 

43 

42 

43 

40.4 

22 

34 

33 

24 

27 

27 

26 

26 

29 

30 

29 

29 

20 

23 

24 

29 

30 

26 

33 

26 

27 

27 

21 

6 

-  3 

5 

22 

20 

19 

14 

7 

22.7 

mean  2  nw 

MAX 

AO 

38 

4S 

32 

42 

44 

27 

49 

48 

37 

31 

42 

34 

32 

30 

39 

48 

46 

50 

42 

41 

36 

40 

32 

21 

19 

21 

28 

30 

40 

42 

42 

37.1 

MIN 

22 

26 

31 

11 

16 

22 

24 

22 

20 

22 

18 

12 

18 

11 

22 

20 

22 

30 

26 

28 

26 

18 

4 

-  7 

-  1 

10 

11 

14 

16 

14 

17.9 

ARCO  3  NW 

MAX 

35 

35 

40 

36 

38 

38 

37 

29 

30 

29 

31 

39 

40 

44 

49 

90 

49 

44 

38 

33 

27 

33 

29 

24 

21 

24 

27 

33 
-  1 

32 

42 

36 

39.0 

MIN 

10 

28 

21 

14 

10 

16 

13 

15 

15 

11 

13 

9 

10 

15 

12 

17 

17 

21 

19 

19 

19 

13 

3 

9 

-  7 

-  9 

-  1 

2 

12 

12 

11.5 

•RROWROCK  DAM 

MAX 

42 

45 

53 

41 

45 

47 

47 

45 

40 

35 

34 

32 

39 

43 

91 

48 

48 

46 

44 

42 

41 

41 

39 

33 

27 

32 

39 

38 

44 

44 

44 

41.3 

HI  N 

33 

36 

38 

29 

29 

35 

30 

29 

30 

30 

30 

" 

24 

29 

34 

39 

40 

38 

32 

32 

28 

28 

20 

18 

12 

17 

16 

28 

24 

25 

31 

26.7 

ASHTON    1  S 

MAX 

36 

38 

39 

33 

33 

40 

45 

40 

37 

39 

40 

46 

45 

39 

92 

94 

90 

49 

39 

33 

30 

30 

28 

21 

20 

22 

28 

33 

35 

45 

36 

37.0 

MIN 

9 

28 

26 

13 

21 

28 

23 

22 

20 

18 

18 

16 

16 

21 

23 

24 

22 

2» 

26 

26 

26 

11 

12 

0 

-13 

-12 

9 

7 

8 

11 

10 

19.7 

AVERY  RS 

MAX 

36 

39 

37 

35 

39 

39 

41 

42 

47 

42 

39 

39 

36 

38 

44 

43 

40 

43 

41 

38 

40 

29 

28 

27 

22 

24 

39 

34 

35 

36 

37 

36.9 

MIN 

32 

34 

28 

32 

27 

33 

35 

35 

37 

31 

29 

24 

24 

33 

34 

34 

36 

36 

39 

35 

24 

11 

10 

9 

8 

21 

25 

30 

32 

31 

32 

28.3 

BAVVIEW  MODEL  BASIN 

MAX 

A3 

41 

38 

39 

38 

43 

49 

47 

41 

41 

42 

41 

43 

37 

42 

46 

44 

43 

42 

40 

44 

48 

32 

31 

24 

26 

29 

38 

39 

42 

46 

39.8 

HIN 

2B 

29 

31 

24 

26 

32 

34 

29 

30 

37 

30 

22 

23 

30 

34 

36 

36 

38 

34 

34 

34 

18 

18 

" 

9 

13 

20 

23 

33 

34 

34 

27.7 

BIG  CREEK    I  S 

MAX 

37 

37 

38 

28 

44 

45 

41 

46 

41 

39 

33 

32 

28 

42 

37 

40 

42 

42 

39 

39 

41 

40 

29 

21 

20 

29 

39 

39 

45 

49 

42 

37,0 

MIN 

23 

30 

22 

0 

9 

30 

19 

23 

15 

5 

1 

2 

-  3 

21 

22 

30 

31 

30 

21 

19 

17 

8 

-  2 

-16 

-18 

-  1 

8 

27 

23 

U 

18 

13.6 

BLACKFOOT   2  SSW 

MAX 

35 

42 

44 

37 

33 

41 

40 

39 

39 

36 

32 

36 

40 

39 

49 

48 

98 

49 

39 

38 

44 

40 

31 

29 

17 

28 

34 

42 

39 

42 

42 

38.4 

MIN 

12 

18 

30 

24 

23 

22 

27 

24 

26 

29 

26 

26 

14 

19 

19 

22 

19 

26 

33 

28 

29 

28 

18 

0 

-  9 

-  1 

-  7 

14 

16 

14 

12 

16.7 

BLISS 

MAX 

40 

45 

50 

47 

49 

56 

51 

44 

40 

38 

37 

39 

41 

51 

99 

59 

58 

46 

90 

37 

44 

42 

35 

28 

31 

29 

42 

48 

51 

53 

47 

44.6 

HIN 

24 

36 

37 

26 

26 

27 

28 

24 

30 

31 

32 

29 

23 

23 

39 

29 

36 

26 

36 

33 

26 

30 

26 

' 

6 

7 

10 

17 

20 

20 

19 

29.2 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

MAX 

43 

55 

55 

44 

52 

52 

53 

91 

43 

37 

37 

36 

39 

43 

93 

92 

53 

49 

46 

42 

38 

42 

39 

36 

34 

39 

41 

46 

53 

53 

48 

49.2 

MIN 

31 

39 

35 

28 

32 

33 

33 

31 

29 

31 

31 

27 

29 

28 

" 

39 

37 

37 

32 

32 

26 

29 

22 

12 

14 

16 

18 

23 

26 

28 

28 

26.4 

BOISE  WB  AP 

MAX 

44 

57 

49 

44 

50 

48 

48 

44 

34 

40 

40 

38 

36 

41 

90 

47 

91 

49 

44 

38 

39 

40 

37 

31 

31 

31 

40 

40 

93 

42 

46 

42.4 

MIN 

33 

43 

30 

29 

28 

30 

29 

29 

33 

34 

31 

29 

32 

36 

39 

38 

37 

34 

29 

25 

23 

19 

19 

16 

19 

21 

20 

22 

27 

28.4 

BONNERS   FERRY   1  SW 

MAX 

40 

38 

40 

39 

35 

42 

46 

49 

41 

42 

41 

43 

34 

36 

49 

45 

42 

43 

42 

42 

47 

33 

35 

24 

21 

31 

34 

41 

40 

49 

47 

39.3 

MIN 

26 

27 

32 

23 

31 

33 

33 

34 

37 

38 

36 

30 

27 

31 

34 

35 

39 

36 

34 

28 

33 

21 

17 

13 

9 

20 

19 

33 

32 

34 

37 

29.4 

BRUNEAU 

MAX 

63 

62 

59 

54 

51 

52 

92 

94 

55 

37 

39 

38 

40 

46 

45 

57 

48 

47 

42 

40 

41 

50 

39 

33 

32 

33 

42 

49 

94 

92 

47 

46.7 

MIN 

38 

40 

39 

29 

25 

32 

26 

25 

31 

32 

34 

32 

30 

29 

27 

30 

34 

30 

32 

34 

29 

24 

21 

12 

11 

7 

9 

11 

11 

29 

25 

26.4 

BURKE  2  ENE 

MAX 

33 

33 

31 

30 

35 

37 

39 

40 

38 

33 

31 

30 

34 

36 

38 

39 

37 

36 

39 

36 

36 

34 

27 

19 

16 

28 

29 

33 

39 

34 

35 

33.1 

HIN 

24 

20 

26 

18 

26 

31 

31 

32 

27 

24 

23 

19 

20 

31 

31 

32 

32 

32 

30 

28 

16 

14 

-  2 

-  1 

13 

20 

29 

26 

30 

31 

23.9 

BURLEY 

MAX 

32 

49 

52 

39 

43 

55 

90 

92 

50 

37 

34 

34 

34 

42 

51 

54 

57 

58 

49 

60 

38 

49 

40 

29 

28 

30 

32 

49 

49 

99 

56 

44.4 

HIN 

21 

24 

32 

27 

27 

32 

29 

24 

30 

30 

29 

27 

21 

21 

26 

24 

24 

27 

28 

28 

24 

24 

26 

10 

1 

9 

14 

18 

18 

20 

24 

23.1 

BURLEY   FAA  AP 

HAX 

42 

51 

43 

40 

49 

48 

46 

43 

34 

31 

30 

32 

36 

46 

51 

52 

56 

49 

44 

37 

47 

36 

28 

20 

23 

26 

39 

•>^ 

94 

94 

43 

41.1 

M]N 

17 

33 

30 

24 

28 

26 

24 

22 

27 

28 

28 

24 

20 

20 

22 

20 

39 

" 

30 

24 

22 

22 

13 

3 

-  9 

1 

13 

21 

13 

19 

17 

20.6 

CABINET  GORGE 

HAX 

42 

36 

40 

37 

42 

47 

43 

44 

46 

42 

39 

39 

35 

37 

40 

43 

42 

42 

39 

37 

44 

32 

29 

23 

23 

30 

30 

40 

37 

43 

46 

38.4 

HIN 

30 

28 

31 

27 

3; 

34 

34 

36 

34 

35 

39 

29 

24 

32 

34 

38 

34 

37 

39 

34 

31 

22 

20 

10 

10 

19 

19 

26 

31 

33 

34 

29.3 

CALDWELL 

HAX 

40 

59 

52 

46 

51 

52 

48 

46 

38 

38 

39 

37 

38 

46 

47 

45 

49 

49 

44 

40 

39 

45 

41 

34 

34 

39 

39 

39 

42 

46 

48 

43.0 

MIN 

32 

36 

37 

30 

26 

28 

27 

27 

31 

34 

34 

34 

32 

34 

31 

32 

36 

39 

33 

34 

34 

30 

33 

19 

14 

19 

14 

21 

17 

24 

14 

26.4 

CAMBRIDGE 

HAX 

34 

42 

49 

36 

46 

50 

46 

46 

40 

36 

39 

39 

39 

42 

39 

46 

44 

47 

46 

40 

35 

40 

36 

32 

30 

32 

36 

39 

33 

39 

49 

39.4 

MIN 

23 

29 

29 

22 

24 

26 

22 

20 

25 

29 

29 

28 

26 

30 

23 

32 

37 

36 

33 

26 

25 

20 

14 

15 

16 

12 

9 

29 

14 

8 

19 

23.9 

CASCADE  1  NW 

HAX 

35 

40 

41 

30 

43 

42 

40 

35 

32 

29 

28 

29 

28 

36 

40 

39 

41 

40 

37 

36 

36 

36 

31 

24 

25 

29 

32 

39 

40 

44 

44 

39.3 

MIN 

28 

32 

27 

14 

23 

34 

24 

24 

23 

22 

19 

17 

19 

27 

28 

34 

34 

33 

30 

28 

24 

19 

13 

6 

0 

11 

11 

28 

26 

19 

27 

22.6 

CHALLIS 

HAX 

37 

42 

40 

31 

39 

48 

38 

44 

40 

33 

29 

23 

26 

40 

43 

50 

43 

42 

41 

43 

44 

40 

35 

20 

16 

20 

31 

42 

32 

40 

40 

36.9 

HIN 

25 

31 

28 

15 

19 

27 

27 

29 

20 

19 

19 

17 

14 

18 

22 

30 

30 

31 

23 

26 

21 

17 

9 

-  6 

-  8 

8 

8 

17 

12 

12 

20 

16.9 

CHILLY   BARTON  FLAT 

MAX 

35 

35 

34 

36 

45 

40 

49 

49 

45 

47 

44 

40 

39 

41 

46 

46 

49 

40 

49 

41 

35 

40 

30 

26 

25 

23 

26 

33 

30 

29 

40 

38.0 

MIN 

4 

26 

22 

6 

13 

18 

15 

11 

1 

4 

2 

-  1 

-  1 

17 

13 

18 

13 

13 

11 

17 

7 

8 

-  7 

-  7 

-17 

-19 

-  7 

-  3 

-  6 

-  6 

1 

9.9 

COBALT 

HAX 

28 

33 

32 

29 

25 

36 

33 

32 

33 

23 

24 

22 

21 

28 

30 

35 

34 

37 

38 

32 

26 

21 

21 

20 

27 

21 

24 

40 

41 

39 

38 

29.8 

MIN 

22 

25 

15 

5 

12 

17 

20 

19 

20 

9 

13 

10 

3 

18 

19 

21 

26 

22 

26 

21 

12 

9 

-  6 

-11 

2 

18 

20 

19 

13 

8 

10 

14.1 

COEUR  D  ALENE  RS 

MAX 

40 

41 

38 

39 

37 

49 

48 

49 

92 

38 

37 

38 

38 

36 

42 

46 

42 

43 

44 

41 

42 

43 

39 

34 

24 

34 

27 

37 

40 

40 

45 

39.6 

MIN 

33 

31 

34 

28 

30 

36 

38 

31 

33 

39 

33 

30 

29 

31 

37 

40 

41 

39 

36 

36 

34 

25 

29 

14 

13 

14 

29 

25 

34 

35 

36 

31.0 

CONDA 

MAX 

42 

40 

31 

36 

41 

37 

41 

43 

39 

36 

38 

32 

38 

52 

51 

48 

43 

40 

39 

21 

31 

34 

42 

44 

39 

37.3 

MIN 

23 

24 

20 

21 

19 

16 

10 

8 

6 

9 

13 

19 

24 

24 

28 

21 

-17 

-11 

3 

10 

14 

6 

9 

12.8 

COTTONWOOD 

MAX 

36 

40 

34 

32 

45 

46 

47 

48 

49 

41 

39 

37 

38 

39 

41 

46 

41 

40 

41 

39 

48 

37 

37 

22 

30 

39 

36 

46 

50 

40 

39.4 

HIN 

23 

23 

21 

17 

27 

31 

31 

33 

31 

29 

22 

23 

26 

33 

29 

33 

37 

39 

31 

28 

33 

21 

18 

7 

3 

19 

23 

32 

29 

29 

28 

29.7 

COUNCIL 

MAX 

36 

48 

48 

37 

45 

50 

46 

50 

43 

36 

34 

34 

33 

42 

42 

45 

46 

46 

46 

43 

35 

41 

36 

31 

30 

34 

39 

36 

40 

40 

47 

40.9 

MIN 

30 

32 

33 

23 

30 

32 

26 

23 

26 

30 

29 

28 

26 

31 

28 

36 

40 

39 

29 

26 

26 

20 

20 

17 

8 

12 

9 

29 

12 

11 

23 

29.2 

CRATERS  OF   THE   MOON  NH 

MAX 

34 

34 

38 

35 

38 

41 

41 

44 

31 

27 

36 

38 

38 

39 

40 

45 

47 

41 

41 

37 

29 

34 

24 

21 

20 

23 

29 

34 

38 

38 

38 

39.3 

MIN 

17 

27 

28 

13 

15 

21 

22 

19 

16 

12 

10 

12 

19 

22 

22 

26 

22 

22 

28 

19 

18 

19 

5 

-  2 

-  6 

4 

1 

6 

11 

10 

17 

15.1 

DEADWOOD  DAM 

HAX 

34 

36 

37 

27 

36 

43 

39 

38 

37 

38 

36 

32 

32 

33 

36 

38 

38 

36 

34 

36 

33 

33 

27 

24 

21 

22 

29 

33 

34 

32 

37 

33.6 

MIN 

27 

31 

26 

8 

22 

25 

20 

12 

18 

11 

8 

6 

4 

26 

30 

i  31 

32 

31 

28 

23 

18 

10 

-  3 

-  7 

-12 

1 

0 

21 

10 

2 

24 

15.6 

DEER   FLAT  DAM 

MAX 

39 

61 

46 

44 

48 

52 

44 

37 

36 

37 

37 

36 

36 

44 

48 

50 

44 

44 

43 

39 

36 

45 

39 

34 

33 

33 

36 

40 

41 

39 

44 

41.5 

HIN 

32 

34 

35 

29 

27 

27 

29 

30 

34 

34 

34 

33 

33 

28 

36 

39 

39 

31 

33 

30 

31 

28 

19 

13 

11 

12 

18 

16 

14 

25 

27.6 

DEER  POINT 

HAX 

29 

36 

33 

24 

38 

38 

A* 

48 

92 

56 

91 

44 

99 

41 

44 

44 

39 

32 

32 

39 

30 

27 

19 

19 

19 

22 

24 

29 

40 

3( 

33 

36.0 

HIN 

22 

27 

18 

14 

23 

29 

28 

36 

34 

35 

33 

32 

31 

35 

Jl 

29 

28 

1  24 

22 

25 

17 

10 

4 

7 

9 

16 

21 

24 

31 

24 

24.4 

DIXIE 

HAX 

35 

36 

33 

27 

43 

43 

45 

49 

36 

40 

40 

40 

39 

42 

41 

40 

44 

39 

'  36 

37 

36 

34 

25 

20 

20 

29 

32 

31 

42 

4! 

41 

36.6 

HIN 

20 

27 

14 

-  6 

12 

30 

21 

23 

16 

13 

3 

-  1 

1 

28 

20 

30 

31 

29 

27 

22 

16 

4 

-  2 

-27 

-26 

-  4 

-  2 

19 

12 

1 

15 

11.7 

DRIGGS 

MAX 

38 

40 

38 

30 

33 

35 

38 

35 

42 

40 

42 

47 

49 

40 

50 

53 

50 

90 

1  92 

49 

40 

38 

24 

20 

21 

19 

32 

1  " 

42 

4« 

40 

38.7 

MIN 

5 

29 

23 

6 

19 

15 

15 

22 

15 

12 

14 

14 

12 

18 

20 

20 

23 

24 

28 

23 

23 

4 

8 

-15 

-18 

-10 

10 

10 

15 

15  12 

13.3 

DUBOIS  EXP  STA 

MAX 

30 

34 

37 

30 

33 

38 

31 

31 

31 

31 

30 

41 

41 

39 

47 

49 

45 

46 

39 

29 

27 

31 

29 

19 

1« 

11 

28 

25 

31 

42 

35 

33.3 

HIN 

19 

29 

26 

10 

16 

28 

21 

27 

24 

24 

19 

13 

17 

23 

21 

(  27 

28 

28 

22 

24 

19 

25 

10 

-  1 

-  4 

8 

9 

23 

16  17 

18.3 

ELK  CITY 

MAX 

41 

40 

33 

27 

44 

46 

40 

93 

30 

47 

40 

32 

41 

38 

37 

43 

38 

44 

38 

34 

25 

22 

26 

37 

29 

38 

37.1 

MIN 

23 

22 

7 

11 

21 

" 

22 

15 

13 

6 

4 

4 

24 

24 

24 

31 

31 

29 

22 

-13 

-13 

-  9 

13 

13 

IS 

13 

14.9 

ELK  RIVER  1  S 

HAX 

10 

36 

34 

35 

35 

43 

44 

50 

53 

49 

43 

'  41 

37 

43 

41 

32 

30 

26 

29 

34 

36 

37 

36  40 

36.9 

HIN 

24 

23 

29 

21 

24 

31 

31 

32 

25 

21 

18 

14 

14 

21 

29 

32 

33 

34 

32 

33 

29 

22 

19 

4 

1 

« 

16 

20 

26 

26  26 

23.2 

EHHETT  2  E 

MAX 

40 

60 

48 

44 

48 

52 

92 

46 

35 

38 

38 

37 

37 

43 

44 

47 

46 

46 

46 

43 

41 

44 

41 

34 

33 

39 

36 

40  44 

42  47 

42.9 

HIN 

38 

34 

29 

27 

30 

27 

26 

32 

33 

34 

33 

32 

32 

30 

36 

39 

40 

^  39 

36 

32 

1  2' 

20 

12 

1  " 

19 

13 

1  " 

16 

17  27 

,  26.2 

-  167  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DECEMBER  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAIRFIELD  RS 

MAX 

36 

37 

38 

36 

38 

41 

46 

47 

45 

31 

25 

25 

39 

44 

45 

49 

51 

46 

42 

45 

39 

43 

34 

27 

25 

2S 

2S 

34 

41 

42 

47 

38*4 

MIN 

14 

29 

31 

15 

18 

19 

21 

21 

18 

16 

18 

13 

11 

12 

27 

31 

29 

25 

23 

23 

21 

21 

11 

e 

-  2 

-  2 

5 

5 

11 

7 

11 

16.5 

FENN  RS 

MAX 

47 

41 

38 

48 

4S 

44 

48 

51 

51 

45 

41 

38 

36 

43 

41 

44 

45 

47 

45 

47 

39 

39 

38 

29 

28 

33 

37 

37 

39 

40 

41*6 

MIN 

33 

31 

30 

31 

35 

35 

36 

32 

29 

29 

28 

23 

24 

31 

33 

40 

41 

39 

39 

33 

33 

30 

15 

12 

18 

24 

26 

29 

29 

26 

29.9 

FORT   HALL    I ND  AGENCY 

MAX 

44 

44 

39 

40 

45 

43 

42 

36 

35 

35 

40 

42 

42 

55 

53 

40 

39 

47 

42 

30 

25 

30 

32 

42 

44 

44 

40  a  5 

MIN 

14 

34 

24 

24 

22 

26 

23 

28 

29 

28 

24 

15 

16 

20 

22 

33 

30 

30 

23 

19 

-  2 

-10 

6 

15 

7 

14 

19.9 

GARDEN  VALLEY  RS 

MAX 

46 

48 

36 

45 

49 

46 

46 

35 

39 

37 

37 

39 

38 

40 

45 

45 

43 

45 

43 

36 

35 

30 

28 

30 

34 

37 

46 

39.9 

MIN 

31 

34 

23 

22 

29 

24 

21 

24 

29 

29 

18 

31 

30 

36 

28 

36 

38 

37 

29 

26 

15 

10 

4 

13 

10 

25 

10 

24.5 

GLENNS  FERRY 

MAX 

43 

47 

47 

50 

54 

55 

51 

42 

41 

40 

40 

41 

43 

50 

60 

63 

60 

51 

54 

45 

49 

47 

40 

35 

35 

33 

43 

49 

56 

57 

49 

47,4 

MIN 

29 

39 

40 

29 

27 

30 

26 

22 

26 

35 

36 

33 

26 

25 

30 

30 

33 

27 

35 

35 

30 

33 

12 

15 

5 

6 

10 

14 

15 

17 

29 

25.8 

GRACE 

MAX 

39 

41 

39 

36 

39 

42 

45 

49 

48 

40 

30 

35 

40 

39 

52 

53 

51 

49 

45 

40 

36 

37 

32 

26 

23 

22 

32 

35 

44 

48 

42 

39.6 

MIN 

17 

26 

31 

19 

29 

27 

20 

21 

16 

17 

20 

12 

11 

13 

18 

20 

24 

26 

30 

21 

1 1 

24 

11 

3 

-  6 

-  3 

13 

17 

20 

11 

11 

17.2 

GRAND  VIEW  3  WNW 

MAX 

42 

62 

57 

46 

51 

52 

50 

40 

37 

39 

39 

39 

38 

46 

51 

49 

47 

47 

44 

43 

38 

47 

39 

33 

32 

35 

36 

43 

54 

53 

46 

44.4 

MIN 

31 

32 

37 

27 

23 

30 

23 

24 

30 

32 

33 

32 

30 

25 

27 

31 

34 

33 

32 

33 

30 

31 

19 

18 

4 

4 

6 

10 

11 

17 

23 

24.9 

6RANGEV I LLE 

MAX 

38 

44 

37 

31 

49 

47 

49 

52 

47 

43 

38 

39 

38 

44 

51 

45 

42 

40 

43 

39 

49 

24 

22 

32 

42 

40 

51 

55 

49 

42.1 

MIN 

26 

31 

19 

15 

22 

32 

34 

32 

26 

25 

20 

18 

20 

32 

35 

35 

37 

35 

29 

29 

30 

6 

5 

17 

29 

33 

27 

29 

34 

26.3 

GRASMERE 

MAX 

43 

50 

48 

44 

54 

49 

55 

52 

46 

40 

29 

32 

52 

57 

55 

54 

45 

46 

47 

46 

32 

22 

28 

35 

40 

45 

56 

52 

48 

45.0 

MIN 

30 

38 

33 

24 

26 

34 

28 

25 

23 

16 

18 

16 

13 

27 

26 

31 

28 

29 

26 

24 

13 

5 

0 

3 

18 

25 

29 

23 

24 

22.7 

GROUSE 

MAX 

39 

36 

39 

33 

39 

44 

43 

48 

45 

44 

47 

47 

44 

41 

44 

48 

44 

45 

42 

41 

37 

39 

25 

25 

21 

23 

26 

37 

30 

42 

42 

38.7 

MIN 

9 

27 

20 

3 

6 

11 

10 

12 

9 

3 

4 

2 

0 

i2 

11 

12 

11 

14 

9 

8 

8 

13 

-  6 

-  9 

-21 

-10 

-  9 

-  5 

-  1 

-  4 

2 

4.9 

HAILEY  RS 

MAX 

35 

40 

37 

38 

33 

38 

46 

42 

46 

44 

21 

35 

45 

42 

46 

50 

52 

47 

43 

41 

34 

36 

33 

22 

23 

22 

22 

32 

38 

38 

46 

37.6 

MIN 

13 

24 

26 

10 

10 

13 

16 

16 

22 

7 

9 

10 

10 

13 

25 

30 

26 

27 

21 

16 

14 

14 

6 

5 

-  1 

1 

1 

6 

15 

16 

16 

14.3 

HAMER   U  NW 

MAX 

37 

40 

41 

33 

34 

40 

35 

32 

34 

34 

30 

40 

41 

43 

49 

51 

48 

47 

41 

33 

30 

34 

33 

34 

29 

20 

26 

31 

30 

44 

37 

36.9 

MIN 

S 

25 

2B 

5 

S 

22 

16 

29 

27 

29 

25 

18 

16 

11 

15 

17 

12 

22 

15 

26 

26 

7 

5 

-  4 

-12 

-  5 

0 

-  2 

2 

-  1 

5 

12.7 

HAZELTON 

MAX 

42 

53 

54 

40 

50 

46 

49 

43 

37 

34 

34 

33 

37 

49 

50 

53 

56 

47 

47 

40 

47 

39 

31 

27 

25 

29 

39 

46 

52 

49 

47 

42.8 

MIN 

20 

34 

34 

26 

27 

27 

26 

22 

29 

30 

30 

26 

22 

23 

26 

25 

28 

27 

35 

27 

21 

29 

23 

11 

1 

2 

9 

15 

16 

17 

16 

22.8 

HEADQUARTERS 

MAX 

41 

40 

39 

34 

34 

42 

43 

50 

51 

44 

43 

36 

36 

35 

40 

39 

40 

36 

40 

36 

43 

40 

30 

30 

20 

26 

33 

37 

38 

38 

40 

36.1 

MIN 

25 

25 

30 

22 

22 

27 

30 

31 

23 

19 

17 

13 

14 

19 

26 

32 

31 

31 

30 

30 

28 

27 

20 

5 

2 

3 

20 

26 

25 

25 

24 

22.7 

HILL  CITY 

MAX 

36 

34 

39 

38 

36 

47 

46 

43 

36 

29 

25 

35 

36 

43 

42 

42 

44 

43 

44 

43 

43 

38 

32 

22 

26 

25 

35 

40 

?9 

42 

45 

37.7 

MIN 

21 

30 

30 

15 

14 

22 

20 

22 

2  1 

1  7 

18 

14 

22 

29 

30 

27 

29 

29 

19 

27 

11 

1 

-  3 

8 

4 

16 

10 

7 

18 

18.0 

HOLL I STeR 

MAX 

42 

52 

50 

41 

50 

50 

53 

46 

35 

35 

33 

26 

37 

50 

51 

58 

56 

46 

46 

44 

52 

28 

31 

28 

29 

43 

47 

53 

49 

47 

43.7 

MIN 

32 

27 

32 

25 

27 

35 

29 

26 

30 

1  9 

24 

23 

1 0 

20 

25 

28 

30 

26 

26 

26 

22 

5 

0 

-  4 

16 

20 

20 

24 

31 

23 

22.6 

HOWE 

MAX 

36 

43 

46 

41 

37 

38 

36 

33 

34 

39 

34 

33 

37 

39 

45 

46 

44 

45 

43 

38 

33 

35 

30 

27 

23 

20 

25 

28 

31 

39 

33 

35.9 

MIN 

20 

30 

31 

19 

13 

19 

18 

21 

25 

23 

20 

12 

10 

20 

15 

16 

15 

21 

16 

20 

14 

18 

2 

11 

-  5 

-  2 

-  1 

0 

2 

2 

6 

14.0 

IDAHO  CITY 

MAX 

37 

39 

40 

36 

41 

49 

49 

51 

45 

41 

29 

30 

36 

41 

45 

46 

46 

44 

42 

43 

42 

40 

36 

30 

26 

30 

37 

40 

43 

47 

47 

40.4 

MIN 

31 

31 

31 

20 

21 

30 

23 

23 

23 

25 

23 

20 

11 

26 

26 

32 

35 

33 

23 

25 

22 

22 

11 

3 

0 

10 

5 

22 

9 

11 

21 

21.0 

IDAHO   FALLS   16  SE 

MAX 

41 

39 

36 

34 

36 

41 

40 

45 

45 

44 

40 

48 

47 

42 

51 

54 

50 

47 

36 

37 

32 

30 

30 

22 

26 

32 

36 

40 

44 

44 

39.8 

MIN 

18 

30 

25 

1  3 

20 

27 

22 

22 

16 

16 

15 

15 

13 

19 

22 

24 

22 

26 

25 

22 

9 

10 

-15 

-26 

-11 

12 

13 

21 

13 

14 

15.1 

IDAHO   FALLS   FAA  AP 

MAX 

35 

43 

41 

33 

32 

35 

35 

33 

32 

32 

31 

36 

40 

37 

44 

49 

46 

46 

36 

35 

36 

32 

25 

21 

20 

25 

31 

38 

33 

40 

37 

35.2 

MIN 

15 

32 

25 

20 

23 

22 

24 

26 

30 

28 

28 

22 

16 

22 

20 

19 

19 

23 

28 

30 

26 

14 

11 

3 

-  3 

2 

8 

11 

12 

1  0 

11 

18.7 

IDAHO   FALLS  42  NW  WB 

MAX 

34 

41 

43 

35 

33 

41 

33 

33 

33 

36 

30 

36 

40 

40 

47 

49 

45 

44 

30 

29 

27 

33 

29 

26 

22 

22 

27 

31 

31 

41 

33 

34.6 

MIN 

22 

30 

30 

6 

8 

18 

15 

29 

29 

29 

26 

13 

3 

13 

10 

1  3 

10 

15 

10 

13 

25 

6 

-  3 

-  4 

-16 

1 

-  3 

-  6 

-  1 

-  3 

1 

10.9 

IDAHO   FALLS   46   W  WB 

MAX 

35 

44 

40 

36 

32 

39 

35 

30 

32 

35 

30 

30 

40 

40 

44 

48 

47 

43 

30 

36 

31 

34 

28 

26 

22 

27 

27 

34 

34 

41 

34 

35.0 

AiN 

18 

32 

22 

10 

13 

15 

15 

26 

28 

24 

26 

16 

6 

15 

11 

16 

14 

1  5 

22 

25 

24 

10 

-  1 

-  7 

-15 

0 

-  2 

-  1 

1 

-  1 

6 

12.4 

ISLAND   PARK  DAM 

MAX 

30 

34 

34 

24 

28 

38 

31 

34 

36 

36 

38 

38 

39 

35 

45 

47 

40 

45 

31 

29 

25 

14 

24 

28 

31 

37 

34 

33.5 

MIN 

9 

27 

19 

-  2 

15 

24 

20 

21 

19 

20 

9 

6 

1 

10 

16 

12 

10 

11 

18 

20 

20 

0 

-21 

-1 1 

0 

-  3 

4 

-  5 

0 

10.1 

JEROME 

MAX 

35 

43 

52 

41 

42 

47 

49 

51 

41 

36 

35 

36 

35 

39 

47 

52 

55 

54 

45 

50 

36 

45 

36 

30 

27 

30 

31 

41 

49 

47 

46 

42.1 

MIN 

23 

28 

36 

25 

24 

27 

25 

23 

24 

31 

32 

30 

26 

24 

31 

28 

30 

27 

29 

26 

23 

26 

16 

15 

4 

6 

11 

13 

18 

1  6 

18 

23.1 

KELLOGG 

MAX 

43 

46 

36 

36 

36 

50 

48 

44 

48 

36 

34 

33 

32 

35 

39 

42 

42 

42 

44 

41 

45 

42 

34 

31 

24 

25 

32 

38 

40 

41 

42 

38.7 

HIN 

34 

33 

33 

28 

30 

34 

37 

37 

33 

31 

29 

25 

24 

27 

35 

38 

40 

39 

37 

35 

33 

26 

26 

6 

5 

6 

23 

26 

33 

34 

34 

29.4 

KILGORE 

MAX 

31 

32 

33 

26 

28 

38 

34 

32 

31 

34 

35 

36 

34 

37 

44 

45 

38 

39 

31 

26 

25 

28 

19 

12 

12 

14 

20 

25 

34 

35 

32 

30.3 

MIN 

6 

24 

18 

—  4 

2 

24 

23 

16 

18 

2 

7 

8 

1  3 

10 

1  3 

6 

1  3 

1  9 

—  l^ 

-  4 

6 

-19 

-1 5 

-  2 

-  6 

3 

-  1 

4 

5.7 

KOOSKIA 

MAX 

52 

43 

42 

37 

48 

46 

50 

55 

40 

37 

37 

35 

35 

44 

40 

41 

44 

47 

45 

44 

46 

46 

31 

30 

33 

35 

42 

41 

46 

47 

42.0 

MIN 

30 

31 

30 

24 

28 

33 

33 

32 

30 

29 

29 

27 

24 

33 

33 

34 

39 

40 

36 

37 

36 

29 

1  3 

10 

17 

21 

28 

26 

23 

30 

29.0 

KUNA   2  NNE 

MAX 

39 

60 

56 

45 

51 

51 

50 

45 

36 

38 

37 

37 

36 

45 

48 

46 

46 

44 

44 

40 

3f 

42 

36 

36 

32 

35 

40 

40 

53 

49 

48 

43.9 

MIN 

32 

36 

36 

28 

25 

30 

21 

25 

30 

34 

33 

32 

30 

28 

29 

29 

38 

38 

31 

35 

30 

28 

21 

17 

11 

12 

10 

17 

15 

22 

24 

26.7 

LEWISTON  we  AP 

MAX 

42 

45 

45 

37 

54 

54 

48 

46 

39 

45 

43 

40 

41 

49 

49 

45 

45 

46 

46 

41 

50 

33 

30 

28 

26 

34 

40 

43 

45 

46 

49 

42.8 

MIN 

32 

34 

30 

28 

35 

38 

36 

30 

28 

31 

30 

26 

24 

37 

40 

40 

42 

37 

35 

32 

33 

27 

20 

13 

12 

23 

22 

35 

32 

35 

35 

30. T 

LIFTON   PUMPING  STA 

MAX 

40 

43 

43 

31 

41 

44 

40 

43 

36 

31 

26 

28 

27 

34 

43 

45 

47 

42 

42 

40 

41 

39 

29 

21 

20 

22 

33 

36 

40 

35 

34 

36.1 

MIN 

20 

20 

29 

20 

27 

19 

19 

19 

20 

23 

21 

20 

20 

20 

20 

19 

18 

25 

27 

22 

16 

17 

11 

1 

-10 

-  9 

7 

1 

6 

6 

8 

15.6 

LOWMAN   3  E 

MAX 

40 

42 

34 

40 

47 

35 

35 

40 

46 

48 

45 

41 

44 

41 

37 

39 

39 

22 

29 

32 

38 

40 

34 

43 

38.9 

MIN 

30 

31 

18 

20 

27 

10 

1 1 

26 

31 

35 

36 

35 

30 

31 

21 

12 

3 

-  1 

8 

8 

22 

15 

10 

23 

20.9 

MALAD 

MAX 

28 

32 

42 

38 

46 

41 

46 

50 

47 

46 

45 

43 

24 

28 

25 

37 

43 

43 

49 

46 

42 

44 

37 

30 

29 

25 

32 

36 

42 

41 

40 

38.6 

MIN 

19 

22 

28 

18 

29 

22 

23 

22 

21 

1  9 

18 

12 

1  5 

16 

14 

1  3 

1  3 

25 

33 

24 

18 

25 

15 

6 

0 

-  1 

8 

8 

10 

11 

11 

16.7 

MALAD   FAA  AP 

MAX 

28 

36 

41 

37 

48 

41 

51 

50 

50 

48 

46 

29 

21 

30 

25 

36 

43 

44 

50 

47 

41 

43 

37 

25 

26 

30 

33 

40 

44 

44 

39 

38.9 

MIN 

22 

23 

29 

18 

25 

19 

20 

19 

17 

15 

14 

14 

14 

IS 

12 

14 

1  3 

22 

21 

19 

15 

17 

12 

7 

-  2 

-  5 

4 

4 

5 

5 

6 

14.0 

MAY  RS 

MAX 

40 

42 

44 

31 

36 

47 

40 

41 

40 

41 

39 

27 

23 

36 

36 

37 

45 

44 

40 

41 

40 

42 

25 

20 

14 

21 

32 

40 

33 

38 

36 

35.9 

MIN 

23 

24 

26 

14 

13 

27 

24 

25 

23 

17 

15 

16 

14 

15 

18 

16 

21 

30 

22 

25 

20 

17 

7 

-  3 

-11 

-  9 

11 

13 

13 

7 

18 

15.8 

MC  CALL 

MAX 

32 

40 

38 

30 

43 

46 

44 

44 

42 

36 

34 

32 

32 

36 

37 

40 

39 

38 

37 

34 

32 

34 

30 

26 

26 

30 

34 

32 

36 

41 

42 

36.2 

MIN 

22 

31 

18 

15 

26 

26 

23 

22 

20 

16 

14 

12 

12 

30 

30 

36 

36 

35 

30 

26 

26 

16 

10 

6 

-  2 

10 

10 

25 

20 

16 

26 

20.8 

HC  CAMMON 

MAX 

32 

42 

39 

37 

40 

44 

40 

46 

39 

34 

32 

31 

28 

31 

39 

51 

52 

49 

45 

42 

43 

39 

32 

20 

30 

25 

32 

39 

45 

46 

40 

38.2 

MIN 

20 

26 

33 

26 

22 

19 

2 1 

23 

28 

31 

26 

1 7 

26 

29 

27 

25 

24 

22 

21 

16 

8 

-  1 

1 

7 

12 

17 

1 1 

11 

20.2 

MINIDOKA  DAM 

MAX 

40 

47 

49 

46 

36 

36 

33 

36 

40 

45 

51 

46 

42 

45 

44 

22 

42.9 

MIN 

20 

31 

30 

21 

29 

27 

22 

24 

26 

27 

26 

25 

18 

22 

25 

25 

29 

25 

30 

26 

22 

27 

19 

5 

2 

2 

13 

17 

18 

18 

11 

21.9 

MONTPELIER  RS 

MAX 

39 

43 

42 

33 

35 

37 

44 

37 

43 

29 

26 

29 

30 

29 

36 

50 

52 

53 

43 

41 

40 

40 

34 

32 

18 

19 

22 

37 

39 

44 

41 

36.7 

MIN 

18 

19 

21 

15 

15 

18 

19 

19 

16 

17 

13 

13 

13 

13 

16 

17 

17 

18 

28 

22 

15 

15 

6 

1 

-12 

-12 

0 

4 

7 

6 

6 

12.4 

MOOSE   CREEK  RANCH 

MAX 

35 

34 

35 

32 

36 

36 

46 

49 

40 

45 

42 

35 

34 

40 

35 

46 

46 

45 

43 

45 

45 

38 

33 

27 

26 

29 

34 

34 

34 

34 

37 

37.7 

MIN 

28 

32 

25 

26 

28 

32 

33 

31 

33 

25 

18 

17 

18 

26 

27 

27 

26 

26 

25 

25 

25 

-  9 

1 

4 

23 

26 

30 

18 

24 

31 

23.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
DECEMBER  1«62 


MOSCOW  U  OF  I 


MOUNTAIN  HOME    1  SE 


MULLAN  FAA 


NEW  MEADOWS  RS 


PALISADES  DAM 

PARMA   EXP  STA 

PAUL    1  ENE 

PAYETTE 

PICABO 

PIERCE  RS 

POCATELLO  2 

POCATELLO  WB  AP 

PORTHILL 

POTLATCH 

POWELL 

PRESTON  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

REYNOLDS 

RICHFIELD 

RIGGINS  RS 

SAINT  ANTHONY 

SAINT  MARIES 

SALMON 

SANDPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE   1  WNU 
SLATE  CREEK  RS 
STREVELL 
SUSAR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
SWAN  VALLEY  I  W 
TETONIA   EXP  STA 
THREE  CREEK 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 


Day  01  Monlh 

31 

s. 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

29 

30 

1  MAX 

*0 

39 

37 

32 

38 

49 

49 

51 

48 

41 

36 

38 

38 

44 

45 

46 

44 

42 

41 

44 

48 

38 

32 

24 

40*  2 

HIN 

25 

32 

30 

23 

31 

32 

36 

35 

35 

29 

26 

25 

26 

34 

35 

40 

39 

35 

33 

36 

33 

24 

14 

4 

9 

12 

24 

32 

32 

35 

33 

28.7 

MAX 

45 

46 

55 

45 

SO 

60 

52 

50 

48 

51 

37 

36 

47 

48 

48 

51 

55 

52 

51 

48 

39 

42 

37 

30 

30 

MIN 

32 

33 

30 

23 

25 

32 

27 

30 

29 

24 

32 

30 

24 

25 

26 

30 

35 

29 

26 

33 

31 

28 

15 

14 

9 

10 

10 

21 

23 

21 

24 

25.2 

MAX 

37 

35 

33 

33 

44 

42 

47 

47 

46 

42 

36 

35 

37 

40 

44 

43 

41 

40 

37 

42 

41 

36 

26 

22 

22 

MIN 

25 

30 

25 

19 

30 

33 

34 

31 

28 

25 

24 

24  1  23 

31 

35 

33 

33 

31 

30 

29 

24 

22 

5 

0 

5 

16 

27 

28 

30 

30 

32 

2s!s 

MAX 

33 

38 

43 

35 

30 

38 

so 

43 

45 

30 

29 

36 

35 

35 

38 

40 

40 

39 

40 

26 

HIN 

24 

25 

31 

14 

18 

29 

24 

23 

23 

23 

23 

21 

18 

18 

26 

30 

33 

34 

29 

30 

24 

20 

13 

4 

-^2 

's 

4 

16 

6 

6 

Nil 

MAX 

36 

41 

39 

30 

41 

45 

48 

50 

48 

42 

39 

43 

44 

43 

41 

40 

40 

38 

45 

38 

23 

36 

MIN 

26 

29 

22 

12 

25 

31 

30 

34 

32 

28 

25 

21 

26 

32 

36 

38 

38 

37 

30 

30 

32 

23 

19 

6 

4 

19 

23 

33 

28 

32 

32 

26I9 

MAX 

48 

47 

47 

43 

52 

52 

54 

48 

35 

32 

29 

29 

55 

58 

57 

56 

56 

49 

45 

HIN 

21 

32 

32 

26 

33 

34 

28 

26 

19 

21 

21 

17 

13 

25 

30 

30 

32 

30 

29 

26 

28 

27 

19 

-  2 

-  2 

'l 

13 

20 

22 

23 

22 

mIs 

1  MAX 

53 

46 

44 

43 

50 

53 

53 

50 

48 

40 

38 

35 

45 

46 

47 

45 

47 

47 

42 

42 

39 

36 

36 

36 

37 

36 

MIN 

32 

33 

36 

23 

25 

25 

27 

25 

23 

29 

30 

29 

28 

32 

33 

35 

36 

39 

27 

24 

20 

14 

20 

22 

18 

19 

20 

24 

*! 

19 

26^6 

MAX 

50 

39 

46 

37 

46 

SO 

53 

56 

49 

46 

45 

43 

38 

44 

42 

47 

46 

48 

47 

48 

44 

39 

MIN 

30 

32 

32 

27 

31 

36 

37 

35 

33 

34 

33 

30 

27 

35 

36 

39 

42 

42 

42 

40 

35 

30 

27 

14 

11 

21 

24 

29 

30 

29 

32 

31.5 

MAX 

40 

42 

41 

35 

35 

40 

39 

41 

38 

35 

35 

35 

34 

47 

44 

47 

45 

39 

37 

36 

40 

29 

22 

22 

38 

MIN 

27 

30 

30 

15 

26 

30 

26 

30 

28 

24 

23 

22 

21 

22 

27 

28 

27 

31 

30 

28 

27 

17 

19 

-  6 

-10 

-  3 

19 

21 

21 

19 

18 

21.5 

MAX 

36 

60 

46 

46 

44 

53 

47 

44 

35 

36 

36 

36 

35 

42 

39 

42 

42 

44 

43 

39 

35 

43 

37 

34 

39 

HIN 

26 

29 

31 

29 

24 

29 

25 

26 

28 

33 

33 

34 

31 

31 

27 

35 

37 

37 

32 

30 

32 

29 

26 

21 

12 

11 

11 

20 

15 

12 

24 

26.5 

MAX 

33 

52 

52 

40 

46 

56 

50 

52 

51 

37 

40 

35 

36 

40 

49 

52 

57 

58 

48 

48 

37 

46 

39 

32 

25 

26 

32 

48 

59 

S6 

MIN 

20 

20 

33 

25 

25 

28 

25 

24 

25 

30 

30 

27 

23 

21 

26 

25 

26 

26 

27 

26 

24 

23 

23 

9 

2 

2 

10 

10 

18 

19 

19 

2ll6 

MAX 

~39 

52 

48 

44 

48 

«4 

50 

40 

38 

38 

39 

39 

40 

48 

42 

48 

45 

46 

46 

43 

38 

49 

43 

37 

32 

36 

39 

37 

42 

42  6 

MIN 

33 

32 

32 

28 

26 

29 

26 

27 

28 

34 

35 

34 

34 

33 

28 

37 

40 

37 

39 

33 

34 

26 

19 

18 

12 

13 

13 

22 

17 

12 

26 

27I6 

MAX 

38 

31 

44 

39 

37 

42 

43 

42 

35 

35 

30 

25 

43 

43 

43 

49 

53 

51 

46 

30 

28 

39 

35 

26 

24 

20 

24 

35 

42 

43 

37.5 

MIN 

17 

24 

31 

17 

16 

17 

20 

19 

15 

21 

21 

19 

15 

15 

23 

25 

25 

24 

21 

21 

22 

22 

10 

2 

0 

1 

4 

5 

12 

11 

11 

16.3 

MAX 

36 

35 

37 

34 

34 

34 

36 

39 

39 

36 

35 

34 

33 

35 

38 

33 

38 

37 

40 

38 

40 

37 

32 

26 

22 

23 

31 

34 

36 

34 

34 

34  6 

MIN 

24 

25 

28 

20 

21 

26 

28 

29 

20 

16 

14 

11 

12 

15 

26 

28 

29 

29 

26 

29 

26 

26 

15 

1 

-  2 

-  2 

19 

23 

23 

22 

20.3 

MAX 

36 

43 

42 

38 

44 

48 

45 

44 

39 

33 

32 

33 

33 

36 

53 

53 

53 

49 

44 

40 

46 

44 

39 

25 

19 

28 

36 

41 

45 

44 

43 

40.3 

HIN 

17 

25 

31 

19 

26 

24 

24 

22 

24 

22 

22 

19 

15 

18 

21 

29 

31 

22 

33 

28 

24 

23 

20 

1 

-  4 

4 

20 

23 

24 

10 

19 

20.5 

MAX 

39 

45 

40 

38 

44 

45 

46 

41 

33 

34 

34 

35 

37 

42 

49 

51 

53 

45 

41 

37 

45 

39 

29 

22 

21 

26 

35 

42 

43 

44 

44 

39.4 

MIN 

17 

32 

27 

25 

26 

25 

27 

25 

30 

29 

28 

21 

16 

20 

22 

21 

30 

23 

29 

31 

29 

25 

12 

-  3 

2 

11 

20 

17 

11 

17 

20.9 

HAX 

39 

39 

42 

35 

34 

44 

45 

41 

42 

41 

41 

44 

46 

43 

43 

44 

43 

40 

48 

37 

32 

31 

22 

26 

36 

42 

42 

41 

47 

39.9 

HIN 

23 

27 

26 

21 

28 

34 

30 

33 

34 

34 

34 

27 

26 

34 

32 

31 

35 

32 

31 

25 

34 

20 

11 

15 

6 

12 

12 

30 

31 

32 

34 

26.9 

HAX 

42 

43 

38 

41 

47 

50 

48 

55 

54 

49 

36 

45 

46 

48 

49 

44 

45 

44 

47 

41 

38 

32 

28 

35 

37 

40 

43 

53 

49 

43.  5 

MIN 

27 

3? 

33 

34 

36 

34 

32 

30 

33 

30 

27 

23 

24 

35 

37 

41 

40 

39 

36 

36 

35 

18 

17 

B 

6 

22 

26 

33 

32 

31 

34 

29.8 

HAX 

44 

42 

38 

43 

42 

41 

39 

34 

45 

38 

35 

35 

39 

28 

20 

27 

35 

36 

40 

39 

36.1 

MIN 

24 

22 

31 

32 

22 

24 

19 

16 

14 

14 

26 

31 

31 

32 

32 

-  7 

-  7 

17 

23 

28 

23 

22 

21.1 

HAX 

30 

30 

44 

40 

37 

45 

45 

47 

50 

47 

45 

23 

28 

28 

36 

50 

43 

47 

46 

42 

41 

35 

27 

25 

27 

33 

37 

42 

43 

37.6 

MIN 

25 

24 

25 

20 

20 

23 

23 

22 

19 

17 

16 

19 

18 

17 

15 

14 

17 

16 

27 

24 

19 

20 

15 

10 

1 

1 

5 

9 

10 

9 

11 

16.5 

MAX 

38 

35 

36 

35 

34 

37 

37 

39 

41 

40 

36 

32 

33 

36 

40 

39 

41 

39 

38 

41 

31 

29 

21 

21 

26 

26 

37 

37 

40 

39 

35. 2 

MIN 

32 

29 

29 

20 

30 

32 

32 

32 

31 

34 

34 

30 

30 

32 

32 

33 

35 

36 

35 

32 

29 

19 

16 

5 

4 

20 

IS 

24 

33 

33 

34 

27.8 

MAX 

44 

53 

54 

51 

50 

53 

48 

46 

47 

32 

30 

33 

50 

54 

51 

45 

52 

54 

49 

44 

33 

30 

29 

34 

41 

51 

61 

51 

49 

45.0 

MIN 

13 

28 

24 

27 

21 

39 

27 

25 

20 

25 

22 

23 

25 

26 

27 

36 

36 

37 

27 

23 

20 

26 

18 

12 

5 

6 

7 

17 

19 

29 

23 

22.7 

MAX 

37 

39 

42 

40 

42 

45 

40 

36 

35 

33 

33 

44 

48 

51 

SO 

45 

41 

37 

40 

37 

34 

23 

23 

27 

35 

42 

43 

45 

43 

39.2 

MIN 

22 

33 

32 

IS 

21 

24 

26 

23 

27 

26 

27 

23 

16 

25 

24 

27 

30 

24 

31 

27 

28 

26 

20 

11 

0 

5 

9 

16 

17 

17 

14 

21.6 

MAX 

44 

44 

50 

40 

50 

50 

54 

54 

52 

50 

46 

46 

44 

46 

50 

52 

46 

48 

50 

48 

44 

32 

31 

40 

36 

39 

48 

52 

52 

46.2 

MIN 

36 

36 

38 

30 

38 

38 

37 

38 

36 

34 

34 

32 

30 

32 

42 

40 

44 

42 

40 

36 

36 

32 

28 

22 

17 

26 

26 

34 

34 

34 

34 

34.1 

MAX 

34 

41 

42 

33 

34 

41 

35 

35 

35 

34 

38 

44 

51 

52 

49 

45 

38 

33 

32 

34 

36 

22 

20 

21 

27 

30 

34 

44 

36 

36.7 

HIN 

10 

29 

31 

18 

19 

19 

22 

30 

31 

24 

23 

19 

15 

20 

21 

23 

22 

27 

28 

28 

27 

13 

16 

0 

-  8 

-  2 

6 

5 

9 

10 

12 

17.6 

HAX 

42 

40 

38 

37 

49 

47 

43 

57 

45 

38 

35 

34 

36 

40 

45 

44 

44 

45 

43 

40 

46 

38 

35 

32 

28 

35 

34 

39 

38 

44 

46 

40.5 

HIN 

30 

32 

33 

27 

31 

32 

37 

36 

31 

32 

31 

29 

26 

33 

34 

38 

40 

39 

34 

32 

32 

26 

25 

' 

11 

22 

24 

29 

31 

33 

34 

30.1 

MAX 

43 

49 

39 

34 

41 

49 

45 

45 

37 

35 

32 

28 

37 

48 

48 

43 

42 

44 

47 

42 

36 

30 

20 

19 

22 

36 

35 

42 

40 

43 

38.0 

MIN 

30 

30 

24 

16 

20 

26 

29 

30 

24 

29 

28 

22 

20 

22 

22 

30 

34 

32 

30 

29 

25 

26 

14 

1 

-  3 

9 

12 

17 

15 

9 

17 

21.6 

HAX 

35 

37 

39 

37 

36 

40 

44 

44 

45 

41 

42 

37 

35 

44 

45 

42 

42 

40 

39 

43 

38 

31 

21 

23 

29 

29 

38 

42 

43 

43 

38.3 

HIN 

30 

29 

32 

27 

31 

33 

36 

36 

34 

35 

28 

29 

26 

32 

34 

36 

38 

38 

34 

32 

37 

24 

17 

11 

9 

21 

25 

26 

33 

29 

35 

29.6 

HAX 

38 

45 

44 

40 

45 

45 

43 

42 

38 

36 

36 

46 

50 

54 

S2 

47 

41 

38 

42 

37 

30 

30 

23 

26 

34 

43 

45 

47 

47 

41  .4 

HIN 

28 

31 

32 

22 

21 

25 

24 

24 

28 

28 

29 

23 

14 

23 

29 

28 

30 

29 

31 

29 

28 

26 

19 

10 

1 

5 

9 

IS 

17 

19 

17 

22.4 

HAX 

52 

52 

47 

40 

58 

56 

50 

52 

52 

49 

45 

52 

56 

54 

52 

46 

50 

47 

49 

44 

40 

44 

44 

56 

56 

55 

54 

49.7 

HIN 

31 

34 

31 

28 

35 

44 

36 

33 

26 

25 

21 

21 

20 

34 

40 

39 

39 

40 

38 

34 

32 

31 

28 

32 

40 

38 

43 

34 

36 

33.2 

HAX 

38 

37 

45 

40 

42 

45 

44 

49 

48 

42 

40 

23 

25 

39 

41 

48 

44 

41 

35 

40 

29 

22 

21 

25 

29 

36 

37 

37 

36.7 

MIN 

21 

25 

32 

20 

27 

27 

23 

24 

20 

15 

17 

14 

14 

17 

16 

16 

15 

21 

24 

22 

16 

21 

10 

4 

-  8 

11 

12 

16 

16 

16 

17.5 

HAX 

36 

40 

42 

34 

33 

40 

40 

34 

35 

35 

35 

42 

44 

45 

51 

50 

46 

40 

40 

33 

31 

29 

21 

19 

22 

27 

31 

35 

45 

36 

36.6 

HIN 

15 

15 

30 

17 

20 

21 

21 

28 

28 

23 

22 

20 

12 

22 

18 

19 

19 

23 

24 

24 

IS 

12 

10 

-  3 

-  e 

-  8 

6 

6 

12 

6 

10 

15.6 

MAX 

35 

34 

38 

30 

38 

45 

40 

45 

41 

38 

38 

40 

42 

45 

44 

55 

46 

41 

41 

41 

37 

39 

33 

23 

23 

24 

30 

37 

33 

39 

41 

37.9 

MIN 

16 

29 

23 

-  1 

5 

12 

10 

15 

8 

2 

3 

4 

0 

15 

14 

25 

20 

16 

10 

10 

10 

10 

-  4 

-  4 

-15 

0 

-  3 

5 

4 

0 

6 

7.9 

MAX 

42 

62 

59 

49 

50 

52 

53 

48 

37 

38 

39 

38 

37 

48 

49 

52 

50 

46 

46 

41 

40 

46 

41 

37 

33 

36 

37 

46 

52 

50 

51 

45.3 

MIN 

33 

37 

39 

32 

30 

34 

31 

29 

33 

34 

34 

35 

33 

31 

33 

37 

39 

40 

37 

36 

32 

32 

27 

22 

13 

14 

15 

22 

21 

25 

28 

30.3 

HAX 

42 

40 

42 

42 

39 

30 

35 

38 

31 

32 

33 

36 

40 

40 

43 

45 

48 

50 

49 

42 

41 

45 

40 

40 

29 

30 

,4 

38 

40 

42 

42 

39.3 

HIN 

21 

21 

24 

24 

26 

25 

21 

26 

19 

20 

18 

15 

6 

4 

10 

18 

23 

20 

24 

20 

16 

14 

5 

-  9 

-20 

-10 

6 

S 

5 

1 

13.0 

39 

32 

36 

38 

35 

39 

45 

SO 

45 

45 

36 

33 

33 

33 

28 

16 

15 

20 

23 

32 

38 

40 

38 

34.7 

MIN 

9 

28 

9 

20 

15 

23 

19 

23 

^6 

13 

15 

14 

14 

18 

20 

21 

25 

26 

26 

23 

23 

10 

4 

-12 

-17 

-  8 

3 

9 

17 

13 

10 

13.6 

48 

48 

39 

45 

55 

50 

51 

62 

52 

46 

46 

52 

SO 

49 

36 

23 

32 

42 

44 

54 

54 

49 

47.5 

HIN 

23 

24 

31 

22 

19 

24 

18 

19 

19 

12 

7 

6 

8 

17 

19 

29 

35 

21 

28 

24 

18 

A 

9 

-  1 

-16 

-11 

-  3 

10 

9 

9 

11 

14.6 

HAX 

44 

55 

56 

42 

50 

50 

49 

45 

3. 

37 

36 

35 

37 

50 

56 

56 

46 

49 

43 

45 

39 

32 

28 

28 

31 

40 

47 

51 

50 

45 

44.0 

HIN 

21 

36 

36 

27 

26 

28 

26 

24 

28 

31 

32 

29 

25 

24 

fl 

26 

28 

25 

32 

27 

21 

30 

25 

13 

S 

7 

6 

16 

16 

IS 

20 

23.8 

HAX 

32 

48 

56 

42 

43 

52 

52 

41 

37 

36 

35 

32 

35 

49 

50 

55 

56 

47 

51 

38 

49 

41 

30 

28 

27 

34 

41 

49 

52 

SO 

43.1 

HIN 

21 

25 

36 

29 

27 

28 

28 

26 

31 

30 

28 

24 

23 

27 

25 

27 

26 

29 

25 

22 

24 

13 

6 

6 

9 

11 

16 

13 

16 

22.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


IDAHO 
OECEMBER  1962 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IB  1  17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e 
> 
< 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

MAX 
MIN 

38 
32 

40 
28 

36 
30 

33 
19 

34 
21 

42 

31 

44 

35 

48 

36 

51 

29 

37 
26 

34 

23 

33 
23 

40 
21 

34 

25 

42 

33 

45  42 

37  37 

41 

37 

41 

34 

39 

33 

40 

33 

45 
22 

33 

23 

29 
5 

23 
5 

23 
9 

34 
22 

39 
30 

37 
31 

38 

31 

44 

32 

38.0 
26.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

35 
12 

40 
26 

37 
20 

30 
-  4 

43 
10 

44 

24 

46 
14 

48 

21 

40 

9 

39 
7 

38 
3 

36 
4 

44 

6 

42 
13 

48 
22 

44  43 
29  30 

41 
27 

35 
18 

38 
15 

37 
15 

36 
3 

25 
-  7 

19 
-23 

19 
-24 

28 
-  3 

33 
-  2 

32 
15 

40 

9 

46 

2 

42 
12 

37.6 
9.7 

WAYAN 

MAX 
MIN 

43 
31 

46 

28 

38 
25 

29 
12 

34 
22 

38 
22 

37 
21 

41 

20 

41 
18 

43 
18 

41 
19 

42 
16 

44 
18 

40 
20 

51 
26 

53  48 
26  29 

47 

30 

40 
28 

35 
26 

33 
21 

31 
20 

24 

13 

12 
-  5 

17 
-15 

20 
-  5 

30 
2 

33 
11 

41 
16 

41 

20 

43 
19 

37.3 
17.8 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

40 

33 

47 
35 

42 
29 

43 
28 

45 
27 

49 

29 

41 
26 

40 

26 

38 
32 

38 
34 

38 
35 

38 
34 

38 
33 

46 

34 

41 

28 

47  44 
36  40 

48 
39 

43 

37 

42 
33 

36 
32 

45 

28 

41 

20 

36 
21 

36 
14 

32 
IS 

35 
16 

35 
15 

38 
18 

41 
14 

44 

27 

40.8 
28.1 

WINCHESTER  1  SE 

MAX 
MIN 

38 
25 

39 
27 

34 
26 

33 
16 

45 
30 

46 

32 

50 
29 

52 
26 

55 
28 

47 

25 

41 
23 

41 

le 

42 
21 

46 
34 

48 

35 

50  45 
36  35 

39 
35 

39 

30 

41 
26 

45 
30 

36 
S 

24 
2 

20 
3 

24 
2 

24 

2 

30 
16 

36 
22 

39 
31 

47 

32 

46 
28 

40.1 
23.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  li. 

Relahve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  prscipitation 

2 

Station 

Prevailing 

Percent  ol 
time  irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

5:00  A 
MST 

11:00  A 
MST 

5:00  P 
MST 

O  H 
O  CO 

..  a 

Trace 

60-I0' 

,10-.49 

66-OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  si 

BOISE  KB  AIRPORT 

SE 

15 

5.2 

24 

SE 

2 

81 

73 

66 

80 

9 

4 

1 

0 

0 

0 

14 

54 

8 

1 

IDAHO  FALLS  42  WW  WB 

M 

3.6 

27  0 

S 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

ME 

3.7 

32  0 

SSW 

2 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

LEWISTOWN  AIRPORT 

86 

81 

84 

6 

5 

4 

1 

0 

0 

16 

8 

7 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SSW 

13 

8.1 

32 

W 

2 

81 

70 

67 

76 

9 

1 

2 

0 

0 

0 

12 

54 

7 

5 

0  MAXIMUM  HOURLY  AVERAGE 

• 


S««  referaoce  notes  fotlowlog  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

D*j  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABERDEEN  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

ARCO  3  tM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

ARROWROCK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

I 

ASHTON  1  S 

SNOtilFALL 
SN  ON  GNO 

T 
3 

2 

1 

T 

T 

- 

- 

_ 

_ 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

I 

1 

AVERY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.3 
1 

T 

T 

BIG  CREEK  I  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
5 

3 

1.0 
4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

BLACKFOOT  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 
1 

1 

BOISE  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

BONNERS  FERRY  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3.0 

5 

_ 

_ 

2.0 

.5 

T 
T 

.5 

T 
T 

2.0 
2 

BURUEY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

CASCADE   I  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.S 

<k 

2 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

CENTERVILLE  ARBAUGH  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.4 
4 

2 

T 
2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

COBALT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4 

4 

4 

- 

2 

COEUR  D  ALENE  HS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

COTTONWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 

3 

.5 

3 

3 

2 

I 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

2.0 
2 

1 

I 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

OEAOWOOO  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.6 

7 

1.7 

7 

T 
6 

T 
6 

6 

6 

T 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

.5 

7 

7 

6 

5 

T 

5 

4 

T 
4 

4 

.3 
5 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

9 

} 

T 
5 

ELK  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

3 

2 

7.3 

9 

2.0 
11 

.5 
12 

9 

7 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

- 

3 

T 
3 

2 

T 
2 

1 

1 

- 

.5 
2 

2 

2 

2 

T 
2 

T 
1 

1 

1 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

GARDEN  VALLEY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

GLENNS  FERRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

HAILEV  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

HAMER  4  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

IDAHO  CITY 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
1 

T 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

ISLAND  PARK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

I.O 
11 

2.0 
13 

3.0 
IS 

14 

T 
14 

T 
14 

1.0 
IS 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

.5 
14 

T 
14 

.5 
14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

KILGORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

4.0 

7 

6 

6 

6 

<i 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

- 

5 

S 

5 

S 

T 
S 

- 

.5 
S 

S 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

LEWISTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

LOWMAN  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

MALAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.8 

T 

T 

.2 

MAY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

MC  CALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
S 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

MULLAN  FAA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

3 

5.1 
2 

1.7 
8 

T 
9 

T 

6 

S 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1.1 
2 

T 
3 

T 
2 

T 
2 

NEZPERCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 

6 

4 

4 

3 

1 

T 

OAKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 

T 

PAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

PIERCE  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 
1 

1 

7.0 
8 

.5 
8 

T 

7 

7 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

I 

T 

T 

T 

T 

.» 
1 

1 

1 

Sm  raimnc*  aokm  ioUowing  Sulioo  Udaz. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IDAHO 

DECEMBER  1962 


Day  of  month 


otaaon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POCATELLO  WB  AIRPORT 

SNOWFAL  L 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

2 

.9 

T 

T 

T 
T 

^  5 

T 

T 

J 
T 

T 

PORTHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

1.0 
1 

1 

PRIEST  RIVER   EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

5 

2.0 

7 

.3 

7 

T 
7 

T 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

T 
1 

T 
1 

.8 

2 

1 

T 
T 

1.3 
1 

1 

SANDPOINT  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

4 

2.0 

4 

3 

3 

.2 

3 

1 

T 

T 

"T 

.3 

T 

.3 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 

1.6 
2 

T 

SUN  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

4.0 
5 

T 
5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

SWAN  VALLEY   1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

THREE  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.5 
4 

3 

2 

T 

T 

2.5 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

TWIN  FALLS  2  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WARREN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

9 

2.5 

7 

1.0 

8 

e 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

4.0 

4 

2.0 

6 

1.0 

7 

7 

7 

7 

7 

2.0 

9 

9 

9 

9 

See  refeience  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 
DELArEO  DATA 


T«n 

^perolure 

Proclpilation 

StaKon 

•  1 

0  E 

•il 

.  1 

S  E 
•  c 

<  s 

1 
t 
< 

E 

1  z 

O  Ik 

S 

X 

Q 

t 

o 

S. 
a 
t 

1 

No.  o 

Day* 

1 

1 
r  z 
II 

J" 

S 

1 

o 

o 

Snow,  SlMt 

No.  ol  Day* 

Min. 

i 

si 

w  6 
1  8 

a 

J 

i 

J 

o 

J 

8 

.'J 

Si 

JUNE  1962 

BRUNEAU 

85.1 

50.4 

67.8 

35 

* 

12 

0 

0 

0 

.20 

.10 

2 

•  0 

0 

0 

0 

MACKAY  RS 

74.4 

42.7 

0.5 

^87 

26 

30 

195 

0 

0 

2 

0 

•  57 

-  .69 

.30 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

WFtSfR  2  SE 

8'>.2 

48.7 

66.5 

-  0.3 

98 

25 

31 

4 

59 

10 

.06 

-  .76 

.06 

16 

0 

0 

0 

JULY  1962 

WEISER  2  SE 

90.3 

54.5 

72.4 

-  3.0 

103 

24 

42 

* 

1 7 

0 

0 

.66 

.  55 

.66 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

SEPTEMBER  1962 

8LACKF0OT  2  SSW 

77.6 

40.4 

59.  0 

86 

28 

176 

0 

0 

1 

0 

00 

■"  .64 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUNGALOW  RS 

77. 8M 

40.  IM 

59.  OM 

89 

6 

27 

8 

173 

0 

2 

0 

3.41 

1.25 

11 

.0 

0 

FENN  RS 

M 

M 

M 

89 

5 

33 

9 

0 

0 

0 

0 

1.06 

.93 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

OCTOBER  1962 

FENN  RS 

M 

M 

0 

0 

2.05 

.0 

0 

HAILEY  RS 

64.7 

32.9 

48.8 

1.8 

75 

3* 

24 

17* 

494 

0 

0 

17 

0 

.30 

-  .60 

.09 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

MACKAY  RS 

67.0 

30.5 

48.8 

2.8 

73 

20+ 

27 

17 

492 

0 

0 

25 

0 

.08 

-  .56 

.05 

10 

T 

0 

0 

0 

0 

POCATELLO  2 

68.5 

35.8 

52.2 

S3 

28 

22 

17 

396 

0 

0 

12 

0 

.50 

.39 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRIANGLE  RANCH 

64.2M 

24.  7M 

44. 5M 

83 

3 

25 

630 

0 

0 

.96 

.53 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

WEISER  2  SE 

64,5 

36.9 

50.7 

-  1.3 

79 

3+ 

29 

17 

436 

0 

0 

8 

0 

2.51 

1.65 

■  86 

10 

.0 

0 

7 

1 

0 

NOVEMBER  1962 

MOOSE  CREEK  RANCH 

M 

M 

M 

17 

23 

0 

0 

PIERCE  RS 

42.1 

25.3 

33.7 

57 

3 

14 

24 

932 

0 

1 

28 

0 

5.51 

.84 

1.82 

21 

3.5 

2 

28+ 

13 

3 

1 

DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3, 

< 

JUNE  1962 

BRUNEAU 

MAX 
MIN 

77 
62 

82 
45 

75 
43 

66 
35 

69 
36 

69 
46 

74 
39 

85 

42 

85 
57 

85 
50 

83 
52 

84 
47 

83 
54 

77 
51 

79 
57 

78 
45 

88 
48 

90 

51 

91 

S7 

92 
54 

90 
57 

90 
51 

92 
49 

101 
54 

102 
62 

101 
57 

84 

54 

92 
49 

94 
51 

96 
56 

85.1 
50.4 

MACKAY  RS 

MAX 
MIN 

71 
34 

68 
44 

59 
37 

48 
36 

56 
30 

55 
3L 

63 
36 

71 
49 

76 
44 

79 
50 

77 
42 

80 
41 

76 
3, 

77 
45 

75 
46 

64 
43 

79 
42 

80 
36 

78 
45 

75 
52 

79 
45 

78 
45 

85 
47 

84 
49 

85 
50 

S7 

47 

86 
48 

S3 
44 

81 
46 

78 
46 

74.4 
42.7 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

78 
50 

82 
42 

78 
44 

65 
31 

69 
46 

71 
38 

76 
36 

82 
40 

83 
53 

80 
S8 

83 
47 

84 
46 

79 
51 

79 
42 

82 
47 

85 
51 

82 
48 

90 
46 

92 
53 

90 
54 

92 

57 

88 
47 

94 

53 

92 
53 

98 

57 

95 
58 

S3 

52 

89 
51 

92 
56 

93 
55 

84.2 
48.7 

JULY  1962 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

82 
55 

82 
48 

84 
44 

86 
42 

90 
58 

87 
53 

85 
45 

93 
49 

95 
54 

97 
54 

91 
55 

91 
71 

8» 

61 

62 

S6 

86 
SO 

85 
49 

88 
48 

82 
43 

87 
43 

94 
45 

102 
53 

100 
57 

102 
60 

103 

69 

91 

71 

88 

64 

94 

59 

91 

59 

93 

55 

«i 

64 

92 

57 

90.3 
54.5 

SEPTEMBER  1962 

BLACKFOOT  2  SSW 

MAX 
MIN 

82 
37 

86 
42 

82 
43 

80 
43 

83 
39 

81 
42 

83 
47 

78 
28 

75 
34 

80 
35 

81 
50 

66 

52 

78 
46 

81 
41 

82 
49 

80 
36 

77 
33 

74 
34 

78 

37 

80 
39 

82 
36 

74 
40 

76 
41 

78 
42 

77 
42 

79 
43 

78 
38 

76 
42 

61 
41 

61 
39 

77.6 
40.4 

BUNGALOW  RS 

MAX 
MIN 

84 
38 

86 
42 

84 
41 

87 
38 

87 
40 

89 

40 

88 
40 

68 
27 

79 
31 

79 
41 

62 
42 

61 

35 

60 
42 

70 
47 

73 
40 

77 
34 

81 
37 

80 

to 

SO 
43 

SO 
43 

82 
42 

80 
45 

83 
44 

84 
42 

82 
39 

76 
43 

58 
48 

77.8 
40.1 

FENN  RS 

MAX 
MIN 

88 
46 

88 
46 

88 
45 

87 
43 

89 
43 

88 
42 

86 
44 

72 
35 

80 
33 

78 
43 

67 

52 

64 
42 

66 
45 

71 

50 

83 
48 

79 
48 

82 
48 

82 
45 

83 
42 

OCTOBER  1962 

HAILEY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

72 
38 

75 
35 

75 
37 

68 
31 

68 
31 

66 
30 

65 
28 

60 
25 

60 
37 

67 
41 

66 
37 

60 
41 

63 
47 

50 
40 

55 
25 

50 
24 

53 
24 

60 
29 

64 
32 

62 
29 

63 
30 

70 
29 

67 

33 

67 
32 

68 
31 

68 
30 

68 
32 

66 
34 

68 
35 

72 
36 

71 
36 

64.7 
32.9. 

MACKAY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

73 
30 

72 
29 

70 
31 

69 
30 

70 
34 

68 
32 

64 
30 

68 
29 

65 
29 

69 
30 

70 
33 

68 
31 

69 
31 

65 
30 

57 
28 

66 
29 

64 
27 

70 
29 

69 
28 

73 
31 

68 
28 

71 
30 

69 
29 

67 
28 

60 
31 

56 
29 

61 
35 

64 

35 

72 
31 

63 
33 

68 

37 

67.0 
30.5 

POCATELLO  2 

MAX 
MIN 

73 
37 

80 
38 

74 
44 

67 
35 

63 
37 

64 
38 

66 

33 

61 
45 

73 
40 

70 
48 

72 
43 

Tl 
60 

75 
60 

66 
39 

66 
34 

55 
27 

57 
27 

62 
25 

63 
31 

64 
35 

70 
34 

70 
37 

67 
31 

68 
28 

68 

25 

70 
30 

l\ 

S3 
29 

70 
28 

72 
34 

70 
32 

68.5 
35.8 

TRIANGLE  RANCH 

MAX 
MIN 

22 

60 
28 

55 
28 

57 
15 

65 
15 

64 
45 

63 
31 

60 
40 

66 
37 

70 
48 

63 
38 

45 
35 

47 
33 

47 
20 

58 
17 

64 
20 

69 
20 

70 
20 

68 
20 

69 
16 

74 
14 

67 
17 

72 
20 

70 
16 

72 
17 

71 
17 

65 
IS 

64.2 
24.7 

WEISER  2  SE 

MAX 
MIN 

69 
35 

79 
35 

79 
48 

74 
47 

73 
34 

63 
34 

67 
32 

70 
41 

60 
48 

55 
47 

54 
47 

55 
48 

58 
48 

56 
44 

62 
39 

62 
30 

62 
29 

61 

30 

70 
34 

64 

34 

65 
34 

67 
33 

67 
35 

67 
33 

61 
31 

63 
31 

65 
33 

63 
33 

63 

61 

65 

64.5 

36.9 

NOVEMBER  1962 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MAX 
MIN 

36 
30 

48 
40 

48 

32 

33 
29 

35 
17 

28 
20 

36 
24 

40 
29 

40 
28 

38 
27 

36 
28 

34 
28 

PIERCE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

SO 
36 

54 
25 

57 
28 

55 

55 
30 

46 
34 

43 
19 

43 
20 

42 
28 

46 
30 

45 
27 

41 
28 

43 
28 

43 
28 

40 
19 

36 
20 

34 
26 

34 
28 

34 
25 

48 

30 

48 

29 

38 
27 

34 
IS 

33 
14 

34 
15 

41 

30 

44 
28 

35 
24 

34 

32 
18 

42.  1 
25.3 

3*«  raf«r«DO*  Dotaa  toUowtng  SUtton  ladax. 
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DAILY  PRECIPITATION 

DEUVEO  0»T» 


Station 

Day  of  month 

"3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(S 

JUNE  1^62 

.10 

.02 

T 

T 

.06 

T 

T 

.02 

T 

.20 

MACKAV  R  S 

.03 

.02 

.07 

.04 

.02 

.30 

.05 

.04 

.57 

WEISER  2  SE 

T 

T 

.06 

T 

.06 

JULY  1962 

WEISER  2  SE 

SEPTEMBER  19&2 

BLACKFOOT  2  SSW 

.00 

BUNGALOW  R  S 

.19 

1.25 

T 

.08 

.06 

.  35 

.62 

.  86 

3.41 

.93 

.09 

.04 

1.06 

OCTOBER  1962 

HAILEY  RANGER  STATION 
KAMIAH 

.  13 

.07 

.05 
.25 

.03 
.06 

.81 

.09 
.38 

.01 
1.65 

.06 

.04 
.33 

.08 
.33 

4.07 

MACKAY  RANGER  STATION 

.01 

.05 

.02 

T 

T 

T 

POCATELLO  2 

.07 

.04 

.39 

TRIANGLE  RANCH 

.05 

.02 

.09 

.  14 

.  13 

.53 

.96 

WEISER  2  SE 

.03 

T 

.  10 

.22 

.86 

.24 

.39 

.22 

.46 

T 

2.51 

NOVEMBER  1962 

MOOSE  CREEK  RANCH 

.05 

1.61 

1.90 

.02 

.06 

.20 

.48 

.22 

.  IB 

PIERCE  RANGER  STATION 

.32 

.29 

,24 

.36 

.03 

.  10 

.27 

.  12 

.02 

.  17 

T 

.  66 

1.82 

.07 

.07 

T 

.11 

.64 

.22 

T 

5.51 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOVEMBER  19  62 
PIERCE  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.5 
1 

T 

2.0 
2 

1 

1 

T 
1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

:1 

1.0 

2 

1 

T 
1 

Sm  r*{aT«ic«  notM  foUcnriag  SUtlon  Indn 


STATION  INDEX 


atnartH  w  station 

ArTfRTHOUGHT  MINC 
AM6MICAN  FALLS  1  SW 
AHOCASON  DAM 
AftSON  2  NW 
ARCO  )  NV 
AMOWltOCK  CAN 
ASMTOH  1  S 
ATLANTA  i 
ATLANTS  5li»»»rT 

AVfftT  DANGCR  STATICM 


COUNTY 


eiNCMAH 
OHTHEE 
POWER 

FLPXORF 


BfH 


I  DAM 


.  CREEK 
BLACCOOI  2  SSW 
»LACKfOOT  CAN 

BLISS 

BOGUS  BASIN 

AOISe  LUCKY  PEAS  I 

BOlSr  MS  AIRPORT 
SONNtRS  fCRRr  I  M 
BRUNT AU 
BUHL 

bungalom  ranger  S 

BURCE  2  FN€ 


BURLCr  f»cTO«V 
BuRlET  'AA  AIRPORT 
CABINET  GORGE 


Oili  BUTTC 
ELMORE 
fRCNONT 
ELNORE 

IL-Oft 

09231  SHOSHONE 

BLAINE 
Ottt  KOOTENAI 

  BONNER 

Oai^  VALLE* 

BINGHAM 
092q  CAfttBOU 
1002  GOOOING 
10t«  BOISE 
lOtfl  ADA 


1022)  ADA 
I  1079  BOUNOARv 

,  OWYHfE 
1217t  TWIN  r»LLS 
ATION  12*«  CLEARMATER 
'  1272  ShOSmONF 
1200  CASSIA 
129«  CASSIA 
1)01  CASSIA 
liti  BONNER 


CASCADE  1  Nil 
CATU5E  CREEK 
CCNTERviLLE  ARBAUGM  RCH 


CLARKIA  BANGER  STATION 
COBALT 

COEUR  0  ALENF  RS 


COTTONWOOD 
COTTONWOOD  2  WSW 
COUNCIL 

CRATERS        The  moon  " 
DCADWOOD  DAM 
DCDOWOOD  SUMMIT 
DfCEPT ION  CREEK 


OEER 


PAN 


POIN 


Et«ETT  2  e 
FAIRFIELD  RANGER 
FCNN  RANGER  STAT  ION 


ILL    INDIAN  AGENCY  929 


'  13Bd  CANYON 
l«Oa  WASHlNGTOi 

VALLEY 
15771  CLEARWATEI 

161«i  BO  ISC 
1&63  CUS'fR 
1671  CUSTpn 
18J1:  SHOSHONE 
19321  LEMHI 
199<j  KOOTENAI 

20Tt(  CARIBOU 
21541  IDAHO 
215«  IDAHO 
ADAMS 
ZZAO  BUTTE 
2515  VALLEY 
2)95  VALLEY 
2*2Z  KOOTENAI 
24*«  CANYON 
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249J 

a7oc 
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EXPERIMENT  STATION 
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MRS  GENA  NEWPORT 
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U  S  FOREST  SERVICE 
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U  S  WEAT»CR  BUREAU 
ARLO  T  GRUNCRUD 
FRED  UHL 
SHELLEY  HOWARD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MONTANA  l^OWER  CO 
FRANK  0  REOFIELD 
AMALGAMATED  SUGAR  CO 
FED  AVIATION  AGENCY 
HASH  WATER  POWER  CO 

CALDWELL  6ROA0CAST  CO 
STUART  DOPF 
U  S  BUR  RECLAHAT ION 
U  S  WEATrCR  BUREAU 

MISS   XINIA    t  ARBAUGH 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  K  L  ROBINSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
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UlS  <LAI 


RICH 


SAB I  FRF  I 
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U  S  WEATHER  BUREAU 
y  5  FOREST  SERVICE 
CARL  PADOUR 
GEORGE  E  WYNNE 

MRS   2ILPMA   L  WEN2EL 
EDITH  STEVENS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  DONNA  M  NELSON 
MRS  MAIEL  V  WHEELER 

NE  F  HARPER 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  RUBY  G  COVEY 
FORT  HALL   IR  PROJ 
US  SOIL  CON  SERVICE 

f  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MILES  T  MILLER 
US  SOIL  CON  SERVICE 
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I  OAMMfN 
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CARROLL  I 
SALMON  R  CANAL  CO 

CHARLES  D  COWGILL 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


IDAHO 


ASHEV1LLE:  1963 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


May 


ABEROEEN  EXP  STA 

13.9 

-  7.3 

27.3 

1.1 

31,1 

47.9 

1.9 

AMERICAN  FALLS    I  SW 

16.6 

29.0 

32.7 

49.7 

ANDERSON  0AM 

21  .6 

29.9 

32.0 

50.3 

ARSON  2  NH 

ARCO  3  NW 

12.4 

20.5 

22,8 

46,3 

ARROWROCK  0AM 

21.2 

-  3.3 

ASHTON  1  S 

lO.S 

-  7.3 

23.6 

l.S 

25.2 

-  2,7 

43*4 

2^0 

ATLANTA  3 

18.3 

25.1 

25.5 

40.1 

AVERY  RS 

22,4 

-  5,< 

30.7 

-  l.< 

35.8 

-  2.1 

46.3 

-  0.3 

BAYVIEW  MOOEL  BASIN 

23.9 

31. 3M 

32. 9M 

45.5 

BIG  CRFFK   1  S 

15.2 

23.8 

25,9 

BLACKFOOT   2  SSW 

16.0 

29.2 

32.1 

49I8 

BLACKFOOT  DAM 

_ 

_ 

BLI  S5 

21.8 

33.1 

37,4 

53. If 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

23.0 

33.6 

40.6 

55.9 

BOISE  WB  AP 

21.1 

-  7.! 

32.2 

-  l.( 

38.6 

-  2.6 

52,4 

2.5 

BONNERS  FERRY  1  SW 

22.6 

32.0 

34,9 

49,3 

BRLTNEAU 

- 

_ 

_ 

BUHL 

23.0 

-  5.1 

33.3 

0.( 

37,8 

-  2.8 

53. Of 

3.2 

BUNGALOW  RS 

_ 

BURKE  2  ENE 

19,8 

27.4 

29.4 

39.6 

BURLEY 

20.9 

-  5.7 

31  .9 

0.4 

35-7 

-  3,4 

52.3 

3.7 

eURLFY  FAA  AP 

18,1 

28. 1 

33.3 

49.3 

CABINET  GORGE 

22.4 

30.7 

34*2 

48.0 

CALDWELL 

21.9 

-  7,( 

33.3 

-  1.3 

42.4 

-  0.1 

55. 2f 

3.8 

CAMBR I06E 

14.5 

-  1.1 

36.4 

-  1.5 

2.0 

CASCADE   1  NW 

16.4 

23.6 

27,6 

41.6 

CHALL IS 

16.0 

-  2.4 

26.1 

1.1 

32.1 

-  2.1 

48,1 

3.4 

CHILLY  BARTON  FLAT 

11.2 

22.7 

24.0 

40.8 

COBALT 

13*1 

24.5 

29.9 

41. 4f 

COEUR  0  ALENE  RS 

-  3,6 

32.3 

1.5 

1.7 

CONOA 

13. 3> 

24. 3M 

24. IM 

41.9 

COTTONWOOD 

23.6 

30. 4h 

33.6 

45,9 

COUNCIL 

16. 2H 

-  9,5 

27.5 

-  1.7 

36.  IM 

-  1.4 

51.4 

3.1 

CRATERS  OF   THE  MOON  NM 

13.8 

22.3 

24.3 

43.9 

DEADWOOD  DAM 

15.9 

-  0,9 

23.3 

2.0 

25  .7 

-  1.2 

3.1 

DEER  FLAT  DAM 

20,1 

-  8,5 

31.3 

-  2.7 

40.7 

-  1.1 

54,4 

3.6 

DEER  POINT 

20.1 

23.3 

23.6 

39,5 

DIXIE 

15.2 

21.6 

24,5 

37,0 

DPIGGS 

10.0 

-  7,3 

23.2 

2.1 

24.8 

-  2.3 

42,0 

3.4 

DUBO! S  EXP  STA 

11  .6 

-  6.2 

23.2 

2.0 

25,0 

-  3.4 

44,  5 

2.2 

OUBOI S  FAA  AP 

10.5 

22.7 

25,8 

M 

ELK  CITY 

18.6h 

27. 7M 

M 

4  3.3V 

Elk  river  i  s 

20,3 

29.0 

30,4 

44.2 

EMMETT   2  E 

21.0 

-  8.5 

31.5 

-  3.6 

40. 6^ 

-  2.5 

53. 4f 

1.5 

FAIRFIELD  RS 

11.6 

22.7 

24,7 

42.9 

FENN  RS 

26.6 

34.4 

39,0 

50.9 

FORT    HALL    I  NO  AGENCY 

16, 7M 

-  6.0 

29.2 

1.6 

32.9 

-  3.2 

49. 6M 

3.2 

GARDEN  VALLEY  RS 

18. 9M 

-  5,3 

30. l^ 

0.0 

34. 4K 

-  3.1 

51. 3M 

4.3 

GLENNS  FERRY 

25.3 

36.1 

40.4 

55.1 

GRACE 

15.7 

-  3.2 

26.1 

3.6 

27.5 

-  1,9 

46.0 

4.5 

GRAND  VIEW  3  WNW 

20. 4H 

-  9.0 

32.0^ 

-  3.4 

41. OM 

-  2,0 

f 

GRANGEVILLE 

25.6 

-  2.1 

31.6 

0.1 

35.3 

-1,6 

47.4 

2.5 

GRASMERE 

23. AM 

31.7 

32.6IU 

46. an 

GROUSE 

11.0 

16.1 

20.2 

39.6 

HAILEY  RS 

14. 2h 

-  4,5 

23.9 

0.5 

28.  3 

-  2.5 

45.5 

2.2 

HAMER  4  NW 

9.4M 

23. 

27. 4f 

47. 5M 

HA2ELT0N 

20,3 

-  6,0 

30.5 

-  0.9 

35.0 

-  4,2 

51.5 

2.8 

HEADQUARTERS 

21,3 

27.9 

30,7 

43,1 

HILL  CITY 

12.7 

-  2,6 

22.2 

2.7 

23.0 

-  3.8 

43,9 

3.4 

HOLLI STER 

19,4M 

-  7,2 

30.8 

-  0.4 

34.3 

-  2.B 

51. IM 

5,1 

HOWE 

12, ^^ 

25.1 

28.8 

49.2 

IDAHO  CITY 

18,6 

-  4,3 

27.9 

0.6 

31,2 

-  3,0 

46.4 

2,2 

IDAHO  FALLS  2  E SE 

13,9 

26.9 

30.4 

48,4 

IDAHO  FALLS  16  SE 

16,4 

26.2 

26.6 

43,6 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

10.3 

-  9.0 

24.8 

0.6 

30.0 

-  3.2 

47.8 

2.6 

IDAHO  FALLS  42   NW  WB 

6.3 

-  7.1 

21.8 

2.9 

23,0 

-  6.3 

45,2 

2.1 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

10.0 

-  5.4 

21.6 

1.2 

26.0 

-  4.0 

45,9 

2.6 

ISLAND  PARK  DAM 

5.0 

18.4 

18.6 

35.2 

JEROME 

21  .3M 

-  5.2 

32.1 

0.9 

36.2 

-  2.8 

51.5 

2.4 

KELLOGG 

24.1 

-  3,1 

32.8 

1.3 

35.7 

-  2.4 

48.8 

1.8 

K ILGORE 

7.2 

18,4 

19.0 

34,6 

KOOSK  lA 

29,3 

-  1,0 

37.2 

1.2 

42.1 

-  0.9 

53.4 

2.5 

KUNA  2  NNE 

19. R 

-  9,2 

32.1 

-  2.4 

39,  2 

-  2.6 

52,71^ 

2.4 

LFWISTON  WB  AP 

32.  I 

1  .4 

37.5 

1.6 

41.5 

-  1.1 

53,5 

2.7 

LIFTON  PUMPING  STA 

12,1 

-  5.3 

21.5 

2.1 

21,0 

-  5.7 

42.0 

1.5 

LOWMAN  3  E 

19.6 

-  2.6 

28. 7M  1.1 

33.9 

-  0.2 

47,0 

3.4 

MACKAY  RS 

13.9 

-  3.0 

24.0 

2.8 

24, 4^ 

-  5,6 

MAL  AD 

19,2 

-  3,5 

28.6 

1.4 

33,8 

-  1,6 

50.0 

3.6 

MALAD  FAA  AP 

18.0 

28.1 

34,3 

48.2 

MAY  RS 

14, OM 

24. 3H 

M 

14.8 

23.5 

1.7 

26  7" 

-  0  9 

4 

* 

MC  CAMMON 

17  .4 

27.8 

32  ,3 

48,5 

MINIDOKA  DAM 

17,3 

28.7 

MONTPELIER  RS 

12,0 

-  5.8 

22.9 

2.1 

22*5 

-  5  5 

42I4 

1.6 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MOSCOW  U  OF  I 

26,6 

-  1.6 

34.5 

2.0 

36  •  3 

-  2.6 

49'8 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

-  5.1 

33.3 

0.1 

2.7 

53*8 

4'? 

MULLAN  FAA 

29.6 

32*6 

44*3 

NEW  MEADOWS  RS 

10  •  6M 

-  9.3 

24,2 

0.3 

28.5 

-  2  4 

44I4 

2.7 

NEZPERCF 

25.3 

-  1.2 

31.2 

0.5 

35.3 

-  1.2 

47.2 

2.5 

OAKLEY 

23,1 

-  it. 4 

33.2 

1.3 

36.5 

-  1.9 

51.2 

4.0 

OBSIDIAN  3  SSE 

8,1 

-  6.2 

15.4 

-  3.0 

19,7 

-  4.3 

33.1 

-  0.2 

OLA   5  S 

16,9 

29.4 

36.7 

50.5 

OROFINO 

29.2 

-  1.8 

37.2 

0.8 

42.0 

-  1.2 

54.0 

2.1 

PALISADES  DAM 

11,1 

22.8 

26.2 

43.3 

PARMA  EXP  STA 

19,5 

-  8.8 

30.7 

-  3.6 

41.1 

-  1.5 

54.9 

3.4 

PAUL    1  ENE 

19.6 

29.9 

34.3 

49.7 

PAYETTE 

20,9 

-  6.6 

32.4 

-  0.8 

41.9 

-  0.5 

55.0 

3.3 

PICABO 

11.9 

22.7 

26.3 

44.4 

PIERCE  RS 

18,1 

24.9 

29.0 

41.1 

POCATELLO  2 

19,6 

31.3 

34.1 

51.4 

POCATELLO  WB  AP 

15.7 

-  6.6 

29.0 

1.8 

32.3 

-  3.5 

49.2 

2.7 

PORTHILL 

20.5 

-  3.5 

30.2 

2.6 

34.2 

-  1,5 

48.2 

1.9 

POTLATCH 

27. IM 

-1.6 

36. OM 

3.6 

37,0 

-  1.4 

50.7 

4.2 

43.4  I 

51.9  j 
48.2 


47.  2H 
47.8 
53. 6W 


46.1H1 
48.1  I 
55. 9H] 


53. OH 
52.  9H 
53. 9M 


49.6 
52. 3M 
47.8 


51.9 
44.8 
55.9 
55. 2M; 


51.1 
57.4 
53.1 


4 

.1 

60.9 

0.7 

66.0 

62.9 

66.2 

64.6 

71.8 

_ 

66.5 

60.4 

65,3 

1 

.7 

64,5 

71.8 

1 

•  4 

58,4 

0 

.8 

61.9 

54,1 

60,4 

3 

.1 

60.  OM 

0 

,7 

64.6 

M 

61.7 

51.7 

56*2 

63.5 

66,3 

55. IM 

59.6 

65.9 

71  .4 

68.3 

74.6 

0 

,7 

72.2 

60. 7M 

64. 2r' 

67.8 

72.8 

2 

•  4 

64.4 

0 

.3 

71.8 

61.2 

65,7 

54.7 

2 

.2 

65.4 

1.2 

72,0 

63.2 

68.1 

59.7 

64.4 

1 

.7 

67.1 

1 

,9 

0 

,7 

69.7 

56.2 

62, IN 

1 

61.4 

1 

.7 

66.4 

54.4 

60.1 

52. 6M 

57.6 

' 

*' 

0 

.3 

67.5 

53. 7M 

61. If 

56.8 

63.8 

3 

.0 

65.0 

2 

,0 

71.1 

58.7 

65,0 

1 

,5 

58.9 

2 

,1 

65.9 

1 

.1 

71.3 

53.7 

61.1 

50.5 

54,5 

0 

,4 

57.8 

2 

,8 

63.3 

2 

.0 

58.8 

0,6 

65*8 

53. 6M 

58,0 

56.1 

61,2 

3 

.6 

64.6 

_ 

0.9 

70,  3H 

57.4 

63,9 

61. OM 

68.8 

2 

.2 

62. 8M 

0 

.7 

68.6 

1 

,1 

62.4 

0 

.8 

67.9 

68.4 

73,7 

0 

,1 

58.6 

1 

,2 

2 

,0 

67.9 

0 

.0 

72.2 

3.9 

58.0 

0 

.1 

63.5 

59. 2M 

66. 9M 

52.8 

56.6 

.0 

57.1 

1  ,7 

64.0M 

61. 4M 

66.7 

3 

8 

62.8 

_ 

1 

.7 

69.0 

54.8 

61, 3M 

2 

2 

56.3 

0 

.0 

63.1 

2 

9 

61.2 

0 

,3 

67,5 

61.7 

67.7 

2 

6 

58.7 

0 

.3 

64*4 

61.6 

67.4 

56.8 

59.7 

1 

.3 

62.1 

1 

.6 

67.9 

0.6 

60.3 

0 

.5 

65,9 

1 

.5 

61.0 

1 

.2 

53. 6M 

57,9 

3 

.7 

64.5 

_ 

0 

.1 

70,5 

3 

.2 

60.4 

0 

65,5 

52.3 

56.6 

2 

6 

64.8 

0 

.5 

69,7 

2 

4 

63. 5M 

_ 

0 

,2 

68.  7M 

3 

7 

64.8 

0 

.0 

1 

0 

58.8 

0 

.2 

65.0 

0 

5 

60.0 

2 

,7 

2 

7 

58.6 

0 

5 

64*6 

1 

1 

62.2 

0 

1 

69^6 

62.1 

69I6 

57. 7M 

63,0 

0 

8 

56.8 

2 

.7 

60.5 

66*9 

64.1 

70,2 

0 

6 

57,6 

_ 

0 

4 

4 

8 

58.8 

1 

2 

1 

6 

65.4 

1 

0 

71*7 

56.7 

61  .9 

2 

1 

56.  3M 

0.6 

3 

9 

56.7 

0 

9 

61.8 

2 

6 

62.8 

0 

8 

68.2 

1 

1 

48.8 

0 

2 

53.6 

61.9 

68.7 

2 

7 

66.1 

0 

3 

70.8 

59.5 

65.7 

1 

4 

66.7 

1 

3 

71.5 

62.9 

66.4 

1 

1 

67.6 

1 

2 

72.7 

58.2 

64.8 

55.3 

61*2 

64.8 

70,2 

2 

5 

63.8 

1 

0 

69.1 

2 

1 

60.0 

0 

2 

63.8 

3 

0 

58.6 

0 

4 

64.6 

July 


4.4 


70,0 


66.9 
60.9 
1.7|  64.6 
57.3 
55.7 

66.8 
60. IH 
62. 9M 


63.2 

57.8 
68.6 
60. IM 
54.0 
60.7 

63.7 


0.4 
3.6 


August 
tt 
I 

i 


69.9 
64.7 
62.7 


69.4 
66. 3M 
64. 4M 
71.1 


62. 2H 
66. 9M 
55.8 


64.6 
66.9 
59. 3H 


64.6 
56.8 
68.4 

64.1 
55.2 
69.4 
67. 7M 
69.8 

62.6 


59.8 
64,6 
68.4 


64,0 
68, OM 
60.1 
59. 3M 


3.8|  57. 
61.7 
64.4 
59.7 
58.2 

.51  63.6 
I.g|  55. 

53.7K 
.3|  58. 
54.6 


-  l.f  65.2 


65.7 
i[  65.8 
59. OH 


-  1.3  59.8 


0.6  53.0 
62.8 
56.0 


1.6 
2.9 
2.0 


S«ptembez 


-  0.6  48.2 


46.5  j 
49. IM 


51. 5M 
49.  eM 
53.8 


51. 2M  -  1.1 


48.8 
52.7 
51.8 


.7  40.9 
2.6  34.6 
34.2 
0.9{  39.6 
39.0 

30.7 


35.4 

35. 4M 
36.8 
42. 2M 

34.  6M 
40.  8H 
38. 3H 
38.4H 
43.4 

36.5 


30.8 

36.0 
35.0 
40.0 
36.4 
34.7 

40.2 
36.9 
36.7 
37. 5M 
34.5 


35.0 
36,4 
34,6 
39,2 
37,3 

33, OH 
35.4 
38.4 
39.6 
34.4 


38.6 
40.6 


33.7 
39. 3M 


27.8H 

0.7  39. 4M 
34. OM 
37.8 
39.7 
34.8 

32,0 
42,4 
32,0 
30.8 
32.6 


35.4 
34.4 
36.6 


3.8 
2.2 
4.1 
3.1 
2.2 


2 

4.6 


24.6 
34.6 
30.2 
24.2 
26.0 

25.8 

25. SH 
30. IH 
35.6 


35.8M 
30. 2M 
32. 2M 
36.6 


34.2H 
33. 9M 
21.8 

26.0 
24.6 
32.8 
30.4 
27.9 

33. 2M 
25.0 
30.7 
28. 6M 
27. 5M 

27.0 
22.8 
23.7 
21. 8M 
32.6 

34.1 
18.0 
35. 5M 
35.1 
36.8 


25.9 
28.5 
29.2 


33.0 
35.2 
26.9 

27.5 
30.4 
30.2 


0.7  44.2 
46.9 
49.0 


5.7  49.5 
4.3  41.6 


40.4 
49.6 
46.8 
46.0 


46.7 
41.5 
44.9 
3S.9 
38.2 

47.8 
40*4 
45.0 
47.7 
42.1 

39.4 
50«0 
40>4 
37.0 
40.8 

42.7 


46.6 
47.0 
52.3 


4.9 
2.4 
2.9 


45.7 
46.7 
37.0 

42.8 
43.2 
47.9 
42.6 
41,4 

47.3 
44.5 
44.3 


2.5 
4.0 
2.9 


2.0 
2.7 
1.9 

2.6 
4.6 
2.1 


48.8 

47.2 
35.8 
51.1 
49.0 
51.8 

41.4 
44.7 
42.1 
47.0 
46.4 


41.2 
45.7 
47.4 
41.3 


47.2 
50.1 
43.7 
40.7 


49.9 
47.4 
51.1 
41.9 

41.1 
48.2 
46.6 
45.5 
47.8 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Juiuary 

FvbruAry 

Much 

April 

May 

luaa 

July 

AuQtuI 

S«pt«aib«i 

OdolMi 

NoTMDbw 

Auul 

StalioD 

• 

1 
i 

• 

• 

1 

• 

• 

1 

• 

• 

1 

• 

• 

1 

• 

• 

1 

• 

• 

1 

• 

1 

• 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

!. 

1 

i 

J 

1- 

1 

ft 

1 

a 

« 
Q 

B 
• 

£ 

B 

I  £ 

s 
• 

£ 

a 
• 

H 

a 

J" 

• 

£ 

£ 

J 

£ 

• 

J 

J 

-  I'.' 

- 

- 

61. 9H 

56. 4M 

44.6 

34.  9H 

26. 7H 

- 

P  R  E  S  T  ON  2   5  E 

191 

ill 

341 

4  79 

52 

,9 

-  1  .6 

60.9 

-  0.8 

68.3 

-  2.0 

66.4 

-  2 

( 

59.5 

0.( 

51 .2 

2 

38.4 

3.: 

27.1 

0 

0 

46.2 

-  0.1 

[EST  R 1 VE P  Exp  ST a 

2o!l 

28.8 

3217 

-  1 

7 

45.9 

2.0 

50 

1 

-  2.4 

57.6 

-  0.6 

62.3 

-  2.3 

61.5 

-  1 

( 

55.8 

o.s 

44.8 

-  0 

1 

36.9 

0.1 

op YNOLOS 

21.9 

31.9 

36.1 

48.7 

51 

.0 

59.3 

65.6 

64.6 

59.3 

49.  1 

39.5 

3  jl* 

46.7 

PICMFIEtD 

16.0 

27.9 

31.5 

48.9 

51 

.6 

61.4 

67.5 

65.6 

60.1 

48.5 

38.1 

}0*4 

49.6 

riggins  rs 

31. 

M 

r 

57. 7» 

57 

.2 

67.8 

75.1 

75.1 

69.2 

54.8 

46.9 

40<2 

- 

RUPERT 

18.7 

3.1 

53 

.7 

0.8 

* 

SAINT  ANTHONV 

10. » 

23.7 

26.2 

45I0 

51 

,7 

59)0 

63.8 

62.1 

56.7 

49.5 

36.7 

2t»2 

42.7 

Saint  maries 

2S.6 

-  2.2 

33.8 

i.t 

36.6 

-  2 

C 

50.1 

2.8 

52 

.5 

-  2.7 

60.8 

0.1 

65.7 

-  1.1 

64.8 

-  1 

< 

59.8 

i.a 

49.5 

1 

( 

40.0 

3.4 

39.3 

3 

7 

47.9 

0.4 

SALMON 

11.0 

-  6.( 

25.1 

o.< 

34.6 

-  0 

5 

47.8 

2.1 

53 

.4 

-  0.5 

60.6 

0.4 

66.0 

-  l.( 

64.3 

-  1 

58.1 

1.! 

47.5 

1 

7 

34.9 

2.7 

29.8 

7 

3 

44.4 

0.4 

Sanopoint  Exp  sta 

23.0 

-  2.6 

31.2 

2.C 

33.4 

-  2 

6 

47.0 

1.2 

51 

.6 

-  2.2 

ll'.l 

-  0.2 

63.2 

-  2.1 

62.8 

-  0 

< 

57.2 

1.1 

46.4 

0 

3 

39.3 

4.4 

34.0 

4 

3 

49.7 

0.3 

SHOSHONF  1  WNW 

10.2 

"'I 

34.0 

-  2 

54 

.7 

2.9 

72.5 

-  0.' 

69.3* 

-  0 

t 

64.5 

4.( 

50.9 

8 

38.8 
44.1 

3.0 

31.9 

3 

7 

48.6 

1.0 

SLATE  CREEK  RS 

33.0 

43.7 

55.6 

56 

9 

65.4 

72.8 

73.0 

67.2 

52.7 

41  .3M 

93.8 

STREVELL 

17.9 

27.8 

32.1 

47. 9H 

51 

0 

61.1 

67.9 

66.5 

60.6 

50.1 

37.6 

27.1* 

49.6 

SUGAR 

9. J 

-  8.( 

23.7 

2.2 

27.3 

-  2 

6 

45.9 

2.1 

51.4 

-  1.2 

59.3 

0.0 

63.4 

-  3.! 

61.7 

-  2 

1 

55.9 

0.1 

47.8 

2 

! 

39.2 

3.9 

26.1 

3 

4 

42.3 

-  0,2 

SUN  VALLEV 

12.9 

19.3 

20.7 

39.7 

44 

5 

53.1 

57.9 

55.9 

51.0 

44.5 

33.3 

22.9 

38.0 

SWAN  FALLS  PH 

60 

8 

77.7 

76.4 

69.5 

56.2 

49.9 

37.6 

94.7 

SWAN  VALLEY   I  W 

It.O 

24. S 

26.7 

43.5 

50 

3 

57.0 

60.9 

60.0 

54.9 

47.8 

34.3 

26.2 

41.7 

TE^ONIA  EXP  STA 

9.2 

21.4 

24.8 

40.7 

47 

6 

55.3 

60.6 

59.9 

53.2 

45.8 

32.6 

24.3 

39.6 

THRFE  CRCTPt 

22.1 

29.8 

29.1 

43.8 

46 

4 

55. IH 

59.8 

58.4 

53.9 

H 

36. OM 

>1*1 

TRIANGLE  RANCH 

li'.l 

"l' 

47 

2K 

55.0 

60. 1^ 

60. 1* 

53.  7* 

44. 5M 

34.  71 

31.0 

42.4 

TWIN  FALLS  2  NNE 

-  S.6 

32.3 

-  0.4 

-  2 

7 

5216 

3.4 

54 

2 

-  3.2 

64.7 

0.3 

69.7 

-  3.; 

47.7 

-  2 

1 

62.3 

i.< 

52.2 

l.i 

41.9 

3.8 

33.9 

2 

3 

49.2 

-  0.4 

THIN  FALLS  3  SE 

21  .0 

-  5.1 

31.9 

o.c 

35.9 

-  3 

0 

51.3 

3.0 

53 

8 

-  2.7 

63.7 

0.1 

69.3 

-  3.( 

67.6 

-  1 

t 

62.0 

1.! 

52.0 

1 

7 

41.9 

3.9 

32.9 

1 

1 

48.6 

-  0.9 

WALLACE 

23.3 

-  3.5 

30.8 

-  0.1 

33.0 

-  3 

5 

45.6 

0.1 

49 

-  3.8 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

22.0 

-  3.8 

30.0 

0.6 

31.6 

-  3 

3 

45.2 

1.5 

48 

7 

-  2.7 

56.6 

-  0.5 

61.3 

-  3.( 

60.3 

-  2 

55.5 

-  0.1 

46.1 

-  0 

< 

37.2 

2.1 

32.9 

2 

6 

43.9 

-  0.8 

WARREN 

16.1 

22.2 

24.0 

36.7 

41 

0 

49.3 

53.4 

52.9 

48.4 

40.2 

30.3 

23.7 

36.9 

12.0 

23.9 

24.0 

42.7 

48 

2 

56.2 

60. 9M 

59.5 

54.6 

47.1 

34.2 

27.6 

41.0 

WE  I  SEP  2  SE 

5.e 

0.6 

57 

0 

-  3.1 

-  0.3 

72.4 

-  3.( 

69.9 

-  2 

62.2 

-  0.1 

50.  7 

-  1 

3 

40.6 

2. ; 

34.5 

2 

1 

50.0 

-  1.} 

WINCHESTER  1  SC 

2S.6 

30*8 

32.7 

46.1 

45 

5 

55.7 

61.8 

61.4 

57.0 

46.9 

37.5 

31.9 

44.4 

DIVISIONAL  AVERAGES 

PANHANDLE 

22. S 

-  3.( 

31.3 

i.g 

34.1 

-  2 

4 

47.8 

1.8 

51 

4 

-  2.8 

59.9 

0.0 

64.1 

-  2.! 

63.3 

-  1 

57.6 

0.! 

47.0 

0 

3 

39.0 

4.0 

34.0 

4 

1 

46.0 

0.0 

NOR Th  CENT9AL  PRAIRIES 

23.6 

-  i.e 

32.4 

1.: 

35.0 

-  2 

0 

47.9 

2.8 

48 

3 

-  4.1 

57.4 

-  0.5 

63.2 

-  2.1 

62.7 

-  1 

96.2 

47  .8 

-  0 

I 

38.7 

2.i 

NORTH  crNT9AL  CANVONS 

30.4 

-  l.C 

37.1 

0.6 

41.7 

-  1 

7 

54.2 

2.5 

55 

8 

-  3.5 

65.0 

-  0.4 

71.6 

-  2.1 

71.3 

-  0 

63.7 

2.( 

52.3 

-  0 

a 

43.5 

3.4 

37.9 

3 

J 

92.2 

0.2 

CENT  R AL   MOUNT A  INS 

17.5 

-  3.! 

25.6 

0.4 

2S.5 

-  2 

9 

43.0 

1.6 

47 

2 

-  2.8 

56.1 

-  0.2 

61.4 

-  3.2 

60.4 

-  2 

95.2 

o.< 

45.5 

0 

4 

34.9 

2.1 

20.3 

3 

3 

42.0 

-  0.4 

SOUTHWESTERN  VALLEYS 

20.8 

-  7.< 

31.8 

-  l.( 

39.8 

-  1 

9 

53.8 

2.8 

56 

6 

-  2.2 

66.2 

0.8 

71.9 

-  2.! 

70.0 

-  1 

< 

63.6 

l.( 

51.9 

-  0 

I 

41.7 

3.0 

3^.1 

3 

I 

90.3 

-  0.9 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 

21.7 

-  4.3 

31.1 

o.s 

32.4 

-  3.5 

46*9 

2.1 

49 

1 

-  3.5 

58.0 

-  1.4 

64.0 

-  5.1 

63.3 

-  3 

57.9 

-  0.! 

49.5 

-  0 

7 

37.9 

1.4 

33.1 

3 

I 

49.4 

-  1.3 

CENTRAL  PLAINS 

19.3 

-  6.1 

30.2 

-  0.1 

34.5 

-  3 

7 

50.7 

2.7 

53 

1 

-  3.1 

63.7 

0.3 

69.6 

-  3.1 

67.7 

-  2 

: 

62.3 

1.3 

50.8 

0 

3 

39.8 

2.7 

32.2 

2 

I 

47.8 

-  0.8 

NORTHEASTERN  VALLEYS 

13.2 

-  3.5 

24.4 

1.8 

28.8 

-  3 

3 

45.3 

2.1 

49 

7 

-  1.9 

58.5 

0.3 

64.0 

-  2.! 

62.2 

-  1 

( 

97.1 

1.9 

47.6 

2 

33.8 

3.0 

26.3 

4 

a 

42.6 

0.3 

UPPER  SNAKE  RIVER  PLNS 

12.2 

-  7.* 

24,9 

o.e 

28.0 

-  4 

6 

47.0 

2.4 

51 

7 

-  1.8 

61.0 

0.5 

66.3 

-  2.1 

64.2 

-  2 

4 

58.2 

0.4 

49.1 

1 

9 

36.0 

3.4 

26.6 

2 

43.8 

-  0.6 

EASTERN  HIGHLANDS 

14. « 

-  4.7 

25.2 

2.2 

27.2 

-  2 

7 

44.0 

2.4 

50 

3 

-  0.4 

58.3 

0.5 

64.2 

-  2.^ 

62.6 

-  1 

56.8 

0.1 

48.0 

2 

4 

35.7 

4.3 

26.7 

3 

0 

42.8 

0.3 

A  narrative  Special  Weather  Sununary  appeared  In  the  October  and  Decem- 
ber Issues  of  this  publication  for  1962. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


.31 

•  57 

.13 

.36 

•  40 

1^04 

.80 

2^63 

1.09 

•  86 

•  12 

•  40 

2.82 

.68 

1^14 

•  35 

1*9] 

1.71 

•  32 

•  44 

•  60 

2.47 

1^90 

1.87 

1^96 

•  49 

2^99 

1^06 

2^68 

1.65 

1*13 

.89 

•  05 

T 

- 

.84 

•  67 

.81 

•  11 

•  34r 

.32 

1.26 

1.12 

.S6 

1.27 

•  OS 

.92 

.24 

1.10 

2^05 

•  29 

1.41 

.30 

.88 

.54- 

.24 

•  24 

.52 

6.05! 

3^06 

.23 

1.06 

.22 

.43- 

.36 

.75 

.34 

4.18 

2. IB 

•  AS 

.86- 

.31 

.42- 

.59 

.«1 

2.35 

.36 

.83h 

.60 

2.11 

1.83 

2.94 

1.61 

L 

.00 

.12 

.23 

.15 

.38 

•  22 

.17 

.84 

•  68 

1.05 

4^13 

1  .79 

•  69t 

•  82 

.37 

•  27 

•  63 

1.22 

.32 

•  •10- 

.66 

•  42 

3.03 

•  26 

1^36 

.73 

2.02 

.521 

•  36 

3.451- 

.06 

1.93 

.02 

•  39 

.80r 

•  31 

.41 

•  46 

1.S3 

2.57i 

3.05 

1.80 

•  95 

1.37 

.20 

.66 

•  44 

1^2<> 

.75 

.06 

.38 

.41 

.69 

2.48 

1.00 

5^72 

2.92 

•  54 

•  94 

r 

.37 

.76p 

.31 

1.64 

1.30 

3.65 

2.95 

1^03 

.99 

•  26 

.59 

. 

•  30 

•  41 

1.92|- 

.74 

1.57- 

•  20 

•  »6 

1.62 

.50 

.59 

•  16 

1^20 

1.08 

_ 

.05 

.67 

•  69 

•  32 

.53 

.36 

.38 

•  32 

•  14 

2.01 

.04 

1.73 

•  95 

•  68 

.78 

.76 

.28 

2^64 

1.40' 

•  12 

1.00 

•  07 

.62 

.08 

•  30 

.97- 

•  01 

.19 

•  80 

5.67 

2.80 

.59 

1.68 

•  27 

1.26 

•  25 

.56 

1.03 

.02 

•  67 

.71 

'Al 

•  26 

2.75 

.18 

1.76 

•  08 

•  12 

3^39 

.29 

1.84 

•  18 

KIO. 

.14 

1^77 

.74 

1^49 

1.14: 

.48 

.Ur 

.56 

1.34 

1.07 

.61 

.091- 

.40 

1.63 

.58h 

.04 

.23 

.28 

3.35 

1.21 

1.18 

1.08 

.15 

.27- 

.52 

1.22 

1.22 

1.26 

3.72 

•  75 

1.90 

.48 

1.92 

.64 

.38 

1.83 

•  56 

1.18 

.64 

.35 

.78 

.42 

.38 

.65 

.21 

1.43 

.25 

.43- 

.71 

.63 

.80 

.03 

1.60 

.58 

•  24 

2.40 

.21 

1.94 

.11 

1^18 

.47 

.09 

.15 

.47 

•  85 

1.08 

.03 

.49 

.72 

.79 

•  45 

.06 

E  .14 

•  18 

2.61 

.14 

1^62- 

.25 

1.57 

•  66 

.56 

.50 

1.30 

1.27 

.01 

1.47 

.09 

.93 

3.02 

.90 

2.38 

.69 

.07 

.89 

.21 

l.OI 

.17 

5.14 

2.50 

.66 

^•50 

.13 

.77- 

.17 

.34 

1.38 

.40 

.94- 

.19 

.31 

1.18 

.34 

.20 

.88 

.03 

1.27 

.16 

.28 

1.39 

1.47 

3.60 

.97 

1.82^ 

.24 

1.16 

.60 

.52 

.86 

.05 

•  38i- 

.42 

.961 

•  49 

•  44 

.661- 

.44 

.45 

.43 

1.71 

•  61 

1^97 

4.79 

.40 

2.69- 

.88 

August 


Septamb«r 


JEROEEN  EXP  STA 
HERICAN  FALLS   1  SW 
40ER$ON  0AM 
tBON  2  NW 
KO  3  NW 

?R0WROCK  DAM 
iHTON   1  S 
rLANTA  3 
/ERY  RS 

^wrEW  MODEL  BASIN 

to  CREEK   1  S 
.ACKFOOT  2  SSW 
.ACKFOOT  0AM 
.ISS 

>ISE  LUCKY  PEAK  DAM 

)I5E  WB  AP  / 
)NNERS  FERRY   1  SW 
(UNEAU 
JHL 

JNGALOW  RS 

JRKE  2  ENE 
JRLEY 

JRLEY  FAA  AP 
leiNET  GORGE 
kLDWELL 

iMBRIOGE 
iSCAOE   1  NW 

:nterville  arbaugm 

tALLIS 

ilLLV  BARTON  FLAT 
JBALT 

)EUR  D  ALENE  RS 
)NOA 

ITTONWOOO 
lUNCIL 

laters  of  the  moon  nm 
:aowood  dam 
;er  flat  dam 

:Efl  POINT 
XIE 

EIGGS 

(601  S  EXP  STA 
fBOIS  FAA  AP 
.K  CITY 
.K  RIVER  1  S 


•ENNS  FERRY 
lACE 

tANO  VIEW  3 

lANGEVILLE 

tASMERE 

lOUSE 
lILEY  RS 
iMER   i*  NW 
iZELTON 

:aoouarters 


lAHO  FALLS  2  E5E 
lAHO  FALLS   16  SE 
>AHO  FALLS  FAA  AP 
»AHO  FALLS  42  NW  WB 
>AHO  FALLS  46  W  WB 

iLAND  PARK  DAM 

:rome 

iMIAM 

:llogg 
;lgore 

)OSKIA 
)NA  2  NNE 

:wist0n  wb  ap  / 
:fton  pumping  sta 


>WMAN  3  E 
iCKAY  RS 
iLAO 

.LAO  FAA  AP 
lY  RS 

:  CALL 

:  cammon 

NIOOKA  dam 
INTPELIER  RS 
K)SE  CREEK  RANCH 

tSCOW  U  OF  I 

lUNTAIN  HOME   1  SE 

'LLAN  FAA 

:w  MEADOWS  RS 

:ZPERCE 

iKLEY 

tStOIAN  3  SSE 
.A  5  S 
!0F  I  NO 

iLISAOES  DAM 

iRMA  EXP  STA 

>UL  1  ENE 
lYETTE 
:CABO 
lERCE  RS 


.82-  2.06 
1*0^ 

i.sa 

•  40- 


.47 

Mr 

i.oq-  2.82 


l*9fl^  2.61 


.62-  .93 
1.3^ 

1.481-  1.90 

.34- 
.86- 
e  .48- 
1^8a 

•  39l 

•  7J 
Ul»- 


1^04l-  1 
.68^ 

I'.ti-  1 

2.10-  2.12 


•  24]- 

•  69- 


•  80- 

•  68- 

•  96- 


2^2«-  1^33 


l^Ol- 
•2W- 

3.ty 

1.79 
.78 

1.42 
.40 

•H 

:nr 

.08 
1.05 

1.75^ 
1>2Z 

1.04 

.17 

.90i- 

.61 

i.ocy 

4^6Z- 


1^6& 
1^47^ 

*97l 
3^76r 


2^36 
2^03 
1^91 

1^60: 
1.751 

1.98 


i.66r 

I^IH 


1^7e 
2^94i- 
3^79- 


3  •33: 
U731 
1^01 
2^41 


1.21- 
.94 

1.91 

2.04- 

1.11- 

l.OOl 

1.41 

2.29 

1.14- 

3.06 


.09 
1.84 

1.61 
.86 

1.60 

1.77  .90 

1.96 

3.36 

2.26  1.18 

2.06i  .61 

2.661 

3.02 

3.121  2.01 


3.67  2.26 


3.54|  2.26 


2.661  1.66 


2.48  1.39 


3.47|  2 
3.691  2 
2.22! 

3.13|  1.27 
2.051  .44 


2.361  1.49 
2.44 

3.691  1.18 


2.53  1.16 
2.83  1.28 


4.03<  1.68 


2.46  1.01 


3.601  1.43 


.68 

1.67 
1.34 
1.32 


.73^  1.20 


1.65 
.44- 
.48^ 


1.28-  1.61 


1.46-  1.20 


3.15 
3.62 
2.47 


5.22  2.76 


5.64 
.08- 
.59- 


2.41 
3.68 
3.83- 


9.19  2.11 


8.47 
9.71 
17.68 

11.33 

15.82- 
16.55- 
E27.97 
30.32- 
21.88 


19.51- 
25.47 
24.36 
6.74- 
6.42 


13.35 

19.67- 

26.26- 


6.45 

.66- 
3.02 


11.94-  .49 

18.18 

32.64 

9.63-  .05 
21.04-  2.78 


9.36 
Ell. 92- 
E6.01- 
25.81 
7.85 


.68 


.09 
.51 


2.39 
2.09 


2.05 
.70- 
.34 

2.33- 


1.46-  3.06 


6.79 
.16- 
.29- 


2.14-  1.62 


5.47;  3.25  3.32 
3.12{     1.17  3 


2.21 
.48 

2.04 


•  55 

1^43 
1^14 
1^72 


1^2e- 

.83 
3^44- 


E9^17 
14.28 
9.42 
10.11 
10.20 

26.22 
8.91 
21.11 
29.08- 
22.38 

24.81 
8.42- 

13.16)- 
8.651- 


28.78 

E8.66- 

10.27- 

9.70 
E7.21 


21.44f- 
8.29- 
40.97 
24.53- 
20.60- 

10.97 


11.25 
14.22 
40.43- 


8..  r«t*r.iie.  not*.  foltovlnB  at.tlo.  laa*M. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


F«bniary 


April 


1  28 

2t 

1.26 

.26 

7»- 

.32 

91 

1.36- 

.06 

.92- 

.10 

*^ 

•  69 

»11- 

•  71 

" 

1 

.32^ 

2e 

3.36 

.52 

1 

.62- 

In 

.51 

1 

.3<. 

2* 

.57 

41- 

•  29 

12 

1 .60 

.11 

1 

.05- 

•  49 

.62 

31 

•  07 

.5lk 

•  23 

1.69 

.63 

»93 

4.66 

2^03 

1 

.15- 

•  84 

.  2<^ 

.25 

.16— 

•  50 

3  2ft 

95 

•  02 

.8^ 

•  12 

.63^ 

.36 

l.ia 

1 

.20 

.51' 

.2*1 

33 

•  96 

•  07 

.15- 

•  65 

.79 

1 

.15 

.63 

.50 

1.2* 

•ai 

.62 

•  631 

81 

1  09 

'33- 

60 

*9fl 

.85- 

•  02 

•  30- 

•  56 

.96 

6.'*9 

2^66 

3 

•  09 

•  36 

*  1 2 

1  ^26 

•  15- 

•  32 

1:13 

2 

'  I 

.19 

.62^ 

.49 

•  13 

2.*3 

1 

•  39 

.0« 

3.25 

.87 

1 

•  62- 

•  25 

.57 

2.17 

.17 

1 

.64- 

•  61 

.7» 

2.22~ 

.13 

1 

.68 

.S« 

2.90 

.12 

1 

.76- 

.23 

.1<> 

1.18- 

.12 

.66- 

.38 

.3> 

.92- 

.15 

1 

.10- 

.06 

.67 

.96 

.09 

.39h 

.42 

.3> 

.23- 

.23 

.15- 

.45 

.18 

1.03 

•  21 

.32r 

.53 

,0M 

1.25 

•  01 

.77- 

.50 

lulT 


Augiut 


SvptsmbM 


P0C4TE1.L0  2 

POCATELLO  HB  AP  //( 

PORTHILL 

POTLATCM 

POWELL 

PRESION  2  SE 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

RETNOLOS 

RICHFIELD 

RIOGINS  RS 

RIRIE   12  ESE 
RUPERT 

SAINT  ANTHONY 
SAINT  MARIES 
SALMON 

SANOPOINT  EXP  STA 
SHOSHONE  1  UNK 
SLATE  CREEK  RS 
STREVELL 
SU&AR 

SUN  VALLEY 
SWAN  FALLS  PH 
SWAN  VALLEY   1  W 
TETONIA  EXP  STA 
THREE  CREEK 

TRIANGLE  RANCH 
TWIN  FALLS  2  NNE 
TWIN  FALLS  3  SE 
WALLACE 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

WARREN 
WAYAN 

WEISER  2  SE 
WINCHESTER  1  SE 

DIVISIONAL  AVERAGES 

PANHANDLE 

NORTH  CENTRAL  PRAIRIES 
NORTH  CENTRAL  CANYONS 
CENTRAL  MOUNTAINS 
SOUTHWESTERN  VALLEYS 

SOUTHWESTERN  HIGHLANDS 
CENTRAL  PLAINS 
NORTHEASTERN  VALLEYS 
UPPER  SNAKE  RIVER  PLNS 
EASTERN  HIGHLANDS 


1.17- 

.86-  1 
1.30-1 

•  btL 

2^42-  1.8S 


E2.22  1.32 

.61) 

.7^- 
1.28 
2.16-  1.6! 


2>7l- 


24      2.48  1, 


•  54- 

4.2a-  l.OS 

3.67- 


1.24- 
1.27- 
2.5T- 
1.50 


4.67  2.49 
1^89 

2^57  1,72 


3^85  l^a6 


2.69 
2^92 
2.03 


2^93  1^92 
4^16  1.62 
4.12'  1.67 

4.64 

2.091 


2^98  U13 


3^50  1^44 
2^37  1.15 


2.85  1.41 
2.35  1.40 


.37- 
•  54- 
1.61^ 


.661- 
.63L 

i:77h 


1.30-  i.ie 

1*14-  1.16 

1.23-  .70 

.2e|-  .69 


.65j 


2.03 
1^80 
1.13|- 
U50 
.36|- 

;'i 

:t5: 
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TahleS^ 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


IDAHO 
1962 


Station 

ffighest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  tninimiiTn  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below  | 

Date 

Temp. 

Date 

[Temp.j 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp.  1 

Date 

1  Temp.  1 

Date 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp.j 

Date 

Temp.  1 

ABERDEEN  EXP  STA 

94 

8-16  + 

-37 

1-22 

3-16 

15 

4-30 

20 

4-30 

20 

5-  7 

28 

6-  7 

28 

9-  9 

25 

9-  9 

25 

10-17 

20 

10-17 

20 

11-  7 

14 

236 

170 

170 

94 

94 

AMERICAN   FALLS   1  SW 

94 

8-:5t 

-31 

1-22 

3-15 

14 

3-15 

14 

3-30 

24 

4-29 

27 

6-  7 

30 

9-  9 

28 

9-  9 

28 

11-  7 

16 

11-  7 

18 

12-24 

6 

283 

236 

222 

133 

94 

ANDERSON  DAM 

ft~f  ^* 

-21 

1  22 

3^16 

3^29 

20 

3^30 

4^29 

26 

4^30 

29 

1  n-  t 

1  n-^t 

1  n-^i 

w 

1  1 -f  7. 

283 

269 

2  32 

201 

190 

ARQON  2  NW 

7^ 

r  * 

1  ft 

ARCO   3  NK 

8-15 

-20 

3-31 

_ 

9-9 

in  1  6 

J 

11-  7 

777 

Oft 

. 

1  ^  1 

ARROWROCK  DAM 

100 

8-16+ 

-19 

1-22 

3-12 

14 

3-14 

20 

3-16 

23 

3-30 

27 

4-30 

31 

10-15 

32 

11-17 

25 

11-16 

23 

12-23 

20 

12-25 

12 

268 

264 

247 

232 

169 

ASHTON    1  S 

91 

8-17 

-30 

1-22 

4-29 

12 

4-29 

12 

4-30 

21 

5-  7 

28 

6-  7 

28 

8-30 

31 

8-31 

28 

9-  9 

22 

11-  7 

19 

11-17 

15 

202 

192 

132 

86 

84 

ATLANTA  3 

90 

8-15  + 

-2  3 

1-21 

4-  1 

16 

5-  1 

17 

5-27 

24 

5-  8 

26 

6-2  8 

31 

9-  6 

26 

1  ?  7t 

?f 

f  ? 

7R^ 

7^ 

AVERY  RS 

-16 

1-21 

3-1  3 

1 4 

3-13 

1 4 

3-14 

22 

4-16 

26 

5-  7 

29 

9-  8 

39 

^9-8 

28 

17-77 

75^ 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

92 

-19 

1-21 

3-14 

14 

3-15 

20 

3-30 

5-  5 

6-1 1 

32 

~ 

28 

1  7U 

ft 

- - 

_ 

BIO  CREEK  1  S 

92 

8-16 

-39 

1-22 

4-30 

13 

4-30 

13 

6-  7 

22 

6-28 

27 

6-2  9 

29 

7-  2 

26 

7-  2 

28 

7-19 

24 

9-  9 

17 

10-25 

16 

178 

132 

42 

4 

3 

BLACKFOOT  2  SSW 

9a 

7-  7 

-33 

1-22 

3-15 

10 

3-17 

20 

4-30 

24 

4-30 

24 

6-  7 

31 

9-  8 

26 

9-  8 

28 

10-17 

22 

11-  7 

15 

U-  7 

15 

235 

235 

170 

131 

93 

8LACKF00T  DAM 

92 

7-11 

6-  7 

21 

6-  7 

26 

6-  9 

31 

7-  4 

27 

BLISS 

101 

8-15  + 

-22 

1-22 

3-  5 

15 

3-13 

19 

4-30 

24 

4-30 

24 

4-30 

24 

9-30 

32 

10-16 

26 

11-  6 

24 

11-17 

1  7 

1 2-24 

9 

294 

249 

190 

169 

153 

BOISE   LUCKY   PEAK  DAM 

104 

7-22 

-16 

1  22 

2  27 

3  12 

20 

3-1  3 

4  10 

26 

6  4 

32 

10-16 

11-7 

25 

11-17 

12-24 

12-24 

300 

287 

249 

211 

1  34 

BOISE  W8  AP 

102 

6-25 

-12 

1-2  3+ 

2-27 

5 

3-13 

20 

3-15 

23 

4-29 

27 

5-13 

31 

10-16 

29 

11-15 

28 

11-17 

21 

12-24 

15 

12-24 

15 

300 

2  86 

247 

200 

156 

BONNERS   FERRY   1  SW 

94 

7-23 

-18 

1-19 

3-12 

15 

3-14 

19 

3-17 

24 

5-  5 

28 

5-  5 

28 

9-  3 

31 

11-  7 

28 

11-29 

23 

12-23 

17 

12-24 

13 

287 

2  84 

257 

186 

121 

BRUNEAU 

7-22 

10-  5 

30 

10^16 

2  7 

1 1  -  7 

11^23 

20 

11^24 

15 

BUHL 

99 

7-23 

-14 

1-23 

2-28 

9 

3-15 

19 

BUNGALOW  RS 

100 

8—1 5 

5-14 

32 

BURKE  2  ENE 

91 

8-16 

-16 

1-21 

3-29 

15 

3-29 

15 

5-  5 

23 

5-15 

28 

6-11 

31 

7-  3 

31 

9-  8 

26 

11-  7 

24 

11-22 

20 

11-23 

16 

239 

238 

166 

116 

22 

8URLEY 

101 

8-16 

-25 

1-23+ 

3-13 

13 

3-16 

20 

3-29 

24 

3-30 

25 

5-  1 

32 

9-30 

32 

10-17 

25 

11-  7 

22 

11-17 

20 

12-24 

10 

285 

246 

223 

201 

152 

BURLEY    FAA  AP 

100 

8-15 

-30 

1-22 

3-14 

1 4 

3-16 

19 

3-30 

24 

5-12 

28 

6-  7 

32 

9-  9 

31 

9-30 

28 

10-17 

23 

11-7 

1  9 

11-23 

1 5 

2  54 

236 

201 

141 

94 

CABINET  GORGE 

94 

7-24 

-1 5 

1-21 

3-14 

15 

3-15 

19 

3-30 

24 

4-26 

28 

5-15 

32 

9-  8 

29 

11-23 

26 

11-29 

23 

12-23 

20 

12-24 

1 0 

285 

283 

244 

211 

116 

CALDWELL 

104 

8-16 

-20 

1-23  + 

2-27 

2  28 

19 

3  13 

4-29 

28 

4-29 

28 

9-29 

11-15 

26 

11-15 

2  3 

12-24 

1 9 

1  2-25 

14 

301 

299 

248 

200 

153 

CAMBRIDGE 

100 

7-22+ 

-32 

1-2  3+ 

3-14 

16 

4-15 

18 

4-30 

23 

4-30 

23 

6-  4 

29 

9-  9 

25 

9-  9 

26 

10-  7 

24 

11-  7 

18 

11-24 

15 

255 

206 

150 

132 

97 

CASCADE    I  NW 

93 

8-16 

-36 

1-22 

3-30 

16 

4-11 

20 

4-30 

21 

6-  4 

26 

5-  7 

30 

9-  9 

27 

9-  9 

27 

11-  7 

19 

11-  7 

19 

11-17 

16 

232 

210 

191 

97 

94 

CHALLIS 

96 

7-  s 

-32 

1-22 

3-1  5 

14 

3-29 

20 

4-30 

22 

4-30 

22 

5-  6 

30 

9-  9 

30 

9-30 

28 

10-15 

23 

11-7 

1  7 

11-17 

1  3 

247 

22  3 

169 

153 

95 

CHILLY   BARTON  FLAT 

90 

8-15  + 

-34 

1-22 

4-30 

12 

4-30 

12 

6-  7 

24 

6-  6 

28 

6-12 

32 

7-  4 

29 

7-19 

27 

8-31 

23 

9-  9 

17 

10-17 

16 

170 

132 

85 

41 

22 

COBALT 

B6 

8-16 

-30 

1-21 

3-30 

1  5 

4-29 

19 

4-29 

19 

6-  7 

27 

6-30 

31 

7-  3 

32 

8-31 

26 

9-  9 

23 

9-30 

1  7 

11-  7 

12 

222 

1  54 

133 

65 

3 

COEUR  0  ALENE  RS 

99 

7-24 

-19 

1-21 

3-14 

16 

3-14 

16 

3-19 

24 

5-  5 

27 

5-  5 

27 

9-  8 

31 

11-23 

28 

11-24 

24 

12-24 

14 

12-24 

14 

285 

265 

250 

202 

126 

CONDA 

93 

8-15 

-32 

1-22 

4-29 

16 

4-30 

19 

5-  7 

22 

6-  7 

22 

5-15 

32 

7-  4 

28 

7-  4 

28 

9-  9 

18 

9-  9 

18 

10-25 

15 

179 

132 

94 

27 

16 

COTTONWOOD 

94 

8-15 

-15 

1-21 

3-1  3 

s 

3-28 

20 

4-30 

23 

5-  4 

25 

5-  4 

30 

7-  2 

31 

11-  7 

27 

11-23 

18 

11-23 

18 

11-29 

15 

261 

240 

207 

187 

28 

COUNCIL 

100 

7-22 

-24 

1-22 

3-12 

16 

3-14 

19 

4-30 

24 

4-30 

24 

5-  4 

31 

9-  9 

30 

10-  7 

27 

11-7 

21 

11-17 

20 

12-25 

9 

268 

248 

191 

160 

97 

CRATERS  OF  THE  MOON  NM 

94 

8-15 

-2  3 

1-21 

3-30 

1  5 

4  30 

1  8 

4  30 

18 

6-  7 

28 

5-  7 

28 

9-  9 

27 

9-  9 

27 

10-15 

24 

11-  7 

1 9 

1 1-17 

10 

232 

191 

169 

94 

94 

DEADWOOD  DAM 

92 

8-16  + 

-38 

1-22 

4-30 

14 

4-30 

14 

5-  4 

24 

6-  7 

26 

6-28 

31 

7-  2 

29 

7-  4 

26 

9-  9 

24 

11-  7 

16 

11-17 

11 

201 

191 

97 

27 

4 

DEER  FLAT  DAM 

99 

6-25 

-22 

1-22 

2-26 

16 

3-13 

20 

3-29 

23 

4-29 

26 

5-13 

31 

10-17 

31 

11-  7 

26 

11-17 

24 

12-24 

19 

12-25 

13 

300 

286 

233 

192 

157 

DEER  POINT 

82 

8-16+ 

-13 

1-21 

4-29 

14 

4-29 

14 

6-  4 

21 

6-  5 

27 

6-  5 

27 

9-  6 

9-29 

25 

11-17 

16 

202 

201 

1  34 

94 

DIXIE 

90 

8-15 

-38 

2-26 

4-30 

14 

4-30 

14 

6-  7 

23 

6-12 

28 

6-29 

29 

7-  2 

28 

7-  2 

28 

7-  4 

24 

9-  9 

1 7 

11-7 

14 

191 

132 

2  7 

20 

DRIGGS 

90 

7-21 

-32 

1-10 

5-  1 

1  5 

5-  1 

1  5 

5-  1 

15 

5-14 

25 

5-  7 

29 

8-2  3 

32 

6-30 

26 

9-  9 

20 

9-  9 

20 

11-7 

1  5 

190 

131 

131 

108 

77 

DUBOIS  EXP  STA 

90 

8-15 

-15 

1-21 

4-29 

12 

4-29 

12 

4-30 

22 

4-30 

22 

5-  5 

32 

9-  8 

29 

9-  9 

25 

11-  5 

21 

11-  7 

17 

11-17 

11 

202 

192 

190 

132 

95 

ELK  CITY 

94 

8-16  + 

-35 

2-26 

3-19 

15 

4-30 

20 

4-30 

20 

5-  1 

26 

6-29 

32 

7-  2 

32 

7-  3 

27 

10-25 

24 

11-  7 

19 

11-23 

11 

249 

191 

178 

63 

3 

ELK  RIVER   1  S 

96 

8-15  + 

-31 

1-21 

3-17 

14 

3-30 

20 

4-26 

24 

5-  5 

28 

31 

7-  3 

32 

9-  9 

27 

11-15 

24 

11-24 

19 

12-12 

14 

270 

239 

203 

127 

29 

EMMETT  2  E 

104 

8-16 

-27 

1-23 

2-28 

10 

3-15 

20 

3-29 

21 

4-30 

28 

6-  7 

32 

9-30 

32 

11-  6 

28 

11-17 

23 

12-23 

20 

12-24 

12 

299 

283 

233 

190 

115 

FAIRFIELD  RS 

1 00 

8-16 

-37 

1-22 

3-31 

15 

4-  4 

20 

4-30 

23 

4-30 

23 

6-  7 

31 

9-  9 

26 

9-  9 

25 

10-  5 

24 

11-  7 

1 3 

11-7 

1  3 

221 

217 

159 

132 

94 

FENN  RS 

101 

6-26 

-10 

1-21 

2-28 

11 

3-14 

20 

3-14 

20 

3-17 

27 

4-30 

30 

11-  7 

31 

11-24 

26 

12-13 

23 

12-24 

15 

12-24 

15 

299 

285 

274 

252 

191 

FORT  HALL   I  NO  AGENCY 

98 

8-15 

-32 

1-22 

3-16 

12 

3-30 

20 

4-30 

24 

5-12 

28 

5-  7 

31 

9-  9 

26 

9-  9 

26 

10-17 

22 

11-  7 

15 

11-  7 

15 

236 

222 

170 

120 

94 

GARDEN   VALLEY  RS 

7-23+ 

3-15 

22 

32 

GLENNS  FERRY 

105 

6-25 

-17 

1-22 

2-27 

7 

3-29 

20 

4-30 

24 

4-30 

24 

5-25 

32 

10-1 

32 

10-17 

24 

10-1  7 

24 

11-24 

1  9 

12-2  3 

1 2 

299 

240 

1  70 

1  70 

129 

GRACE 

93 

8-15 

-25 

1-2  3+ 

3-24 

13 

4-30 

19 

4-30 

19 

6-  7 

27 

6-  7 

27 

8-31 

31 

9-  9 

23 

9-  9 

2  3 

1  32 

94 

65 

GRAND   VIEW   3  WNW 

105 

6-25 

-22 

1-22 

2-27 

5 

3-28 

20 

3-31 

24 

4-29 

27 

4-30 

29 

9-  9 

32 

10-17 

25 

11-  7 

19 

11-  7 

19 

11-23 

15 

269 

224 

221 

171 

132 

GRANGEVILLE 

95 

8-15 

-19 

1-21 

3-13 

11 

3-28 

20 

3-29 

21 

4-30 

26 

5-  4 

31 

9-  8 

28 

9-  8 

28 

11-  7 

24 

11-23 

19 

12-  4 

15 

266 

240 

223 

131 

95 

GRASMERE 

97 

8-15 

-30 

1-22 

3-15 

11 

4-30 

20 

4-30 

20 

6-  4 

25 

5-  7 

32 

9-11 

27 

9-11 

27 

10-17 

1 9 

1 0-1 7 

19 

11-2  3 

1  5 

253 

1  70 

170 

99 

96 

GROUSE 

88 

8-15 

-41 

1-22 

4-30 

14 

5-12 

19 

5-  7 

24 

6-  7 

24 

5-28 

29 

7-  4 

30 

6-24 

27 

8-31 

24 

9-  9 

1  7 

10-17 

1  3 

1  70 

120 

65 

78 

5 

HAILEY  RS 

94 

8-16 

-27 

1-21 

3-23 

16 

3-30 

1  7 

4-30 

24 

6-  6 

27 

6-  7 

30 

8-  5 

9  9 

10-15 

24 

11-  5 

16 

11  17 

14 

239 

221 

1  69 

95 

59 

HAMER   1*  NW 

97 

8-15 

-33 

1-22 

4-29 

12 

4-30 

18 

4-30 

18 

4-30 

IS 

6-  7 

30 

6-31 

31 

9-  9 

26 

10-14 

22 

10-17 

19 

10-25 

16 

180 

170 

167 

132 

85 

HA2ELT0N 

97 

8-15 

-27 

1-22 

3-13 

15 

3-15 

17 

4-30 

23 

4-30 

23 

5-12 

31 

9-  9 

31 

10-15 

28 

11-  7 

20 

11-  7 

20 

11-17 

15 

249 

237 

191 

169 

120 

HEADQUARTERS 

97 

-27 

1-22 

3-29 

4-26 

20 

5-15 

26 

6-12 

32 

26 

1 1  -  7 

12-12 

258 

211 

195 

49 

20 

HILL  CITY 

97 

8-15 

-42 

1-22 

4-  2 

1 6 

4-^4 

19 

4-29 

23 

6-  7 

27 

6-28 

32 

7-15 

32 

8-24 

28 

9-  9 

23 

1 0-1  7 

19 

11-7 

1 1 

219 

196 

133 

78 

J  7 

HOLLISTER 

95 

8-15  + 

-26 

1-22 

3-14 

16 

4-29 

1  8 

4-29 

18 

6-  4 

28 

5-  7 

9  10 

9  30 

2  7 

10-17 

11-17 

16 

11-17 

1 5 

246 

202 

171 

118 

95 

HOWE 

91 

8-14+ 

-30 

1-22 

3-17 

13 

3-16 

18 

4-29 

22 

4-30 

26 

4-30 

26 

9-  9 

26 

9-  9 

26 

10-17 

20 

10-17 

20 

11-  7 

13 

235 

213 

171 

132 

132 

IDAHO  CITY 

97 

8-15 

-32 

1-22 

3-17 

15 

3-30 

19 

4-30 

22 

6-  4 

26 

6-  7 

29 

7-  4 

32 

9-  9 

27 

10-17 

24 

11-  7 

20 

11-17 

16 

245 

222 

170 

97 

27 

IDAHO  FALLS  2  ESE 

10-1 

30 

10-15 

27 

10-17 

21 

11-  7 

1  7 

11-17 

14 

246 

223 

200 

169 

116 

IDAHO  FALLS  16  SE 

91 

8-15 

-27 

1-22 

3-30 

10 

4-  1 

1 9 

6-  7 

23 

6-  7 

23 

6-  7 

2  3 

7-28 

32 

8-30 

25 

9-  9 

23 

10-16 

19 

11-  7 

1  3 

222 

196 

94 

84 

51 

IDAHO  FALLS  FAA  AP 

95 

6-25 

-29 

1-23+ 

3-16 

3-17 

3-30 

4-30 

26 

5-  7 

9-  8 

32 

9-  9 

26 

10-17 

2  3 

11-7 

15 

11-7 

1  5 

236 

235 

201 

132 

93 

IDAHO  FALLS  42  NW  WB 

95 

8-15 

-42 

1-2  3 

3-19 

11 

4-30 

20 

4-30 

20 

5-  7 

27 

6-  7 

27 

6-24 

32 

8-31 

25 

9-  8 

24 

9-  9 

16 

10-17 

16 

212 

132 

131 

85 

78 

IDAHO  FALLS  46  W  WB 

96 

B-15 

-40 

1-21 

3-19 

16 

3-19 

16 

4-30 

21 

6-  7 

27 

6-  7 

27 

8-31 

31 

9-  9 

22 

9-  9 

22 

10-17 

19 

11-  7 

10 

233 

212 

132 

94 

65 

ISLAND   PARK  DAM 

6-24 

27 

9-  6 

20 

1 1  -  7 

1 1 

191 

1 32 

1 30 

78 

77 

JEROME 

100 

6-26 

-20 

1-22 

3-14 

16 

3-15 

18 

3-29 

23 

4-30 

25 

5-12 

32 

9-30 

31 

10-15 

2  7 

1 1  -  7 

21 

11-17 

20 

11-23 

1 6 

254 

247 

223 

169 

141 

KELLOGG 

98 

8-16 

-14 

1-22+ 

2-28 

3-14 

20 

3-15 

24 

3-30 

5-  5 

29 

11-  7 

29 

11-15 

26 

11-24 

24 

12  24 

12-24 

299 

285 

254 

2  30 

1 86 

KILGORE 

84 

6-15 

-34 

2-27+ 

4-30 

13 

4-30 

13 

4-30 

13 

6-  7 

27 

6-  7 

27 

7-20 

32 

8-24 

25 

8-31 

23 

9-  9 

14 

9-  9 

14 

132 

132 

123 

78 

43 

KOOSKIA 

106 

8-15 

-10 

1-21 

2-27 

3 

3-13 

20 

3-15 

23 

4-30 

28 

4-30 

28 

9-  9 

31 

11-  7 

27 

11-24 

23 

12-24 

13 

12-24 

13 

300 

266 

2  54 

191 

132 

KUNA  2  NNE 

11-17 

20 

12-25 

1 1 

300 

233 

200 

191 

115 

LEWISTON  WB  AP 

101 

8-15+ 

-^3 

1-7  1 

2-27 

^8 

19 

3-13 

24 

3-?  9 

26 

3-30 

31 

11-15 

32 

11-26 

28 

12-13 

24 

12-23 

20 

12-24 

1 3 

300 

295 

275 

244 

230 

LIFTON  PUMPING  STA 

89 

-37 

1-2  2 

3-31 

14 

20 

4-30 

27 

6- 

30 

8-31 

9-  9 

10-16 

11-  7 

16 

11  19 

14 

233 

215 

169 

131 

85 

LOWMAN   3  E 

97 

8-15 

-26 

1-23  + 

3-16 

14 

3-30 

20 

4-30 

24 

5-14 

27 

6-  7 

29 

7-  4 

31 

9-  9 

26 

11-  7 

22 

11-17 

17 

11-24 

16 

253 

232 

191 

118 

27 

MACKAY  RS 

91 

8-15 

-19 

1-21 

3-16 

12 

4-28 

19 

4-29 

21 

4-30 

25 

6-  5 

30 

9-  8 

25 

9-  8 

25 

11-  9 

24 

11-11 

16 

11-17 

11 

246 

197 

194 

131 

95 

MALAD 

Inn 

ft~l  ^ 

^~tn 

j!"^n 

4-30 

If 

f  ot 

191 

132 

94 

MALAD  FAA  AP 

oi 

fl-l  ^  + 

I  it 

1  A 

1  I 

1  ^ 

z[ 

A~  7 
^  7 

70 

o~  a 

7K 

0~  Q 

76 

1  n~l  a 
1  ft    1  ^ 

t  1  ~  7 

1  A 

\n 

1  A 

7* 

1  ?9 

I? 

MAY  RS 

0-16 

-30 

1-22 

4-29 

16 

4-29 

16 

4-29 

16 

^    1  ? 

5- 

70 

7    1  Q 
7-19 

Q  n 

7B 

10-15 

77 

in-1  7 
10-1 

11-  7 
11- 

107 

171 

1  70 

MC  CALL 

89 

8-16+ 

-31 

1-22 

3-30 

15 

4-29 

18 

4-30 

22 

6-  4 

26 

6-  4 

26 

8-29 

32 

9-  9 

28 

11-  6 

22 

11-  7 

20 

11-23 

16 

238 

192 

190 

97 

86 

MC  CAMMON 

100 

8-15  + 

-28 

1-22 

3-16 

10 

4-30 

20 

4-30 

20 

4-30 

20 

6-  7 

31 

9-  9 

27 

9-  9 

27 

10-17 

23 

11-  7 

14 

11-  7 

14 

2  36 

191 

170 

132 

94 

MINIDOKA  DAM 

101 

8-14 

-41 

1-22 

3-16 

16 

3-16 

15 

3-29 

22 

4-30 

28 

4-30 

26 

9-30 

32 

10-17 

24 

10-17 

24 

11-17 

16 

11-17 

16 

245 

246 

202 

170 

153 

MONTPELIER  RS 

95 

6-16 

-31 

1-23 

3-31 

14 

4-30 

18 

4-30 

18 

5-  8 

28 

6-16 

32 

8-24 

3! 

8-31 

26 

9-  9 

19 

9-  9 

19 

11-  7 

12 

221 

132 

132 

64 

59 

MOOSE  CREEK  RANCH 

MOSCOW  U  OF  I 

96 

8-15 

-18 

1-21 

3-  2 

3-13 

20 

3-13 

20 

5-  4 

28 

6-  4 

32 

7-  3 

32 

9-  8 

26 

11-18 

24 

12-23 

14 

12-23 

14 

296 

285 

250 

127 

29 

MOUNTAIN  HOME   1  SE 

103 

7-11 

-18 

1-23 

3-  3 

5 

3-29 

20 

4-27 

22 

4-30 

28 

6-  3 

30 

9-30 

31 

10-  7 

26 

11-16 

23 

11-17 

18 

12-23 

15 

295 

233 

203 

160 

119 

MULLAN  FAA 

95 

8-16+ 

-13 

1-21 

3-14 

15 

3-29 

18 

3-30 

21 

5-30 

27 

6-  5 

30 

9-  8 

28 

9-  8 

26 

11-15 

23 

11-23 

20 

11-29 

13 

260 

239 

230 

101 

95 

NEW   MEADOWS  RS 

94 

7-22 

-39 

1-22 

3-30 

14 

4-30 

20 

6-  4 

23 

6-  7 

26 

5-  8 

32 

7-  2 

31 

9-  7 

28 

9-  9 

21 

11-  7 

18 

11-17 

16 

232 

191 

97 

92 

24 

NE2PERCE 

95 

8-15 

-17 

1-21 

3-  2 

9 

3-13 

18 

4-25 

24 

5-14 

28 

6-  4 

30 

7-  3 

31 

9-  8 

26 

11-23 

23 

11-29 

17 

12-  4 

12 

277 

261 

211 

117 

29 

OAKLEY 

94 

8-15+ 

-23 

1-22 

2-26 

5 

3-15 

19 

3-30 

22 

4-30 

25 

6-  4 

31 

9-30 

31 

10-15 

24 

10-15 

24 

11-17 

15 

11-17 

15 

262 

247 

200 

159 

lie 

OBSIDIAN  3  SSE 

-48 

1-22 

4-30 

8 

5-12 

18 

6-28 

24 

6-29 

28 

6-30 

30 

7-  1 

32 

7-  2 

25 

7-  7 

22 

9 

3 

1 

OLA  b  S 

99 

6-16+ 

-37 

1-22 

3-15 

15 

3-15 

15 

4-30 

23 

5-12 

28 

6-  4 

29 

9-  9 

32 

10-  7 

27 

11-  7 

21 

11-17 

19 

12-23 

14 

283 

247 

191 

148 

97 

OROFINO 

106 

8-15 

-  7 

1-21 

2-27 

5 

3-13 

20 

3-14 

22 

3-30 

28 

4-30 

32 

11-  7 

30 

11-24 

27 

12-24 

14 

12-24 

14 

12-24 

14 

300 

265 

265 

239 

191 

PALISADES  DAM 

93 

8-26 

-32 

1-22 

3-31 

15 

4-  1 

20 

4-12 

24 

4-30 

25 

6-  7 

30 

8-30 

32 

9-30 

25 

10-15 

24 

11-17 

17 

12-  4 

15 

246 

230 

167 

153 

64 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3— Contiiiued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


IDAHO 
1962 


Station 

Highest 

Date 

IS 

Date 

Last  spring  mInlmiiTn  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dalee 

16*  or 
below 

20' or 
below 

24- or 
below 

28°  or 
below 

32'  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20- or 
below 

16*  or 
below 

0 

(D 

24'  or  below 

0 

32'  or  below 

Date 

|Temp.i 

Date 

Temp. 

0 
Q 

iTemp.l 

Date 

Temp- 

Dale 

[Temp 

0 
0 

[Temp 

» 

& 

Temp.  1 

0 

Q 

Temp.  1 

• 

Q 

d. 
B 
iS 

• 

I 

Temp.  1 

PARMA   EXP  STA 

101 

6-16 

-ii 

1-23+ 

2-27 

4 

3-14 

20 

4-29 

24 

4-30 

28 

6-  4 

32 

9-30 

32 

U-  4 

28 

11-  7 

23 

11-24 

19 

12-29 

12 

301 

299 

192 

186 

PAUL   1  ENE 

96 

6-16 

-28 

1-22 

3-14 

13 

3-16 

20 

3-31 

24 

4-30 

26 

5-12 

30 

9-  9 

30 

10-16 

28 

10-17 

24 

11-17 

19 

12-24 

9 

285 

246 

200 

169 

120 

PAYETTE 

6-25 

-26 

1-22 

2-27 

7 

3-14 

20 

4-11 

24 

4-30 

26 

6-  4 

31 

10-  7 

30 

11-  6 

28 

11-  7 

22 

11-24 

19 

12-29 

12 

301 

299 

210 

190 

125 

P 1 CA80 

8-16 

-3  3 

1-24 

3-25 

14 

4-30 

20 

4-30 

20 

6-  6 

27 

6-  7 

30 

8-28 

32 

9-  9 

25 

9-30 

23 

11-  7 

15 

11-  7 

15 

227 

191 

193 

99 

82 

PIERCE  RS 

94 

6-16* 

-28 

1-22 

3-29 

1 5 

4-11 

20 

4-30 

24 

5-1  5 

26 

6-11 

32 

7-  2 

32 

9-  8 

25 

9-  9 

24 

11-  7 

19 

11-24 

14 

240 

210 

132 

116 

21 

POCATELLO  2 

99 

8-15 

-24 

1-22 

3-16 

16 

3-30 

20 

3-30 

20 

4-30 

26 

5-12 

29 

9-  9 

32 

10-16 

27 

10-17 

22 

11-  7 

20 

11-17 

9 

246 

222 

201 

169 

120 

POCATELLO  wb  ap 

97 

6-15 

1-22 

3-16 

13 

3-16 

13 

3-30 

23 

4-30 

26 

6-  7 

31 

9-  9 

29 

10-16 

28 

11-  7 

16 

11-  7 

16 

11-18 

11 

247 

236 

222 

169 

94 

POR  TH ILL 

-25 

1  ~i? 

\ 

3—14 

18 

3-30 

24 

5-  5 

28 

5-  5 

28 

8-27 

32 

9-  7 

U-23 

23 

1 1-24 

19 

12-23 

11 

265 

299 

238 

129 

114 

POTLATCH 

Qfl 

8-15 

-23 

1-21 

3- 

3-  3 

3-27 

21 

3-28 

28 

6-  3 

30 

6-27 

32 

10-16 

28 

11-28 

22 

11-29 

14 

11-29 

14 

271 

271 

246 

202 

85 

~ 

~ 

9-  7 

32 

9-  8 

28 

11-23 

23 

11-24 

13 

11-24 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

PRESTON  2  SE 

96 

8-16 

-24 

1-22 

3-15 

16 

3-16 

19 

4-30 

22 

4-30 

22 

6-  7 

29 

9-  9 

27 

9-  9 

27 

11-  7 

17 

11-  7 

17 

11-23 

16 

293 

236 

191 

1  32 

94 

94 

7-24 

^24 

1-21+ 

3-14 

13 

3-17 

20 

4-  8 

22 

5-  5 

27 

6-11 

32 

7-  3 

32 

9-  6 

24 

9-  8 

24 

11-29 

19 

12-23 

16 

284 

257 

193 

126 

22 

REYNOLDS 

fi~i  ^ 

1  "5? 

w 

3-30 

16 

5-  1 

22 

6-  4 

27 

6-  4 

27 

9-  9 

28 

9-  9 

28 

10-  7 

24 

10-17 

19 

11-23 

15 

238 

201 

199 

97 

97 

R  1 CMF I  ELD 

1  ^ 

a"i  A 

1  ~5? 

3-16 

20 

4-30 

5-12 

28 

6-  5 

31 

9-  9 

32 

10-  6 

27 

10-17 

24 

11-17 

19 

11-17 

15 

247 

246 

170 

147 

96 

R 1 GG INS  RS 

8-16 

1-22 

2-27 

2-27 

6 

3-1 3 

2  3 

3-29 

28 

4-1 1 

32 

1  X-17 

32 

12-23 

28 

12-24 

22 

12-26 

17 

NONE 

301 

286 

269 

220 

RUPERT 

_ 

- 

-32 

1-23+ 

3-14 

15 

3-29 

20 

3-29 

20 

4-29 

25 

4-29 

25 

- 

- 

_ 

SA I  NT  ANTHONY 

92 

6-15 

1-23 

4-29 

14 

4-30 

19 

4-30 

19 

6-  7 

27 

6-  7 

27 

8-30 

30 

9-  9 

24 

9-  9 

24 

10-16 

20 

11-17 

14 

202 

169 

132 

94 

84 

SA INT  HAR I ES 

qI 

fill 

-19 

20 

3-14 

20 

3-31 

5-14 

32 

9-  8 

29 

11-23 

27 

11-24 

23 

12-24 

9 

12-24 

9 

266 

289 

295 

237 

117 

-32 

1  ~  f 

3-15 

14 

3-30 

20 

4-30 

4-30 

6- 

9-  9 

29 

9-30 

27 

10-25 

22 

11-  7 

17 

11-23 

9 

293 

222 

178 

193 

94 

SANDPOINT    EXP  STA 

7-22 

-16 

1-22 

3-11 

1 4 

3-14 

16 

3-17 

24 

4-26 

27 

5-  7 

32 

9-  8 

32 

11-  7 

26 

12-22 

24 

12-23 

17 

12-24 

11 

286 

284 

280 

199 

124 

SHOSHONE    1  HNM 

103 

6-25 

-25 

1-22 

3-15 

16 

3-15 

16 

4-30 

24 

4-30 

24 

4-30 

24 

9-30 

30 

10-  6 

28 

10-17 

24 

11-17 

14 

11-17 

14 

247 

247 

170 

159 

193 

SLATE  CREEIC  RS 

107 

8-16+ 

1-21 

2-27 

* 

3-  2 

20 

3-13 

22 

3-30 

28 

4-30 

29 

10-17 

31 

11-  7 

28 

11-29 

24 

12-13 

20 

NONE 

286 

261 

222 

170 

strevell 

-23 

4-30 

16 

6-  7 

6-  7 

26 

6-30 

32 

9-  9 

28 

10-17 

23 

U-  7 

16 

11-  7 

16 

191 

191 

170 

94 

84 

SUGAR 

93 

8-15 

-36 

1-22 

4-29 

16 

4-30 

18 

4-30 

26 

6-24 

32 

6-31 

28 

9-  9 

21 

10-17 

17 

10-27 

16 

181 

170 

132 

85 

78 

SUN  VALLEY 

90 

8-15* 

2-27+ 

4-30 

15 

6-  6 

20 

6-  7 

22 

6-28 

26 

6-28 

26 

7-  2 

31 

7-  4 

26 

8-29 

24 

9-  9 

17 

11-  7 

9 

191 

99 

83 

6 

4 

SWAN   FALLS  PH 

106 

7-22 

-15 

1-23 

2-27 

9 

2-28 

18 

3-12 

23 

3-29 

27 

4-29 

31 

11-  7 

29 

11-17 

28 

11-24 

24 

12-25 

13 

12-29 

13 

301 

300 

297 

233 

192 

Swan  valley  i  w 

94 

8-15 

1-22 

4-  1 

11 

5-  2 

19 

5-14 

24 

6-  6 

26 

6-  8 

26 

7-  3 

32 

6-30 

27 

8-31 

23 

9-  9 

19 

11-  6 

12 

219 

130 

109 

83 

25 

TE TON lA  EXP  STA 

66 

8-15 

~ 

1-10 

4-29 

12 

4-29 

12 

5-12 

24 

6-  7 

27 

6-  7 

27 

8-30 

25 

8-30 

25 

9-  9 

21 

13 

192 

170 

120 

84 

84 

95 

8-15* 

1-22 

4-29 

6 

4-30 

16 

4-30 

18 

6-  4 

25 

6-14 

32 

7-  3 

31 

6-23 

26 

6-24 

24 

9-30 

20 

10-25 

14 

179 

153 

116 

80 

19 

TRIANGLE  RANCH 

98 

8-16 

-39 

1-21 

4-29 

15 

6-  4 

20 

6-  7 

22 

6-14 

28 

6-2  8 

30 

7-  2 

28 

7-  2 

28 

8-30 

24 

9-  9 

18 

10-  6 

19 

160 

97 

84 

1 8 

4 

TKIN  FALLS  2  NNE. 

99 

6-25 

-25 

1-22 

2-28 

9 

3-15 

20 

3-30 

24 

4-30 

26 

5-12 

30 

9-  9 

31 

10-17 

26 

n-  7 

22 

11-23 

20 

12-24 

13 

299 

293 

222 

170 

120 

Twin  falls  3  se 

97 

6-26 

1-2  3+ 

3-  1 

16 

3-29 

19 

3-30 

21 

4-30 

26 

5-12 

31 

9-  9 

32 

10-17 

28 

11-  7 

23 

11-30 

19 

12-24 

13 

298 

246 

222 

170 

120 

~12 

1-21 

3-14 

16 

3-14 

16 

3-31 

23 

5-  5 

28 

5-29 

32 

WALLACE   WOOOLANO  PARK. 

94 

6-171- 

-19 

1-21 

3-15 

14 

3-16 

20 

3-31 

24 

5-  5 

27 

5-15 

32 

9-  8 

27 

9-  8 

27 

11-23 

21 

U-24 

19 

12-24 

5 

284 

293 

237 

126 

116 

WARREN 

66 

8-16* 

-39 

2-26 

4-30 

10 

5-H 

19 

6-  7 

22 

6-29 

26 

6-29 

26 

7-  2 

29 

7-  2 

25 

7-  3 

22 

9-  9 

18 

10-24 

16 

177 

121 

26 

3 

3 

WAYAN 

66 

8-15 

-33 

1-22 

3-31- 

2 

4-  6 

18 

6-  7 

21 

6-  7 

21 

6-  7 

21 

6-30 

27 

8-30 

27 

9-  9 

24 

10-  1 

20 

11-  7 

16 

221 

178 

94 

84 

84 

WEISER   2  SE 

103 

7-24 

-26 

1-23  + 

2-27 

7 

3-14 

20 

3-29 

24 

4-30 

25 

6-  4 

31 

10-  7 

32 

11-  6 

27 

11-  7 

23 

12-23 

20 

12-25 

14 

301 

284 

223 

190 

125 

WINCHESTER  1  SE 

92 

8-15+ 

-21 

1-21 

3-26 

16 

3-29 

17 

3-30 

21 

5-14 

28 

6-  4 

30 

9-  6 

26 

9-  8 

26 

U-15 

24 

11-23 

18 

12-  4 

16 

291 

239 

230 

117 

96 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Jun* 

}uly 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

D«>. 

Annual 

ABEBDEEN  EXPERIMENT  STATION 

EVAP 
WIND 

6.64 
2015 

3.77 
2919 

ARBOWBOCK  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  5.13 
-  1.26 
B  1601 

8.07 
.81 
1312 

10.96 
.32 
1440 

8.35 
-  1.12 
1105 

6.37 
.57 
1021 

2.05 
-  .36 
913 

LirrON  PUHPING  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

1916 

6.02 
-  .50 
2111 

7.51 
-  .10 
1300 

8.94 
-  .33 
1463 

8.37 
-  .06 
1589 

6.08 
.32 
1410 

3.40 
.42 

1396 

UINIDOKA  DAM 

EVAP 
WIND 

3  6.96 
4580 

6.29 
3910 

MOSCOW  UNIVERSITY  OF  IDAHO 

EVAP 

DEP 

WIND 

5.01 
1  .93 
2321 

3.68 
-  .52 
1564 

6.32 
1.09 
1138 

8.97 

1 .23 
1132 

7.11 
1 .00 
1221 

6.02 
2.59 
812 

PALISADES  DAtf 

EVAP 
WIND 

5.66 
3896 

8.59 
4234 

10.54 
4780 

10.06 
4930 

7.89 
4848 

No  record  is  Indicated  by  no  entry. 

M&x  and  mln  In  Table  4  refer  to  mean  maximum  and  minimum  temperatures  of  water  In  pan. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

i 

Latitude 

Longitude 

g 
? 

Y« 

ars 

wore 

^1 
i 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 
to 

_ 

otation 

Index  No. 

County 

Drainage  4  1 

Labtude 

Longitude 

Elevation 

Ye 
Te< 

ars  c 

core 

f 

Opened 
or  closed 
durinq  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp 

0. 

> 

Month 
opened 

Month  ; 
closed 

Temp. 

1  Precip. 

1  Evap. 

Month 
opened 

Month  ; 
closed 

AflCROEEN  EXP  STATION 

0010 

BINGHAM 

12 

42  57 

4400 

47 

46 

27 

1  2  34 

KELLOGG 

4831 

SHOSHONE 

47  32 

116  08 

2305 

55 

57 

1  2  3 

AFTeRTMOUOHT  MINE 

0070 

OWYHEE 

12 

116  42 

7280 

s 

KETCHUM  17  WSH 

4840 

BLAINE 

43  37 

8421 

s 

AMERICAN  FALLS  1  SW 

0227 

POWER 

12 

42  47 

112  52 

4318 

41 

45 

12  3 

KILGORE 

4908 

CLARK 

44  24 

112  07 

6150 

1 

I 

12  3 

02S2 

43  21 

119  28 

16 

Zl 

KOOSK 1 A 

9011 

46  09 

119  59 

1261 

44 

54 

ARSON  2  NW 

03A7 

POWER 

12 

42  30 

112  34 

5170 

JUL 

1  2  3 

KUNA  2  NNE 

ADA 

116  24 

2665 

49 

52 

1  2  3 

ARCO  3  NW 

BUTTE 

5300 

40 

1  2  3 

LEADORE 

5169 

LEMHI 

44  41 

113  22 

6115 

C 

ARROWROCIC  DAM 

ELMORE 

2 

3275 

49 

46 

1  2  34 

LEWISTON  we  AIRPORT 

5241 

NEZ  PERCE 

46  23 

117  01 

1413 

16 

16 

1  2  3  C 

ASHTON  1  S 

FREMONT 

12 

5220 

55 

1  2  3 

LIFTON  PUMPING  STATION 

5275 

BEAR  LAKE 

42  07 

111  18 

5926 

1  2  34 

ATLANTA  3 

0491 

ELMORE 

2 

43  48 

115  07 

5470 

1 

I  2  3  C 

LOLO  PASS 

5356 

IDAHO 

46  36 

114  33 

5700 

S 

ATLANTA  SUMMIT 

0499 

ELMORE 

2 

43  45 

115  14 

7590 

S 

LOWMAN  3  E 

5420 

BOISE 

44  05 

115  34 

3870 

1 

12  3 

AVERr  RANGER  STATION 

SHOSHONE 

10 

2492 

30 

41 

1  2  3 

MACKAY  Ranger  station 

5462 

CUSTER 

43  55 

113  37 

5897 

44 

53 

1  2  3  C 

BALD  MOUNTAIN 

BLAINE 

12 

8700 

C 

MALAO 

5544 

ONEIDA 

42  1  2 

112  16 

43 

46 

1  2  3  C 

BAYVIEW  MODEL  BASIN 

KOOTENAI 

9 

2070 

12 

1  2  3 

MALAD  FAA  AIRPORT 

5559 

ONEIDA 

42  10 

112  19 

4476 

16 

17 

1  2  3 

0789 

48  21 

116  50 

MALTA  RANGER  STATION 

5567 

42  19 

113  22 

4540 

BIO  CREEK  1  S 

0835 

VALLEY 

11 

45  06 

115  20 

5686 

IB 

20 

1  2  3  C 

MAY  Ranger  station 

LEMHI 

113  55 

9066 

24 

2a 

1  2  3 

BLACKFOOT  2  S5W 

BINGHAM 

12 

4495 

57 

1  2  3 

MC  CALL 

5708 

VALLEY 

44  54 

42 

47 

12  3 

BLACKFOOT  0AM 

CARIBOU 

12 

6200 

23 

1  2  3  C 

MC  CAMMON 

5716 

BANNOCK 

42  39 

112  12 

4774 

13 

13 

1  2  3 

BLISS 

1002 

GOODING 

12 

42  56 

3269 

42 

1  2  3 

MINIDOKA  DAM 

5980 

MINIDOKA 

42  40 

113  30 

4260 

14 

14 

14 

12  3 

BOGUS  BASIN 

1014 

BOISE 

12 

6196 

S 

MONTPELIER  ranger  STA 

6053 

BEAR  LAKE 

42  19 

111  18 

5960 

49 

1  2  3 

BOISE  LUCKY  PEAK  DAM 

1018 

ADA 

2 

2840 

6 

1  2  3  C 

MOORE  CREEK  SUMMIT 

60  7  7 

BOISE 

43  56 

115  40 

5990 

S 

eOlSE  WB  AIRPORT 

1022 

ADA 

2 

2842 

23 

1  2  3  C 

MOOSE  CREEK  RANCH 

6085 

IDAHO 

46  10 

114  53 

2450 

NOV 

1  2  3  C 

BONNERS  FERRY  1  SW 

1079 

BOUNDARY 

5 

48  41 

116  19 

1810 

34 

1  2  3  C 

MOOSE  CREEK  RANGER  STA 

6087 

IDAHO 

46  08 

114  59 

2460 

CS 

BRUNEAU 

1195 

OWYHEE 

12 

42  53 

115  48 

2525 

JUN 

1  2  3 

MOSCOW  U  OF  I 

6192 

LATAH 

117  02 

2660 

67 

71 

23 

1  2  34 

1217 

TWIN  FALLS 

MOUNTAIN  HOME    1  SE 

6174 

43  07 

115  41 

3180 

48 

53 

BUNGALOW  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

3 

2285 

9 

1  2  3 

MULLAN  FAA 

6235 

SHOSHONE 

47  28 

115  46 

3566 

12  3 

BURKE  2  ENE 

1272 

SHOSHONE 

4 

4093 

23 

23 

1  2  3 

MULLAN  PASS 

62  37 

SHOSHONE 

47  27 

115  40 

9962 

16 

IS 

BURLEY 

1288 

CASSIA 

12 

4180 

45 

45 

1  2  3 

NEW  MEADOWS  RANGER  STA 

6388 

ADAMS 

11 

44  58 

116  17 

3670 

45 

4B 

1  2  3 

BURLEY  FACTORY 

CASSIA 

12 

4140 

C 

NEZPEflCE 

6424 

LEWIS 

46  14 

116  14 

3220 

49 

52 

12  3 

BURLEY  FAA  AIRPORT 

1  303 

CASSIA 

12 

42  32 

113  46 

4146 

22 

22 

1  2  3 

NEZ  PERCE  PASS 

6430 

IDAHO 

45  43 

114  30 

6579 

S 

CABINET  GORQc 

1363 

BONNER 

9 

48  05 

2257 

6 

6 

1  2  3 

OAKLEY 

6542 

CASSIA 

12 

42  15 

113  53 

4600 

60 

59 

1  2  3 

CALDWELL 

1380 

CANYON 

2 

43  40 

116  41 

2370 

56 

56 

1  2  3 

6590 

GEM 

44  07 

116  17 

2960 

11 

11 

1  2  3  C 

CAMBRIDGE 

1408 

WASHINGTON 

12 

44  34 

2650 

51 

56 

1  2  3 

OROF INO 

6681 

CLEARWATER 

46  29 

116  15 

1027 

52 

12  3 

CAREY  2  NW 

1466 

SLAINE 

12 

113  58 

4810 

OCT 

C 

PALISADES  DAM 

6764 

BONNEVILLE 

12 

43  20 

111  12 

9397 

14 

15 

14 

1  2  34C 

CASCADE  1  NW 

1514 

VALLEY 

8 

44  32 

4865 

21 

21 

1  2  3  C 

Parma  experiment  sta 

CANYON 

43  48 

116  57 

2275 

36 

38 

1  2  3 

CAYUSE  CREEK 

1577 

CLEARWATER 

3 

115  04 

3714 

S 

PAUL  1  ENE 

6877 

MINIDOKA 

12 

42  37 

113  45 

4210 

23 

24 

1  2  3 

CENTERVILLE  AR8AUCH  RCH 

1636 

BOISE 

2 

43  58 

115  51 

4300 

13 

2 

PAYETTE 

6891 

PAYETTE 

44  05 

116  56 

2150 

1  2  3 

CHALLIS 

1663 

CUSTER 

11 

5175 

46 

1  2  3  C 

PICABO 

7040 

BLAINE 

12 

43  16 

114  04 

4875 

12  3 

CHILLY  BARTON  FLAT 

1671 

CUSTER 

44  00 

113  50 

6140 

19 

22 

12  3 

PIERCE 

7046 

CLEARWATER 

46  30 

115  48 

3185 

JUN 

1  2  3  C 

CLARKIA  RANGER  STATION 

1831 

SHOSHONE 

10 

47  01 

116  15 

2810 

C 

PIERCE  RANGER  STATION 

CLEARWATER 

C 

COBALT 

1932 

LEMHI 

11 

4910 

1 

1  2  3 

PINE  1  N 

7077 

ELMORE 

43  30 

115  16 

4220 

S 

PLUMMER  3  WSW 

7188 

BENEWAH 

47  19 

116  57 

2970 

C 

COEUR  D  ALENE  RS 

1956 

KOOTENAI 

47  41 

116  45 

2158 

48 

50 

1  2  3  C 

CONOA 

2071 

CARIBOU 

12 

42  43 

111  33 

6200 

22 

1  2  3 

POCATELLO  2 

7208 

BANNOCK 

42  52 

112  28 

e 

1  2  3 

COTTONWOOD 

2154 

IDAHO 

3 

46  03 

116  21 

3411 

42 

1  2  3 

POCATELLO  W8  AIRPORT 

7211 

POWER 

112  36 

4444 

24 

24 

1  2  3  C 

COTTONWOOD  2  WSW 

2159 

IDAHO 

3 

3610 

C 

porthill 

7264 

BOUNDARY 

49  00 

116  30 

1800 

1  2  3 

COUNCIL 

2187 

ADAMS 

12 

2935 

1  2  3  C 

potlatch 

7301 

LATAH 

46  55 

116  54 

2520 

12  3 

CRATERS  OF  TME  MOON  NM 

2260 

BUTTE 

43  28 

113  34 

5897 

4 

1  2  3 

POWELL 

7320 

IDAHO 

46  31 

114  41 

3632 

12  3 

OEADWOOD  DAM 

2385 

VALLEY 

8 

44  19 

115  38 

5375 

33 

1  2  3  C 

PRAIRIE 

7327 

ELMORE 

43  30 

115  35 

4670 

C 

DEADWOOO  SUMMIT 

2395 

VALLEY 

11 

44  32 

115  34 

7000 

S 

PRESTON  2  SE 

7353 

FRANKLIN 

42  04 

111  51 

4718 

1  2  3 

DECEPTION  CREEK 

2422 

KOOTENAI 

47  44 

116  29 

3060 

CS 

PRIEST  RIVER  EXP  STA 

7386 

BONNER 

48  21 

116  50 

2380 

50 

51 

1  2  3 

OEER  FLAT  DAM 

2444 

CANYON 

12 

43  35 

116  45 

2510 

40 

42 

1  2  3 

PUTNAM  MOUNTAIN 

7465 

BINGHAM 

12 

43  03 

112  07 

9667 

S 

REYNOLDS 

7646 

OWYHEE 

12 

43  12 

116  45 

3910 

12  3 

OEER  POINT 

2451 

BOISE 

12 

43  45 

7150 

6 

8 

1  2  3  C 

DIXIE 

2575 

IDAHO 

U 

45  33 

115  2p 

5610 

10 

10 

1  2  3 

RICHFIELD 

7673 

LINCOLN 

12 

43  04 

114  09 

4306 

37 

12  3 

DRIGGS 

2676 

TETON 

12 

43  44 

U  1  07 

6097 

30 

39 

1  2  3 

RIGGINS  RANGER  STATION 

7706 

IDAHO 

45  25 

116  19 

1  801 

12  3 

DUBOIS  EXP  STATION 

2707 

CLARK 

5452 

31 

31 

1  2  3  C 

RIRIE  12  ESE 

7727 

BONNEVILLE 

u 

43  34 

111  33 

9590 

2 

ELK  CITY 

2875 

IDAHO 

4049 

9 

1  2  3 

RUPERT  13  NNE 

7971 

MINIDOKA 

12 

42  48 

113  34 

4347 

12  3 

ELK  RIVER  1  5 

2892 

CLEARWATER 

3 

2918 

11 

1  2  3 

SAINT  ANTHONY 

8022 

FREMONT 

12 

43  58 

111  40 

1  2  3 

EMMETT  2  E 

2942 

GEM 

2 

2500 

1  2  3 

SAINT  MARIES 

8062 

BENEWAH 

10 

47  19 

2065 

12  3 

FAIRFIELD  RANGER  STA 

3108 

CAMAS 

12 

43  21 

5065 

14 

1  2  3 

SALMON 

8076 

LEMHI 

11 

45  1 1 

113  53 

3949 

51 

1  2  3 

FENN  RANGER  STATION 

3143 

IDAHO 

3 

1580 

36 

1  2  3  C 

SANDPOINT  E<P  STATION 

8137 

BONNER 

4B   1  7 

2100 

1  2  3  C 

FORT  MALL  INDIAN  AGENCY 

3297 

BINGHAH 

12 

4460 

40 

45 

1  2  3 

SHAKE  CREEK  RANGER  STA 

8303 

ELMORE 

43  37 

115  10 

4730 

S 

SHOSHONE  1  WNW 

8380 

LINCOLN 

12 

42  56 

114  26 

3950 

12  3 

GALENA  SUMMIT 

3422 

BLAINE 

12 

43  53 

8800 

S 

GARDEN  VALLEY  fiS 

3448 

BOISE 

8 

3212 

24 

49 

1  2  3 

SLATE  CREEK  RS 

8475 

IDAHO 

45  38 

116  17 

1  568 

12  3 

GILMOHE  SUMMIT  RANCH 

3576 

CUSTER 

11 

6600 

S 

SOLDIER  CREEK  ADM  SITE 

8548 

CAMAS 

12 

43  30 

1 14  50 

5755 

5 

GLENN&  FERRY 

3631 

ELMORE 

12 

2580 

39 

12  3 

SPENCER  RANGER  STATION 

8604 

CLARK 

44  21 

112  11 

5883 

S 

GOODING 

3677 

GOODING 

12 

3564 

C 

STREVELL 

87S6 

CASSIA 

42  01 

113  13 

5280 

1  2  3 

GRACE 

3732 

CARIBOU 

1 

42  15 

5400 

51 

1  2  3  C 

SUBLETI  GUARD  STATION 

8902 

POWER 

12 

42  22 

112  56 

9600 

S 

GRAND  VIEW  3  WNW 

3760 

OWYHEE 

12 

2375 

34 

1  2  3 

SUGAR 

8818 

MADISON 

12 

43  53 

111  45 

4890 

1  2  3 

GRANGEVILLE 

3771 

IDAHO 

3 

3355 

42 

e 

1  2  3 

SJN  VALLEY 

8906 

BLAINE 

12 

43  41 

5821 

1  2  3  C 

GRASMERE 

3609 

OWYHEE 

12 

42  23 

5126 

1  2  3  C 

SWAN  FALLS  POWER  HOUSE 

8928 

ADA 

12 

43  1  5 

1  2  3 

GROUSE 

3882 

CUSTER 

6100 

1& 

2S 

1  2  3 

SWAN  VALLEY    1  W 

8937 

BONNEVILLE 

12 

43  27 

111  22 

5240 

1  2  3 

TETONIA  EXP  STATION 

9065 

TETON 

12 

43  51 

111  16 

5904 

1  2  3  C 

GUNNEL  GUARD  STATION 

3902 

CASSIA 

12 

42  06 

113  12 

5880 

S 

HAILEV  RANGER  STATION 

3942 

BLAINE 

12 

43  31 

114  19 

5328 

54 

1  2  3 

THREE  CREEK 

9119 

OWYHEE 

42  05 

115  09 

5410 

1  2  3  C 

HAHER  4  NW 

3964 

JEFFERSON 

43  58 

112  15 

4791 

14 

12  3 

TRIANGLE  RANCH 

9197 

OWYHEE 

I  3 

42  47 

116  37 

5290 

12  3 

MAZELTON 

4140 

JEROME 

12 

4060 

3 

43 
3 

I  2  3 

TRINITY  LAKE  GUARD  STA 

9202 

ELMORE 

43  38 

119  26 

5 

HEADQUARTERS 

4150 

CLEARWATER 

J 

46  38 

115  48 

3140 

1  2  3 

TROUTOALE  GUARD  STATION 

9233 

ELMORE 

43  43 

115  38 

3475 

S 

MILL  CITY 

4268 

CAMAS 

12 

43  18 

115  03 

5000 

30 

34 

1  2  3 

TWIN  FALLS  2  NNE 

9294 

TWIN  FALLS 

12 

42  35 

114  28 

3770 

55 

57 

12  3 

MOLLISTER 

TWIN  FALLS 

12 

4550 

47 

1  2  3 

TWIN  FALLS  3  SE 

TWIN  FALLS 

12  3 

HOWE 

4384 

BUTTE 

6 

43  47 

113  00 

4820 

4 

26 

1  2  3 

VIENNA  MINE 

9422 

BLAINE 

11 

114  51 

8600 

S 

IDAHO  CITY 

4442 

BOISE 

2 

43  50 

115  50 

3965 

42 

45 

1  2  3 

WALLACE  WOODLAND  PARK 

9498 

SHOSHONE 

47  30 

115  53 

2950 

35 

41 

1  2  3  C 

IDAHO  CITY  U  SW 

4450 

BOISE 

2 

43  43 

116  00 

5000 

2 

WARREN 

9560 

IDAHO 

11 

45  16 

115  40 

5899 

3 

3 

1  2  3 

WAYAN 

9601 

CARIBOU 

42  9S 

111  22 

6440 

5 

1  2  3 

IDAHO  FALLS  2  ES£ 

4495 

BONNEVILLE 

12 

43  29 

112  01 

4765 

6 

10 

1  2  3 

IDAHO  FALLS  16  SE 

4456 

BONNEVILLE 

12 

43  21 

111  47 

5712 

2 

6 

1  2  3  C 

WEISER  2  SE 

9638 

WASHINGTON 

12 

44  14 

116  57 

2120 

49 

51 

1  2  3 

IDAHO  FALLS  FAA  AIRPORT 

4457 

BONNEVILLE 

12 

43  31 

112  04 

4730 

32 

32 

12  3 

WILLOW  FLAT 

9830 

FRANKLIN 

42  09 

111  38 

6100 

1 

1 

JULAl 

IDAHO  FALLS  42  NW  WS 

4459 

BUTTE 

43  50 

112  41 

4790 

9 

9 

1  2  3  C 

WINCHESTER  1  SE 

9840 

LEWIS 

46  14 

116  37 

3950 

23 

23 

1  2  3 

IDAHO  FALLS  46  w  WB 

4460 

BUTTE 

6 

43  32 

112  57 

4933 

10 

10 

1  2  3  C 

IDA  VADA 

4475 

OWYHEE 

2 

42  01 

115  19 

6000 

s 

ISLAND  PARK  DAM 

FREMONT 

12 

44  25 

111  24 

6300 

25 

24 

1  2  3 

STATIONS  CLOSED  1962 

JACKSON  PEAK 

4612 

BOISE 

8 

44  03 

115  27 

7050 

S 

JEROME 

4670 

JEROME 

12 

42  44 

114  31 

3785 

41 

46 

1  2  3 

DUBOIS  FAA  AP 

2717 

CLARK 

6 

44  10 

112  13 

5122 

:i 

21 

APR 

1  2  3 

KAMI AH 

4793 

LEWIS 

3 

46  14 

116  02 

1212 

34 

2 

LITTLE  WOOD  DAM 

5322 

BLAINE 

12 

43  26 

114  01 

5220 

OCT 

2  C 

OBSIDIAN  3  SSE 

6553 

CUSTER 

11 

44  02 

114  50 

6B70 

OCT 

1  2  3 

t       I  BEAR.     2  BOISE.     3  CLEARWATER,     4  COKUR  D'ALENE,     5  KOOTENAI,     6  LOST,     7  PAL0U3E,     8  PAYETTB,     9  PEND  OREILLE,      10  ST.  JOE,     11  SALMON,      12  SNAKE. 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Idaho  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Box  1718,  Boise, 
Idaho,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F;  precipitation  and  evaporation  in  Inches,   and  wind  movement  In  miles. 
Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 
Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Cllmatological  divisions    outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatological  Data. 
No  record. 

+    Also  on  an  earlier  date  (dates)  or  months. 
*     Amount  Included  in  following  measurement. 

V     Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

It    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelt  er  located  a  few  feet  above  sod— covered  ground  i  however ,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  In  "Hourly 
Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H    One  or  more  days'  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.     See  monthly  Cllmatological  Data  for  detailed  dally 
record , 

R    Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage 

Stations"  Bulletin. 
T    Trace,   an  amodnt  too  small  to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  nay  be  found  in  the  publication  'Substation 
History'   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C.   for  40  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961     annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Data,   obtained  as  indicated  above, price 
IS  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
(k>vernmcnt  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Equipment  moved  0.1  mile  E 
Equipment  moved  3.4  miles  WNW 

Temperature  equipment  moved  20  feet  NW  and  Recording  rain  gage  moved  30  feet  E 
Evaporation  readings  discontinued 
Rain  gage  moved  200  feet 

Temperature  equipment  moved  75  feet  S 
Recording  rain  gage  moved  320  feet  SW 
Equipment  moved  0.2  mile  S 
Equipment  moved  900  feet  NW 


October  26 
May  23 
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November  1961 
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April  17 
March  15 
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